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T.    LIVIl    PATAVINI 

HISTORIARUIM 

AB   URBE   CONDITA 
L  I  B  R  I. 


EPITOME  LIBRI  XLI. 

IGNIS  in  aede  Vestae  exstinctus  est.  Ti.  Sempronius 
'  Gracchus  proconsid  Celtiberos  victos  in  deditionem  accepit, 
monumentumque  operum  suorum  Gracchurim  oppidum  in 
Hispania  comtituit.  Et  a  Postumio  Albino  proconside  Vac- 
caei  ac  Lusitani  suhacti  sunt.  Uterque  tnumjjhavit.  An- 
tiochus,  Antiochi  Jilius,  ohses  Romanis  a  patre  datus,  mortuo 
fratre  Seleuco,  qui  patri  defuncto  successerat,  in  regnum  Sy- 
riae  ah  urhe  dimissus,  praeter  religionem,  qua  multa  templa 
magnifica  multis  locis  erexit,  Athenis  lovis  Olgmpii,  et  An- 
tiochiae  Capitolini,  vilissimum  regem  egit.  Lustrum  a  cen- 
sorihus  conditum  est.  Censa  sunt  civium  capita  ducenta 
sexagintn  tria  millia  ducenta  nonaginta  quattuor.  Q.  Voco- 
niiis  Saxa  trihunus  plebis  legem  tulit,  ne  quis  heredem  mu- 
lierem  institueret.  Suasit  legem  M.  Cato  :  exstat  oratio  eius. 
Praeterea  res  contra  Ligures,  Istros,  Sardos,  et  Celtiheros,  a 
complurihus  ducibus  prospere  gestas,  et  initia  belli  Macedo- 
nici  continet,  quod  Perseus,  Philippi  Jilius,  moliebatur. 
Miserat  cnim  ad  Carthaginienses  legationem,  ct  ah  iis  nocte 
audita  erat :   sed  et  alias  Graeciae  civitates  soUicitahat. 
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U.  C.  574.  I  F  AM  per  omnes  orbis  terrarum  partes  victricia  populus  i 
A.  C.  i;8.  j_  J^  Romanus  circumtulerat  arma,  dissitasque  procul  et 
seiunctas  non  uno  mari  regiones  longe  lateque  pervaserat. 
Sed  in  tanta  fiuentium  ex  voto  rerum  felicitate  moderatio- 
nis  tamen  adeptus  laudem,  auctoritate  magis,  quam  impe- 
rio,  pollebat :  et  apud  exteras  gentes  plura  consilio,  quam 
vi  et  terrore,  gerere  se  gloriabatur.  In  devictos  populos 
rcgesque  nou  acerbus,  munificus  erga  socios,  sibi  solum 
victoriae  decus  appetens,  suam  regibus  maiestatem,  populis, 
vel  in  aequo,  vel  etiam  in  impari  foedere,  suas  tamen  leges, 
sua  iura  libertatemque  servaverat :  atque  adeo  armis  utram- 
que  maris  mediterranei  oram  a  Gadibus  ad  Syriam  usque 
complexus,  et  per  immensos  terrarum  tractus  reverentia 
nomini  Romano  conciliata,  subiectos  tamen  ditioni  solos 
habebat  Siciliae,  et  circumiectarum  Italiae  insularum,  et 
pleraeque  Hispaniae,  iugum  tamen  nondum  docili  ferentis 
cervice,  populos.  Augendae  dominationi  causam  mate- 
riamque  praebuit  potius  inconsulta  hostium  et  aemulorum 
pravitas,  quam  ipsius  ambitio.  Persei  in  primis,  Macedo- 
niae  regnum  per  fraudem  ac  scelus  adepti,  crudehtas  in 
populares  omnibus  invisa,  vesana  inter  immensas  opes  ava- 
ritia,  inconsiderata  in  capiendis  exsequendisque  consihis 
levitas,  et  ihum  pessum  dedere,  et  quaecunque  stante  hoc 
praecipuo  Romanae  potentiae  velut  freno  stare  poterant. 
Redundavit  enim  in  ahos  eius  casus,  uec  finitimorum  tan- 
tum,  sed  eorum  etiam,  qui  longius  remoti  erant,  ruinara 
traxit.  Macedonum  exitium  secuta  cum  Achaeis  Carthago : 
atque,  horum  cladibus  convulso  omnium  statu,  rehqua  iam 
imperia,  ahquamdiu  obnoxia,  post  pauho  eversa,  in  Roma- 
num  imperium  cuncta  cesserunt.     Atque  haec,  ut  locis 

1  lam  per  omnes']  Hoc  supplemen-  et  Drakenborchiojconcinnatuni,  Doer- 
tum,  quod  uncis  inclusit  Kreyssif;ius,  ingius  quoque  suae  editioni  praufixit, 
post  Douiatium  et  alios  a  Crevierio     Bekkerus  autem  omisit. 
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temporibusque  diversa,  ita  re  coniuncta,  sub  uno  aspectu  U.  C.  574. 
hic  ponere  libuit,  intucnti  iraminens  mox  Romanis  a  Per--^-  ^-  ^7^- 
seo  bcUum,  unde  initium  maxime  crescendi  res  Romanae 
cepere.     Illud  bellum    tunc  coquebat  occultum  Perseus: 
lacessebant  raagis,  quam  exercebant,  Romana  arma  Ligures 
et  Galli. 

[2.  M.  lunio  Bruto,  A.  Manlio  Vulsoni  consulibus  de- 

2  cretae  ergo  provinciae  sunt,  Gallia  et  Ligures :  Manlio 
Gallia,  lunio  Ligures  obtigere.  Praetoribus,  M.  Titinio 
Cur^'o  urbana,  Ti.  Claudio  Neroni  peregrina  iurisdictio 
evenit :  P.  Aelio  Liguri  Sicilia,  T.  Aebutio  Caro  Sardinia, 
M.  Titinio  (duo  enira  M.  Titinii  praeturam  hoc  anno  ges- 

3serunt)  Hispania  citerior,  T.  lonteio  Capitoni  ulterior.  In- 
cendium  circa  forum  ortum  est,  quo  et  plurima  deusta  sunt, 
et  \'eneris  aedes  sine  ullo  vestigio  cremata,  Vestae  pene- 
tralis  ignis  exstinctus.  Virgo,  cuius  custodia  fuerat,  iussu 
M.  AemiHi  pontificis  maximi  flagro  caesa,  et  supphcationes 
de  more  habitae  sunt.  Lustrum  hoc  anno  a  censoribus 
M.  Aemiho  Lepido,  M.  Fulvio  Nobihore  conditum  est. 
Censa  sunt  civium  capita  ducenta  septuaginta  tria  milHa, 
ducenta  quadraginta  quattuor.  Legati  a  Perseo  Macedo- 
num  rege  venerunt,  postulantes,  ut  rex  sociusque  et  amicus 
a  senatu  appellaretur,  foedusque  cum  eo,  quod  cum  Phi- 
lippo  patrc  eius  fuerat,  rcnovaretur.  Suspcctus  invisusque 
erat  Romanis  Perseus,  nec  dubitabant  plerique,  quin  bel- 

4lum,  a  Phihppo  tot  per  annos  occultis  consiliis  instructura, 
ubi  primum  daretur  occasio,  viresque  ei  suae  satis  placu- 
issent,  illaturus  esset.  Taraen,  nc  quietuni  ct  pacis  stu- 
diosum  lacessissc,  belloque  causam  ipsi  dedisse  vidcrentur, 
postulata  ei  sua  concesscrunt.  Pcrseus,  hoc  accepto  re- 
sponso,  firmatum  iam  omnino  sibi  regnum  cxistimans,  opes 
apud  Graecos  parare  statuit.  Cupidus  ergo  comparanchie 
eorum  amicitiae,  quotfiuot  aeris  aUeni  causa  aut  iudicio 
condemnati  solum  verterant,  quique  ob  maiestatis  crimina 
Macedonia  excesserant,  universos  in  Macedoniara  revoca- 

5vit,  edictis  in  insuUi  Delo,  ac  Dclphis,  ct  in  teraj)lo  Itoniac 
Minervae  palam  proposiiis,  quibus  non  modo  impunitatem, 
sed  etiam  bonorura  omnium  restitutionem,  cura  fructibus 
ab  eo  tempore,  ex  quo  quisque  exsularet,  redeuntibus  con- 
cedebat.  Sed  et  iis,  cjui  in  Macedonia  degebant,  quicquid 
debcbatur  fisco,  reraisit;  cunctosque  ob  criraen  niaiestatis 

1  Provincine^  cf.  Infr.  5  et  7.  5  Edirtis  in  insula  Delo,  ac  Del- 

3  Hispiniia  cilerior]  cf.  Infr.  xliii.  p/iLs]    Haoc  et  winiilia  liuiuwinoiii  nar- 
2.  lul.  (Jl)scq.  76.  rata  dc  initio  regni  Persei  vidc  npud 

4  OcciiUis  contiliis]    cf.  Supr.  xl.  Polyb.  xxvi.  5. 
58.  infr.  xlv.  q. 

ij  2 
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U.  C.  574.vinctos  liberavit.  His  rebus  quum  multorum  animos  ar- 
A.  C.  178.1-gxisset,  Graeciam  in  se  convertit  omnem,  et  magna  spe 
implevit.  Quin  etiam  in  toto  reliquae  vitae  cultu  regiam 
dignitatera  tuebatnr.  N?.m  et  species  erat  honesta,  et  cor- 
pus  ad  omnia  belli  pacisque  munia  obeunda  validum  et 
habile,  et  frontis  ac  supercilii  decora  maturae  iam  aetati 
maiestas.  Nibil  in  eo  paternae  lasciviae,  effusaeque  in 
Venerem  et  vina  libidinis.  His  laudibus  Perseus  initia 
principatus  commendabat,  haud  pares  inceptis  habitura 
exitus. 

[3.]  Antequam  praetores  ii,  qui  Hispanias  sortiti  fuerant, 
in  provincias  venirent,  magnae  res  ibi  gestae  sunt  a  Postu- 
mio  et  Graccho.  Sed  Gracchi  praecipua  laus  fuit,  qui6 
aetate  liorens,  quum  virtute  animi  et  prudentia  aequales 
cmnes  multum  anteiret,  et  ingeriti  iam  tum  fama  celebra- 
batur,  et  maiorem  in  futurum  de  se  spem  concitabat.  Ca-  7 
rabin,  urbem  sociam  Romanorum,  viginti  millia  Celtibero- 
rum  oppugnabant.  Gracchus  ad  opem  sociis  ferendam 
properavit.  Illa  soUicitudo  angebat,  quonam  modo  con- 
siHum  suum  obsessis  significaret,  tam  arta  obsidione  pre- 
mentibus  urbem  hostibus,  ut  vix  eo  nuntius  commeare 
posse  videretur.  Arduum  negotium  expedivit  Cominii  au- 
dacia.  Is  equitum  turmae  praefectus,  re  prius  apud  se 
pei^pensa,  et  Graccho,  quid  pararet,  admonito,  Hispanico 
indutus  sago,  pabulatoribus  hostium  se  immiscuit.  Cum 
his  castra  ingressus,  hinc  cursu  ad  urbem  contendit,  nun- 
tiatque  adventare  Tiberium.  Oppidani  ex  ultiina  despera- 
tione  ad  alacritatcm  atque  audaciam  hoc  nuntio  excitati, 
obfirmatis  ad  fortiter  repugnandum  animis,  die  tertio,  ad- 
ventu  Gracchi  digressis  hostibus,  obsidione  exempti  sunt. 
Ipse  postca  Gracchus,  fraude  barbarorum  appetitus,  peri- 
culum  viribus  arte  adiutis  ita  discussit,  ut  dolus  in  auctores 
verteret.  Coraplega  erat  urbs  aliquot  ante  annis  condita, 
sed  valida  muris  et  celeribus  incrementis  aucta,  in  quam 
multi  Hispanorum  concurrerant,  qui  prius  egentes  agro 
huc  illuc  vagari  cogebantur.  Ex  ea  urbe  prodeuntes  ad 
viginti  hominum  milha,  suppHcum  habitu,  ramosque  oleae 
porrigentes,  in  conspectu  castroriim  tanquam  pacem  ora- 
turi  constiterunt.  Mox,  abiectis  precantium  insignibus, 
ex  improviso  aggressi  Romanos  pavore  ac  turaultu  omnia 
compleverunt.  Gracchus  sapienti  consilio  castra  per  simu- 
lationem  fiigae  deseruit :  quae  illi  dum  solita  barbaris  avi- 
ditate  diripiunt,  seseque  praeda  praepcdiunt,  rcversus  sub- 


6  Praecipitaluiisfuifl  cf,  Diodor.  7  Carahin,  urbem  sociarn]    cf.  Ap- 

apud  Valesiuin.  pian.  Alex.  ile  BcU.  Ilisp.  37.S. 
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ito,   et    nihil    tale    metuentes    adortus,   plurimos   cecidit,  U.  C.  574 
Satque  etiara  ipsa  urbe  potitus  est.     Sunt,  qui  rem  aliter-'^-  ^*  ^7^ 
narrent :     Gracchum,    quum    comperisset,    hostem    inopia 
laborare,  castra  instructissima  omnibus  esculentis  deseru- 
isse  :  quae  adeptum  hostem,  et  repertis  intemperanter  re- 
pletum  gravemque,  reducto  exercitu  Romano,  subito  op- 
pressum  esse. 
9      [4.]  Ceterum,  sive  haec  diversa  est  eiusdem  rei  gestae 
narratio,  sive  alia  plane  res   ac  victoria,  complures  certe 
populos  Gracchus,  atque  adeo  totam  Cehiberorum  gentem 

1  perdomuit,  .  Cepisse  eum  et  evertisse  trecentas  ex  iUis 
urbes,  quanquam  Poljbius  gravis  in  primis  auctor  memo- 
rat,  haud  tamen  pro  certo  affirmare  ausim  ;  nisi  si  urbium 
nomine  turres  et  castella  intelligenda  sunt:  quo  mendacii 
genere  et  ipsi  bellorum  duces,  et  scriptores  quoque  histo- 
riarum  res  gestas  exornare  amant.  Nam  Hispania  quidem 
arido  et  incuUo  solo  magnam  urbium  multitudinem  alere 
non  potest.  Repugnant  etiam  Hispanorum  mores,  si  ac- 
colas  nostri  maris  excipias,  feri  agrestesque,  quum  civihbus 
urbium  conventibus  mansuetiora  fieri  soleant  hominum  in- 
genia.  Cetcrum  quicquid  statuendum  est  de  numero  aut 
genere  urbium  a  Sempronio  captarum  (etenim  in  numero 

2  quoque  variant  scriptores,  et  ccntum  quinquaginta  ahi,  ahi 
centum  tria  oppida  ab  eo  capta  memoraverc)  magnas  certc 

.  ille  rcs  gcssit;  nec  bcUicis  tantum  inclaruit  laudibus,  sed 
et  cgrcgium  se  pacis  legumque  moderatorem  et  arbitrum 
devictis  gentibus  praebuit.  Nam  et  divisit  inopibus  agrum, 
et  scdcs  ad  habitandum  assignavit,  ct  omnibus  ea  loca  in- 
colentibus  popuhs  leges  accurate  descriptas,  cx  quibus  in 
amicitia  ac  societatc  popuh  Romani  viverent,  dato  accepto- 
que  iureiurando  firmavit.  Atque  huius  quidem  foederis 
auctoritatcm  sacpius  imploravit  sequens  actas  in  bcliis, 
quac  postea  orta  sunt.     Gracchus  monumentum  virtutis 

sopcrumque  suorum  Gracchurim  urbem  suo  nomine  in- 
signem  esse  voluit,  quae  antca  Illurcis  nominabatur.  Pos- 
tumii  rerum  fama  obscurior  cst.  Vaccaci  tamen  ab  eo  et 
Lusitani  subacti  sunt,  et  quadraginta  ex  his  popuhs  homi- 

4num  miUia  interfecti.  His  rebus  gestis  anibo,  advcnienti- 
bus  successoribus  exercitus  ac  provincias  quum  tradidissent, 


8  Snnt,  r/ui  rcm  alilcr  tiarrent]  cf.  2  (Juo(/ue  variant   scriptorcs]     cf. 
Frontin.  Strateg.  ii.  5.  Flor.  ii.  17.  Appian.  Iber.  vcrum  cefi- 

9  feterum,  sive  haec  diversa]   Ini-  tum  tria  oppida  supr.  xl.  49.  memo- 
tium  capitis  (|uarti  infr.  ad  voces  in  rantur. 

(•allia    MunH.us    consul    Dniivenbor-  },  drucckurimurbem]  cf.  Fcstus,  v. 

chiuH  ct  Doeringius  poBuerunt.  dracchuris. 

I  Cepitsc  eum]    cf.  Strabo.  iii.  p.  4  J/is  rehus  yestis  amlio'^   cf.  Oro8. 

163.  iv.  20.  infr.  7. 
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U.  C.  574.  ad  triumphum  decesserunt.  In  Gallia  Manlius  consul,  cui 
A.  C.  178- ea  provincia  obvenerat,  quum  triumpho  materia  deesset, 
oblatam  a  fortuna  belH  adversus  Istros  movendi  occasionem 
cupide  amplexus  est.  Aetolos  pridem  bellantes  qnum  ad- 
iuvissent  Istri,  nuper  quoque  tumultuati  fuerant.  Praeerat 
tum  illis  ferocis  ingenii  rex  Aepulo,  qui  gentem]  a  patre  5 
in  pace  habitam  armasse,  eoque  iuventuti  praedandi  cupi- 

1.  dae  pergratus  esse  dicebatur.  Consilium  de  Istrico 
Istricum  bcllo  quum  haberet  consul,  alii  gerendum  extemplo,  ante- 
bellum.      quam  contrahere  copias  hostes  possent,  ahi  consulendum 

prius  senatum  censebant.  Vicit  sententia,  quae  diem  non 
proferebat.  Profectus  ab  Aquileia  consul  castra  ad  lacum 
Timavi  posuit ;  (imminet  mari  is  lacus)  eodem  decem  na- 
vibus  C.  Furius  duumvir  navahs  venit.  Adversus  Illyrio- 
rum  classem  creati  duumviri  navales  erant,  qui  tuendae6 
viginti  navibus  maris  superi  orae  Anconam  velut  cardinem 
haberent :  inde  L.  Cornehus  dextra  htora  usque  ad  Taren- 
tum,  C.  Furius  laeva  usque  ad  Aquileiam  tueretur.  Eae 
naves  ad  proximum  portum  in  Istriae  fines  cum  onerariis 
et  magno  commeatu  missae:  secutusque  cum  legionibus 
consul  quinque  ferme  mihia  a  mari  posuit  castra.  In  portu 
emporium  brevi  perfrequens  factum,  omniaque  hinc  in 
castra  supportabantur.  Et,  quo  id  tutius  fieret,  stationes 
ab  omnibus  castrorum  partibus  circumdatae  sunt :  in 
Istriam  versum  praesidium  stativum,  repentina  cohors  Pla-  7 
centina,  opposita  inter  mare  et  castra :  et,  ut  idem  aqua- 
toribus  ad  fluvium  esset  praesidium,  M.  Aebutius,  tribunus 
mihtum  secundae  legionis,  duos  manipulos  mihtum  adiicere 
iussus  est.  T.  et  C.  Aehi  tribuni  mihtum  legionem  ter- 
tiam,  quae  pabulatores  et  hgnatores  tueretur,  via,  quae 
Aquileiam  fert,  duxerant.  Ab  eadem  regione  mille  ferme 
passuum  castra  erant  Gallorum :   Catmelus  pro  regulo  erat  8 

2.  tribus   haud   amphus  milhbus  armatorum.     Istri,  ut  pri- 
mum  ad  lacum  Timavi  castra  sunt  Romana  mota,  ipsi  post 


5  A  patre  in  pace  habitani]  Quin-        6  Qui  tuendae . . .  maris  stiperi  orae 

que  horum  librorum  fragmenta,  quae  Anconam  velut  cardinem^   Ita  felici- 

habemus,    publici   iuris   fecit   Simon  ter  hunc  locum  emendavit  sive  Flore- 

Grynaeus   in    Helvetiis    anno    1531.  bellu8,siveMuretus,provulg.  ^wenctowi 

reperta  apud  monasterium  Laurisse-  .  .  .  mari  sitperiore  Anconam.    Cardo 

num,  vulgo  Lorssense,  e  regione  Bor-  similiter  sensu  supr.  xl.  18.  adhibetur ; 

betomagi :  nec  alius  postea  emi  potuit  Anglice  pivot.    cf.  supr.  xxxvii.  55. 
codex,quocum  illa  conferrentur.     Ex         7  Repentina  cohors]    Ex  eo  mili- 

unici  igitur  illius  exemplaris  fide  de-  tum   genere,  qui   siibitarii  passim  a 

scripti  sunt  hi  libri.  Crev.     Unicus  Livio  nominantur. 
ille  codex  saeculi   ut   nunc  videtur,         8  Catme/us  pro  reguto  erat]  Haec 

sexti,  quem  Larishamensem  appellat  verba  Crevierio  suspecta  sunt,  quae 

Bekkerus,    apud    bibliothecam    Cae-  tamen  ita  utcunque  explicari   posse 

saream    Vindobonensem    asservatur.  putat :  Catmelus  quidam  loco  reguli, 

cf.  infr.  Appendix.  qui  ipse  non  erat,  in  iis  castris  erat. 
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collem  occulto  loco  consederunt ;  et  inde  obliquis  itineri-  u.  C.  574. 
bus  affmen  sequebantur,  in  omnera   occasionem   intenti : '^- ^-  '/^- 

•  ^  •  ..         r  11    i     .    Istritumul- 

nec  quicquam  eos,  quae  terra  marique  agerentur,  lallebat.  ^^^^  creant 

9  Postquam  stationes  invalidas  esse  pro  castris,  forum  turba  in  castris 
inermi  frequens  inter  castra  et  mare  mercantium,  sine  ullo  l^o°iams. 
terrestri   aut   maritimo   munimento,   viderunt ;   duo   simul 
praesidia,  Placentinae  cohortis,  et  manipulorum  secundae 
legionis,    aggrediuntur.      Nebula    matutina   texerat   ince- 
ptum :  qua  dilabente  ad  primum  teporem  solis,  perlucens 

I  iam  aliquid,  incerta  tamen,  ut  solet,  lux,  speciem  omnium 
multiplicem  intuenti  reddens,  tum  quoque  irustrata  Roma- 
nos,  multo  maiorem  iis,  quam  erat,  hostium  aciem  osten- 
dit.  Qua  territi  utriusque  stationis  miUtes  ingenti  tumultu 
quum  in  castra  confugissent,  liaud  pauUo  ibi  plus,  quam 
quod  secum  ipsi  attulcrant,  terroris  fecerunt.  Nam  neque 
dicere,  quid  fugissent,  nec  percunctantibus  rcddere  respon- 
sum  poterant :  et  clamor  in  portis,  ut  ubi  nulla  esset  statio, 
quae  sustineret  impetiun,  audiebatur :  et  concursatio  in  ob- 
scuro  incideutium  aliorum  in  ahos  incertum  fecerat,  an  hostis 
intra  valkun  esset.     Una  vox  audiebatur  ad  mare  vocantium. 

^ld  forte  temere  ab  uno  exclamatum  totis  passim  perso- Fugiunt  ad 
nabat  castris.  Itaque  primo,  velut  iussi  id  facere,  pauci 
armati,  maior  pars  inermes,  ad  mare  decurrunt:  dein  pkires, 
postremo  prope  omnes,  et  ipse  consul ;  quum,  frustra  revo- 
care  fugientes  conatus,  nec  imperio,  nec  auctoritate,  nec 
precibus  ad  extrcmum,  valuisset.     Unus  remansit  M.  Lici- 

snius  Strabo,  tribunus  miUtum  tertiae  legionis,  cum  tribus 
signis  ab  legione  sua  rckctus.  Hunc,  in  vacua  castra  im- 
petu  facto,  Istri,  quum  alius  armatus  iis  nemo  obviam  isset, 
in  praetorio  instruentcm  atque  adhortantcm  suos  oppresse- 
runt.  ProeUum  atrocius,  quam  pro  paucitate  resisteutium, 
fuit :  nec  antc  finitum  cst,  quam  tribunus  miUtum,  quique 
circa  eum  constiterant,  interfccti  sunt.     Praetorio  deiecto,  Istri  epu 

4  cUreptisque,  quae  ibi  fuerunt,  ad  quaestorium  forum  quin- ''^"|".'' '" 
tanamque  hostes  pervenerunt,     Ibi,  quum  omnium  rerum  i^Qnj 


mare  Ro- 
mani. 


9  Forum  turba]    Ita  egregie  hunc  4  Ad  (juaeslorium  forum  quinta- 

locum  refinxit  Gronovius  ex   coniec-  namque]   Duo  fuere  in  castris  Roma- 

tura   los.    Scaligeri,   quJ  forum    pro  nis  fora  rerum  venalium  :  alterum  ad 

vulg.  eorum  margini  apposuerat.    Fo-  practorium,  sive  tat)ernaculum  ducis, 

rum  intcllige  emporium  illud,  quod  in  de  quo  diserte  Polytiius  vi.  30.  alte- 

ca]).  praeccd.  firevi  perfrequens  fac-  rum  ad  (|uaestorium,  sive  taljoniacu- 

tum  fuisse  dicitur.  luni  quaestoris.     Ceterum  et  quacsto- 

I   Ut  solel]  8c.  Q,uuni  nebuiis  dila-  rium,  et  hoc  proindc  forum  quaestoris 

bentibus  sol  iam  oriri  incipit.  Cukv.  olim  versusportam  Dccunianamfuisse 

■2  Forle  (emere]     cf.  Supr.  ii.   31.  iamannotavimu8supr.xxxiv.47.  Situm 

xxiii.    3.  Ter.   IMiorni.    v.   i.  Cic.   de  erat  nenipe  in  media  Quintana,  quao 

Div.  ii.  68.  via  transversii  erat,  secans  Inngitudi- 

3  Cum  trifnis  siynis]    Cum  tribus  nem  ca.ttrorum,  j)arallela  l'rincipiis. 

manipulis.  Atquc  hinc  forum  ipsum  quacstori.^ 
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Romano- 
rum 


U.  C.  574.paratam  expositamque  copiam,  et  stratos  lectos  in  quaesto-s 
A.  C.  178.  j-io   invenissent,   regulus   accubans   epulari   coepit.     Mox 
idem  ceteri  omnes,  armorum  hostiumque  obliti,  faciunt :  et, 
iit  quibus  insuetus  liberalior  victus  esset,  avidius  vino  cibo- 
que  corpora  onerant. 
3.  Nequaquam  eadem  est  tum  rei  forma  apud  Romanos: 

Trepidatio  terra,  mari  trepidatur:  nautici  tabernacula  detendunt,  com- 
meatumque  ni  litore  expositum  m  naves  rapiunt:  milites 
in  scaphas  et  mare  territi  ruunt :  nautae,  metu  ne  comple- 
antur  navigia,  ahi  turbae  obsistunt,  aUi  ab  litore  naves  in 
altum  expellunt.  Inde  certamen,  mox  etiam  pugna  cum 
vulneribus  et  caede  in  vicem  militum  nautarumque  oritur, 
donec  iussu  consulis  procul  a  terra  classis  summota  est. 
Secernere  inde  inermes  ab  armatis  coepit.  Vix  mille 
ducenti  ex  tanta  multitudine,  qui  arma  haberent,  perpauci 
equites,  qui  equos  sccum  eduxissent,  inventi  sunt.  Cetera 
deformis  turba,  velut  hxarum  calonumque,  praeda  vere 
futura,  si  belli  hostes  meminissent.  Tunc  demum  nuntius  6 
ad  tertiam  legionem  revocandam,  et  Gallorum  praesidium : 
et  simul  ex  omnibus  locis  ad  castra  recipienda  demendam- 
que  ignominiani  rediri  cocptum  est.  Tribuni  mihtum 
tertiae  legionis  pabukun  hgnaque  proiicere  iubent :  centu-  7 
rionibus  imperant,  ut  graviores  aetate  mihtes  binos  in  ea 
iumenta,  ex  quibus  onera  deiecta  erant,  imponant :  equites 
ut  singulos  e  iuvenibus  pedites  secum  in  equos  toUant. 
*  Egregiam  gloriam  legionis  fore,  si  castra,  metu  secundano- 
'  rum  amissa,  sua  virtute  recipiant :  et  recipi  facile  esse,  si 
'in  praeda  occupati  barbari  subito  opprimantur:  sicut  ce- 
'perint,  posse  capi.'  Summa  mihtum  alacritate  adhortatio 
audita  est.  Ferunt  citati  signa,  nec  signiferos  armati  mo- 
rantur :  priores  tamen  consul  copiaeque,  quae  a  mari  redu- 
cebantur,  ad  vallum  aecesserunt.  L.  Atius,  tribunus  pri- 
mus  secundae  legionis,  non  hortabatur  modo  mihtes,  sed 


Redeunt 
ad  castra 
recipienda 


saepissime  Q,uintana  dicebatur.  Quin- 
tana  dicta  a  quintis  cohortibus  iuxta 
eam  tendentibus.  Apparet  ex  hoc 
Livii  loco  iam  nunc  mutatum  fuisse 
situm  quaestorii,  ita  ut  illud  tum 
esset,  quo  loco  Polybius  statuit,  in 
fronte  castromm  ad  praetorii  latus. 
Ideo  hostcs  practorio  deiecto  ad  quaes- 
torium  perveniunt.  Quaestorio  igitur 
translato  in  partem  superam  castro- 
rum,  simul  et  forum  quaestoris  eodem 
translatum  est.  Quin  et  via  proxima 
quaestorio  Quintana  quoque  vocitata 
est  a  similitudinc  verae  Quintanae,  in 
qua  olim  quaestoriuni  positum  fuerat. 
Et  haec  in  loco  (juem  cxplicamus  in- 
telligenda  est  Quintana,  non  illa  altera 


vetus,  quae  nJniium  longe  abest  a 
praetorio.  Haec  ita  explicare  conar 
mur,  ut  brevitati  simul  et  claritati 
consulamus.  Sed  qui  totam  rem  aper- 
tius  perspicere  volet,  adeat  Lips.  de 
Mil.  Rom.  V.  3.  Crev. 

5  Stratos  lectos]  Contra  morem  ac 
disciplinam  militarem,  quam  valde 
solutam  in  his  castris  fuisse  apparet. 

DUKER. 

6  Tunc  demum  nuntius]  Supple 
missus  est.  Per  Gallorum  praesidium 
tria  illa  milJia  armatorum,  qui  supr. 
I.  memorantur,  intclligas. 

7  Proiicere  iuhent]  sc.  Milites,  sive 
pabulatores  ac  lignatores. 
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docebat  etiam,  '  Si  victores  Istri,  quibus  armis   ccpissent  U.  C.  574. 

'castra,  iisdem  capta  retinere  in  animo  haberent,  primum^-  ^-  '7^- 

'exutum  castris  hostem  ad  mare  persecuturos  fuisse,  de- 

'  inde  stationes  certe  pro  vallo  habituros :  vino  somnoque 

'  verisimile  esse  mersos  iacere.'     Sub  haec  A.  Baeculonium       4. 

Ssigniferum  suum,  notae  fortitudinis  virum,  inferre  signum 
iussit.     Ille,  si  unum  se  sequerentur,  quo  cclerius  fieret, 

9facturum  dixit:  connisusque,  quum  trans  valhmi  signum  Recupe- 
traiecisset,  primus  omnium  portam  intravit.  Et  parte  aUa  ^*^"^ '^'^®*'''^' 
T.  et  C.  AeUi,  tribuni  militum  tertiae  legionis,  cum  equi- 
tatu  adveniunt.  Confestim,  et  quos  binos  oneraria  in 
iumenta  imposuerant,  secuti,  et  consul  cum  toto  agmine. 
At  Istrorum  pauci,  qui  modice  vinosi  erant,  memores 
fuerant  fugae ;  aliis  somno  mors  continuata  est :  mtegraque 
sua  omnia  Romaui,  praeterquam  quod  vini  cibique  absum- 
ptum  erat,  recepcrunt.  Aegri  quoque  mihtes,  qui  in  castris 
rehcti  fuerant,  postquam  intra  vahum  suos  senserunt,  armis 
arreptis,  caedem  ingentem  fecerunt.  Ante  omnes  insignis 
opera  fuit  C  Popillii  equitis.  Sabello  cognomen  erat.  Is, 
pede  saucio  rehctus,  longe  phn"imos  hostium  occidit.  Ad 
octo  milha  Istrorum  sunt  caesa,  captus  nemo,  quia  ira  et 
indignatio  iinmemores  praedae  fecit.  Rcx  tamen  Istrorum, 
temulentus  ex  convivio,  rajitim  a  suis  in  cquum  impositus, 
fugit.  Ex  victoribus  ducenti  triginta  septem  mihtes  per- 
ierunt,  phires  in  matutina  fuga,  quam  in  recipiendis  castris. 

1      Forte  ita  evenit,  ut  Cn.  et  L.  Gavilhi,  novehi  Aquileien-       5. 
ses,  cum  commeatu  vcnientes,  ignari  propc  in  capta  castra 
ab  Istris  inciderent.     li,  (|uum  Aquilciam,  rehctis  impedi-  Terror  Ro- 
nientis,  refiigissent,  omnia  terrore  ac  tumuUu,  non  Aqui- '"''''* 

^leiae  modo,  sed  Romae  quoque  post  paucos  dics,  impleve- 
runt :  quo,  non  capta  tantum  castra  ab  hostibus,  nec  fuga, 
quae  vcra  crant,  sed  ])crditas  res  dcletumquc   excrcitum 

3omnem,  aUatum  cst.     Itaquc,  quod  in  tumuUu  fieri  solet, 

8  Siffuifenim  sinim']  Dukerus  se  lerius  signum  inferrctur,  efficeret. 
non  infelligere  ait,  cur  tril)unus  nii-  i  NovelU  A(jui/eieni>es]  Ut  qui 
litum  Baecuionium  signifenim  .s7ium  cssent  c  colonis  ante  triennium  Aqui- 
appellaverit,  cimi  in  unaquaque  le-  leiani  deducti»,  ut  lac.  Gronovio  vidc- 
gfione  tot  essent  signiferi,  quot  signa  tur.  cf.  siiiir.  xl.  34.  Ceterum  Nie- 
sive  manipuli,  et  trittuiii  niilitum  toti  burliio  vocem  «o("c//i  cognomenGavil- 
legioni  j>raeessent.  Haud  scio,  an  vox  lioruni  gentis  fuisse  placet.  cf  Niebhr. 
»WM.'(  hoc  loco  signiferum  illum  deno-  ii.  n..  595. 

tct,   qui    proxime  tril)unum   militum         2  .Serl  Romae  qunquc  .  .  .  imp/evc- 

stahat.  runl]  Non  (juod  Itomam  profecti  sint 

9  Farlurum  di.tit]  /nflurum,  sc.  hi  Gavillii,  sed  cpiod  rumor  ah  iliis 
signum  in  castra  hnstium,  Gronovius  sparsus  A(|uileia  Roniam  hrevi  perla- 
emendavit,  cui  Crevierius  et  Drakon-  tus  fucrit.   Doi  iat. 

borchius  a.stii)ulantur.     Ceteruni  fuc-         3  Quml  in  tumu/tu]  cf  Supr.  vii. 
turum  ita  vertas,  centurionem  (lixiH.sb     9. 
»e  aliquid  facf  urum  esse,  (pu)d,  ut  ce- 
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U.  C.  574.  delectus  extra  ordinem,  non  in  urbe  tantum,  sed  tota  Italia, 
A.  C.  lyS-indicti.  Duae  legiones  civium  Romanorum  conscriptae, 
et  decem  millia  peditum  cum  equitibus  quingentis  sociis 
rominis  Latini  imperata.  M.  lunius  consul  transire  in 
Galliam,  et  ab  civitatibus  provinciae  eius,  quantum  quae- 
que  posset,  militum  exigere  iussus.  Simul  decretum,  ut 
Ti.  Claudius  praetor  militibus  legionis  quartae,  et  socium4 
Latini  nomiuis  quinque  millibus,  equitibus  ducentis  quin- 
quaginta,  Pisas  ut  convenirent,  ediceret;  eamque  provin- 
ciam,  dum  consul  inde  abcsset,  tutaretur :  M.  Titinius 
praetor  legionem  primam,  parem  numerum  sociorum  pedi- 
tum  equitumque,  Ariminum  convenire  iuberet.  Nero  pa- 
ludatus  Pisas  in  provinciara  est  profectus.  Titinius,  C. 
Cassio  tribuno  militum  Ariminum,  qui  praeesset  legioni, 
misso,  delectum  Romae  habuit.  M.  lunius  consul,  ex  Li- 
guribus  in  provinciam  Galliam  transgressus,  auxiliis  protinus 
per  civitates  Galliae  militibusque  coloniis  imperatis,  Aqui- 
leiam  pervenit.  Ibi  certior  factus,  exercitum  incolumem 
esse,  scriptis  literis  Romam,  ne  tumultuarentur,  ipse,  re- 
missis  auxiliis,  quae  Gallis  imperaverat,  ad  collegam  est 
profectus.  Romae  magna  ex  necopinato  laetitia  fuit :  de- 
lectus  omissus  est :  exauctorati,  qui  sacramento  dixerant : 
et  exercitus,  qui  Arimini  pestilentia  affectus  erat,  domum 
dimissus.  Istri,  magnis  copiis  quum  castra  haud  procul 
consuhs  castris  haberent,  postquam  akerum  consulem  cum 
exercitu  novo  advenisse  audierunt,  passim  in  civitates 
dilapsi  sunt:  consules  Aquileiam  in  hiberna  legiones  re- 
duxerunt. 
6.  Sedato  tandem  Istrico  tumultu,  senatusconsultum  factura 

est,  ut  consules  inter  se  compararent,  uter  eorum  ad  comitia 
habenda  Romara  rediret.  Quum  absentem  Manhum  tri- 
buni  plebis,  A.  Licinius  Nerva  et  C.  Papirius  Turdus,  in 
concionibus  lacerarent,  rogationemque  promulgarent,  ne 
Manhus  post  Idus  Martias  (prorogatae  namque  consuhbus 
iam  in  annum  provinciae  erant)  imperium  retineret,  uti 
causam  extemplo  dicere,  quum  abisset  magistratu,  posset; 
huic  rogationi  Q.  Aehus  cohega  intercessit,  magnisque  con- 
tentionibus  obtinuit,  ne  perferretur. 

Per  eos  dies  Ti.  Sempronius  Gracchus  et  L.  Postumius 


4  Ti.  Claudius  praetor]     Ex   hoc  disse  Sempronio  et   Postumio,  quod 

loco  recte  colligit  Pighius  hunc  et  M.  munus  est  praetoris  urbani  absentibus 

Titinium,  qui  infra  nominatur,  iuri  in  consulibus,  iudicavit  idem  Pighius  ur- 

iirbe  dicundo  praefuisse.    Ceteri  enim  banam    iurisdictionem    Titinio    obti- 

praetores  tunc  m  provincias  profecti  gisse,  Claudio  Neroni  inter  cives  et 

esse   debebant.     Q,uum   autem   cap.  peregrinos.  Crev. 
seq.  M.  Titinius  dicatur  senatum  de- 
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Albinus  ex  Hispania  Romam  quum  revertissent,  senatus  u.  C.  574. 
siis  a  M.  Titinio  praetore  datus  in  aede  Bellonae  ad  disse-^-  ^-  ^7^- 

rendas  res,  quas  gessissent,  postulandosque  honores  meritos, 

ut  diis  immortalibus  haberetur  honos. 

Eodem  tempore  et  in  Sardinia  magnum  tumultura  esse,  Sardiniae 
6  Hteris  T.  Aebutii  praetoris  cognitum  est,  quas  filius  eius  ad  tumultus. 
7senatum  attulerat.     IHenses,  adiunctis  Balarorum  auxihis, 

pacatam  provinciam  invaserant :  nec  iis  invalido  exercitu, 

et  magna  parte  pestilentia  absumpto,  resisti  poterat.     Ea- 

dem  et   Sardorum  legati  nuntiabant;    orantes,  ut  urbibus 

saltem  (iam  enim  agros  deploratos  esse)  opem  senatus  ferret. 

Haec  legatio,  totumque  quod  ad  Sardiniam  pertinebat,  ad 

novos  magistratus  reiectum  est. 

Aeque  miserabilis  iegatio  Lyciorum,  qui  crudehtatem  L.vciomm 
sRhodiorum,  quibus  ab  L.  CorneUo  Scipione  attributi  erant,  l"^''^^'^^' 

querebantur :    '  Fuisse  sub  ditione  Antiochi :   eam  regiam 

*  servitutem,  collatam  cum  praesenti  statu,  praeclaram  hber- 

*  tatem  visam.     Non  pubhco  tantum  se  prerai  iraperio,  sed 
^  'singulos  iustum  pati  servitium.     luxta  se  coniugcs  hberos- 

*que  vexari :  in  corpus,  in  tergura  saeviri :   famam,  quod 

*  indignum   sit,    maculari    dehonestarique :    et   palam    res 
2  *  odiosas  fieri,  iuris  etiam  usurpandi  causa ;  ne  pro  dubio 

*  habeant,  nihil  inter  se  et  argento  parata  mancipia  inter- 
*esse.'     Motus  his  senatus,  hteras  Lyciis  ad  Rhodios  dedit: 

3 '  Nec  Lycios  Rhodiis,  nec  uUos  ahi  cuiquam,  qui  nati  hberi 
*sint,  in  servitutem  dari  placere.  Lycios  ita  sub  Rhodio- 
*rura  siraul  iraperio  et  tutcla  esse,  ut  in  ditione  popuh  Ro- 

*  mani  civitates  sociae  sint.' 

Triumphi  deinde  ex  llispania  duo  continui  acti.     Prior       7. 


5  Ad disseremlas res]  Edisserendas  i  luxla  se  coniuffes]  Sese  pariter 
Gronovius  emendavit,  probante  Dou-  coniugesque  ac  liberos  vexari.  Simi- 
iatio  et  Crevierio.  liter  iuj-la  pro  aerjue,  pariter,  usurpa- 

6  Literis  T.Aebutii  praetoris]  Hic  tur  supr.  xxxii.  14.  xxxviii.  29.  et 
habemus   et    nomen    et    provinciam  alibi. 

unius  e  praetoribus  huius  anni,  cuius  2  Inris  etiam  usurpandi]  Nonfruc- 

mentio  intercidcrat  cuni  iis,  quae  ex  tus  alicuius  aut  emolumenti  spe,  sed 

initio  huius  libri  deperdita  sunt.  Cuev.  plane  ut  dominos  sese  probarent. 

7  Ilienses]  Qui  supr.  xl.  19.  me-  3  Nec  Lycios  Rhodiis]  Polybius 
morantur.  Verum  Sardonim,  (|ui  in  Exc.  Leg.  60.  tradit  hoc  decretum  mul- 
deviis  niontibus  habitabant  et  incur-  tis  nequa<iuam  ])iacui88e :  propterca 
sione»  in  cam])estrem  re>;ionom  pro-  quod  Itomani  viderentur  id  agere,  ut 
vinciae  pacaUie  idcntidem  faciebant,  committerent  inter  sc  Rhodios  Lyci- 
tres  mcmorantur  tribus,  llienses  sive  osquc,  ad  cxhauriendos  apiiaratus  et 
lolai,  Balari,  et  Corsicani.  cf.  Niebhr.  thcsauros  Rhodiorum,  quorum  cum 
i.  n.  513.  Persco  amicitia  suspecta  iam  iis  erat. 

8  Quibfts  .  .  altributi  erant]  Ex  Et  re  quidein  vcra  idem  auctor  est, 
sematus  decreto  sujir.  xxxvii.  55.  Leg.  61.  Lycios,  qui  iam  victi  acquie- 

9  lustum  pati  fcrvitium]  Veram  ac  verant  Rhi)diorum  impcriis,  audito 
plenam  servitutem.  Sic  alil>i  a])uil  no-  Romanorum  res|)onso  rursustumultu- 
8trum  iusto  exercitu,  iusto  equitatu.  ari  coepisse.  Crev. 

CUEV. 
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U.  C.  574-  Scmpronius  Gracchus  de  Ccltibcris  sociisque  eorum ;  pos- 

Triimi  !hf  '^^'"  ^^^^  ^^'  Postumius  dc  Lusitanis  aliisque  ciusdcm  regio- 

de  liiapa-  nis  Hispanis  triumphavit.     Quadraginta  milHa  pondo  ar- 

nis.  genti  Ti.  Gracchus  transtuht,  viginti  millia  Albinus.     Mih- 

tibus  dcnarios  quinos  vicenos,  duplex  centurioni,  triplex 

equiti  ambo  diviserunt:    sociis  tantundcm,  qiiantum  Ro- 

manis. 

Pcr  cosdcm  forte  dies  M.  lunius  consul  ex  Istria  comiti- 
orum  causa  Romam  vcnit.  Eum  quum  in  senatu  fatigas- 
sent  interrogationibus  tribuni  plebis  Papirius  et  Licinius 
de  iis,  quac  in  Istria  esscnt  acta,  in  concioncm  quoquc  pro- 
duxerunt.  Ad  quac  quum  consul,  '  Se  dics  non  phis 
'  imdecim  in  ea  provincia  fuissc,'  rcspondcret,  '  quae  se  ab- 
'sentc  acta  essent,  se  quoque,  ut  ihos,  fama  comperta 
'habcrc;'  cxsequebantur  deindc  quaercntcs,  '  Quid  ita 
*non  potius  A.  Manhus  Romam  venissct,  ut  rationem  rcd- 
'  derct  populo  Romano,  cur  ex  Galha  provincia,  quam 
'sortitus  esset,  in  Istriam  transisset?  Quando  id  behum 
'  scuatus  dccrcvisset,  quando  popuhis  llomanus  iussisset?4 
'At,  hercule,  privato  quidcm  consihc^  bcllum  susccptum 
'essc,  sed  gestum  prudentcr  fortitcrquc.  Imo,  utrum 
'  susceptum  sit  ncquius,  an  incousuUius  gcstum,  dici  non 
'  posse.  Stationes  duas  necopinantes  ab  Istris  oppressas, 
'castra  Romana  capta,  quod  pc(htum,  quod  equitum  in5 
'  castris  fucrit :  ccteros  incrmes  fusosque,  ante  oranes6 
'consulcm  ipsnm,  ad  mare  ac  naves  fugisse.  Privatum 
'  rationcm  rcdditurum  earum  rerum  esse,  quoniam  consul 
'nohiisset.' 
8.  Comitia   dcindc  habita.     Consules  crcati,   C.  Claudius 

Comitiii.  Pulchcr,  Ti.  Semprouius  Gracchus:  et  postcro  dic  prae- 
tores  facti,  P.  Aehus  Tubcro  itcrum,  C.  Quinctius  Flami- 
ninus,  C  Numisius,  L.  Mummius,  Cn.  Cornehus  Scipio, 
Provinciae.  C.  Valcrius  Lacviuus.  Tuberoni  urbana  iurisdictio,  Quinc- 
tio  pcrcgrina  evenit,  Numisio  Siciha,  Mummio  Sardinia: 
scd  ea  ])ropter  bclli  magnitudinem  provincia  consularis 
facta.  Gracchus  cam  sortitur,  Istriam  (Jhmdius ;  Scipio  et 
Lacvinus  Gahiam,  in  duas  divisam  provincins,  sortiti  sunt. 
Idibus  Martiis,  quo  die  Sempronius  Claudius({ue  consula- 
tum  inierunt,  mentio  tantum  de  provinciis  Sardinia  Istria- 


4  Quando  populus  Ronianus  inssis-  osse  dicitur  supr.  2.  Sed  M.  Licinius 
set\  Ita  Gronovius  pro  <iuando  id  Strabo  cum  trium  signoruni  niilitibus 
bellam  .  .  .  (juae  voces  in  edd.  vulg.  caesus.  Nisi  forte  hic  iTitelligendi 
ante  7(07j?</ma- repetuntur,  et  a  Bekkero  sunt  aegri  relicti  in  caslris,  quorum 
imcis  inclusae  sunt.  mentio  tit  supr.  4.  CJiiuv. 

5  Qnod  prditum,  quod  equitum  in  6  Ftisosque]  Sj)arso8,  nullo  ordine 
castris  faerit]   Videtur  adiici  del)erc,  dilabentes. 

cacsum.   Nemo  cnim  captus  in  castris 
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7que  et  utriasque  hostibus  fuit,  qui  in  his  provinciis  bcllum  U.  C.  575. 
concivissent.  Postero  die  legati  Sardorum,  qui  ad  novos^-^-  ^p- 
magistratus    dilati    erant,    et   L.  Minucius    Thermus,    quixsempro- 

8  legatus  Manhi  consuUs  in'  Istria  fuerat,  in  senatum  venit.  nio  Coss. 
Ab  his  edoctus  est  senatus,  quantum  bclli  eae  provinciae 
haberent. 

Moverunt  senatum  et  legationes  socium  nominis  Latini,  Latinorum 

9quae  et  censores  et  priores  consules  fatigaverunt,  tandem 'l"^'"^'!'''^- 
in  senatum  introductae.  Summa  querelarum  crat,  '  Cives 
*suos  Romac  censos  plerosque  Romam  commigrasse. 
'  Quod  si  permittatur,  perpaucis  histris  futurum,  ut  deserta 
'  oppida,  deserti  c^gri,  nullum  mihtem  dare  possent.'  Fre- 
gellas  quoque  milha  quattuor  famiharum  transisse  ab  se, 
Samnites  Pehgnique  querebantur:  neque  eo  minus  aut 
hos  aut  ihos  in  dclectu  mihtum  dare.     Genera  autem  frau- 

I  dis  duo  mutandae  viritim  civitatis  inducta  erant.  Lex 
sociis  ac  nominis  Latini,  qui  stii^pcm  ex  sese  domi  rchnquc- 
rent,  dabat,  ut  cives  Romani  fierent.  Ea  lege  male  utendo, 
ahi  sociis,  ahi  populo  Roraano  iniuriam  faciebant.  Nam 
ct,  nc  stirpem  domi  rehnquerent,  hberos  suos  quibusquibus 
Romanis  in  eam  conditionem,  ut  raanumitterentur,  man- 

2cipio  dabant,  hbertinique  cives  essent:    et  quibus  stirpes 

3  deesset,  quara  rehnquerent,^ut  cives  Romani  fiebant.  Post- 
ea,  his  quoquc  imaginibus  iuris  spretis,  proraiscue  sine 
lege,  sine  stii^pc,  in  civitatcra  Roraanara  pcr  raigrationem 
et  censum  transibant.  '  Haec  ne  postca  fiercnt,'  petebant 
legati,  'et  ut  redire  in  civitates  iuberent  socios:  dcinde  ut 

4'lcge  cavcrent,  nc  quis  (juem  civitatis  rautandae  causa 
'suuui  faceret,  ncvc  alicnaret:  ct,  si  quis  ita  civis  Roraa- 

7  Et  ulriiisqne  hostibiis]  Q,ui  in  liberos  suos  in  manum  Romanorum 
utraque  provincia  erant.  civium  darcnt,  ut  Romae  manumit- 

8  In  senatiim  venit]  Exspectan-  terentur  ;  Romanis,  quanilo  Latini, 
dum  enit  venerunt,  sed  simili  modo  quibus  stirpes  decssct,  aliorum  11- 
dicit  Livius  infr.  12. /i7?jj«  7".  C/«w^/ji  beros  niancipio  acciperent,  ut  ipsi, 
et  senatusconsulto  ficreptn.  Rasch.  quasi     stirpem     donii     relinquenter, 

9  Fatii/averunt]  Legendum  censet  cives  Romani  fierent,  et  postea  eos 
Gronovius  fatii/averant,  quod  Bek-  emanciparent.  Crevierius  nt  cives 
kcr.  reposuit.  liomani  fierent  .  .  ,  legendum  vult,  et 

1  Le,r  sociis  ac  nominis  Liitini]  quaedam  hoc  loco  intercidisse  censet. 
cf.  Niebhr.  iii.  n.  951.  Fuss.  R.  Ant.  4  A''^  f/uis  i/uem  .  .  .  suum  facerel, 
§.  126.  (laii  Instit.  i.  §.  28.  7ieve   ali,maret]    Prior    pars   est,   ut 

2  ICt  f/uiljus  stirpcs  deesset]  Stirpes  recte  obscrvat  Cironovius,  contra  ac- 
nominativo  casu  antiquitus  diceba-  cipientem  mancipio,  posterior  contra 
tur  prn  stirps,  ut  plebes  pro  pleOs.  cf.  dantem.  Ille  enim  recte  dicitur 
Niebhr.  ii.  n.  900.  suum  fiicerc  eum  qucm  mancipio  nc- 

3  Ut  cives /iomani  fiebant]  Vocem  cipit  ;  hic  fl/«V;irtre  eum  quem  tradit. 
ii  pro  «/ Sigonius  reponendam  Buadet,  Ceterum,  si  ca  coniectura,  quac  su- 
8cd  Crevicrio  maius  hoc  loco  videtur  j)eriore  nota  exiiosita  cst,  vana  non 
es.ic  vulnus,  (piam  iit  tam  lenitcr  cu-  est,  videtur  et  hic  excidisse  aliquod 
rari  possit.  Cetenim  rcm  ita  intel-  huius  lej^is  cnput,  nimirum  contm 
lif(ii».  Fnius  socii»  fiebat,  quando  fraudulcntus  illns  adoptioncs.  Crkv. 
Latini,  qui  stirpcm  donii  r«'liquerint. 
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U.  C.  575. 'nus  factus  esset,  [civis  ne  esset.']     Haec  impetrata   abs 

A.  C.  177-senatu. 

9.  Provinciae  deinde,  quae  in  bello  erant,  Sardinia  atque 

Istria  decretae.     In  Sardiniam  duae  legiones  scribi  iussae ; 

Exercitus.  quina  millia  in  singulas  et  duceni  pedites,  treceni  equites ; 
et  duodecim  millia  peditum  sociorum  ac  Latini  nominis,  et 
sexcenti  equites,  et  decem  quinqueremes  naves,  si  deducere  6 
ex  navalibus  vellet.  Tantundem  peditum  equitumque  in 
Istriam,  quantum  in  Sardiniam,  decretum.  Et  legionem 
unam  cum  equitibus  trecentis,  et  quinque  millia  peditum 
sociorum,  et  ducentos  quinquaginta  mittere  equites  in  His-  7 

Prodigia.  paniam  consules  ad  M.  Titinium  iussi.  Priusquam  con- 
sules  provincias  sortirentur,  prodigia  nuntiata  sunt.  Lapi- 
dem  in  agro  Crustumino  in  lucuni  Martis  de  coelo  cecidisse: 
puerum  trunci  corporis  in  agro  Romano  natum,  et  quadru-  8 
pedem  anguem  visum :  et  Capuae  multa  in  foro  aedificia 
de  coelo  tacta:  et  Puteolis  duas  naves  fulminis  ictu  con- 
crematas  esse.  Inter  haec,  quae  nuntiabantur,  lupus  etiam 
Romae  interdiu  agitatus,  quum  Collina  porta  intrasset,  per 
Esquilinam  magno  consectantiura  tumultu  evasit.  Eorum 
prodigiorum  causa  consules  maiores  hostias  immolarunt,  et 
diera  unura  circa  orania  pulvinaria  suppHcatio  fuit.  Sacri- 
ficiis  rite  perfectis,  provincias  sortiti  sunt:   Claudio  Istria, 

Lex  de  La-  Sempronio    Sardinia  obvenit.     Legera  dein  de   sociis  C. 

tims.  Claudius  tuUt  ex  senatusconsulto,  et  edixit :   'qui  socii  ac 

'nominis   Latini,  ipsi  raaioresve    eorum,   M.  Claudio,  T. 

*  Quinctio    censoribus,  postque    ea,    apud   socios   nominis 

*  Latini  censi  essent,  ut  omnes  in  suam  qviisque  civitatem 

*  ante  Kalendas  Noverabres  redirent.'  Quaestio,  qui  ita 
non  redissent,  L.  Mummio  praetori  decreta  est.  Ad  legem 
et  edictum  consuhs  senatusconsultum  adiectura  est :    '  ut, 

*  dictator,  consul,  interrex,  censor,  praetor,  qui  tunc  esset, 
'apud  eorum  quem  qui  raanuraitteretur,  in  libertatera  vin-9 
'dicaretur,  ut  iusiurandura  daret,  qui  eura  manuraitteret, 

5  Civis  ne  essef]  Hoc  adiectum  est  praeter  M.  Titinium  praetorem  urbis, 
ex  mente  Sigonii,  ut  expleretur  sen-  etiam  alterum  M.  Titinium  prae- 
sus :  nisi  quod,  quum  ille  scribi  vo-  torem,  cui  Hispaniam  citeriorem  ob- 
luerit,  civis  non  esset,  maluimus  sequi  tigisse  apparet  infr.  26.  Crev. 
Douiatium,  qui  observat  formulani  in  8  Pnerum  trunci  corporis~i  Brachi- 
sanctionibus  huiusmodi  receptam  ex-  isne  carentem,  an  capite  ?  Vox  enim 
igere  potius  ne,  quam  no7i.  Crev.  trunci  ambigua  est.  Crev. 

6  Si  deducere  ex  navalibus  vellet]  9  Apud  eorum  quem  gui  manu- 
Q,uaenam  illa  dubitatio  est  ?  aut  cur  mitteretur]  Ut,  qui  apud  aliquem 
noUet  consul  naves  e  navalibus  dedu-  eorum,  sc.  dictatorum,  consulum, 
cere?  Gronovius  legit,  quas  dedu-  aliorumve  magistratuum,  [manumit- 
ceret  ex  quibus  navalibus  vellet.  terentur,  illis  magistratus  iusiuran- 
Crev.  dum  daret,  quo  iurarent  se  civitatis 

7  Mittere  ...  in  Hispaniam  .  .  .  mutandae  causa  non  manumissos 
ad  71/.  Titinium]    Ex  hoc  loco   col-  esse. 

legit  Pighius  fuisse  superiore  anno, 
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*  civitatis  inutandae  causa  manu  non  mittcre:'  qui  id  non  U.  C.  575. 

iuraret,  eum  manumittendum  non  censuerunt.     Haec   in"^-  ^-  ^??* 

posterum  causa  iurisque  dictio  C.  Claudio  consuli  dccreta 

est. 

Dum  haec  Romae  geruntur,  M.  lunius  et  A.  Manlius,       10. 

qui  priore  anno  consules  fuerant,  quum  Aquileiae  hibernas- I^es 'n 

sent,  principio  veris  in  fines  Istrorum  exercitum  introdux-,  "^"^5^^ 
'  i       ,  .  i  ^  ,  1    ,  .  .       tae  a  Ro- 

erunt:  ubi  quum  eiiuse  popularentur,  dolor  magis  et  m-manis. 
dignatio  diripi  res  suas  cernentes  Istros,  quam  certa  spes, 
satis  sibi  virium  adversus  duos  exercitus,  excivit.  Concursu 
ex  omnibus  popuhs  iuventutis  facto,  repentinus  et  tumultu- 
arius  exercitus  acrius  primo  impetu,  quam  perseverantius, 
pugnavit.  Ad  quattuor  milHa  eorura  in  acic  caesa:  ceteri, 
omisso  bello,  in  civitates  passim  diffugerunt.  Inde  lcgatos 
primum  ad  pacem  petendam  in  castra  llomana,  deinde  ob- 
sides  imperatos,  miserunt.  Haec  quum  Romae  cognita 
literis  proconsulum  essent,  C.  Claudius  consul,  veritus,  ne 
forte  ea  res  provinciam  exercitumquc  sibi  adimeret,  non 

1  votis  nuncupatis,  non  paludatus,  sine  Hctoribus,  uno  omnium 
certiore  facto  collega,  nocte  profcctus,  praeceps  in  provin- 
ciam  abiit :  ubi  inconsuUius,  quam  vencrat,  se  gessit. 
Nam,  quum  concione  advocata  fugam  e  castris  A.  Manlii 
adversis  auribus  miUtum  (cjuippc  qui  primi  ipsi  fugissent) 
iactasset,  ingessissetque  probra  M.  lunio,  quod  se  dedecoris 
socium  coUcgae  fecisset,  ad  extremum  utrumque  deccdere 
provincia  iussit.  Quod  quum  ilU  tum  consuUs  imperio 
dicto  audientes  futuros  cssc  dicerent,  quum  is  more  maio- 
rum,  sccundum  vota  in  CapitoUo  nuncupata,  cum  Uctoribus, 

2  paUidatus   profectus  ab  urbe  esset ;    furens  ira,  vocatum, 

?ui  pro  quaestore  ManUi  erat,  catenas  poposcit,  vinctos  se 
unium  ManUunujue  minitans  Romam  missurum.  Ab  eo 
quoque  spretum  consuUs  imperium  est :  ct  circumfusus 
exercitus,  favcns  imperatorum  causae,  et  consuU  infestus, 
animos  ad  non  parendum  addebat.  Postremo  fatigatus 
consul  ct  contumeUis  singulorum,  et  nmUitudinis  (nam  in- 
supcr  irridcbant)  ludibriis,  nave  eadem,  qua  vencrat,  Acjui- 
leiam  rcdiit.  Indc  coUegae  scripsit,  ut  miUtum  novorum 
ei  parti,  quae  scripta  in  Istriam  provinciam  csset,  cdiccret, 
Aquilciam  ut  convcnirct ;  ne  quid  se  Romae  tenerct,  quo 
minus,  votis  uuncupatis,  paludatus  ab  urbe  cxirct.  Ilacc 
collegac  obsequcnter  facta,  brcvisquc  dics  ad  convenicndum 
edicta  est.     Claudius   propc  consccutus  cst  Utcras  sua-s. 

1  Paludatiis']  Paludamentum  chla-  qui  pro  quaestorc  Manlii  emt,  et  il- 
mys  imperatoria  erat,  quam  proticis-  lum  catcna»  poposcit.  Qui  Manlii 
centcH  in  bcllum  duces  ipsi  f»erebant.  conHulis  quacstor  fuerat,  eiusdem  j)ro- 

2  l'oialum,ffuiproi/itaftlorcManJii  consulis  pro  quacstore  crat.  Ckk^. 
erat,  catcnaa  poposcit]   Vocavit  cuin, 
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U.  C.  575.  Concione  advenicns  de  Manlio  et  lunio  habita,  non  ultra 

A.  C.  i77-triduum  moratus  Romae,  paludatus,  cum  lictoribus,  votis- 

que  in  (^apitolio  nuncupatis,  in  provinciam,  aeque  ac  prius, 

11.  praecipiti  celeritate  abit.     Paucis  ante  diebus  lunius  Man- 
Nesactium  liusque  oppidum  Nesactium,  quo  se  principes  Istrorum  et  3 
Claudius    regulus  ipse   Aepulo   receperat,  summa  vi   oppugnarunt. 

^  os,  0  jsi-   -g^  Claudius  duabus  legionibus  novis  adductis,  vctere  exer- 
citu  cum  suis  ducibus  dimisso,  ipse  oppidum  circumsedit, 
et  vineis  oppugnare  intendit :  amnemque  praetei*fluentem 
moenia,  qui  ct  impedimento  oppugnantibus  erat,  et  aqua- 
tionem  Istris  praebebat,  multorum  dierum  opere  exceptum 
Furor  op-  novo  alvco  avertit.     Ea  res  barbaros  miraculo  terruit  absci- 
pidanorum.g^g  aquae :  et  ne  tum  quidem  memores  pacis,  in  caedem 
coniugum  ac  liberorum  versi;  etiam,  ut  spectaculo  hostibus 
tam  focdum  facinus  esset,  palam  in  muris  trucidatos  praeci- 
pitabant.     Inter  simul  complorationem  feminarum  puero- 
rumque,  simul  nefandam  caedem,  milites,  transgressi  mu- 
rum,  oppidum  intrarunt.     Cuius  capti    tumultum    ut   ex 
pavido  clamore  fugientium  accepit  rex,  traiecit  ferro  pectus, 
ne  vivus  caperetur:  ceteri  capti,  aut  occisi.     Duo  deinde 
oppida,  Mutila  et  Faveria,  vi  capta  et  deleta.     Praeda,  ut 
in  gente  inopi,  spe  maior  fuit,  et  omnis  militibus  concessa 
est.     Quinque   millia  capitum  sexcenta  triginta  duo  sub 
corona  venierunt :  auctores  belli  virgis  caesi,  et  securi  per- 
Istria  pa-    cussi.     Istria  tota  trium  oppidorum  excidio  et  morte  regis 
cata.  pacata  est :   omnesque  undique  populi,  obsidibus  datis,  in 

ditionem  venerunt. 

Sub  Istrici  finem  belli  apud  Ligures  concilia  de  bello 

12.  haberi  coepta.  Ti.  Claudius  proconsul,  qui  praetor  priore 
anno  fuerat,  cum  praesidio  legionis  unius  Pisis  praeerat. 
Cuius  literis  senatus  certior  factus,  eas  ipsas  literas  ad  C. 
Claudium  (nam  alter  consul  iam  in  Sardiniam  traiecerat) 
deferendas  censet :  et  adiicit  decretum,  '  Quoniam  Istria 
'  provincia  confecta  esset,  si  ei  videretur,  exercitum  tradu- 

Res  in  Sar-  *  ceret  in  Ligures.'  Simul  ex  literis  consuhs,  quas  de  rebus 
diniages-  in  Istria  gestis  scripserat,  in  biduum  supplicatio  decreta. 
^^'  Et  ab  altero  consule  Ti.  Sempronio  in  Sardinia  prospere 

res  gesta.  Exercitum  in  agrum  Sardorum  Hiensium  in- 
duxit.  Balarorum  magna  auxiha  Ihensibus  venerant.  Cum 
utraque  gente  signis  cohatis  conllixit.  Fusi  fugatique 
hostes,  castrisque  exuti :  duodecim  miUia  armatorum  caesa. 
Postero  die  arma  lecta  coniici  in  acervum  iussit  consul,  sa- 
crumque   id  Vulcano  cremavit.     Victorem  exercitum  in 


3  A^esrtC^JMw]  Huius  oppidi  nomen     19.    et  Ptolem.  iii.   i.  secutus,  pro- 
ita  scribendum  monet  Cluverius  Ital.     bante  Cellario  Geogr.  Ant.  ii.  9. 
Ant.  i.  21.   auctores  Plin.  H.  N.  iii. 
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hiberaa  sociarara  urbium  reduxit.     Et  C.  Claudius,  literis  U.  C.  575. 
Ti.  Claudii  et  senatusconsulto  accepto,  ex  Istria  legioncs  in-'^-  ^-  '7"- 
Ligures  transduxit.     Ad   Scultennam  flumen  in  campos 
progressi  castra  habebant  hostes.     Ibi  cum  his  acie  dimica-  Ligures 
tum.     Quindecim   millia   caesa ;    plus  septingenti  aut  in  "|^''  ^. 
proelio,  aut  in  castris  (nam  ea  quoque  expuguata  sunt)cos. 
capti :    et   signa  militaria  unum    et    quinquaginta   capta. 
Ligures,   reUquiae  caedis,  in  montes  refiigcrunt  passim : 
populantique  campestres  agros  consuli  nulla  usquam  appa- 
raerunt  arma.     Claudius,  duaram  gentium  uno  anno  victor, 
duabus,  quod   raro   alius,  in  consulatu  pacatis  provinciis 
Romam  revertit. 

4  Prodigia  eo  anno  nuntiata.     In  Crustumino  avem  san-      13. 

5  gualem,    quam  vocant,   sacrum  lapidem   rostro   cecidisse.  Prodigia. 
Bovem  in  Campania  locutam.     Vaccam  aeneam  Syracusis 

ab  agresti  tauro,  qui  pecore  aberrasset,  initam,  ac  semine 
aspersam.  In  Crustumino  diem  unum  in  ipso  loco  suppli- 
catio  fuit :  et  in  Campania  bos  alenda  publice  data :  Syra- 
cusanumque  prodigium  expiatum,  editis  ab  haruspicibus 
diis,  quibus  supplicaretur. 

Pontifex  eo  anno  mortuus  est  M.  Claudius  Marcellus, 
qui  consul  censorque  fuerat.     Iil  eius  locura  sufFectus  est 

6  pontifex  filius  eius  M.  Marccllus.    Et  Lucara  colonia  eodem  Luna  colo- 
anno  duo  milUa  civiura  Romanorum  sunt  dcducta,     Trium-  ^^- 

viri  deduxcrunt,  P.  AeUus,  L.  EgiUus,  Cn.  Sicinius.    Quin- 
quagena  et  singula  iugera  et  semisses  agri  in  singulos  dati 
sunL     De  Ligure  captus  is  ager  crat :    Etrascorum  ante,  ciaudil  tri- 
quam  Ligurum,  fuerat.  umphus. 

C  Claudius  consul  ad  urbcm  venit :  cui,  quum  iu  senatu 
de  rebus  in  Istria  Ligimbusque  prospere  gestis  disseruisset, 
postulanti  triumphus  est  decretus.  Triumphavit  in  magi- 
stratu  de  duabus  simul  gentibus.  TuUt  in  eo  triumpho  de- 
ynarium  trcccnta  scjHcra  miUia,  ct  victoriatum  octoginta 
quinque  miUia  septingentos  duos.  MiUtibus  in  singulos 
quini  deni  dcnarii  dati :  duplcx  centurioni,  triplcx  equiti. 

4  Avem  sangualcm'\  Do  hac  ave  6  Lucatn  colonia^  Liinani  Groiio- 
I'liniu3  11.  N.  X.  7.  niuntionem  facit,  vius  ex  cdit.  princij).  in  textuni  ruv(»- 
unde  colliprimu.s  sangualcm  avem  ciint,  quam  vocem  Bekkerus  repo- 
fuisso  Osaifr.igam  appeUatani,  quam  .suit.  Lucam  vetustiores  ante  Gro- 
avem  Aristoteles  aquilae  j)crsimileni,  novium  editiones  prsicferunt,  et  con- 
miiiorem  tameOjfuissc  scribit,  et  colo-  sentit  Vellcius  i.  15,  qui  coloniiun 
ris  leucophaei  seu  i\iac\,  i.  e.  nigro  hoc  anno  Lucam  deductam  csse 
albicantis.     Ceterum  scribitur  San-  scribit. 

o»/a/i.v  ajiud  Festum  v.  yl/i/t'j-.  cf.  Scrv.         7    Vic(oriatum'\    Ilic  nummus  vic- 

m  Aen.  i.  394.  toriae  imagine  signatua  eodem   pre- 

5  Sacrum  lapidem}  Aliquem  cx  iia  tio,  quo  quiniu-ius,  cnit.  l'rimum 
lapidibus,  quos  terminandis  iigris  fixos  apud  Uomam  lege  Clodia  pclcussus 
consecrabant,  oniabant  floribu.s,  olivo  est,  antea  quidem  mercis  loco  ex 
ungcbant,  etc.  De  religione  ct  cultu  Illyrico  advectus,  ut  Plin.  H.  N. 
dei  Termini,  sive  huiusmodi  lapidum,  xxxiii.  13.  docct. 

vid.  Plut.  in  Numa.  Chkv, 

VOT..   IV.  C 
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u.  c.  575. 

A.  C.  177, 
14. 

Ligiires 
rebellant. 


Ccmitia. 


U.  C.  576, 
A.  C.  176 

Cn.  Cor- 
nelio,  Q 
Petillio 
Cos. 


15. 


Sociis  dimidio  minus,  quam  civibus,  datum  :  itaque  taciti, 
ut  iratos  esse  sentires,  secuti  sunt  currum. 

Dum  is  triumphus  de  Liguribus  agebatur,  Ligures,  post- 
quam  senserunt,  non  consularem  tantum  exercitum  Romam 
abductum,  sed  legionem  ab  Ti.  Claudio  Pisis  dimissam, 
soluti  metu,  clam  exercitu  indicto,  per  transversos  limites, 
superatis  montibus,  in  campos  degressi,  agrum  Mutinensem 
populati,  repentino  impetu  coloniam  ipsam  ceperunt.     Id 
ubi  Romam  allatum  est,  senatus  C.  Claudium  consulem 
comitia  primo  quoque  tempore  habere  iussit,  creatisque  in 
annum  magistratibus  in  provinciam  redire,  et  coloniam  ex 
hostibus  recipere.     Ita,  uti  censuit  senatus,  comitia  habita. 
Consules  creati,  Cn.  Cornelius  Scipio  Hispallus,  Q.  Petil- 
Hus  Spurinus.     Praetores  inde  facti,  M.  PopilUus  Laenas, 
P.  Licinius  Crassus,  M.  CorneHus  Scipio,  L.  Papirius  Maso, 
M.  Aburius,  L.  AquilHus  Gallus.     C.  Claudio  consuH  pro- 
rogatum  in  annum  imperium,  et  GalHa  provincia:  et,  ne8 
Istri  idem,  quod  et  Ligures,  facerent,  socios  nominis  Latini 
in  Istriam  mitteret,  quos  triumphi  causa  de  provincia  de- 
duxisset.     Cn.  CorneHo  et  Q.  PetiHio  consuHbus,  quo  die 
'magistratum  inierunt,   immolantibus  lovi   singuHs  bubus, 
uti  solet,  in  ea  hostia,  qua  Q.  PetiHius  sacrificavit,  in  ioci-  9 
nore  caput  non  inventum.     Id  quum  ad  senatum  retuHsset, 
bove  perHtare  iussus.     De  provinciis  deinde  consultus  sena-  1 
tus  Pisas  et  Ligures  provincias  consuHbus  decrevit.     Cui 
Pisae  provincia  obvenisset,  quum  magistratuum  creandorum 
tempus  esset,  ad  comitia  reverti  iussit.     Additum  decreto, 
ut  binas  legiones  novas  scriberent,  et  trecenos  equites ;  et  2 
dena  miHia  peditum  sociis  nominique  Latino,  et  sexcenos 
imperarent  equites.     Ti.  Claudio  prorogatum  est  imperiura 
in  id  tempus,  quo  in  provinciam  consul  venisset.     Dum  de 
his  rebus  in  senatu  agitur,  Cn.  CorneHus,  evocatus  a  viatore, 
quum   templo    egressus  esset,  pauUo   post  rediit   confuso 
vultu,  et  exposuit  Patribus  conscriptis,  bovis  sexcenarii,  3 


8  A^e  Istri  idem]  Ne  Istri  quoqiie 
idem  reposuerunt  Crev.  et  Bekker. 

9  In  iocinore  captif]  cf.  Supr.  viii. 
9.  xxvii.  26. 

1  Bove  perlitare~\  Hoc  de  genere, 
non  de  ■numero  hostiarum  dictum 
censeo.  Nam  incertum  est  an  uiw 
perlitare  posset.  Ipse  pauilo  post  se 
tribus  perlitasse  negat,  et  senatus 
cum  maioribus  hostiis  usque  ad  perli- 
tationem  sacrificare  iussit.  Duker. 

2  Binas  legiones  novas  scriberent'\ 
Post  vocem  scriberent  excidisse  ali- 
quid  existimat  Crevier,  quo  peditum 
numerus  definiatur,  et  reponendum 
vult,  quina  millia  in  singulas  et  du- 


cenos  pedites,  trecenos    equites.    cf. 
supr.  9.  et  xl.  18. 

3  Bovis  sexcenarii]  Sexcenarii 
Graevius  emendat,  h.  e.  sexcentarum 
pondo  librarum  et  proinde  grandioris, 
unde  portentum  tanto  haberetur  tris- 
tius,  quod  tanti  ponderis  bovis  iecur 
difHuxisset.  Vulgo  legitur  sescenaris, 
quod  Gutherius  a  voce  scena  derivari 
putat,  quam  Festus  docet  esse  aut 
securim  aut  dolabram  pontificalem, 
ita  ut  sexcenaris  bos  dictus  sit,  bos 
eo  genere  cultri  immolatus.  Vir 
doctus  ad  marginem  ed.  Curionis 
ascripsit,  bos  sexennis. 
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quem  immolavisset,  iecur  diffluxisse.  Id  sc  victimario  nun-  U.  C.  576. 
tianti  parum  credentem,  ipsum  aquam  effundi  ex  olla,  ubi-^-  ^-  '76- 
exta  coquerentur,  iussisse:  et  vidisse  ccteram  integram 
partem  extorum,  iecur  omne  inenarrabili  tabe  absumptum. 
Territis  eo  prodigio  Patribus,  et  alter  consul  curam  adiecit : 
qui  se,  quod  caput  iocinori  defuisset,  tribus  bubus  perlitasse 
negavit.  Senaius  maioribus  hostiis  usque  ad  litationem 
sacrificari  iussit.  Ceteris  diis  perlitatum  ferunt :  Saluti 
Petillium  perlitasse  negant.  Inde  consules  praetoresque  Provinciae. 
4provincias  sortiti.  Pisae  Cn.  Cornelio,  Ligures  Petillio  ob- 
venerunt.  Praetores,  L.  Papirius  Maso  urbanam,  M.  Abu- 
rius  inter  peregrinos,  sortiti  sunt.  M.  Cornelius  Scipio 
Maluginensis  Hispaniam  ulteriorem,  L.  Aquillius  Gallus 
Siciliam  habuit.  Duo  deprecati  sunt,  ne  in  provincias 
irent :  M.  Popilhus  in  Sardiniam.  '  Gracchum  eam  pro- 
'  vinciam  pacare :  ei  T.  Aebutium  praetorem  adiutorem  ab 
'  senatu  datum  esse.  Interrumpi  tenorem  rerum,  in  quibus 
'peragendis  continuatio  ipsa  efficacissima  esset,  minime 
'convenire.  Inter  traditionem  imperii  novitatemque  suc- 
'cessoris,  quae  noscendis  prius,  quam  agendis,  rebus  im- 
'  buenda  sit,  saepe  bene  gerendae  rei  occasiones  intercidere.' 
Probata  Popilhi  excusatio  est.  P.  Licinius  Crassus  sacri- 
ficiis  sc  impediri  sollennibus  excusabat,  ne  in  provinciam 
iret.  Citerior  Hispania  obvenerat.  Ccterum  aut  ire 
iussus,  aut  iurare  pro  concione,  sohenni  sacrificio  se  prohi- 
beri.  Id  ubi  in  P.  Licinio  ita  statutum  est,  et  ab  se  uti 
iusiurandum    accipercnt,    M.  Cornehus   postulavit,   ne    in 

5  Hispaniam  uheriorem  iret.  Praetores  ambo  in  eadem 
verba  iurarunt.  M.  Titinius  et  T.  Fonteius  proconsules 
manere  cum  eodem  imperii  iure  in  Ilispania  iussi :  et  ut  in 
supplementum  his  triamilliacivium  Romanorum  cum  equi- 
tibus  ducentis,  quinque  miUia  socium  Latini  nominis  et 
trccenti  equites  mitterentur. 

Latinac  feriae  fucre  ante  diem  tertium  Nonas  Maias,  in       16. 
quibus,  quia  in  una  hostia  magistratus  I^anuvinus  precatus 
non  erat,  '  populo  Ilomano  Quiritium,'  rehgioni  fuit.     Id 
quum  ad  scnatum  relatum  csset,  scnatusque  ad  pontificum 
collegium  reiecisset ;    pontificibus,  quia  non    rectc  fiictao 

6  Latinae  essent,  instauratis  Latinis,  placuit  Lanuvinos,  quo- 

nmi  o[)cra  instauratac  cssent,  hostias  praebere.     Accesserat  '^omolii 
ad    religioncm,    quod    Cn.  ('ornehus    consul,   cx    montc  Cos.  mors. 


4  /'iiac  Cn.  Cornelio,  fAffuren  Pc-  scd  do  istiuR  vorbi  prohitatc  dubitant, 
tillio^l  Vel  utriquenddendum  pracno-  cuius  haud  aliud  fortan.se  exenipluni 
nien  videtur,  vei  utrique  detrahcn-  cxstat.  nekkcr.  cum  KrcyssiKio  iu- 
dum.  CiiKv.  rnrunl  in  textuni  reposuit. 

5  In  cndnn  vcrhn  iurnrunt]  lurc-  6  (Juorum  opera]  (^uonim  vitio. 
iurarunl   Cnv.    ct    Drak.   exhibcnt,  cf.  supr.  xxxv.  6. 

c  2 
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U,  C.  576.  Albano  rediens,  concidit :  ct,  parte  membrorum  captiis,  ad 

A.  C.  176.  ^qyjjg  Cumanas   profectus   ingravescente   morbo,   Cumis 

decessit.     Sed   inde    mortuus    Romam  allatus,   et   funere 

magnifico  elatus  sepultusque  est.     Pontifex  idem  fuerat. 

Consul   Q.  Petillius,   quum  primum  per  auspicia   posset, 

coUegae  subrogando  comitia  habere  iussus,  et  Latinas  edi- 

cere.     Comitia  in  ante  diem  tertium  Nonas  Sextiles,  Lati- 

Prodigia.    nas  in  ante  diem  tertium  Idus  Scxtilcs  edixit.     Plenis  re- 

ligionum  animis,  prodigia  insuper  nuntiata :  Tusculi  facem 

4  in  coelo  visam,  Gabiis  aedem  Apollinis  et  privata  aedificia 

complura,    Graviscis   murum   portamque    de    coelo    tacta. 

Ea  patres  procurari,  uti  pontifices  censuissent,  iusserunt. 

Dum  consules  primum  religiones,  deinde  alterum  alterius 
mors,  et  comitia,  et  Latinarum  instauratio  impediunt,  inte- 
rim  C.  Claudius  exercitum  ad  Mutinam,  quam  Ligures 
priore  anno  ceperant,  admovit.  Ante  triduum,  quam  op-  7 
pugnare  coeperat,  receptam  ex  hostibus,  colonis  restituit. 
Octo  millia  ibi  Ligurum  intra  muros  caesa;  literaeque 
Romam  extemplo  scriptae,  quibus  non  modo  rem  exponeret, 
sed  etiam  gloriaretur,  sua  virtute  ac  felicitate  neminem  iam 
cis  Alpes  hostem  populi  Romani:  agrique  ahquantumS 
captum,  qui  multis  millibus  hominum  dividi  viritim  posset. 
17.  Et  Ti.  Sempronius  eodem  tempore  in  Sardinia  multis  se- 
Sardinia  cundis  procHis  Sardos  perdomuit.  Quindecim  millia  hos- 
pacaa.  (-1^^^  g^j^t^  cacsa.  Omnes  Sardorum  populi,  qui  defece- 
rant,  in  ditionem  redacti.  Stipcndiariis  veteribus  duplex 
vectigal  imperatum,  exacturaque  :  ceteri  frumentum  contu- 
lerunt.  Pacata  provincia,  obsidibusque  ex  tota  insula  du- 
centis  triginta  acceptis,  legati  Romam,  qui  ea  nuntiarent, 
missi;  quique  ab  senatu  peterent,  ut  ob  eas  res,  ductu 
auspicioque  Ti.  Sempronii  prospere  gestas,  diis  immortalibus 
honos  haberetur,  ipsique  decedenti  de  provincia  exercitum 
secum  deportare  hceret.  Senatus,  in  aede  Apolhnis  lega- 
torum  verbis  auditis,  supphcationem  in  biduum  decrevit,  et 
quadraginta  maioribus  hostiis  consules  sacrificare  iussit: 
Ti.  Sempronium  proconsulem  exercitumque  co  anno  in 
provincia  manere. 
Cos.  subro-  Comitia  deinde  consulis  unius  subrogandi,  quae  in  ante 
gatiis.  diem  tertium  Nonas  Sextiles  edicta  erant,  eo  ipso  die  sunt 
confecta.     Q.  Petilhus  consul  collegam,  qui  extemplo  ma- 


7  Ante  triduum,  quam  oppugnare  spicuum  est  aliquantum  idem  esse 
coeperai~\  Si  haec  sana  sunt,  sensus  quod  multvm,  quum  ager  ille  bello 
est,  antequam  triduum  elapsum  esset,  captus  multis  miilibus  hominum 
ex  quo  oppugnare  urbem  coeperat.  dividi  viritim  posse  dicitxir.  Crev. 
Perizonius  intra  pro  ante  emendat.  cf.  Cic.  Tusc.  Q.  v.  6.  Or.  in  Verr.  i. 
Crev.  54.  Ep.  ad  Divers.  ix.  26. 

8  Agrique  aUquanluml^    II ic  per- 
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gistratum   occipcret,  creavit   C.  Valerium  Laevinum.     Is,  U.  C.  576. 

9iam  diu  cupidus  provinciae,  quum  opportunae  cupiditati -^- ^-  ^'^- 
eius  literae  allatae  esscnt,  Ligures  rebellasse,  Nonis  Sextili- 

I  bus  paludatus,  literis  auditis,  tumultus  eius  causa  legioncm 
tertiam  ad  C.  Claudium  proconsulem  in  Galliam  proficisci 
iussit ;  ct  duumviros  navales  cum  classe  Pisas  ire,  qui  Li- 
gurum  oram,  maritimum  quoque  terrorem  admoventes, 
circumvectarentur.  Eodem  et  Q.  Petillius  consul  ad  con- 
venicndum  exercitui  diem  edixerat.  Et  C.  Claudius  pro- 
consul,  audita  rebellione  Ligurum,  praeter  eas  copias,  quas  * 

secum  Parmae  habebat,  subitariis  collectis  militibus,  exer- 
citum  ad  fines  Ligurum  admovit.     Hostes  sub  adventum       18. 
C.  Claudii,  a  quo  ducc  se  meminerant  nuper  ad  Scultennam  Kcs  in  Li- 
flumen  victos  fugatosque,  locorum  magis  praesidio  adversus  »""^  ^^^ 
infeliciter  cxpcrtam  vim,  quam  armis,  se  defensuri,  duos 
montes  Lctum  et  Balistam  ceperant,  muroque  insuper  am- 
plexi.     Tardius  cx  agris  demigrantes  oppressi  ad  mille  et 
quingenti  perierunt.     Ceteri  montibus  se  tenebant,  et,  ne 
in  metu  quidem  feritatis  ingenitae  obliti,  saeviunt  in  prae- 
dam,  quae  Mutinae  parta  erat.     Captivos  cum  foeda  lace- 
ratione  intcrficiunt :  pecora  in  fanis  trucidant  verius  passim, 
quam  ritc  sacrificant.     Satiati  caede  animantium,  quae  in- 

^anima  erant,  parietibus  affligunt,  vasa  omnis  generis  usui 

3  magis,  quam  ornamento  in  speciem,  facta.  Q.  Petillius 
consul,  ne  absente  se  dcbellarctur,  literas  ad  C.  Claudium 
misit,  ut  cum  cxercitu  ad  se  in  Galliam  veniret:  campis 
Macris  se  eum  exspectaturum.  Literis  acceptis,  Claudius 
cx  Liguribus  castra  movit,  excrcitumquc  ad  campos  Macros 
consuli  tradidit.  Eodem  paucis  post  dicbus  C.  Valerius 
consul  alter  venit.  Ibi,  divisis  copiis,  priusquam  digrcde- 
rentur,  communitcr  ambo  exercitus  lustravcrunt.  Tum 
sortiti,  quia  non  ab  cadem  utrumquc  partc  aggredi  hostem 
j)lacebat,  rcgiones  quas  ])ctercnt.  Valerium  auspicato  sor- 
titum  constabat,  quod  in  tcmplo  fuisset:  in  Pctillio  id  vitio 

g  Cupidiis provinciae]  RerumbcUo  senatu  rccitari  iussenit,    Ilacc  omnia 

gcrcndanim,  sivc  occasioiiis  in  proviii-  co  spcctabant,  ut  rcm  in  m.-iius  au- 

ciam  cx  urbe  i^roficiscenili,  si  quantlo  geret,  ac,  qucinadmoilum  in  tumultu 

consul  cssct,  civitatem  saga  sumcrc  mos  crat,  sic 

I   /'a/udtilus,  lileris  auditis']  Haec  ipsc  consul  (|uum  paludatus  in  url)e 

vidcntur  narniri,  tanquam  argunicnta  vcrsiirctur,  inipcndcntis  alicuius  pcri- 

illiu»  cupiditatis,  quam  in  consule  no-  culi  spcciem  ingercrct  animis.  Cri;v. 
tavit  Livius.     Ex  tota  cnim  superio-         2  /'arietiOus  ajfligunt]  lni]iingunt, 

rum  tcmporum  historia  colligi  potcst  ut    Crevicr.    intcrjirctatur.      Clrono- 

consulcs   non    ante    paludamcnta   in  vianiic    editioncs    ujfiyunt    incndose 

urbc  sumpHissc,  quam  ad  liellum  pro-  cxliibcnt. 

ficisccrentur.    At  hic,  aliquanto  antc-         3  Quaiit    ornamento    m    .specicm] 

quam  cxcat  in  provinciaiii,  paludatuin  Vocciii   oriinmcnto,   ut   qiiae   c   iiiar- 

scm;  ostcntat,  iiaiiidatus  audit  literas,  gine  in  tcxtuin  irrcpserit,  Crcvieriu» 

quos  niiuimin  vcl  iii  conciune,  vcl  iit  Uuluiidum  ccnHct. 
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U.  C.  576.  factum,  postea  augures  responderunt,  quod  extra  templum4 
A.  C.  i76.sortem  in  sitellam  in  templum  latam  foris  ipse  posuerit. 
Profecti  inde  in  diversas  regiones.  Petillius  adversus  Ba- 
listae  et  Leti  iugum,  quod  eos  montes  perpetuo  dorso  inter 
Petillius  se  iungit,  castra  habuit.  Ibi  adhortantem  eum  pro  concione 
Cos.  occi-  mihtes,  immemorem  ambiguitatis  verbi,  ominatum  ferunt, 
^"^"  '  Se  eo  die  Letum  capturum  esse.'     Duabus  simul  partibus 

subire  in  adversos  montes  coepit.     Ea  pars,  in  qua  ipse 
erat,  impigre  succedebat.     Alteram  hostes  quum  propulis- 
*  sent,  ut  restitueret  rem  inclinatam,  consul  equo  advectus, 

suos  quidem  a  fuga  revocavit :  ipse,  dum  incautius  ante 
signa  obversatur,  missili  traiectus  cecidit.  Nec  hostes  du- 
cem  occisum  senserunt;  et  suorum  pauci,  qui  viderant, 
haud  neghgenter,  ut  qui  in  eo  victoriam  verti  scirent,  cor- 
pus  occultavere.  AHa  multitudo  peditum  equitumque,  de- 
turbatis  hostibus,  montes  sine  duce  cepere.  Ad  quinque 
milHa  Ligurum  occisa :  ex  Romano  exercitu  duo  et  quin- 
quaginta  ceciderunt.  Super  tam  evidentem  tristis  ominis 
eventum,  etiam  ex  pullario  auditum  est,  vitium  in  auspicio 
fuisse ;  nec  id  consulem  ignorasse.  C.  Valerius,  audita 
[morte  Q.  Petillii,  exercitum  sine  duce  rehctum  ad  suas 
copias  adiunxit,  iterumque  aggressus  hostes,  eorum  sanguine 
collegae  Manibus  egregie  parentavit.  Triumphavit  de  Li- 
guribus.  In  legionem,  cuius  ante  signa  consul  occisus  erat, 
severe  ab  senatu  animadversum  est.  Ei  universae  neque  5 
stipendium  anni  procedere,  neque  aera  dari  placuit,  quia 
pro  salute  impcratoris  hostium  teUs  se  non  obtulerant. 
Sub  haec  tempora  legati  Dardanorum,  quos  ingens  Bastar-  6 
narum  exercitus,  Clondico  duce,  ut  ante  memoravimus, 
premebat,  Romam  venere.  Qui  quum  de  Bastarnis  expo-  7 
suissent,  quanta  esset  eorura  muhitudo,  quam  procera  et 
immania  corpora,  quanta  in  periculis  audacia,  adiecerunt, 
societatem  iis  esse  cum  Perseo,  et  vero  eum  maiori  sibi, 
(juam  Bastarnas  ipsos,  esse  terrori :  ac  proinde,  ut  auxihum 
sibi  ferretur,  ab  senatu  postularunt.  Patres  decreverunt, 
mittendos  esse  legatos,  qui  Macedoniae  res  inspicerent :  et 
statim  A.  Postumio  negotium  datum,  ut  eo  proficisceretur. 
Collegas  ei  adiunxerunt  e  iunioribus,  ut  penes  eum  prae- 

4    Qnod    extra    templum    sortem]  posuerit. 

Hinc    colligit    Drakenborchius,   quo  5    Neque    slipendium     anni    pro- 

magis    sortitio   auspicato    iieret,   ob-  cedere]  Haec  apud  Val.  Max.  ii.  7. 

servandum  fuisse,  ne  quis  sortem  in  §  15.  narrantur. 

sitellam  coniiceret,  nisi  quum  sitclla  6  Ingens  Bastarnaruml    cf.  Supr. 

in  tcmplum,  sive  locum  auguriis  con-  xl.  58. 

secratum,  allata  foret  :  quippe  sitclla  7  Romam    rcncrc'^     De  hac   lega- 

in  templum  lata  fuisse  vidctur  postea,  tione    Dardanorum,    quos     Thessati 

quam   cousiil   sortem   in   illam  foris  comitabantur,  cf.  Polyb.  xxvi.  9. 
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cipua  esset  legationis  vis  et  auctoritas.  Inde  actum  de  U.  C.  576. 
gcomitiis  man^istratuum  in  insequentem  annum  :  qua  de  re-^-  ^.  176- 
^non  mediocris  disceptatio  incidit,  quod]  periti  religionum 
iurisque  publici,  quando  duo  ordinarii  consules  eius  anni, 
alter  morbo,  alter  ferro  periisset,  suffectum  consulem  nega- 
bant  recte  comitia  habere  posse.  [Res  ad  interregnum 
rediit.  Creati  consules  per  interregem  P.  Mucius  Scaevola, 
M.  Aemilius  Lepidus  iterum.  Praetores  inde  facti  sunt  C. 
Popillius  Laenas,  T.  Annius  Luscus,  C.  Memmius  Gallus, 
C.  Cluvius  Saxula,  Ser.  Comelius  Sulla,  Ap.  Claudius 
Centho.  Consulibus  provinciae  obtigere  Gallia  et  Ligures. 
Praetorum  CorneHus  Sulla  Sardiniara  obtinuit,  Claudius 
Centho  citeriorem  Hispaniam.  Rehquae  praetoriae  pro- 
vinciae  quibus  evenerint,  non  exstat  memoria.  Annus  hic 
pestilentia  infamis,  quae  tamen  in  armenta  tantum  grassata 
est.  Ligures,  gens  semper  victa,  semper  rebellans,  Lunam 
Pisasque  depopulati  fuerant.  Simul  et  Galhcus  tumuhus 
incrcpuerat.  Lepidus,  Gallorum  motu  facile  compresso, 
in  Ligiires  transcendit.  Ahquot  popuh  sese  eius  arbitrio 
permiserunt :  quos,  ut  sunt  fcre  simiha  locis  cuUorum  in- 
genia,  asperis  montium  iugis,  quae  incolcbant,  efferari  ratus, 
quorundam  ante  se  consulum  exemplo,  in  plana]  deduxit. 
Cis  Apenninum  Garuh,  et  Lapicini,  et  Hercates ;  trans  19. 
Apenninum  Briniates  fuerant.  Intra  Audenam  amnem  P. 
Mucius  cum  iis,  qui  Lunam  Pisasque  depopulati  erant, 
hehum  gessit :  omnibusque  in  ditionem  redactis  arma 
ademit.  Ob  eas  res,  in  Gallia  Liguribusque  gestas  duorum 
consuhmi  ductu  auspicioque,  senatus  in  triduum  supphca- 
tioncs  decrcvit,  ct  quadragiuta  hostiis  sacrificari  iussit. 

Et  tumukus  quidem  Gahicus  et  Ligustinus,  qui  principio 
cius  anni  exortus  fuerat,  haud  magno  conatu  brevi  opprcs^ 
sus  erat.     Behi    Maccdonici   subibat   iam  cura,   misccnte  Bellum  in- 
Persco  inter  Uardanos  Bastarnasque  ccrtamina:  et  lejjati,  *"  ^"!^'^" 
qui  missi  ad  res  visendas  in  Macedoniam  crant,  iam  rcvcr- tarnas. 
terant    Romam,   renuntiaverantque,    behum    in    Dardania 
'  esse.     Simul  venerant  et  ab  rcgc  Pcrseo  oratores,  qui  pur- 
garcnt,  ncc  accitos  ab  eo  Bastarnas,  nec  auctore  eo  quic- 
quam    faccrc.     Scnatus  nec  hberavit  eius  culpae   regem, 
neque  arguit :    moneri  eum  tantummodo  iussit,  ut  etiam 
atque  etiam  curaret,  ut  sanctum  habcrc  focdus,  quod  ei 
cum  Romanis  esset,  videri  posset.     Dardani,  quum  Bas- 

8  Periti  reliffionum]   Hanc  perio-     suffecli.  CiiEV. 

duni  apud  Priscianuni  xvii.  [).  1050.  i   ('reuti  cotuulcs  per  infcrrcflcm] 

et  1097.  repertam  suo  loco  Sijjonius  cf.  Fast.  Cajiit.  et  l*ij;li.  Ann.  Itoin. 

inseruit.  CiiKV.  2  Qiii  jiiirflurcnl]  (iiii  ail  purnan- 

9  (trdinarii  consHles\  Ordinarii  dum  eiim  a  «is|iicioiie  lielli,  nequc 
conMuleH  Hunt  ii  qiii  |irimiH  comitiis  uccitua  ab  eo  Uustanuui  . .  ,  tcsta- 
rlvcti  aunt.     lis  opponuntur  consuicii  rentur. 
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Dardano- 
runi  urbs 
obsessa. 


U.  C.  576.  tarnas  non  modo  non  excedere  finibus  suis,  quod  sperave- 
A.  C.  176.  rant,  scd  graviores  fieri  in  dies  cernerent,  subnisos  Tlira- 
cum  accolarum  et  Scordiscorum  auxiliis,  audendum  aliquid 
vel  temere  rati,  omnes  undique  armati  ad  oppidum,  quod 
proximum  castris  Bastamarum  erat,  conveniunt.  Hiems 
erat,  et  id  anni  tempus  elegerant,  ut  Thraces  Scordiscique 
in  fines  suos  abirent.  Quod  ubi  ita  factum,  et  solos  iam 
esse  Bastarnas  audierunt,  bifariam  dividunt  copias:  pars, 
ut  recto  itinere  ad  lacessendum  ex  aperto  iret ;  pars,  devio 
saltu  circumducta,  ab  tergo  aggrederetur.  Ceterum,  prius- 
quam  circumire  castra  hostium  possent,  pugnatum  est; 
victique  Dardani  compelluntur  in  urbem,  quae  fere  duo- 
decim  millia  ab  castris  Bastarnarum  aberat.  Victores  con-- 
festim  circumsidunt  urbem,  haud  dubie  postero  die  aut 
metu  dedituris  se  hostibus,  aut  vi  expugnaturi.  Interira 
Dardanorum  altera  manus,  quae  circumducta  erat,  ignara 
cladis  suorum,  castra  Bastarnarum  sine  praesidio  relicta 
[nullo  negotio  cepit.  Bastarnae,  omni  et  commeatu  et  ap- 
paratu  belhco,  qui  in  castris  fuerat,  exuti,  quum  eius  repa- 
randi  facultas  ex  hostili  regione,  et  infesto  tempore  anni, 
nulla  esset,  patrias  sedes  repetere  statuerunt.  Itaque  ads 
Ilistrum  regressi,  non  sine  ingenti  laetitia  flumen  alta  con- 
cretum  glacie  offenderunt,  quae  nullum  onus  recusare  vide- 
retur.  Verum  incumbente  festinantium  seque  cursu  agglo- 
merantium  hominum  ac  iumentorum  toto  simul  agmine, 
glacies  sub  immenso  pondere  fatiscens  subito  dissiluit,  uni-  4 
versumque  agmen,  quod  diu  sustinuerat,  mediis  gurgitibus, 
victa  tandem  et  comminuta,  destituit.  Plurimi  statim  vor- 
ticibus  hausti  sunt.  Multos  enatare  conantes  crustae  dis- 
solutae  fragmina  superinducta  merserunt.  Pauci  ex  omni 
populo  per  utramque  ripam  vix  concisis  visceribus  eva- 
serunt. 

[Per  ea  tempora  Antiochus,  Magni  Antiochi  fiUus,  qui 
diu  Romae  obses  'fuerat,  mortuo  Seleuco  fratre,  Sjriae 
regnum  occupavit.  Namque  Seleucus,  quem  Philopatora 
Graeci  vocavere,  quum  paternis  cladibus  fractas  admodum 
Syriae  opes  accepisset,  post  otiosum  nuUisque  admodum 
rebus  gestis  nobiHtatum  annorum  duodecim  regnum,  hunc 
minorem  natu  fratrem,  misso  Romam  in  eius  locum  fiho 
suo  Demctrio,  revocavit,  ex  foederis  legibus,  quo  mutari^ 
idcntidem  obsides  oportebat.  Vix  ille  Athenas  pervenerat, 
quum  Seleucus  insidiis  Hehodori,  unius  ex  purpuratis,  op- 


3  Itaque  ad  Histrum  rc<jressi}    cf.  transeuntium,   et    mediis    gurgitibus 
Oros.  iv.  20.  haustorum,   ajiud   Aeschyl.  Pers.  v. 

4  Fatisccns  subitu]  Cuivis  in  men-  473.  narrata. 

tem  venerit  clades  illa  Persaruni  per  5  Eu.'  foederis   lef/ibus]    cf.   Supr. 

tluvium  Strymonem  glatie  concretum  xxxviii.  38. 
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pressus  interiit.  Ilunc  rcgnum  affectantem  Eumenes  etu.  C.  576. 
Attalus  expulcrunt,  induxcruntque  in  cius  possessionem -A-»  ^.  176. 
Antiochum,  qucm  sibi  hoc  tanto  beneficio  'devinctum 
habere  magni  aestimabant.  lam  enim  ob  quasdam  offen- 
siunculas  suspcctos  habcbant  Romanos.  Eorum  auxihis 
regno  potitus  Antiochus  tanto  populorum  gaudio  exceptus 
est,  ut  ei  cognomen  indiderint  Epiphani,  quod,  quum  aheni 
a  stirpe  rcgia  regnum  invadcrcnt,  ipse  avitae  ditionis  asser- 
tor  exortus  suis  illuxisset.  Neque  vero  ei  ad  res  belHcas 
dcfuit  indoles  et  vigor  animi.  Verum  ita  pravus  et  incon- 
sultus  fuit  in  tota  morum  et  instituendae  vitae  ratione,  ut 
brevi,  cognomine  mutato,  pro  Epiphane  Epimanes,  id  est 
insanus,  vocitaretur.  Saepe  cnim  cgressus  e  regia  insciis 
ministris,  uno  aut  akero  comite,  per  urbem  rosa  coronatus 
et  auro  tcxtam  indutus  vcstcm  incedebat,  interdum  lapidi- 
bus,  quos  sub  ala  gcrebat,  incessens  obvios;  interdum  contra 
nummos  in  vulgus  spargens,  vociferansque,   *  Sumat,   cui 

*  fortuna  dcdcrit.'  x\has  vero  per  aurificum,  caclatorumque, 
et  ahorum  fabrorum  officinas  discurrebat,  dc  cuiusque  arte 
ambitiose  dissereus:  nuuc  cum  obvio  quoquc  plebeiorum 
hominum  sermones  miscebat  in  pubhco,  nunc  circuni  popi- 
nas  oberrans,  cum  ukimae  sortis  pcrcgrinis  ct  advenis  com- 
potationi  indulgcbat.  Si  quos  forte  iuvencs  tcmpcstivum 
celcbrarc  convivium  senscrat,  ipsc  statim  cum  poculo  et 
symphonia  improvisus  aderat  comissabundus  et  lasciviens, 
ita  ut  rci  novitate  perculsi  plcri(jue  sc  in  fugam  darcnt, 
partim  metu  conticcsccrcnt.  In  pubhcis  quoque  bahicis 
cum  turba  cum  hivarc  sohtum  fuissc  constat.  Ibi  quum 
ungucntis  tamen  prctiosissimis  utcretur,  fcrunt  quendam  ei 
dc  plebc  homincm  dixissc  quondam :  '  Bcatus  es,  o  rex : 

*  ungucnta  maximi  prctii  olcs.'  (^ui  ille,  dicto  dclectatus, 
*Iam  tc,'  intjuit,  '  ita  bcabo,  ut  saturum  tc  cssc  fatcarc:'  ct 
statim  in  cius  ca[)ut  ingcntcm  unguenti  nobihssimi  urnam 
cffundi  iussit :  ita  ut,  natante  pavimento,  in  lubrico  lap- 

-  santes  tum  cctcri,  tum  ipse  rex  in  primis  cachinnos  tollcns 
conciderct. 

Postrcmo,  sunij)ta  loco  vestis  regiae  toga,  qucmadmodum      20. 
llomae  a  candidatis  fieri  vidcrat,  forum  circuniibat,  singulos 
c  |)k'bc  j)rcnsans  amj)lcxansquc,  ct  modo  acdililatcm,  modo 
tribunatum  j)lcbis  j)ctcus:  ac  dcni(juc  j)oj)uli  suffragiis  ma- 

(igistralum  adcj)tus,  Romano]  morc,  sclla  cburnca  j)usita,  ius 
dicebat,  disccj)tabat(jue  controvcrsias  minimarum   rcrum : 

7adco(jue    nulli    fortunac    adliacrcbat    animus,    j)cr   onmia 

6  U(tmajiu]  mort']   IlufC  de  Svriiie  7  A<U-ni/tic  nulli  fitrtnuar]   /•'ormae 

Tcgv,  Antiocliu   K|)i]itianL-,  dici  tuiliH  \m\Jortiinac  icguniluiii  cum  Kiibciiiu 

duccnt  1'ulyb.  xxvi.  10.  ct  Atlicn.  v.  cctiw.'t  Crcviur. 
11.  X.  52. 
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U.  C.  576.  genera  vitae  errans,  uti  nec  sibi,  nec  aliis,  quinam  homo 
A.  C.  i76.esset,  satis  constaret.  Non  alloqui  amicos,  vix  notis  fami- 
liariter  arridere ;  munificentia  inaequali  sese  aliosque  ludi- 
ficari :  quibusdam  honoratis  magnoque  aestimantibus  se 
puerilia,  ut  escae  aut  lusus,  munera  dare ;  ahos  nihil  ex-  8 
spectantes  ditare.  Itaque  nescire,  quid  sibi  vellet,  quibus- 
dam  videri.  Quidam  ludere  eum  simpHciter,  quidam  haud  9 
Antiochi  dubie  insanire  aiebant.  In  duabus  tamen  magnis  honestis- 
muiuficen-  q^g  rebus  fere  regius  erat  animus,  in  urbium  donis,  et 
deorum  cultu.  Megalopohtanis  in  Arcadia  murum  se  cir- 
cumdaturum  urbi  est  polhcitus,  maioremque  partem  pecu- 
niae  dedit.  Tegeae  theatrum  magnificum  e  marmore  fa- 
cere  instituit.  Cyzici  in  Prytaneura,  (id  est  penetrale  i 
urbis,  ubi  pubhce,  quibus  is  honos  datus  est,  vescuntur) 
vasa  aurea  mensae  unius  posuit.  Rhodiis,  ut  nihil  unura 
insigne,  ita  omnis  generis,  ut  quaeque  usus  eorura  postula- 
verunt,  dona  dedit.  Magnificentiae  vero  in  deos  vel  lovis 
Olympii  templum  Athenis,  unum  in  terris  inchoatum  pro 
magnitudine  dei,  potest  testis  esse.  Sed  et  Delon  aris  in- 
signibus  statuarumque  copia  exornavit:  et  Antiochiae  lovis 
Capitohni  magnificum  templum,  non  laqueatum  auro  tan- 
tum,  sed  parietibus  totis  lamina  inauratura,  et  aha  raulta  in 
ahis  locis  polhcitus,  quia  perbreve  tempus  regni  eius  fuit, 
Ludi.  non  perfecit.  Spectaculorum  quoque  omnis  generis  magni- 
ficentia  superiores  reges  vicit ;  rehquorum  sui  moris,  et  2 
copia  Graecorum  artificura.  Gladiatorum  munus  Romanae 
consuetudinis  primo  maiore  cum  terrore  hominum,  insueto- 
rum  ad  tale  spectaculum,  quam  voluptate,  dedit:  deinde 
saepius  dando,  et  modo  vulneribus  tenus,  modo  sine  mis-3 


8  Ut  escae  aut  lustis']  Polybius  coruni  aitificum  ;  unum  Romanae 
nominat  talos  et  dactylos  palmarum.  consuetudinis,  nempe  gladiatorium 
Crev.  munus  :  quod  quidem  primo  maiore 

9  Quidam  haud  dubie  i^isanire}  cum  terrore  .  .  .  Artijices  liic  intelli- 
Hinc  cognomen  Epimanes  ei  inditum  gendi  sunt,  ut  supr.  v.  i.  quorum 
est,  ut  Atlienaeus  docet.  opera  ludi  peraguntur,  puta  histrioues, 

1  In  Prytaneum'\  Nulla  urbs  saltatores,  tibicines,  etc.  Crev. 
Graeca  fuit,  ut  Graevius  ad  Cic.  in  3  Modo  vulneribus  tenus,modo  sine 
Verr.  iv.  119.  animadvertit,  quae  non  missione  etiani]  Modo  ita  ut  vulnera- 
suum  Prytaneum  haberet.  Prytanea  rentur  tantum  gladiatores,  non  inter» 
autem  erant  Vestae  sacra:  cuius  in  ficerentur  ;  modo  ad  necem  usque. 
honorem  perpetuus  i))i  ignis  fove-  Alissio  erat  gratia  deserendi  pugnam, 
batur.  cf.  Spanhem.  de  Vesta  et  Pry-  quae  dabatur  aliquando  victis  gladia- 
tan.  Graecorum.  Meurs.  Athen.  Attic.  toribus.  Quum  autem  placeret,  ut 
i-  8.  eousque  pugnaretur,  donec  alteruter 

2  Reliquorum  sui  ^norisl  Vox  reli-  occumberet,  dicebatur  pugna  sine 
quorum  pendet  a  praecedenti  nomine  missione.  Sic  Flor.  iii.  20.  de  Spar- 
spectaculorum.  Dicit  Livius  ab  An-  taci  militibus  :  dignam  inris  obiere 
tiocho  superatos  esse  superiores  reges  mortem  :  et,  quod  sub  gladiatore  duce 
magnificentia  spectaculorum  omnis  oportuit,  sine  missione  pur/natum  est. 
generis,  ex  quibus  cetcra  moris  Vide  2)lura  apud  Lips.  Saturn.  ii.  21. 
Graeci   erant,  et  cum   coiiia  Grae-  Crev. 
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sione  etiara,  et  familiare  oculis  gratumquc  id  spectaculum  U.  C.  577. 
fecit,  et  armorum    studium  plerisque    iuvenum    accendit.  '^' 

Itaque,  qui  primo  ab  Roma  magnis  pretiis  paratos  gladia- 
tores  arcessere  solitus  erat,  iam  suo  [e  regno  voluntarios 
facile  paravit  gladiatores,  operam  ultro  ad  dcpugnandum 
cxigua  mercede  offerentes.  Ceterum  eandem  in  edendis 
spectaculis,  quam  et  in  cctera  vita,  pravitatem  animi  levita- 
temquc  exhibuit,  ut  ludorum  apparatu  nihil  magnificentius, 
nihil  ipso  rege  vihus  aut  contemptius  videretur.  Quod 
quidem  quum  sacpe  ahas,  tum  maxime  in  iis  hidis  apparuit, 
quos,  aenmlatus  eorum  magnificentiam,  qui  a  PauUo  in 
Macedonia  post  dcvictum  Persea  dati  fucrant,  immani 
sumptu,  nec  minore  suo  dedecore,  Antiochiac  edidit. 
Verum  ad  Romanas  res  revertamur,  a  quibus  nos  longius 
abstraxit  huius  regis  mentio.  Ti.  Sempronius  Gracchus,  2L 
qui  pcr  biennium  Sardiniam  obtinuerat,  tradita  Ser.  Cor- 
neho  Sullae  praetori  provincia,  reversus  Romam  triumpha- 

4vit  dc  Sardis.  Tantam  captivorum  mukitudinem  ex  ea 
insula  illum  abduxisse  ferunt,  ut  longa  eorum  venditione 
rcs  in  proverbium  venerit,  et  '  Sardi  venales'  pro  rebus  vi- 
hbus  vulgari  ioco  celebrati  fucrint.  Triumphavcrunt  ct 
consules  ambo,  Scaevola  de  Liguribus,  Lepidus  de  iisdem 
ct  GaUis.  Tum  comitia  magistratuum  in  insequentcDi 
annum  habita.  Creati  consules  sunt  S}).  Postumius  Albi- 
nus,  Q.  Mucius  Scacvola.  Practoriis  comitiis  fortuna  inter 
ceteros  candidatos  P.  Africani  fihum  L.  Cornehum  Scipio- 
nem,  sive  is  Cnaeus  fuit,  non  sine  magna  invidia  in  cer- 

5  tamen  coniccit  cum  C.  Ciccreio,  qui  ])atris  cius  scriba 
fuerat.  Nam  (juinfjue  iam  nominatis  practoribus,  C.  Cassio 
Longino,  P.  Furio  Philo,  L.  Claudio  AseUo,  M.  Atiho  Scr- 
rano,  Cn.  Scrviho  Cae])ione,  quum  extremo  saUem  loco 
adhacrescerc  Scij)io  nitcrctur,  adeo  a  patris  virtutibus  de- 
gcnerasse  visus  est,  ut  omnium  ccnturiarum  sutlragiis  ci 
Ciccreius  antefcrrctur,  nisi  hic  sive  fortunae  crimcn,  sivc 
comitiorum  errorem  modestia  sua  emcndasset.  In  hoc 
camj)estri  ccrtamine  patroni  sui  fihum  vinccre  non  sustinuit, 
abiecta(juc  statim  candida  toga,  cx  comj)etitore  dc  victoria 
certo  gratus  chcns  ct  comj)ctitoris  sui  sutirjigator  factus  cst. 
Sic  honorcm,  (|ucm  a  ])oj)uI()  imj)etraturus  Scij)io  non  vidc- 
batur,  opc  C'icercii  consecutus  cst,  maiore  Ciccrcii  gloria, 
(juam  sua.  Cousuhbus  j)roviiiciae  assignatae  sunt  (laUia 
ct  Ligurcs.     Mox  sorliti   j)raetorcs,   C.  Cassius   Longinus 


4    Tnnlnm  rnplirnriim]    cf.  Auctor  5   (Jin  /inirin  rin.s  arrilKi]  cf.  Val. 

i\v  Vir.    Illu.str.  21  ct  :S.   Kcstus.  v.     Ma.x.  iii.  5.  §  1.  v.  5.  §  3. 
Sanli  Venalet. 
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U.  C.  577.urbanam  iurisdictionem  obtinuit,  L.  Cornelius  Scijpio  inter 

A.  C.  i75-peregrinos.  M.  Atilio  practori  provincia  Sardinia  obvene- 
rat :  sed  cum  legione  nova,  quam  consules  conscripserant, 
quinque  millibus  peditum,  trecentis  equitibus,  in  Corsicam 
iussus  est  transire.  Dum  is  ibi  bellum  gereret,  Cornelio6 
prorogatum  imperium,  uti  obtineret  Sardiniam.  Cn.  Ser- 
vilio  Caepioni  in  Hispaniam  ulteriorem,  et  P.  Furio  Philo 
in  citeriorem  tria  millia  peditum  Romanorum,  equites  cen- 
tum  quinquaginta,  et  socium  Latini  nominis  quinque  millia 
peditum,  trecenti  equites :  Sicilia  L.  Claudio  sine  supple- 
mento  decreta.  Duas  praeterea  legiones  consules  scribere 
iussi,  iusto  numero  peditum  equitumque,  et  decem  millia 

Pestilentia.  peditum  sociis  imperare,  et  sexcentos  equites.  Delectus 
consulibus  eo  difficilior  erat,  quod  pestilentia,  quae  priore 
•  anno  in  boves  ingruerat,  eo  verterat  in  hominum  morbos.  7 
Qui  inciderant,  haud  facile  septimum  diem  superabant: 
qui  superaverant,  longinquo,  maxime  quartanae,  implica- 
bantur  morbo.  Servitia  maxime  moriebantur :  eorum  stra- 
ges  per  omnes  vias  insepultorum  erat.  Ne  liberorum  qui- 
dem  funeribus  Libitina  sufficiebat.  Cadavera,  intacta  a8 
canibus  ac  vulturibus,  tabes  absumebat :  satisque  constabat, 
nec  illo,  nec  priore  anno,  in  tanta  strage  boum  hominum- 
que  vulturium  usquam  visum.  Sacerdotes  publici  ea  pesti- 
lentia  mortui  sunt,  Cn.  Servilius  Caepio  pontifex,  pater 
praetoris,  et  Ti.  Sempronius  Ti.  F.  Longus  decemvir  sacro- 
rum,  et  P.  Aehus  Paetus  augur,  et  Ti.  Sempronius  Grac- 
chus,  et  C.  Mamilius  Vitulus  curio  maximus,  et  M.  Sem- 
pronius  Tuditanus  pontifex.  Pontifices  suffecti  sunt,  C.  9 
Sulpicius  Galba  *  *  *  in  locum  Tuditani.  Augures  suffecti 
sunt,  in  Gracchi  locum  T.  Veturius  Gracchus  Sempronia- 
nus,  in  P.  Aehi  Q.  iVelius  Paetus.  Deceravir  sacrorum  C. 
Sempronius  Longus,  curio  maximus  C.  Scribonius  Curio 
sufficitur.  Quum  pestilentiae  finis  non  fieret,  senatus  de- 
crevit,  uti  decemviri  libros  Sibyllinos  adirent.  Ex  decreto 
eorum  diem  unum  supplicatio  fuit  et,  Q.  Marcio  Philippo  i 
verba  praeeunte,  populus  in  foro  votum  concepit :  '  Si 
*morbus  pestilentiaque  ex  agro  Romano  emota  esset,  bi- 

Prodigia.  '  duum  ferias  ac  supphcationem  se  habiturum.'  In  Veienti 
agro  biceps  natus  puer,  et  Sinuessae  unimanus,  et  Auximi 
puella  cum  dentibus :  et  arcus  interdiu  sereno  coelo  super 


6  Cornelio  prorogatum  imperiurn]  locum  Caepionis  demortui  sulfectum 
Iliiic  apparet  Cornelium  superiore  fuisse  censet  Drakenborchius,  et  no- 
anno  praetorem  fuisse.  Crev.  mcn  eius  intercidisse,  qui  in  locum 

7  Eo  verterai]  Supple  anno.  Tuditani  suffectus  est. 

8  Libilina']  cf.  Supr.  xl.  ig.  i   Q.  Marcio  Philippo]  Decemviro 

9  C.  Sulpicim   Calba]    liunc    in  sacrorum.  cf.  supr.  xl.  42.  Ckev. 
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aedem  Satnmi  in  foro  Romano  intcntus,  ct  trcs  simul  soles  U.  C.  57S. 

2  efFulscrunt :  ct  faces  eadcm  noctc  plures  pcr  coelum  lapsae  '^'  ^-  *  '4- 
sunt   in    Lanuvino:    Caeritesque  anguem  in  oppido  suo 
iubatum,  aureis  maculis  sparsum,  appaiaiisse  affirmabant: 
et,  in  agro  Campano  bovem  locutum  essc,  satis  constabat. 

Legati  Nonis  luniis  cx  Africa  redierunt,  qui,  convento  22. 
prius  Masinis.sa  rege,  Carthaginem  icrant :  cetcrum  cer- 
tius  aliquanto,  quae  Carthagine  acta  essent,  ab  rege  re- 
seierant,  quam  ab  ipsis  Carthaginicnsibus.  Compertum 
tamen  affirmaverunt,  lcgatos  ab  rcgc  Persco  venissc,  iisque 
noctu  senatum  in  acde  Aesculapii  datum  csse.  Ab  Car- 
thagine  legatos  in  Macedoniam  missos,  et  rex  affirmaverat, 
et  ipsi  parum  constanter  negaverant.  In  Maccdoniam  quo- 
quc  mittendos  lcgatos  senatus  ccnsuit.  Tres  missi  sunt, 
C.  LacHus,  M.  Valcrius  Mcssalla,  Scx.  Digitius.  Perseus 
per  id  tempus,  quia  quidam  Dolopum  non  parebant,  et,  de 
quibus  ambigebatur  rebus,  disceptationcm  ab  rege  ad  llo- 

smanos  revocabant,  cum  excrcitu  profcctus,  sub  ius  iudi- 
ciumquc  suum  totam  coegit  gcntem.  Indc,  per  Oetacos  rersei  itcr 
montcs  transgressus,  religionibus  quibusdam  animo  ob-^^'i'^°^- 
iectis,  oraculura  aditurus  l)elphos  escendit.  Quum  in  me- 
dia  repente  Graecia  apparuisset,  magnum  non  finitimis 
modo  urbibus  terrorcm  praebuit,  sed  in  Asiam  quoque  ad 
regem  Eumenem    nuntios    tumultuosos   misit.     Triduum, 

4non  plus,  Delphis  moratus,  per  Phthiotidcm  Achaiam, 
Thcssaliamque,  sine  damno  iniuriaf[ue  agrorum,  per  quos 
itcr  fecit,  in  regntim  rcdiit.  Nec  earum  tantum  civitatium, 
per  quas  iturus  crat,  satis  habuit  animos  sibi  concihare : 

Saut  Icgatos,  aut  Hteras  dimisit,  petens,  '  nc  diutius  simulta- 
'tum,  quac  cum  patre  suo  fuissent,  mcminisscnt:  ncc  enim 

*  tam  atroccs  fuisse  eas,  ut  non  cum  ij)so  potuerint  ac  dc- 
'buerint  finiri.     Sccum  quidem  omnia  ilHs  intcgra  csse  ad 

*  instituendam  rideliter  amicitiam.'    Cum  Achaeorum  max- 

ime  gente  reconciliandae  gratiae  viam  quaercbat.     Ilaec      23. 
ima  ex  omni  Graccia  gcns,  ct  Atheniensium  civitas,   co '^S'"''*'""'"? 

1)roccsserat   irarum,   ut  finibus  intcrdiccret  Macc<lonil)us.  j!"j!"J|"^jl^!^"^, 
tacpie  servitiis  cx  Achaia  fugientibus  recci)taculum  Macc- teutat. 
donia  crat :  quia,  quum  fmibus  suis  interuixissent,  intrare 

2  Faces  .  .  .  lapsae  suiil  in  Lanu-  lcgimu8  a]nid  I'olyb.  Excerpt.  Va- 
vino :  C'aerile.ir/uc]    Pri.scianus  iv.  p.     tican.  xxii.  i. 

633.  citat  hunc  Idcuni  «ic  :  Lanuvini         4  Phthiotidem  Achaiam'\  cf.  Supr. 

Caerilenf/ue  anf/ueni  iu/tatutii.    Itaque  xxxvi.  15. 

legcndum  e«t  hoc  modo:  lapsac  .lunl.         5  Aiit  In/atns,  aiit  literns']  Adiecc- 

Lanuvini  ('aeritenf/ue.  SnioN.     Faces  rat   Sinoniu.''  de   mn  srd  antc   prius 

sunt  (rtellae  faccm  duccntcH.  illud  aut.     Videntur  phiscula  deessc. 

3  Citm  exercitu  pro/cctns]  Hanc  Dedenit  fortaH.se  Liviun:  ged  circa 
Dolopiae  occupationem  et  Delphon  omncs  (traeciae  cioitates,  aut  lcgatos 
mlventuni  in  cauHH  fuisse,  cur  heliuni  .  .  ,  CliEV. 

lionianis  cuni  Perseo  contlatuni  csset, 
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U.  C.  578.  regni  terminos  ipsi  non  audebant.    Id  qnum  Perseus  anim- 
■'^- ^- '5'4-advertisset,    comprensis   omnibus,    literac  *  *  *.      <Cete-6 
'  runi,  ne  similis  fuga  servorum  postea  fieret,  cogitandum 

*  et  illis  esse.'  Recitatis  his  literis  per  Xenarchum  praeto- 
rem,  qui  privatae  gratiae  aditum  apud  regem  quaerebat,  et 
plerisque  moderate  et  benigne  scriptas  esse  censentibus 
literas,  atque  his  maxime,  qui  praeter  spem  recepturi  es- 

Callicratis  scnt  amissa  mancipia;   Callicrates  ex  iis,  qui  in  eo  verti7 
adversusre- sahitem  gentis  crederent,  si  cum  Romanis  inviolatum  foe- 
gem  oratio.  j^^  scrvaretur,  '  Parva,'  inquit,  '  aut  mediocris  res,  Achaei, 

*  quibusdam  videtur  agi ;    ego  maximam  gravissimamque  8 
'  omnium  non  agi  tantum  arbitror,  sed  quodam  modo  actam 
'esse.     Nam  qui   regibus   Macedonum,   Macedonibusque 
'ipsis,  finibus   interdixissemus,   manereque    id   decretum,  9 
'scihcet,  ne  legatos,  ne  nuntios  admitteremus  regum,  pen 

*  quos  ahquorum  ex  nobis  animi  solHcitarentur ;  ii  concio- 
'nantem  quodam  modo  absentem  audimus  regem,  et,  si 
'diis  placet,  orationem  eius  probamus.     Et,  quum  ferae 

*  bestiae  cibum  ad  fraudem  suam  positum  plerumque  asper- 
'nentur  et  refugiant,  nos  caeci,  specie  parvi  beneficii,  in- 

*  escamur :  et,  servulorum  minimi  pretii  recipiendorum  spe, 
'nostram  ipsorum  libertatem  subrui  et  tentari  patimur. 
'  Quis  enim  non  videt,  viam  regiae  societatis  quaeri,  qua 

*  Romanum  foedus,  quo  nostra  omnia  continentur,  violetur? 

*  Nisi  hoc  dubium  ahcui  est,  bellandum  Romanis  cum  Per- 
*seo  esse,  et,  quod  vivo  PhiUppo  exspectatum,  morte  eius 
'  interpellatum  est,  id  post  mortem  Phihppi  futurum.  Duos, 
*ut  scitis,  habuit  fihos  Phihppus,  Demetrium  et  Persea. 
'  Genere  materno,  virtute,  ingenio,  favore  Macedonum, 
*longe  praestitit  Demetrius.  Sed  quia  in  Romanos  odii 
'regnum  posuerat  praemium,  Demetrium  nullo  aho  cri- 

*  mine,  quam  Romanae  amicitiae  initae,  occidit :  Persea, 

'  quem  hostem  populo  Romano  prius  paene,  quam  regni  2 
'heredem  futurum  sciebat,  regem  fecit.     Itaque  quid  hic 

6  Literae*']  Literas*  Sigonius  le-  picantur  omnes  interpretes,  cui  me- 
git,  qui  locum  ita  explet,  ad  Achuios  dicinam  ab  integriore  codice  ex- 
misit,  qiiibus  se  servos  eorim,  qui  ad  spectandam  Drakenborchius  censet. 
se  transfugerant,  benigne  reniittere  Itaque  aut  post  manere  verbum  ali- 
illis  scripsit.  quid,    ut    voluimus,    quod    Sigonius 

7  Callicrates  ex  iis,  qui  in  eo  verti'^  addit,  supplendum  est,  aut  cum  Gro- 
Hic  Callicrates  non  tam  honorifice  novio  maneret  legendum. 
tractatur  a  Polybio  xxvi.  i.  qui  eum  i  Scilicet,  ne  /egatos]  Hic  non  re- 
traducit  tanquam  proditorem  publicae  feruntur  ipsa  decreti  verba,  sed  mens 
Achaeorum  libertatis,  et  insignem  explicatur.  Regibus  Macedonum, 
eius  perfidiam  notat.  Crev.  inquit,  Macedonibusque  ipsis,  finibus 

8  Maximam  gravissimamque']  I\[a-  nostris  interdixeramus,  id  scilicet 
ximam  et  gravissimam  reposuit  Bek-  praecaventes,  ne  legatos,  ne  nuntios 
ker.  .  .  .  Crev. 

9  Interdixissemus,  manerequel  Vi-  i  Qnem  hostem  populo  Romano} 
tium  aliquid  in  his  verbis  latere  sus-  Vocem  hostem  addidit  Muretus. 
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'post    mortem    patris   egit   aliutl,   qiiani    bellum    paravit  ?  U.  C.  578. 
'Bastanias  primum   ad   terrorcm   onuiium  in  Dardaniam-^- ^-  '/''t- 

*  immisit :  qui  si  sedem  eam  tenuissent,  graviores  eos  acco- 
'las  Graecia  habuisset,  quam  Asia  Gallos  habeat.  Ea  spe 
*depulsus,  non  tamen  belli  consilia  omisit :  imo,  si  vere 
'volumus  dicere,  iam  inchoavit  bellum.  Dolopiam  armis 
'subcgit,  nec  provocantes  de  controversiis  ad  disceptatio- 
*nem  populi  Romani  audivit.  Inde,  transgressus  Oetam, 
*ut  repente  in  medio  umbiHco  Graeciae  conspiceretur, 
'Delphos  escendit.  Hacc  usurpatio  itineris  insoliti  quo 
'vobis  spectare  videtur?  Thessaliam  deinde  peragravit. 
'  Quod  sine  uUius  eorum,  quos  oderat,  noxa,  hoc  magis 
'tentationem  metuo.  Inde  Uteras  ad  nos  cum  muneris 
'specie  misit,  et  cogitare  iubet,  quo  modo  in  reUquum  hoc 
'  munere  non  egeamus ;  hoc  cst,  ut  decretum,  cjuo  arcen- 
'  tur  Peloponneso  Maccdones,  toUamus ;  rursus  legatos  re- 
'gios,  et  hospitia  cum  principibus,  et  mox  Macedonum 
'exercitus,  ipsum  quoque  a  Delphis  (quantum  enim  intcr- 
'fluit  fretum  ?)  traiicicntcm  in  Peloponnesum  vidcamus, 
'immisceamur  Macedonibus  armantibus  se  adversus  Ro- 
'  manos.    Ego  nihil  novi  censeo  decerncndum,  scrvandaque 

3'omnia  intcgra,  donec  ad  certum  redigatur,  vanusne  hic 
'  timor  noster,  an  verus  fuerit.  Si  pax  inviolata  inter  Ma- 
'  cedonas  Romanosque  manebit,  nobis  quoquc  amicitia  et 

*  commercium  sit :  nunc  de  eo  cogitare  periculosum  et  im- 

*  maturum  vidctur.' 

Post  hunc  Archo,  fratcr  Xcnarchi  praetoris,  ita  dissc-      24. 
ruit :   '  Difficilem  orationem  (JaUicratcs,  ct  mihi,  ct  omni--^>'C'_'Calli- 
'bus,  qui  ab  eo  dissentimus,  fecit:   agendo  enim  Romanae  ^p^^iJJ^ 
'societatis  causam  ipse,  tentarique  et  oppugnari  dicendo, 

*  quam  nemo  ncque  tentat,  neque  oppugnat,  effccit,  ut,  qui 
*ab  sc  dissentiret,  advcrsus  liomanos  diccre  vidcrctur.    Ac 

*  primum  omnium,  tiinquam  non  hic  nobiscum  fuisset,  sed 
'aut  cx  curia  popuU  Romani  veniret,  aut  regum  arcanis 
'  interesset,  omnia  scit  et  nuntiat,  quae  occuUc  facta  sunt. 

4'Divinat  etiam,  quae  futura  fuerant,  si  Philippus  vixissct: 
'qiiid  ita  Perscus  rcgni  hcrcs  sit,  quid  parent  Maccdones, 
'quid  cogitcnt  Romani.  Nos  autem,  qui,  nec  ob  quam 
'  causam,  ncc  qucmadmodum  perierit  Demetrius,  scimus ; 
*nec  quid  Philippus,  si  vixissct,  facturus  fucrit,  ad  haec, 
*quae  palam  gcruntur,  consiUa  nostra  accommodare  opor- 


3  Donec  ad  ccrlum  rcdiffalur]  Do-  Gronoviug.  Crkv. 

nec  ccrtum  fiat,  donoc  ccrto  sciatur.  4  Quac  /ulura  fueranl]   cf.  Supr. 

8ic.  xliv.   15.  JCt,  si  id  ante  dubium  xxi.   47.    Ituhnkcn.    Opusc.    ji.   407. 

fuijuet,  Irynliirum  .  .  .  verba  ad  crr-  /■'uerint    oincndavit    Gronovius,    sod 

tum    redcijisxe.     CotiTum    lexcbatur  nihil  opu»  cst. 
liic    ud   ccrtum    diriyatur.     Corrcxit 
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U.  C.  578.  *tet.     Ac  scimus,  Persea,  regno  accepto,  legatos  Romam  5 
A.  C.  i74.'misisse,  ac  regem  a  populo  Romano  appellatum :   audi- 

*  mus,  legatos  Romanos  venisse  ad  regem,  et  eos  benigne 
'  exceptos.  Haec  onuiia  pacis  equidem  signa  esse  iudico, 
*non  belli :  nec  Romanos  ofFendi  posse,  si,  ut  bellum  geren- 

*  tes  eos  secuti  sumus,  nunc  quoque  pacis  auctores  sequa- 
'  mur.  Cur  quidem  nos  inexpiabile  omnium  soli  bellum  ad- 
'versus  regnum  Macedonum  geramus,  non  video.     Oppor- 

*  tuni  propinquitate  ipsa  Macedoniae  sumus?  an  infirmissimi 
'omnium,  tanquam,  quos  nuper  subiecit,  Dolopes?     Imo 
*contra  ea,  vel  viribus  nostris,  deum  benignitate,  vel  re-6 
*gionis  intervallo  tuti.     Sed  simus  aeque  subiecti  ac  Thes-7 

*  sali  Aetolique :  nihilo  plus  fidei  auctoritatisque  habemus 
^adversus  Romanos,  qui  semper  socii  atque  amici  fuimus, 

*  quam  Aetoli,  qui  paullo  ante  hostes  fuerunt  ?     Quod  Ae- 

*  tolis,  quod  Thessalis,  quod  Epirotis,  omni  denique  Grae- 
*ciae  cum  Macedonibus  iuris  est,  idem  et  nobis  sit.  Cur 
*exsecrabihs  ista  nobis  sohs  velut  dissertio  iuris  humani 

*  est  ?  Fecerit  aliquid  Phihppus,  cur  adversus  eum  arma- 
*tum  et  bellum  gerentem  hoc  decerneremus :  quid  Per- 
*seus,  novus  rex,  omnis  iniuriae  insons,  suo  beneflcio  pa- 
*ternas   simultates   obliterans,   meruit?   cur  soU  omnium 

*  hostes  ei  sumus  ?     Quanquam  et  illud  dicere  poteram, 

*  tanta  priorum  Macedoniae  regum  merita  erga  nos  fuisse, 

*  ut  Phihppi  unius  iniurias,  si  quae  forte  fuerunt,  *  utique 

*  post  mortem ;    quum  classis  Romana   Cenchreis   staret, 

*  consul  cum  exercitu  Elatiae  esset,  triduum  nos  in  conciHo 
*fuisse,  consuhantes,  utrum  Romanos,  an  Philippuni,  se- 
*queremur.     Nihil  metus  praesens  ab  Romanis  sententiasS 
'nostras  inchnarit:  fuit  certe  tamen  ahquid,  quod  tam  lon- 
*gam  dehberationem  faceret:   id  quod  erat  vetusta  con- 

*  iunctio  cura  Macedonibus,  vetera  et  magna  in  nos  regum 
*merita.     Valeant  et  nunc  eadem  illa,  non  ut  praecipue 

*  amici,  sed  ne  praecipue  inimici  simus.     Ne  id,  quod  non  9 
'  agitur,  Calhcrates,  simulaverimus.     Nemo  novae  societatis 

5  Legatos  Romam  misisse']  cf.  Supr.  nonnihil  recte  emendavit  Perizoniiis. 
xl.  58.  Arco,  ut  Crevierius  notavit,  vult  in- 

6  Contra  ea]  Formula  liacc  pro  telligi  Romanorum  metum,  quorum 
simplice  contra  alibi  adhibetur  apud  classis  Ccnchreis,  exercitus  terrestris 
nostrum.  cf.  supr.  xxi.  20.  infr.  xliv.  EIatiaeerat,dumdeliberarent  Achaei, 
43.  in  causa  fuisse,  cur  ad  illos  inclina- 

7  Sed  sitnns  aeque  subiecti  ac  rent  consultantium  animi.  Sed  de- 
Thessali  Aetolique]  Patet  ex  iis  quae  mus,  inquit,  nihil  tunc  valuisse  me- 
sequuntur,  legi  debere  Epirotaeque. .  tum  illum.  Certe  aliquid  tamen  fuit, 
Ceterum  haec  ita  intelligenda  sunt,  quod  tam  longam  deliberationem  fa- 
Ut  ea  Arco  sibi  ipse  obiiciat,  ac  dum  ceret. 

obiicit  refellat.     Suhiecti  ideni  est  ac  9  Ne   id,   quod   non   ngitur]    Ne 

supra  opportuni.     Nisi   forte  legen-  subiicere  videamur  deliberationi  nos- 

dum  est  potius  suspecti.  Crev.  trae    aliquid,    de    quo    non    agitur. 

8  Nihil  metus  jyraesens]  Nihil  pro  Rascii. 
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*aut  novi  foederis,  quo  nos  temcre  illigemus,  conscribendi  U.  C.  578. 
*estauctor:  sed  commercium  tantum  iuris  praebendi  re--'^-  ^-  ^74- 
'petendique  sit,  ne  interdictione  fmium  nostrorum  et  nos 
*quoque  regno  arceamus,  ne  servis  nostris  aliquo  fugere 

*  liceat.     Quid  hoc  adversus  Romana  foedera  est  ?     Quid 

*  rem  parvam  et  apertam  magnam  et  suspcctam  facimus  ? 
'  Quid  vanos  tumultus  ciemus  ?  Quid,  ut  ipsi  locum  assen- 
'  tandi  Romanis  habeamus,  suspectos  alios  et  invisos  effici- 

mus  ?     Si  bellum  erit,  ne  Perseus  quidem  dubitat,  quin 

*  Romanos  secuturi  simus  :  in  pace,  etiamsi  non  finiuntur, 

'  odia  intermittantur.'  Quum  iidem  huic  orationi,  qui  Nihil  novi 
Htcris  regis  assensi  erant,  assentirentur,  indignatione  prin-  ^('^1"^*^"* 
cipum,  quod,  quam  rem  ne  legatione  quidem  dignam  iu- 
dicasset  Perseus,  Hteris  paucorum  versuum  impetraret, 
decretum  differtur.  Lcgati  deinde  postea  missi  ab  rege, 
quum  Megalopoli  concilium  esset;  dataquc  opera  est  ab 
iis,  qui  ofFcnsionem  apud  Romanos  timcbant,  ne  admitte- 
rentur. 

Per  haec  tcmpora  Aetolorum  in  semet  ipsos  versus  furor      25. 
mutuis   cacdibus  ad  intcrnecioncm  adducturus  videbatur  •^.^^°^°';""^ 
gentem.     Fessi  deinde  et  Romam  utraque  pars  miserunt 
legatos,  et  inter  se  ipsi  de  reconcihanda  concordia  agebant : 

1  quae  novo  facinore  discussa  rcs  vetercs  etiam  iras  excitavit. 
Exsulibus  Hypataeis,  qui  factionis  Proxcni  erant,  quum  rc- 
ditus  in  patriam  promissus  essct,  fidesquc  data  pcr  princi- 
pem  civitatis  Eupolemum,  octoginta  illustres  homines,  qui- 
biis  redeuntibus  inter  ceteram  mukitudinem  Eupolemus 
etiam  obvius  cxicrat,  quum  sahitationc  bcnigna  cxcepti 
essent,  dextracquc  datae,  ingrcdientes  portam,  fidem  datani 
dcosque  testes  nequicquam  invocantes,  interfecti  sunt.  Indc 
gravius  de  intcgro  beUum  exarsit.  C.  Valerius  Laevinus, 
et  Ap.  Claudius  Pulchcr,  et  C.  Memmius,  et  M.  PopiUius, 
et  L.  Canulcius  missi  ab  senatu  vencrant.  Apud  eos  quum 
Delphis  utrius(jue  partis  legati  magno  ccrtamine  agcrent, 
Proxenus  maxime,  quum  causa,  tum  eloquentia,  praestare 
visus  est ;  qui  paucos  post  dies  ab  Orthobula  uxore  vencno 

3est  sublatus:   damnataque   eo  crimine,  in    exsiHum   abiit. 
Idcm  furor  et  Cretenscs  lacerabat.     Adventu  dcindc   Q.  Cretensium 
Minucii  legati,  qui  cum  decem  navibus  missus  ad  scdanda  *^'**"^''''* 
corum  ccrtamina  erat,  in  spem  pacis  veneranL     Ceterum 
indutiac  tantum  scx  mcnsium  fucrant :   inde  muUo  gravius 


I  Alios  et  int'i.»o«]   Et  pro  ac  re-  flelet  Crevier.  quuni   ex    praeceden- 

ponendum  eensoiit  Crevier.  et   Dra-  tit)us  concordia  tiicilc  inteilitjiitur. 

kenh.  (|uoni;ini  Livius  partioulam  ac  3  JJamnalaf/ue  eo  criviine]    Pcri- 

vocibus  a   vocaii    incipientibus    nun-  zonius  damnata  qnae   cmendat,  »ed 

<|uam  |)niemittit.  cf.  Bupr.  xxxvi.  17.  Livius  baepe  rclativum  omittit. 

a  Disctissa  rcs]  l'ostremam  voccni 
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26. 

Celtibero- 
rum  rebel- 
lio. 


27. 

Censorcs. 


Insignes 
notae. 


bellum  exarsit.  Lycii  quoque  per  idem  tempus  ab  Rho- 
diis  bello  vexabantur.  Sed  externorum  inter  se  bella,  quo 
quaeque  modo  gesta  sunt,  persequi  non  operae  est  satis 
superque  oneris  sustinenti  res  a  populo  Romano  gestas 
scribere. 

Celtiberi  in  Hispania,  qui  bello  domiti  se  Ti.  Graccho 
dediderant,  pacati  manserant  M.  Titinio  praetore  obtinente 
provinciam.  Rebellarunt  sub  adventum  Ap.  Claudii,  orsi-  4 
que  bellum  sunt  ab  repentina  oppugnatione  castrorum  Ro- 
manorum.  Prima  lux  ferme  erat,  quum  vigiles  in  vallo, 
quique  in  portarum  stationibus  erant,  quum  vidissent  pro- 
cul  venientem  hostem,  ad  arma  conclamaverunt.  Ap.  Clau- 
dius,  signo  proposito  pugnae,  paucis  adhortatus  milites, 
tribus  simul  portis  eduxit.  Obsistentibus  ad  exitum  Cel- 
tiberis,  primo  par  utrimque  proelium  fuit,  quia  propter  an- 
gustias  non  omnes  in  faucibus  pugnare  poterant  Romani : 
urgentes  deinde  alii  alios  sicubi  evaserunt  extra  vallum,  ut  5 
pandere  aciem,  et  exaequari  cornibus  hostibus,  quibus  cir-  6 
cumibantur,  possent,  ita  repente  irruperunt,  ut  sustinere 
impetum  eorum  Celtiberi  nequirent.  Ante  horam  secun- 
dam  pulsi  sunt :  ad  quindecim  millia  caesa  aut  capta :  signa 
adempta  duo  et  triginta.  Castra  etiam  eo  die  cxpugnata, 
debellatumque.  Nam,  qui  superfuere  proelio,  in  oppida 
sua  dilapsi  sunt.     Quieti  deinde  paruerunt  imperio. 

Censores  eo  anno  creati  Q.  Fulvius  Flaccus  et  A.  Postu- 
mius  Albinus  legerunt  senatum :  princeps  lectus  M.  Ae- 
milius  Lepidus  pontifex  maximus.  De  senatu  novem  eie- 
cerunt.  Insignes  notae  fuerunt  M.  Cornelii  Maluginensis, 
qui  biennio  ante  praetor  in  Hispania  fuerat;  et  L.  CorneIii| 
Scipionis  praetoris,  cuius  tum  inter  cives  et  peregrinos  iu- 
risdictio  erat ;  et  Cn.  Fulvii,  qui  frater  germanus  et,  ut  9 


4  Ap.  Claudii]  Hinc  discimus  Ap. 
Claudium  fuisse  praetorem  superiore 
anno,  et  citeriorem  Hispaniam  ob- 
tinuisse. 

5  Sicubi  evaseruni'i  Uhi  pro  si- 
cubi  reposuit  Bekker.  Olim  secuti 
legebatur,  pro  quo  scutis  legendum 
coniiciebat  Crevier. 

6  Et  exaequari  cornibus  hostibus^i 
Ut  cornua  extendere,  et  hostibus,  a 
quibus  circumibantur,  exaequari  pos- 
sent. 

7  Praetor  in  Hispania']  Hic  prae- 
tor  in  Hispaniam  ire  noluerat,  ut  con- 
stat  supr.  15.  Ergo  aut  delendae 
sunt  voces  in  Hispania,  aut  lapsus 
est  memoria  Livius.  Crev. 

8  L.  Cornelii  Scipionis  praetoris'] 
Testatur  Valer.  Max.  iii.  5.  eius  pro- 
pinquos  dedisse  operam,  ne  aut  sel- 


lam  ponere,  aut  ius  dicere  auderet. 
Id  fortasse  ut  perficere  possent,  no- 
tandum  eum  a  censoribus  curaverant. 
Quamvis  enim  huius  notae  vi  prae- 
turam  non  amitteret,  alienum  tamen 
erat  a  dignitate  populi  Romani,  ho- 
niinem  a  censoribus  notatum  ius 
dicere,  et  statuere  de  fortunis  civium. 
Crev. 

9  Cn.  Fulvii,  qui  frater  germanus 
.  .  .  censoris']  Huic  Fulvio  praeno- 
men  assignabatur  in  veteri  codice 
Lucius.  At  Velleius  i.  10.  eum  vocat 
Cnueum  :  eique  potius  assentiendum 
Sigonius  existimat.  Ceterum  is,  sive 
L.  sive  Cn.  Fulvius,  idem  est,  qui 
supr.  xl.  41.  vocatur  M.  Fulvius  No- 
bilior,  et  dicitur  legionem,  in  qua  tri- 
bunus  militum  erat,  dimisisse.  Quod 
autem  in  priore  illo  libri  XL,  loco  vo- 
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I  Valcrius  Antias  tradit,  consors  etiam  ccnsoris  crat.     Con-  U.  C.  578. 
sulcs,  votis  in  Capitolio  nuncupatis,  in  provincias  profecti^-  ^-  "'•*• 

-2  sunt.  Ex  iis  M.  Aemilio  scnatus  ncgotium  dedit,  ut  Pata- 
vinorum  in  Venctia  seditionem  comprimcrct,  quos  ccrta- 
mine  factionum  ad  intestinum  bcllum  cxarsisse,  ipsorum 
legati  attulerant.  Legati,  qui  in  Actoliam  ad  similes  mo- 
tus  comprimendos  ierant,  rcnuntiarunt,  coerceri  rabicm 
gentis  non  posse.  Patavinis  saluti  fuit  adventus  consulis : 
nequc  aliud,  quod  agcrct  in  provincia,  quum  habui^et, 
Romam  rediit.     Censores  vias  stcrncndas  silice  in  urbc,  Ccnsomm 

^glarca  extra  urbem   substruendas   marginandasque    primi  "l^*^"""" 
omnium  locavcrunt,  pontcsque  multis  locis  faciendos:   ct 

5scenam  acdilibus  practoribusquc  praebcndam :  et  carccrcs 

_  in  circo,  et  ova  ad  notas  curriculis  numerandis,  et  *  dam, 
et  mctas  trans  *  et  caveas  ferrcas  pc  *  intromittcrcntur  * 

8  ferreis  in  monte  Albano  consulibus,  ct  clivum  Capitolinum 
silice  stcrncndum  curaverunt,  et  porticum  ab  aedc  Saturni 

9in  Capitolium  ad  scnaculum,  ac  supcr  id  curiam.     Et  cx- 


catur  M.  Fulvius  Xobilior,  hic  autcni 
Cn.  Fulvius,  id  cx  eo  oriri  Sisonius 
exi8timat,quod  a  M.  Fulvio  Nobiliore 
adoptiitus  esset.  Itaque  Cn.FulvUis 
Flaccm  prinium  e.st  eius  nomen  :  M. 
Fulvius  Nobilior  nomen  est  illud 
quod  a  patre  adoptivo  sibi  asciverat. 

CUKV. 

1  CoJisors  etium  ccnsoris]  Per  con- 
tortes  intclligcndi  sunt  cohaercdcs, 
f|ui  communi  et  nondum  diviso  par 
trimonio  puriter  utuiitur.  Dkak. 

2  E.r  iis  M .  A emilio]  Mendum  cst 
in  nominc  consulis.  Non  cnim  hoc 
anno,  sed  superiorc,  M.  Acmilius  con- 
8ul  fuit.  Crkv.  Ccterum  j)ro  vo- 
cibus  ex  iis  Drakcnljorchius  eain  re- 
ponendum  coniicit,  qui  ita  mox  art- 
ventus  procoiisulis  lciLjendum  monet. 

3  illarea  .  .  .  .sn/jstrnendas]  Ita  ut 
solidius  ct  Mrmius  la])ides  inhaerercnt. 

4  Afar</iuandasf/ue]  bc.  MarKini- 
))U8  lapideis  municndas,  id  quod  hos 
consules  primos  fecisse  Dukcrus  ccn- 
»et.  cf.  Berjjier.  de  Puhl.  ct  Mil. 
Rom.  Viis.  ii.  31. 

5  Scenam]  cf.  Supr.  xl.  51. 

6  Ova  ad  notns  curricuHs  numc- 
raiidis]  Prius  ^f^^chiiUiT  numerandas : 
male.  Mendosam  (|Uoquc  csse  voccm 
notas  iudicat  Fulv.  Ursinus,  ac  re- 
j)onit  probal)ili  conicctura  mctas. 
ijva  enim  i!l:i,  e  li^^no  fabricat.'i,  im- 
poncl)antur  columnis,  aliquandi)  binis, 
aliquando  quatcrnis,  ad  nietas  Cirei 
Ktntutis.  Tot  illa  erant  numero,  quot 
curriculn  onmt    [lera^enda :    Hej)tcna 


proindc,  ut  plurimum,  pro  scpteno 
curriculorum  nimiero,  qui  sollcnnis 
maxime  erat.  Primo  curriculo  j)cr- 
ncto,  unum  ovum  e  medio  tolle- 
batur,  secundo  cumculo  altcrum,  et 
sjc  de  rcliquis.  Maec  fcre  Salma- 
sius.  CiiEv. 

7  El*  dam,  ct  melas  traiis*]  Ilaec 
explct  utcunquc  Marcclhis  Donatus, 
le<{itquc  et  rhedam,  et  mctus  transitus. 
Nobis  consultius  vidctur  locum  in- 
tactum  rclin(|ucrc,  quam  malc  cu- 
ratum  cxhibere.  Idem  et  in  iis  quae 
scquuntur  iudicat  lc;j;endum  csse,  rt 
caveas  ferreas,  per  quos  introinit- 
terentnr  ferae.  Sat  fclicitcr.  In 
Circensibus  cnim  ludis  non  solum 
cursu  certabatur,  scd  ct  fcrarum  intcr 
se,  aut  cum  bcstiariis  jjugnae  cde- 
bantur.  Ci'.ev. 

8  In  iiionte  AUiano  consnJihus] 
Ilic  pei>picuum  est  aii^juid  dccssc. 
Ckev. 

9  In  Capitolium  ad  senucu/um,  ac 
snper  id  curinm]  Fortasse  lcgendum 
in  Capilo/io.  Fuil  cnim  Saturni 
acdcs  in  clivo  Ca])itoliiio.  Itaquc 
j)orticus  illa  intcllifjctur  porrecta  al) 
acde  Saturni  in  divo  Cajiitolino  ad 
srnaru/um,  ali/ue  ad  curiam  (juac  cst 
tupcr  id  senaculum.  1'ossis  et  cuni 
lusto  Rycquio,  libro  dc  Capit.  34. 
legcre  et  senaciilum  :  \it  scnsus  sit 
j)orticun)  ab  aede  Saturni  in  Ciipi- 
tolium,  id  est,  in  tcnijijuni  ImisCa- 
])itolini,  jiorrectani,  cf  scnaculnni,  et 
curiani,  locata  c.hsc  a  ccnsoribus  la- 
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U.  C.  578.  tra  portam  Trigeminam  cmporium  lapide  straverunt,  stipi- 
A.  C.  i74-tibusque   saepserunt;    et  porticum  Aemiliam  reficicndam 
curarunt:  gradibusque  ascensum  ab  Tiberi  in  emporiiim 
fecerunt.     Et  extra  eandem  portam  in  Aventinum  porti- 
cum  silice  straverunt,  et  eo  publico  ab  aede  Veneris  fece-  i 
runt.     lidem  Calatiae  et  Auximi  muros  faciendos  locave- 
runt :  venditisque  ibi  publicis  locis,  pecuniam,  quae  redacta 
erat,  tabernis  utrique  foro  circumdandis  consumpserunt. 
Et  alter  ex  iis  Fulvius  Flaccus  (nam  Postumius  nihil,  nisi 
senatus  Romani  populive  iussu,  se  locaturum  ipsorum  pe-  2 
cunia  *)  lovis  aedem  Pisauri,  et  Fundis,  et  Potentiae  etiam  3 
aquam  adducendam,  et  Pisauri  viam  silice  sternendam,  et  4 
Sinuessam  a  ga  *  aviariae.     In  his  et  clo*um  circumdu- 
cend*  et  forum  porticibus  tabernisque  claudendum,  et  Ia-5 
nos  tres  faciendos.      Ilaec  ab  uno  censore  opera  locata, 
cum  magna  gratia  colonorum.     Moribus  quoque  regendis 
diligens  et  severa  censura  fuit.     MuUis  equi  adempti. 
28,  Exitu  prope  anni  diem   imum  supplicatio  fuit  ob  res 

prospere  gestas  in  Hispania  ductu  auspicioque  Ap.  Claudii 
proconsulis :  et  maioribus  hostiis  viginti  sacrificatum.  Et 
alterum  diem  supplicatio  ad  Cereris,  Liberi,  Liberaeque6 
fuit,  quod  ex  Sabinis  terrae  motus  ingens  cura  multis  aedi- 
ficiorum  ruinis  nuntiatus  erat.  Quunl  Ap.  Claudius  ex 
Hispania  Romam  rediisset,  decrevit  senatus,  ut  ovans  iir- 
bem  inirct.  lam  consularia  comitia  appetebant;  quibus, 
magna  contentione  habitis  propter  multitudinem  peten- 
tium,  creati  L.  Postumius  Albinus  et  M.  Popillius  Laenas. 
Praetores  inde  facti,  N.  Fabius  Buteo,  M.  Matienus,  C.  7 
Cicereius,  M.  Furius  Crassipes  iterum,  A.  AtiUus  Serranus 


pide  silice  sternrnda,     Porro  senacu-  4  Et  Sinuessam']    Emendat  Mar- 

/um,  sive  senatiihim,  hoc  enim  quo-  cellus  Donatus,  et  Simtessae  glurea : 

que  modo  scribitur,  est,  teste  Festo,  supple,    viam    sternendam.      In    iis 

locus  in  quo  sei.iatus  haberi  solet,  sive  quae  sequuntur  legendum  putat   Si- 

potius,  in  quo  solebant  magistratus  gonius,  et  cloacam  injiuvium  circum- 

duntaxat  cum  senioribus  delibei-are.  ducendam.  Crev. 

Curiam,  de  qua  hic  agitur,  idem  Ryc-  5  lanos  tres']  Hi  lani  erant  trans- 

iiuius  existimat  fuisse   curiam  Cala-  itiones  perviae.   cf.  supr.  ii.  49.     Ce- 

Jiram,  de  qua  vid.  JMacrob.  Saturn.  terum   lanos  summuni,  medium,  et 

i.  15.  Crev.  infimum    hic    intelligi,   qui    in    foro 

I  Et  eo  publico  ab  aede  Veneris]  erant  Romanoadbasilicarn  Aemiliam, 

Suspicatur  Gronovius  et  basi/icam  ad  ut  scribit  Porphyr.  ad  Hor.  Ep.  i.  1. 

aedem  Veneris.  Crev.  54.    Ursinus  aliique    censent.     Cete- 

1  Ipsorum  pccunia  *]   Verbum  di-  rum   Drakenborchius    non   de    lanis 

cebat  hoc  loco  adiectum  est  ex  mente  Romae,  sed  in  aliqua  colonia,  sc.  Si- 

Sigonii,  quem  secutus  est  Crevierius.  nuessae,  exstmctis  ex  verbis  sequen- 

3  Et  Potentiae,  etiam  aquam  ad-  tJbus  cum  magna  gratia   co/onorum 

ducendam']    Vel  lege  et  Po//entiam  hunc  locum  interpretatur. 

aquam    adducendam :    vel    in    voce  6  Ad  Cereris,  Liberi,  Liberaequel 

etium  latebit  nomen  alicuius  alterius  cf.  Supr.  iii.  55. 

urbis,  m  quam  Fulvius  aquam  du-  7  •^'^  Fabius]    sc.   Numerius  Fa- 

cendam  locaverit.  Crev.  bius. 
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itcrum,  C.  Cluviiis  Saxula  iteruni.     Comitiis  perfectis,  Ap.  U.  C.  578. 
Claudius  Ceutho,  ex  Celtiberis  ovans  quum  in  urbem  in-"^-  9-. '74. 
iret,  decem  millia  pondo  argenti,  quinque  millia  auri  in 
aerarium  tulit.     Flameu  Dialis  inauguratus  est  Cn.  Cor- 
nelius. 

Eodem  anno  tabula  in  aedem  Matris  Matutae  cum  in-Tabuiain 
dice  hoc  posita  est:  '  Ti.  Sempronii  Gracchi  consuhs  im-"*^;''*^^^'^" 
'  perio  auspicioque  legio  exercitusquc  ])opuU  Romani  Sar-tj,t^j.  .^^ 

*  diniara  subegit.     In  ea  provincia  hostium  caesa  aut  capta  (inuclio 

*  supra  octoginta  milha.     Repubhca  fehcissime  gesta,  atque  P"*'^*- 
8  *  hberatis  vcctigahbus  *  restitutis,  cxercitum  salvum  atque 

'  incohmiem  plcnissimum  pracda  domum  reportavit     Ite- 

*  rum  triumjthans  in  \irbem  Romam  rcdiit.    Cuius  rei  crgo 

*  hanc  tabulam  donum  lovi  dedit.'    Sardiniae  insulae  forma 
erat,  atque  in  ea  simulacra  pugnarum  picta. 

Munera  gladiatonun  eo  anno  ahquot  parva  aha  data; 

unum  ante  cetera  insigne  fuit  T.  Flaminini,  quod  mortis 

gcausa  patris  sui,  cum  visceratione  epuloque  et  kxdis  sccnicis, 

I  quatriduum  dedit.     Magni  tamen  muncris  ea  summa  fuit, 

1  ut  per  triduum  quattuor  et  septuaginta  homines  pugnarint. 

[Finis  huius  anni  insignis  est  nova,  ea(juc  magni  mo- 

menti  lege,  quae  non  sine  ahquo  motu  animorum  agitata 

civitatem  exercuit.     Ilactenus  feminas  non  minus,  quam 

viros,  ad  hereditates  admitti  ius  fuerat.     Inde  fiebat,  ut  il- 

lustrissimarum   saepe   famiharum   bona   in   ahenas   doinos 

transfundcrentur,  niagno  cum  reipubhcae  damno,  cuius  in- 

8  VertifiaHlim  *  restilutix]  Vocem  admodiim  niiraiKhim  est  duos  scri- 
aliquam  deesse  Huspiccitur  Sigonius,  ptorcsaliquot  annis  inter  sc  de  eadcm 
j|ui  post  veclii/alibus  voces  et  reipu-  re  discrepare.  Deinde  ctiam  videm\ir 
bliaie  inscrendas  esse  coniicit.  suspicari    possc,   ideo    dissentire    Li- 

9  Cuni  vi.sccratione]  cf.  Sujir.  viii.  vium  et  Ciceronem  circa  annuni  lcgis 
22.  Voconiae,  qnia  circa  actatem  Catonis 

1  Afuffiii  tamen  muneris']  8C.  Pro  dissenserint,  et  Livius  cum  quinque 
eo  tcmpore,  qunm  Livii  actate  nu-  annis  scniorem  faciat,  quam  Cicero, 
merus  ille  exif^uns  esset.  ut    ohservavimus,    supr.    xxxix.    40. 

2  Quattuor  ct  septnuginta  hnmines  Ciccro  enim  k)co  modo  mcmorato 
puffnarint]  Ilic  nuiliium  esse  iibrum  scril)it  Catonera  annos  natum  (piin- 
crcdimus.  Nani(|ue  ex  ejiitomc  huius  (|ue  et  sexaginta  lcgem  Voconiam 
lii)ri  a|)paret  Livium  iii  eo  legis  Voco-  suasisse,  qui  Catonis  vitac  annus,  eo 
niae  mentionem  fecisse.  At  Ciccro,  modo  quo  numerat  Cicero,  incidit  re- 
in  Verr.  i.  42.  docet  Voconium  sjin-  vera  in  consulatum  Caepionis  et  l'hi- 
xissc  de  iis  qui  post  A.  rostumium  ct  lipj)i.  At  vero  ex  Livii  sententia 
Q.  Fulvium  censores  ccnsi  CHScnt,  ita  sexagesimus  quintus  vitae  Catonis 
ut  hi  censorcK  in  lcge  disertc  nominati  annus  rctrahi  debct  in  quinque  aiite 
fiiisse  videantur.  lam  vcro  iidem  lii  annos,  ae  proinde  incidisse  in  coii.su- 
censf)res  creati  mcmorantur  supr.  27.  a  latum  Sp.  Po^tumii,  et  (i.  iMiicii,i|ui 
quo  niilla  iam  occuriit  iacuna.  Sequi-  est  hic  ipse  aiinu.s  iii  (|Uo  desiiiit  hic 
tur  crgo,  ut  in  tiiie  libri  de  lege  Voco-  iiber.  Jtaque  credimiis  nibil  iam  su- 
nia  cgcrit  Livius.  At  enini  Cic.  de  Se-  percssc,  cur  qui^upiain  dubitet  iiise- 
necl.  14.  dicit  legera  Voconiam  latam  rendum  hoc  loco  tuissc  supplcmen- 
CHHc  Caepione  et  riiilippo  II.  con-  fiim  de  legc  Vocnnia  :  quod  fccimus. 
siilibiis,  qiii   (piiiito   ])ost    luiiic   aniio  CliL\. 

comtulos  futuri  sunt.     Sed  prinio  nuu 
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U.  c.  578.  terest  clarorum  nominum  heredibus  suppetere  opes,  quibus 
A.  C.  174-splendorem  generis,  onus  alioqui  magis,  quum  decus,  tutari 
et  exornare  possint.  Deinde  etiam,  quum  crescentibus 
iam  imperii  opibus  crescerent  privatorum  quoque  divitiae, 
metus  erat,  ne  pronior  natura  in  luxum  et  clegantioris  cul- 
tus  affectationem  muliebris  animus,  nactus  ex  affluentia 
opum  cupiditatis  irritamenta,  in  sumptus  immodicos  atque 
in  luxuriam  prolaberetur,  ac  deinde  a  prisca  fortasse  sancti- 
tate  descisceret,  nec  minor  fieret  morum,  quam  cultus, 
mutatio.  His  incommodis  obviam  ire  statuit  Q.  Voconius 
Saxa,  tribunus  plebis,  tulitque  ad  populum :  '  Ne  quis,  qui 
'  post  A.  Postumium,  Q.  Fulvium  censores  census  esset, 
'  heredem  virginem,  neve  mulierem  faceret :  neve  ulli  vir- 
'  gini,  vel  mulieri,  bona  cuiusquam  liceret  hereditate  per- 
'  cipere  ultra  centum  millia  sestertium.'  Sed  et  cavendum 
quoque  duxit  Voconius,  ne  magnitudine  legatorum  heredi- 
tates,  quod  fiebat  intcrdum,  exhaurirentur.  Adiecit  igitur 
rogationi :  '  Ne  quis  plus  cuiquam  legaret,  quam  ad  here- 
'  dem  heredesve  perveniret.'  Atque  hoc  quidem  posterius 
legis  caput  facile  se  populo  probabat,  quod  et  aequissimum 
videretur,  nec  cuiquam  magnopere  grave  esset.  De  priore, 
quo  removebantur  feminae  ab  omnium  omnino  civium  he- 
reditatibus,  ambigebatur.  Dubitationem  exemit  M.  Cato, 
acerrimus  iam  olim  in  defendenda  lege  Oppia  muherum 
adversarius  et  castigator,  qui  et  hanc  quoque  maioris  mo- 
menti  adversus  illas  legem,  annos  natus  quinque  et  sexa- 
ginta,  magna  voce  et  bonis  lateribus  suasit,  pro  soHta  asperi- 
tate  in  muliebrem  invectus  irapotentiam,  intolerandosque 
in  opulentia  spiritus :  quum  hinc  quoque  argueret  divitum 
matronarum  fastum  et  arrogantiam,  '  quod  illae,  magna 
'  saepe  dote  marito  allata,  magnam  sibi  pecuniam  reciperent 
'ac  retinerent,  eamque  pecuniam  ita  postea  viro  roganti 
'  mutuam  darent,  ut,  quoties  iratae  essent,  statim  per  re- 
'ceptitium  servum  consectantem  et  quotidie  flagitantem 
'sokitioncm,  maritum,  tanquam  debitorem  cxtrancum,  im- 
'  portunc  cogerent.'  Hac  indignatione  commoti  legem,  uti 
rogabat  Voconius,  accipiendam  censuerunt. 

3  yc  rjuis,  r/ui]  cf.  Cic.  in  Verr.  i.     des  Riim.   llechts.   §.    i6g.    Heinec. 
42.  Dio.  Cass.  Ivi.  13.   Ilug.  Gcsch.     Syntagin.  Ant.  lioni.  ii.  14.  et  10. 
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Q.  FULVIUS  FLACCUS  censor  templum  lunonis  Laci- 
niae  tegulis  marmoreis  spoliavit,  ut  aedem,  quam  dedicabat, 
te(jeret.  Tegulae  ex  senatusconsulto  reportatae.  Eumenes, 
Asiae  rex,  in  senatu  de  Perseo,  Macedoniae  rege,  questus  est: 
cuius  iniuriae  in  populum  Romanum  rcferuntur.  Oh  quas 
bello  ei  indicto,  P.  Licinius  Crassus  consul,  cui  id  mandatum 
erat,  in  JMacedoniam  transiit,  levibusque  expeditionibus,  eque- 
strihns  proelils,  in  Thessalia  cuni  Perseo  parum  felici  eventu 
pug7tarit.  Intcr  Masinissam  et  Carthaginienses  de  agro  fuit 
arhiter  ad  disceptandum  a  senatu  datus.  Legati  missi  ad 
civitates  socias  ct  reges  rogandos,  ut  in  fide  permanerent, 
duhitantihus  Rhodiis.  Lustrum  a  censorihus  conditum  est. 
Ccnsa  snnt  civiuni  cupita  ducenta  quinquaginta  septem  millia, 
ducenta  triginta  unum.  Res  praeterea  adversus  Corsos  et 
Ligures  prospere  gestas  continet. 


T.  LIVII   PATAVINI 

L  I  B  E  R    XLII. 


u.  c.  579.  T       POSTUMIUS   ALBINUS,  M.  Popillius  Laenas 

A.  C.  ]  73!  1  j  •     quum  oranium  primum  de  provinciis  exercitibus- 

L.Postu-    que  ad  senatum  retulissent,  Ligures  utrique  decreti  sunt : 

Popillio     ^^^  novas  ambo,  quibus  eam  provinciam  obtinerent,  legiones, 

Coss.         (binae  singulis  decretae)  et  socium  Latini  nominis  dena 

Provinciae,  millia  peditum  et  sexcenos  equites,  et  supplementum  His- 1 

paniae  tria  millia  peditum  Romanorum  scriberent,  et  du- 

centos  equites.    Ad  hoc  mille  et  quingenti  pedites  Romani 

cum  centum  equitibus  scribi  iussi,  cum  quibus  praetor,  cui 

Sardinia  obtigisset,  in  Corsicam  transgressus  bellum  gere- 

ret :  interim  M.  Atilius,  vetus  praetor,  provinciam  obtineret 

Sardiniam.     Praetores  deinde  provincias  sortiti  sunt,   A. 

Atilius  Serranus  urbanam,  C.  Cluvius  Saxula  inter  cives  et 

peregrinos,  N.  Fabius  Buteo  Hispaniam  citeriorem,  M.  Ma- 

tienus  ulteriorem,  M.  Furius  Crassipes  Siciliam,  C.  Cice- 

reius  Sardiniam.     Priusquam  magistratus  proficiscerentur, 

senatui  placuit,  L.  Postumium  consulem  ad  agrum  publi- 

cum  a  privato  terminandum  in  Campaniam  ire ;  cuius  in- 

gentem  modum  possidere  privatos,  paullatim   proferendo 

fines,  constabat.     Hic,  iratus  Praenestinis,  quod,  quum  eo 

privatus  sacrificii  in  templo  Fortunae  faciundi  causa  pro- 

fectus  esset,  nihil  in  se  honorifice,  neque  ^ublice,  neque 

privatim,  factum  a  Praenestinis  esset,  priusquam  ab  Roma 

proficisceretur,  Uteras  Praeneste  misit,  ut  sibi  magistratus 

obviam   exiret,    locum   pubhce    pararet,    ibi  deverteretur, 

Magistra-   iumentaque,  quum  exiret  inde,  praesto  essent.    Ante  hunc 

tuumRom.consulem  nemo  unquam  sociis  in  ulla  re  oneri  aut  sumptui 

prisca  mo-  j-^:^^^     Ideo  magistratus  muHs  tabernacuHsque  et  omni  aho 

instrumento  mihtari  oi-nabantur,  ne  quid  tale  imperarent 

sociis.     Privata  hospitia  habebant ;  ea  benigne  comiterque 

colebant :   domusque   eorum  Romae   hospitibus  patebant, 

apud  quos  ipsis  deverti  mos  esset.     Legati,  qui  repente 

I   Et    supplementum   Hispaniae'\     Solet  alias  noster  in  Hispaniam  di- 
In   casu   tertio.    cf.  supr.  xxvi.   11.     cere. 
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aliquo  mitterentur,  singula  iumenta  per  oppida,  iter  qua  U.  C.  579. 
faciundum  erat,  imperabant:  aliam  impensam  socii  in  ma--^-  C.  173- 
1  gistratus  Romanos  non  faciebant.  Iniuria  consulis,  etiamsi 
iusta,  non  taraen  in  magistratu  exercenda,  et  silentium, 
nimis  aut  modestum,  aut  timidum  Praenestinorum,  ius, 
velut  probato  exemplo,  magistratibus  fecit  graviorum  in 
dies  talis  generis  imperiorum. 

Principio  huius  anni  legati,  qui  in  Aetoliam  et  Macedo-       2. 
niam    missi  erant,  renuntiarunt,   '  sibi    conveniendi   regis  \f^^^\  ^^. 

*  Persei,  quum   ahi   abesse  eum,  ahi   aegrum   esse,  lalso  et  Aetolia 

*  utrumque,  fingerent,  potestatem  non  factam.     Facile  ta-  reduces. 

*  men  apparuisse  sibi,  bellum  parari,  nec  ukra  ad  arma  ire 

*  dilaturum.     Item  in  Aetoha  seditionem  ghscere  in  dies, 
'  neque  discordiarum  principes  auctoritate  sua  coerceri  po- 

'  tuisse.'     Quum   behum  Macedonicum    in    exspectatione  Prodigia 
esset,  priusquam  id  susciperetur,  prodigia  expiari,  pacem-^^P'^^^- 

squc  deum  peti  precationibus,  qui  editi  ex  fatahbus  hbris 
essent,  placuit.     Lanuvii  classis  magnae  species  in  coelo 

4visae  dicebantur;  et  Privemi  lana  puha  terra  enata;  et  in 

5  Veienti  apud  Rementem  lapidatum ;  Pomptinum  omne 
velut  nubibus  locustarum  coopertum  esse ;  in  Gahico  agro, 

6qua  induceretur  aratrum,  sub  exsistentibus  glebis  pisces 
emersisse.  Ob  haec  prodigia  hbri  fatales  inspecti,  editum- 
que  ab  decemviris  est,  et  quibus  diis,  quibusque  hostiis 
sacrificaretur,  et  ut  supphcatio  prodigiis  expiandis  fieret: 
ahera,  quae  priorc  anno  valetudinis  popuh  causa  vota  esset, 
ea  uti  feriacque  cssent.  Itaque  sacrificatum  est,  ut  decem- 
viri  scriptum  ediderunt. 

7      Eodem  anno  aedis  lunonis  Laciniae  detecta.     Q.  Ful-       3. 

vius  Flaccus  censor  aedem  Fortunac  Equestris,  quam  in  Aedes  For- 

Hispania  praetor  beho  Cchiberico  voverat,  faciebat  eniso  ^^"g^j.^' 

studio,  ne  uhum  Romae  amphus  aut  magnificentius  tem- 

plum  esset.     Magnum  ornaraentum  ei  templo  ratus  ad-Tegulae 

iecturum,  si  tegulae  marmoreae  essent,  profectus  in  Brut- "^'^™V''"^*® 

tios,  aedcm  lunonis  Laciniac  ad  partem  diraidiam  detegit ;  nonis  La- 

id  satis  fore  ratus  ad  tegendura,  quod  aedificaretur.    Naves  ciniae  de- 

tractae. 

1  Iniuria  consulis]    Ira  consulis  nem  Gronovianam  visa  dicebatur  re- 

lcgcndum  vult  Gronovius.    Iniracon-  posuit  Bekker. 

su/is,  deieta  particula  et  ante  vocem  5  Apud  Uementem'^     Nomen  loci 

silentium,  Schelius  emendat.  incognitum,  pro  quo  suspicatur  Clu- 

3  Qui  editi]  Ita  Gronovio  auctore,  verius  legi  posse  Cremeram. 
reposuit  Bekkerus,  scd  vuigatum  «7«««  6  Sub  exsistentibus  fflebis']  Pro- 
editae  servandum  censent  Crevier.  et  deuntibus,  erutis  et  sursum  iactis. 
Drakenborch.  fjuippe  tam  precatio-  cf.  Cic.  Tiisc.  Q.  iii.  34.  Ccterum 
nes,  <|uani  deos,  e.\  libris  f<itaiilnis  pisces  fossiles  variis  locis  inventi  nar- 
decemviros  edidisse,  et  in  votis  con-  rantur.  cf.  Pomp.  Mela  ii.  5.  Strab. 
cipiendis  vcrba  praeiisse  indicat  nos-  iv.  182.  Plin.  II.  N.  xii.  57. 

ter,  supr.  xli.  21.  7  Aedis]    Antique  pro  acdcs.   cf. 

4  Visac  dicebantur]    Emendatio-     eupr.  i.  33,  iv.  25. 
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U.  C.  579.paratae  fuerunt,  quae  tollerent  atquc  asportarent,  auctori- 
A.  C.  173-tate  censoria  sociis  deterritis  id  sacrilegium  prohibere. 
Postquam  censor  rediit,  tegulae,  expositae  de  navibus,  ad 
templum  portabantur.  Quanquam,  unde  essent,  silebatur, 
non  tamen  celari  potuit.  Fremitus  igitur  in  curia  ortus 
est :  ex  omnibus  partibus  postulabatur,  ut  consules  eam 
rem  ad  senatum  referrent.  Ut  vero  arcessitus  in  curiam 
censor  venit,  niulto  infestius  singuli  universique  praesentem 
lacerare :  '  Templum  augustissimum  regionis  eius,  quod  non 
'  Pyrrhus,  non  Hannibal  violassent,  violare  parum  habuisse, 
••  nisi  detexisset  foede,  ac  prope  diruisset.  Detractum  cul- 
'  men  templo,  nudatum  tectum  patere  imbribus  putrefa-  8 
'  ciendum.  Ccnsorem,  moribus  regendis  creatum,  cui  sarta  9 
'  tecta  exigere  sacris  pubhcis,  et  loca  tuenda,  more  maio-  ^ 
'  rum  traditum  esset,  eum  per  sociorum  urbes  diruentem 
'  templa,  nudantemque  tecta  aedium  sacrarum,  vagari :  et, 
'  quod,  si  in  privatis  sociorum  aedificiis  faceret,  indignum 
'  videri  posset,  id  deum  immortahum  tcmpla  demohentem  3 
'  facere :  et  obstringere  rehgione  popuhim  Romanum,  ruinis  4 
'  templorura  templa  aedificantem :  tanquam  non  iidem 
'  ubique  dii  immortales  sint,  sed  spohis  ahorum  ahi  colendi 
Relatcie  '  cxornandique.'  Quum,  priusquam  referrctur,  appareret, 
lussu  sena-  qQiJ  scntircnt  Patres,  relatione  facta,  in  unam  omnes  sen- 
tentiam  ierunt,  ut  eae  tegulae  reportandae  in  templum 
locarentur,  piaculariaque  lunoni  fierent.  Quae  ad  reh- 
gionem  pertinent,  cum  cura  facta :  tegulas  rehctas  in  area 
tcmph,  quia  rcponendarum  nemo  artifex  inire  rationem 
potuerit,  rcdemptores  nuntiarunt.  S 

4.  Ex  praetoribus,  qui  in  provincias  ierant,  N.  Fabius  Mas- 

sihae  moritur,  quum  in  citeriorem  Hispaniam  iret.  Itaque, 
quum  id  nuntiatum  a  Massihensibus  legatis  esset,  senatus 
decrevit,  ut  P.  Furius  et  Cn.  Servihus,  quibus  succcdebatur, 
inter  se  sortirentur,  uter  citeriorem  Flispaniam  prorogato 
imperio  obtineret.  Sors  opportuna  fuit,  ut  P.  Furius  idem, 
cuius  ea  provincia  fuerat,  remaneret. 


8  Nudatnm  tectuml    Nudatum  te-  ram  censomm.  Rasch. 

gulis.  3  Id  deum  immortalium  templa  de- 

9  Cui  saria  lecta}  cf.  Supr.  xxix.  molientem  facere^  Vox  demolientem 
37.  CetenimcemoTes  sarta  tecta  oxi-  non  exstat  in  prima  editione,  teste 
gere  dicebantur,  ([uando  ea  inspicie-  Hearnio.  Sane  magis  placeret :  id 
rent  viderentque,  an  redemptores  opus  i?i  deum  immortalium  templis  facere. 
locatiim  praestitissent.   cf.  Ernest.  in  Crev. 

Clav.  Cic.  4  Obstringere   religionc    populum 

1  Sacris  publicis^  Potest  esse  ca-  Romunmti]  Subiicere  populum  Ro- 
sus  tertius,  pro  ad  sacra  publica,  ut  manuni  poenae  violatarum  religio- 
in    iis    sacra    publica    fiori    ])()?sint.  num.  Cuev. 

DuKEii.  5  Redcmptorcsl    li  qui  tegulas  re- 

2  El  loca  tucnda]   sc.  Loca  j^ubli-  portandas  conduxerant. 
ca,  quorum  tutcla  pertinebat  ad  cu- 
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Eodem  aiino,  quum  agri  Ligustini  ct  Gallici,  quod  bello  U.  C.  i.-jg. 
captum  erat,  aliquantum  vacaret,  scnatusconsultum  factum,  ^-  ^-  '/3- 
ut  is  ager  viritim  divideretur.     Decemviros  in  eam  rem  cx 
senatusconsulto  creavit  A.  Atilius  praetor  urbanus,  M.  Ae- 
miliura  Lepidum,    C.  Cassium,  T.  Aebutium  Carum,  C. 
Tremellium,  P.  Cornelium  Cethegum,  Q.  et  L.  Appuleios, 

6  M.  Caecilium,  C.  Salonium,  C.  Munatium.  Diviserunt  dena 
iugera  in  singulos,  sociis  nominis  Latini  terna. 

Pcr  idcm  tempus,  quo  haec  agebantur,  legati  ex  Aetolia 

Romam  venerunt   dc    discordiis   seditionibusque    suis,   et 

Thessali  lcgati,  nuntiantes,  quae  in  Macedonia  gererentur. 

Perseus,  iam  bellum  vivo  patre  cogitatum  in  animo  vol-       5. 

vens,   omnes,    non-  gentes   modo    Graeciae,    sed   civitates  Perseus 

etiam,  legationibus  mittendis,  pollicendo  plura,  quam  prae-'l"'"°^ 

1?,,  .,.,  -p,'^  i  '1  .1,        Graecorum 

stanclo,  sibi  conciliabat.     h-rant  tamen  magnae  partis  ho-  sibi  con- 

minum  ad  favorem  eius  inclinati  animi,  et  aliquanto  quam  eiliat. 

in  Eumenem  propcnsiorcs :  quum  Eumenis  beneficiis  mu- 

neribusque  onmes  Gracciac  civitates  et  plerique  principum 

obligati  essent:    ct  ita  se  in  regno  suo  gcreret,  ut,  quae 

sub  ditionc   eius,  urbes  nullius  liberae  civitatis  fortunam 

secum  mutatam  vellent.      Contra  Persea  fama  erat  post 

patris  mortem  uxorem  manu  sua  occidisse :  Apellem,  mi- 

nistrum  quondam  fraudis  in  fratre  tollendo,  atque  ob  id 

requisitum  a  Philippo  ad  supplicium,  exsulantem,  arccssi- 

tum  post  patris  mortem  ingcntibus  promissis  ad  praemia 

7  tantae  perpetratae  rei  clam  interfecissc.  Intestinis  cxtcr- 
nis([uc  praeterca  multis  cacdibus  infamcm,  ncc  ullo  com- 
mendabilcm  merito,  pracferebant  vulgo  civitates  tam  pio 
erga  propinquos,  tam  iusto  in  cives,  tam  munifico  erga  om- 
ncs  homines  rcgi,  scu  fama  et  maiestatc  Macedonum  regum 
pracoccupati  ad  spcrncndum  origincm  novi  regni ;  scu  mu- 
tationis  rcrum  cupidi ;  scu  quia  eum  obiectum  csse  Ro- 
manis  volebant.  Erant  autcm  non  Actoli  modo  in  scdi- 
tionibus,  proptcr  ingcntem  vim  aeris  alicni,  sed  Thcssali 

Seliam:  cx  contagionc,  velut  tabes,  in  Pcrrhacbiam  quoquc 

yid  pcrvascrat  malum.     Quum  Thcssalos  in  armis  csse  nun- 

tialum  cst,  Ap.  Claudium  legatum  ad  cas  rcs  aspicicndas 

componcndasque  senatus  misit.    Qui,  utriusquc  partis  prin- 

cipibus  castigatis,  quum  iniusto  fcnorc  gravatum  acs  alic- 

6  /Hriserunt  tleiia  iiirjcra  in  sin-  7  JC.tterni.ifjuv  practerca]    Ilaruni 

!/uio.s\  Ciiii  civcs  Itoniani  essent.    Ce-  externaruni  caetliuni  cnunicrationeni 

teniin  vix  est,  ut  non  hic  exciderit  habes  in  umtiuno  Euinenis,  infr.  13. 

aliquid.      Debuit   cnim    profccto   Li-  CiiEV, 

vius  iloccrc,  <|uaiitiis  iuiuktus  civiuiii  8  /i.f  contafjione]  Vulgo  Icgitur  ca 

L:itinoriinK|Uc  in  ciiruiii  aproruiii  pos-  rnntai/ione.    lickkcrus,  (Jronovio  auc- 

wshjoiicir.  iiiissuK  HJt.     Ncc  facilc  110-  torc,  rt  roulai/ione  rcjiosuit. 

bitt  pcrsuadcmuH  id  ab  eo  |iraclerniis-  9  \itiiliatiim  mt]  AW/,  (|ii()d  (Jni- 

■^uni.  ('111. \.  novius  nia\ult,  jtrobal  Crcvier. 


44 


TITI   LIVII 


U.  C.  579, 
A.  C.  173 


6. 


Legati  in 
Macedo- 
niam  et 
Aegyjjtum, 


Legati  ab 
Antiocho 
Romam 
veniunt. 


num,  ipsis  magna  ex  parte  concedentibus,  qui  onerarant, 
levasset,  iusti  crediti  solutionem  in  *  annorum  pensiones  r 
distribuit.  Per  eundem  Appium  eodemque  modo  com- 
positae  in  Perrhaebia  res.  Aetolorum  causas  Marcellus 
Delphis  per  idem  tempus  hostihbus  actas  animis,  quos  in-  2 
testino  gesserant  bello,  cognovit.  Quum  certatura  utrim- 
que  temeritate  atque  audacia  cerneret,  decreto  quidem  suo 
neutram  partem  aut  levare,  aut  onerare  vohiit :  communi- 
ter  ab  utrisque  petiit,  abstinerent  bello,  et  obhvione  prae- 
teritorum  discordias  finirent.  Huius  reconcihationis  inter 
ipsos  fides  obsidibus  ukro  citroque  datis  firmata  est.  Co- 
rinthus,  ut  ibi  deponerentur  obsides,  convenit.  A  Delphis 
et  Aetohco  conciho  Marcehus  in  Peloponnesum  traiecit,  3 
quo  Achaeis  edixerat  conventum.  Ubi,  cohaudata  gente, 
quod  constanter  vetus  decretum  de  arcendis  aditu  finium 
regibus  Macedonum  tenuissent,  insigne  adversus  Persea 
odium  Romanorum  fecit:  quod  ut  maturius  erumperet, 
Eumenes  rex,  commentarium  ferens  secum,  quod  de  appa- 
ratibus  behi  omnia  inquirens  fecerat,  Romam  venit.  Per 
idem  tempus  quinque  legati  ad  regem  missi,  qui  res  in 
Macedonia  aspicerent.  Alexandriam  iidem  ad  Ptolemaeum 
renovandae  amicitiae  causa  proficisci  iussi.  Legati  erant 
hi,  C.  Valerius,  Cn.  Lutatius  Cerco,  Q.  Baebius  Sulca,  M. 
Cornehus  Mammula,  M.  Caecihus  Denter.  Et  ab  Antiocho 
rege  sub  idem  tcmpus  legati  venerunt:  quorum  princeps 
Apohonius,  in  senatum  introductus,  mukis  iustisque  causis 
regem  excusavit,  '  quod  stipendium  serius  quam  ad  diem  4 
*  praestaret.  Id  se  omne  advexisse,  ne  cuius,  nisi  temporis, 
'gratia  regi  fieret.  Donum  praeterea  afferre,  vasa  aurea 
'quingentum  pondo.  Petere  regem,  ut,  quae  cum  patre 
'suo  societas  atque  amicitia  fuisset,  ea  secum  renovaretur; 
'  imperaretque  sibi  populus  Romanus,  quae  bono  fidehque 
'  socio  regi  essent  imperanda :  se  nuho  usquam  cessaturum 
'  officio.  Ea  merita  in  se  senatus  fuisse,  quum  Romae  es- 
'set,  eam  comitatem  iuventutis,  ut  pro  rege,  non  pro  ob- 
'  side,  omnibus  ordinibus  fuerit.'  Lcgatis  benigne  respon- 
sum,  et  societatem  renovare  cum  Antiocho,  quae  cum  patre 
eius  fuerat,  A.  Atihus  praetor  urbanus  iussus.  Quaestores 
urbani  stipendium,  vasa  aurea  censores  acceperunt :  iisque 


I  In*  annorumpensiones]  Videtur 
intercidisse  numerus  annorum.  Crev. 

1  Qitos  intestino  gesserant  bello] 
Gronovius  vocem  gesserant  supplen- 
dae  sententiae  additam  fuisse  suspi- 
catur,  et  quasi  intestino  bello  mavult, 
quum  non  bellum  esset,  sed  factio- 
num  rabies.  Quactpie  pro  quas  Dra- 
kenborchius  emendandum  coniicit. 


3  Marcellus  in  Peloponnesum  tra- 

iecit,  qtio']  Videtur  excidisse  nomen 
eius  urbis,  ubi  illud  concilium  Achae- 
orum  habitum  est.  Crev. 

4  Qnam  ad  diem']  Haec  emendatio 
a  manu  Gronoviana  provenit,  pro 
vulg.  quoad,  quod  grammaticis  dis- 
plicuerat.  Alii  quod  ad  dicm  ma- 
lunt. 
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ncgotium  datum  est,  ut  ponercnt  ea,  in  quibus  templis  u.  C.  579. 

svideretur:  legatoque  ccntum  millium  aeris  munus  missum,  A.  C.  173. 

6et  aedes  liberae  hospitio  datae,  sumptusque  decretus,  donec 
in  Italia  esset.  Legati,  qui  in  Syria  fuerant,  renuntiave- 
rimt,  in  maximo  eum  honore  apud  regem  esse,  amicissi- 
mumque  populo  Romano. 

In  provinciis   eo   anno  haec.     C.  Cicereius  praetor  in       7. 
Corsica  signis  collatis  pugnavit :  scptem  miUia  Corsorum  Corsi  victi. 
caesa;  capti  amplius  mille  et  scptingenti.     Voverat  in  ea 
pugna  praetor  aedem  lunoni  Monctae.     Pax  deinde  data 

7petentibus  Corsis,  et  exacta  cerae  duccna  millia  pondo. 
Ex  Corsica  subacta  Cicereius  in  Sardiniam  transmisit.      Et 

8in  Liguribus  in  agro  Statiellati  jnignatum  ad  oppidum  Ca- 
rvstum.  Eo  sc  mao;nus  excrcitus  Liscurum  contulerat.  Ligure» 
Primo  sub  adventum  M.  Popilhi  consuhs  moenibus  sesc  qy"fi"c 
contincbant:  deinde,  postquam  oppidum  oppugnaturum^*^ '' 
llomanum  cernebant,  progressi  ante  portas,  aciem  strux- 
erunt :  nec  consul,  ut  qui  id  ipsum  oppugnatione  commi- 
nanda  quacsisset,  moram  certamini  fecit.  Pugnatum  est 
amphus  tres  horas,  ita  ut  neutro  inchnarct  spes.  Quod 
ubi  consul  vidit,  nuHa  parte  moveri  Ligurum  signa,  imperat 
cquitibus,  ut  equos  conscendant,  ac  tribus  simul  partibus 
in  hostcs,  quanto  maximo  posscnt  tumuhu,  incurrant. 
Pars  magna  ecjuitum  mcdiam  traiccit  aciem,  ct  ad  terga 
pugnantium  pcrvasit.  Inde  tcrror  iniectus  Liguribus. 
l)ivcrsi  in  omncs  partes  fugerunt:  perpauci  retro  in  oppi- 
dum,  (juia  indc  se  maxime  obicccrat  cf[ucs.  Et  pugna  tam 
])ervicax  mukos  absum])serat  Ligurum,  et  in  fuga  passim 
caesi  sunt.  Decem  miUia  hominum  cacsa  traduntur;  am- 
phus  scptingenti  passim  cajiti :  signa  mihtaria  relata  octo- 
giuta  duo.  Ncc  incruenta  victoria  fuit  Am])hus  tria  mil- 
ha  mihtum  amissa ;  quum,  cedcnlibus  neutris,  ex  parte 
utraquc  ]irimores  cadcrcnt.  Post  hanc  j)ugnam  cx  divcrsa  8. 
fuga  in  unum  cohccti  Ligures,  quum  maiorem  muho  ]iar- Dcdunt  se. 

9tcm  civium  amissam,  quam  su])eresse,  ccrncrcnt,  (ncc  enim 
phis  deccm  milha  hominuiu  crant)  dcdideruut  sese ;  nihil 
<iuideiu  ilh  ])acti.      S])craveraut  tamcn,  non  atrocius,  quam 
su])criorcs   im|)eratorcs,   consulem  in  se    saeviturum.     AtVomhin- 
illc  arma  onuiibus  adcmit,  o])])idum  diruit,  ij)sos  bonaquc  '"''• 

5    Lrfffilnr/iir]    Principi   lcgationis  <)  Xec  enim  pliis  derrtn  tni//ia]  \el 

Apollonii).  liic  niinicrus  iiisto  iniiior  cst,  vcl  nu- 

6  Arilix  /iljrrac]  cf.  Supr.  xxx.  17.  nicrus    ciicsonini    in    pugna.  <lc    «(ua 

7  Exacta  cerar]  cf.  Supr.  xl.  34.  modo  nicntio  facta  cst,  iiisto  iniiior. 

8  In  ufirn  Stiilielhiti]  Slalrl/ati  liic  Dicuntur  cnini  Staticllates  in  iis,  <piac 
ct  nlibi  Knincs  edd.  us<pie  ad  postrc-  proxinic  pracccdunt,  niaiorcni  niiilto 
mnm  (irutcri,  q\ii  iiriinus  Slalir/lnli  civium  partcm  ainisiHsc,  <|uaiii  <piuc 
reccpit,  scntcntiam  Cluvcrii   secutus.  Bupercssct. 

Stalcllati  tuctur  Hekkcr. 
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U.  C.  579.  eoriim  vendidit :  litcrasque  senatui  dc  rcbus  ab  se  gcstis 
^-  C.  i/o-misit.  Quas  quum  A.  Atilius  praetor  in  curia  recitasset, 
(nam  consul  alter  Postumius,  agris  recognoscendis  in  Cam- 
pania  occupatus,  aberat)  atrox  res  visa  senatui:  '  Statiellates, 
'  qui  uni  ex  Ligurum  gentc  non  tulissent  arma  advcrsus 
'  Romanos,  tum  quoquc  oppugnatos,  non  ultro  inferentes 
'  bellum ;  deditos  in  fidem  populi  Romani  omni  ultimac 
'  crudelitatis  cxemplo  laceratos  ac  delctos  cssc :  tot  rnillia 
'capitum  innoxiorum,  fidcm  implorantia  populi  Romani, 
'ne  quis  unquam  se  postea  dedere  auderet,  pessimo  exem- 
'  plo  vcnisse  :  et  distractos  passim  iustis  quondam  hostibus  i 
Rediini  iu- '  populi  Romaui  pacatis  servire.  Quas  ob  res  placere  sc- 
bentur.  « natui,  M.  Popillium  consulem  Ligures,  prctio  emptoribus 
'  reddito,  ipsos  restitucre  in  libertatcm  ;  bonaque  ut  iis, 
'  quicquid  eius  recupei'ari  possit,  reddantur  curare.  Arma  2 
'  primo  quoque  tempore  fieri ;  ncc  ante  consulem  de  pro- 
'  vincia  decedere,  quam  deditos  in  sedem  suam  Ligures  re- 
'stituisset.  Claram  victoriam  vinccndo  oppugnantes,  nons 
'  saeviendo  in  afflictos,  fieri.'  Consul,  qua  ferocia  animi 
usus  erat  in  Liguribus,  eandem  ad  non  parendum  senatui 
habuit.  Lcgionibus  cxtemplo  Pisas  in  hibcrnacula  missis, 
iratus  Patribus,  infestus  praetori,  Romam  rediit:  senatuquc 
extemplo  ad  acdem  Bellonae  vocato,  multis  verbis  invectus 
est  in  praetorem :  '  qui,  quum  ob  rem  bello  bene  gestam, 
'  uti  diis  immortalibus  honos  haberetur,  referre  ad  senatum 
'  debuisset,  adversus  se  pro  hostibus  senatusconsultum  fecis- 
'set,  quo  victoriam  suam  ad  Ligures  transferret,  dedique 
'  iis  prope  consulem  praetor  iuberet.  Itaque  multam  ei  se 
'  dicere  :  a  Patribus  postulare,  ut  scnatusconsultum  in  sc 
'  factum  toUi  iuberent :  supplicationemque,  quam  abscntes  4 
'  ex  Hteris,  de  bene  gesta  republica  raissis,  decernere  debu- 
'  erint,  praesentes  honoris  deorum  primum  causa,  deinde  et 
*sui  aliquo  tamen  respectu,  decernerent.'  Nihilo  leniori- 
bus,  quam  absens,  senatorum  aliquot  orationibus  incrcpitus, 
neutra  impetrata  re,  in  provinciam  redit.  Alter  consul 
Postumius,  consumpta  aestate  in  recognoscendis  agris,  ne 
visa  quidem  provincia  sua,  comitiorum  causa  Romam  rediit. 
Comitia.     Consulcs  C.  PopilUum  Laenatem,  P.  Aelium  Ligurem  cre-  5 


9. 

Consulis 
fontuma- 
cia. 


I  lustis  .  .  .  hostUius]  Q,ui  vere  et 
plano  hostes  fuerant :  vel,  quibuscum 
iustum  piumquc  bellum  gestum  esset. 
Crev. 

•2  Ao-ma  primo  quoque  tempore  fie- 
ri]  Addidit  Sigonius  vocem  pritiin. 
Ceterum  ideo  iubet  senatus  arma  fieri 
in  ea  gente,  ut  rescindat  id  quod  fe- 
cerat  consul,  qui  arma  Statiellatibus 
ademerat,  ac  nova  tabricari  procul 
dubio  vetuerat.  Crev. 


3  Vincendo  oppuff?iantes'\  Recte 
Clericus :  vinceiirlo  pugnantes. 

4  Absenies']  Si  haec  vox  sana  sit, 
pro  qua  ahsenti  sibi  emendat  Grono- 
vius,  ad  senatum  refercnda  est,  qui, 
ut  Crevierius  animadvcrtit,  tam  aberat 
a  Popillio,  quam  Popillius  a  senatu. 
Cetcrum  praesenti  pro  j)raesentes  re- 
ponit  Gronovius. 

5  Consules  C.  Popillium  Laenatem, 
P.  Aelium  Ligurem  creavit}  Hi  ambo 
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avit.  Praetores  exindefacti  C.  Licinius  Crassus,  M.  luniusU.  C.  579. 
Pennus,  Sp.  Lucretius,  Sp.  Cluvius,  Cn.  Sicinius,  C.  Mem-^'  ^'  ''^' 
mius  iterum. 

Eo  anno  lustrum  conditum  est.  Censores  erant  Q.  10. 
Fulvius  Flaccus,  A.  Postumius  Albinus.  Postumius  condi- 
dit.  Censa  sunt  civium  Romanoruni  capita  ducenta  sexa- 
ginta  novem  millia  et  quindecim.  Minor  aliquanto  nume- 
rus,  quia  L.  Postumius  consul  pro  concionc  edixerat,  qni 
socium  Latini  nominis  ex  edicto  C.  Claudli  consulis  redire 
in  civitates  suas  debuissent,  ne  quis  eorum  Romae,  et 
omnes  in  suis  civitatibus  censerentur.  Concors  et  e  repu- 
blica  censura  fuit.     Omnes,  quossenatu  moverunt,  quibus- 

6que  equos  ademcrunt,  aerarios  fecerunt,  et  tribu  moverunt: 
neque  ab  altcro  notatum  alter  probavit.  Fulvius  acdem 
Fortunae  Equestris,  quam  proconsul  in  Ilispania,  dimicans 
cum    Celtiberorum   legionibus,   voverat,    annos    sex    post, 

7  quam  voverat,  dedicavit:  et  scenicos  ludos  per  quatriduum, 
unum  diem  in  circo  fecit. 

L.  Cornelius  Lentulus,  decemvir  sacronim,  eo  anno  mor- 
tuus  est.  In  locum  eius  suffectus  A.  Postumius  Albinus. 
Locustarum  tantac  nubes  a  mari  vento  repente  in  Apuliam  Lncustac 
illatae  sunt,  ut  cxaminibus  suis  agros  late  operirent.  Ad '"  Apulia. 
quam  pestem  frugum  tollendam  Cn.  Sicinius  praetor  dcsig- 
natus,  cum  imperio  in  Apuliam  missus,  ingenti  agmine  ho- 
minum  ad  coUigcndas  eas  coacto,  aliquantum  temporis  ab- 
sumpsit. 

P 
fuci 

buit.     raircs  reiern  ae  i^igunous,  renovanqi 
sultum  volebant,  et  consul  Aelius  refcrebat.     Popillius  ct^^os»- 
collcgam  et  senatum  pro  fratre  deprecabatur;  prac  se  fercns,  ^  ""t"^"^'p- 
si    quid    decemerent,    interccssurum,    collcgam    dcterruit.  guriims. 
Patres,  eo  magis  utrique  pariter  consulum  infensi,  in  in- 
cepto  perstabant.     Itaque,  quum  do  provinciis  ageretur,  et 

SMacedonia,  iam  inmiinente  Persei  bello,  petcrctur,  I-,igures 

9  ambobus  consulibus  dccenumtur.  Macedoniam  dccreturos 
negant,  ni  de  M.  Popillio  reterretur.     Postulantibus  deinde, 

primi   dc    plebe    consules   fuissc    iii  csse.  cf.  supr.  xxiii.  31. 

Fastis  Capitolinis  notantur  :  atque  id  6  Aerarios  fcccrunl]    cf.  Supr.  ix. 

niinitur  a  Livio   pnietumiissuin  esse  34. 

Pighius.     Sed  hi  quidcin  unibo  priini  7    Voverat]  cf.  Supr.  xl.  40.    In  an- 

de  plebe  consulcs  niagistratuni  fjesse-  nis  nuinerandis  et  iiluni,  (|uo  vota,  et 

runt,  at  non  |iriini  creati  sunt.     yVnno  iiluin,  quo  dedicat^i  aedes  est,  oniisit 

eniiii  cpiarto  secundi  1'unici  belli  Mar-  nostcr. 

cellus  Semproiiio  (Jraccho  collega  da-  8  1'elcrelur]    Ut  provincin,  a  cuii- 

tus  fuerat :  sed  vitio  crcatus  niagistra-  Hulibus. 

tuni  abdiravit.     Atquc  illo  loco  dili-  g   Decernunlur]     Decemunl   ma- 

geiiter  annotatum   a   Livio  est,  tuni  vult  liekker. 

priinuni  duos  consules  plcbeius  factus 
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U.  C.  580.  ut  novos  exercitus  scribere,  aut  supplementum  veteribus 
A.  C.  i72.jjggj,gj.^  utrumque  negatum  est.  Praetoribus  quoque  in 
Hispaniam  supplementum  petentibus  negatum :  M.  lunio 
in  citeriorem,  Sp.  Lucretio  in  ulteriorem.  C.  Licinius 
Crassus  urbanam  iurisdictionem,  Cn.  Sicinius  inter  pere- 
grinos  erat  sortitus,  C.  Memmius  Siciliam,  Sp.  Cluvius 
Sardiniam.  Consules,  ob  ea  irati  senatui,  Latinis  feriis  in  i 
primam  quamque  diem  indictis,  in  provinciam  abituros 
esse  denuntiarunt ;  nec  quicquam  rei  publicae  acturos, 
praeterquam  quod  ad  provinciarum  administrationem  atti- 
neret. 

Attalum,  regis  Eumenis  fratrem,  legatum  venisse  R.o- 
mam,  Valerius  Antias  his  consulibus  scriljit,  ad  deferenda 
de  Perseo  crimina,  indicandosque  apparatus  belli.  Pluriura 
annales,  et  quibus  credidisse  malis,  ipsum  Eumenem  venisse 
tradunt.  Eumenes  igitur,  ut  Romam  venit,  exceptus  cum 
tanto  honore,  quantum  non  meritis  tantum  eius,  sed  bene- 
ficiis  etiam  suis,  ingentia  quae  in  eum  congesta  erant,  exi- 
stimaret  deberi  populus  Romanus,  in  senatum  est  intro- 
ductus.  '  Causam  veniendi  sibi  Romam  fuisse,'  dixit, 
siispectum  <  praeter  cupiditatem  visendi  deos  hominesque,  quorum  be- 
manis.  '  neficio  in  ca  fortuna  csset,  supra  quam  ne  optare  quidem  2 
'  auderet,  etiam  ut  coram  moneret  senatum,  ut  Persei  co-  3 
'  natis  obviam  iret.'  Orsus  inde  a  Philippi  consiliis, '  necem 
'  Demetrii  fihi'  retuUt,  'adversantis  Romano  bello;  Bastar- 

*  narum  gcntem  excitam  sedibus  suis,  quorum  auxihis  fretus 

*  in  Itaham   transiret.     Haec   eum  volutantem  in  animo, 

*  oppressum  fato,  regnum  ei  reliquisse,  quem  infestissimum 
*esse  sensisset  Romanis.  Itaque  Persea,  hereditarium  a 
'  patre  rehctum  behum,  et  simul  cum  imperio  traditum, 

*  iamiam  primum  alere  ac  fovere  omnibus  consihis.     Flo-  4 

*  rere  praeterea  iuventute,  quam  stirpem  longa  pax  edide- 

*  rit,  florere  opibus  regni,  florere  etiam  aetate.     Quae  quum 

*  corporis  robore  ac  viribus  vigeat,  animum  esse  inveteratum 
'diutina  arte  atque  usu  behi.  lam  inde  a  puero,  patris 
'  contubernio,  Romanis  quoque  behis,  non  finitimis  tantum, 
*assuetum,  missum  a  patre  in  expeditiones  mukas  varias- 
'  que.     lam  ex  quo  ipse  accepisset  regnum,  muka,  quae 


n. 


Eumenes 

Romam 

venit. 


Perseum 


1  01)  e«]  Nempe  quod  provincia 
Macedonia,  et  vel  novos  exercitus, 
vel  supplementum  veteribus  scribere 
negabatur.  Drak.  Pro  ob  ea  irati 
Gronovius  obirati  emendat,  quod 
Graeviui»  ad  Cic.  Att.  vi.  3.  probat. 

2  Ne  oTptare  qmdeni^  Addendum 
quicquam  sutLclet  Crevier. 

3  Perssei  conatis]  Pro  conatibtis. 
Eadem  flexione  usus  est  Livius  supr. 


xxi.  50.  conata  exposuit.  Rasch. 

4  lumiam  primum']  Tanquam  pri- 
ninm,  i.  e.  tanquam  aliquid  primum  ac 
praecipuum,  quod  potissimum  spec- 
taret,  Gronovius  corrigit.  Doeringius 
iamiam  primum  interpretatur,  lioc 
ipso  temporc,  ut  bellum  ante  omnia 
alia  bella  gerendum,  omnibus  aliis 
bellis  praeferendum. 
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non  vi,  non  dolo,  Philippns,  omnia  cxpertus,  potuisset  Lf,  C.  5P0. 
moliri,  admirando  rerum  successu  tenuisse.  Accessisse^-  ^*  ^?^- 
ad  vires  eam,  quae  longo  tempore,  multis  magnisque  me- 
ritis  pareretur,  auctoritatem.  Nam  apud  Graeciae  atque  12. 
Asiae  civitates  vereri  maiestatem  eius  omnes.  Nec,  pro 
quibus  meritis,  pro  qua  munificentia  tantum  ei  tribuatur, 
cernere :  nec  dicere  pro  certo  posse,  utrum  felicitate  id 
quadam  eius  accidat,  an,  quod  ipse  vereatur  dicere,  invi- 
dia  adversus  Romanos  favorem  illi  conciliet.  Inter  ipsos 
quoque  reges  ingentem  auctoritate,  Seleuci  filiam  duxisse 
eum,  non  petentem,  sed  petitum  ultro:  sororem  dedisse 
Prusiae  precanti  atque  oranti;  cclebratas  esse  utrasquc 
nuptias  gratulatione  donisque  innumerabilium  legationum, 
et  velut  auspicibus  nobilissimis  populisdeductasesse.  Boeo- 
torum  gentem,  captatam  Philippo,  nuuquam  ad  scribendum 
amicitiae  foedus  adduci  potuisse :  tribus  nunc  locis  (?um 
Perseo  foedus  incisum  hteris  esse:  uno  Thebis,  altero  ad 
Dekim,  augustissimo  et  celeberrimo  in  templo,  tertio  Del- 
phis.  In  Achaico  conciUo  vero,  nisi  discussa  res  per  paucos 
Romanum  impcrium  intentantes  csset,  eo  rem  prope  ad- 
ductam,  ut  aditus  et  in  Achaiam  daretur.  At,  hercule,  suos 
honores,  cuius  merita  in  eam  gentem  privatim,  an  pubhce, 
sint  maiora,  vix  dici  posset,  partim  desertos  per  incukum  ac 
neghgentiam,  partim  hostihtcr  sublatos  esse.  lam,  Aetolos, 
quem  ignorare,  in  seditionibus  suis  non  ab  Romanis,  sed  a 
Pcrsco  praesidium  petisse?  His  eum  fultum  societatibus  at- 
que  amicitiis  eos  domesticos  ap])aratus  belh  habere,  ut  ex- 
tcrnis  non  egcat ;  triginta  miiha  pcditum,  quinc[ue  milha 
equitum  :  in  deccm  annos  frumentum  pracj^ararc,  ut  absti- 
nereet  suo  et  hostium  agro  frumentandi  causa  possit.  lam 
])ecuniam  tantam  habere,  ut  decem  milhbus  mercenariorum 
mihtum,  praeter  Macedonum  copias,  stipendium  in  totidem 
annos  pracparatum  habeat:  praeter  annuum,  quod  ex  me- 
taUis  regiis  capiat,  vectigal.  Arma  vel  tribus  tantis  exerci- 
tibus  in  armaraentaria  congessisse.     luvcntutem,  ut  iam 


5  Seleuci  Jiliam]    Laodicen,  quac  auspicia,  quac    earum    auctoritatem 
«lcducta  ad  eum  fuerat  a  Rhodiis,  ut  confirmcnt,  pctentcs. 

testatur  Polyb.  xxvi.  7.     Undc  infni  7  Sul/lalos  esne]    Scd  ii  haud  ita 

dicit  Eumencs  nuptias  illas  auspici-  niulto  post  Eunicni  rcstituti  sunt,  nisi 

bu8  nobilisKimis  populi»  celebratiis  ct  qui  ali(|uid  liabcbant,  quod  aut  pa- 

deductas  cHse.  Ckkv.  rum  decorum  esset  Achacorum  com- 

6  Velul  au.spieibus]  Vox  propria  muni,  aut  lc(j;ibu8  repugnaret.  Crkv. 
in  ncgotio  nuptiali.  Etcnim  auspices  cf.  Polyb.  xxvii.  15.  xxviii.  7. 
nuptiis  apud  Romanos  intcrponeban-  8  Frutnenlum  praeparare]  Prae- 
tur,  qui  auf^uriis  cxquircrent,  utrum  paratum  scribcnduiu  coniicit  Crevicr. 
volentibus  propitiisf|ue  diis  nuptiac  et  ex  praccedentibus  supplendum  ha- 
fiercnt.   Ckkv.    cf.  Val.   Max.    ii.    1.  Ijere. 

§  I.  Cic.  I)iv.  i.  16.  ubi  au.tpice.i  nu-  9  luventutem]  Etiamsi  Macedonia 

TJ/iariim  8unt  nuptiarum  conciliiitorcs,  militcs   iam  Hiippcdit^irc  non  powtct, 
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U.  C.  580. 

A.  C.  172. 

13. 

Hcrtatur 
ad  bellum 
contraPer- 
sea. 


Macedonia  deficiat,  velut  ex  perenni  fonte  unde  hauriat, 
Thraciam  subiectam  esse.'  Reliquum  orationis  adhortatio 
fuit.  Non  ego  haec,'  inquit,  '  incertis  iactata  rumoribus,  et 
cupidius  ci-edita,  quia  vera  esse  de  inimico  crimina  volebam, 
affero  ad  vos,  Patres  conscripti ;  sed  comperta  et  explorata, 
haud  secus  quam  si  speculator  missus  a  vobis  subiecta 
ocuhs  referrem.  Neque,  rehcto  regno  meo,  qilod  amplum 
et  egregium  vos  fecistis,  mare  tantum  traiecissem,  ut  vana 
ad  vos  afferendo  fidem  abrogarem  mihi.  Cernebam  nobi- 
hssimas  Asiae  et  Graeciae  civitates,  in  dies  magis  denu- 
dantes  iudicia  sua,  mox,  si  permitteretur,  eo  processuras, 
unde  receptum  ad  poenitendum  non  haberent.  Cernebam 
Persea,  non  continentem  se  Macedoniae  regno,  aha  armis 
occupantem,  aha,  quae  vi  subigi  non  possunt,  favore  ac 
benevolentia  coraplectentem.  Videbam,  quam  impar  es-  i 
set  sors,  quum  ille  vobis  bellum  pararet,  vos  ei  securam  2 
pacem  praestaretis ;  quanquam  mihi  quidem  non  parare, 
sed  gerere  paene  bellum  videbatur.  Abrupohm,  sociumS 
atque  amicum  vestrum,  regno  expuht.  Arthetaurum  U- 
lyrium,  quia  scripta  ab  eo  (juaedam  vobis  comperit,  socium 
item  atque  amicum  vestrum,  interfecit.  Euersam  et  Cal-  4 
hcritum  Thebanos,  principes  civitatis,  quia  hberius  adver- 
sus  eum  in  conciho  Boeotorum  locuti  fuerant,  delaturos- 
que  ad  vos,  quae  agerentur,  professi  erant,  tohendos  cura- 
vit.  Auxihum  Byzantiis  adversus  foedus  tuht,  Dolopiae  5 
behum  intuht,  Thessaham  et  Doridem  cum  exercitu  per- 
vasit,  ut  in  bello  intestino  deterioris  partis  auxiho  mehorem 
affligeret.  Confudit  et  miscuit  omnia  in  Thessaha  Per- 
rhaebiaque.  spe  novarum  tabularum,  ut  raanu  debitorum6 
obnoxia  sibi  optimates  oppriraeret.  Haec  quum  vobis 
quiescentibus  et  patientibus  fecerit,  et  concessam  sibi  Grae- 
ciam  esse  a  vobis  videat ;  pro  certo  habet,  neminem  sibi, 


Thraciam  vicinam  ei  et  ad  manum 
esse,  unde,  tanquam  ex  perenni  tbnte, 
hauriat  militarem  iuventutem.  Ck. 

I  Videbam,  quam'\  cf.  Demosth. 
Philipp.  iii.  p.  112. 

■2  Qmim  ille  volis  hellum  pararef^ 
Verlium  pararet  adiecit  Gronovio 
auctore  Clericus.  Nec  dubitabit,  quin 
Livius  ita  scripserit,  qui  ea  legerit 
quae  sequuntur :  quamjuam  mihi  qui- 
dem  non  parare,  sed  gerere  pene  bel- 
him  ridehatur.  Est  enim  correctio, 
tanquam  minus,  quam  res  est,  dixis- 
set.  (^portuit  igitur  etiam  eum  dix- 
isse,  quod  corrigit.  Crev. 

3  Ahrupolim,  sQcium']  Quae  hic  et 
infr.  40.  indicantur  de  Abrupoli,  de 
Arthetauro,deEuersii,etCallicrito,fu- 
sius  memoraverat  procul  dubio  Livius 


in  iis  quae  exciderunt  de  libro  xli. 
Illo  enim  libro  initia  continebantur 
belli  Macedonici,  ut  constat  ex  epito- 
me.  Abrupolim  Sapensium  regem 
(Sapaica  Thraciae  regio  est)  fuisse,  e 
Pausaniae  corrupto  licet  textu  emi- 
tur,  in  Achaicis,  sive  libro  vii.  Crev. 

4  Euersam]  Ita  legendum  censet 
Henr.  Valesius,  non  Eversam :  quia 
illud  Graecum  nomen  est,  hoc  non 
item.  Crev. 

5  Dolopiae  bellum  intulif]  Legen- 
dum  cum  Gronovio  bellum  suadet 
Crevier.  cf.  supr.  xli.  33.  et  Polyb. 
Exc.  Vat.  xxii.  i.  Appian.  Macedon. 
ix.  4. 

6  Spe  novarum  tabularum]  cf. 
Supr.  xxxii.  38. 
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*  antequam  in  Italiam  traiecerit,  armatum  occursurum.  Hoc  U.  C.  580. 
*quam  vobis  tutum  aut  honestum  sit,  vos  videritis:  ego-^-  ^-  '7^* 
'certe  mihi  turpe  esse  duxi,  prius  Persea  ad  bellum  infe- 
'  rendum,  quam  me  socium  ad  praedicendum,  ut  caveretis, 
'  venire  in  Itaham.  Functus  necessario  mihi  officio,  et 
'  quodam  niodo  liberata  atque  exonerata  fide  mea,  quid 
'  ultra  facere  possum,  quam  uti  deos  deasque  precer,  ut  vos 
'et  vestrae  reipublicae,  et  nobis  sociis  atque  amicis,  qui  ex 
'vobis  pendemus,  consulatis?' 

Haec  oratio  movit  Patres  conscriptos.     Ceterum  in  prae-      14. 
sentia  nihil,  praeterquam  fuisse  in  curia  regem,  scire  quis-  ^I'™  ^ilen- 

7  quam  potuit :  eo  silentio  clausa  curia  erat.     Bello  denique  curiaf"^ 
perfecto,  quaeque  dicta  ab  rege,  quaeque  responsa  essent, 
emanavere. 

Persei  deinde  regis  legatis  post  paucos  dies  senatus  datus  Legati  Per- 
est.    Ceterum,  praeoccupatis  non  auribus  magis,  quam  ani-^^'* 
mis,  ab  Eumene  rege,  omnis  et  defensio  et  deprecatio  lega- 

Storum  respuebatur:  et  exasperavit  animos  ferocia  nimia 
Har])ali,  qui  princeps  legationis  erat.  Is,  'Velle  quidera 
'  et  laborare,'  dixit,  '  regem,  ut  purganti,  se  nihil  hostile 
'dixisse  aut  fecisse,  fides  habeatur:  ceterum,  si  pervicacius 
'causam  belli  quaeri  videat,  forti  animo  defensurum  se. 
'  Martem  communem  esse,  et  eventum  incertum  beUi.' 

Omnibus  civitatibus  Graeciae  atque  Asiae  curae  erat, 
quid  Persei  legati,  quid  Eumenes  in  senatu  egisset :  et 
})ropter  adventum  eius,  quera  nioturum  aliquid  rebantur, 
miserant  pleraccjue  civitates,  alia  in  speciem  praeferentes, 

^legatos.  Et  legatio  llhodiorum  erat,  ac  Satyrus  princeps, 
haud  dubius,  quin  Eumenes  civitatem  quoque  suam  Persei 
criminibus  iunxisset,  Itaque  omni  modo  per  patronos 
hospitesque  disceptandi  cum  rege  locum  in  senatu  quaere- 

1  bat.     Quod  quum  non  contigisset,  hbertate  intemperantius  Rhodii  fm- 
invectus  in  regera,  quod  Lyciorum  gentem  adversus  Rho- ^''^^  ^""^'^ 
dios  concitassct,  graviorque  Asiae  esset,  quam  Antiochus^^  ^'^'^"" 
fuisset;   popularem  (juidcra  ac  gratara  popuHs  Asiae  (nara 
eo  quoque  iara  favor  Persei  venerat)  orationera  habuit:  cete- 
rura  invisam  senatui,  inutilemque  sibi  et  civitati  suae.    Eu- 
meni  vero  conspiratio  adversus  cum  favorem  apud  Roraa- 
nos  fecit,      Ita  onmcs   ci   honores   habiti,  dona^jue   quara 
ampnssima  data,  cum  sclUi  curuh  atque  eburneo  scipionc. 

Lcgationibus  dimissis,  quura  Harpalus,  quanta  niaxiraa      15. 


7  Eo  silenHo]    Tali  silcntio  tum  Ilarpnli  reposuit. 

omnia,  quae  in  curia  agebantur,  cele-  9  A7  lenatio  lihodiorum]    (irono- 

Uantur.   It.vw  ii.  vius    putat    excidism,'    ali(|ui(l,   (juale 

8  Ferocia  nimin  Ilarpali}     Ita  e-  foret,  inlrr  ccteras  et  Irfjalio. 
mendavit  Crrnnovnm  pro  vulg./i»rorirt  i    Intempvrautius]      lulrmperanli 
animi    Ilarjta/i.      Hckkcrus  ferocia  auctore  Gronovio  rcposuit  Rekkcr. 
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U.  C.  sSo.celeritate  poterat,  regressus  in  Macedoniam,  nuntiasset 
A.  C.  i72.regi,  nondum  quidem  parantes  bellum  reliquisse  se  Roma- 
nos,  sed  ita  infestos,  ut  facile  appareret,  non  dilaturos ;  et 
ipse,  praeterquam  quod  et  ita  credebat  futurum,  iam  etiam 
In  Eume-  volebat,  in  flore  virium  se  credens  esse.  Eumeni  ante  om-  2 
nem  per-  jr,gg  infestus  erat :  a  cuius  sanguine  ordiens  bellum,  Euan- 
mittit  Per-  drum  Cretensem,  ducem  auxiliorum,  et  Macedonas  tres, 
seus.  assuetos  ministeriis  talium  facinorum,  ad  caedem  regis  sub- 

ornat:    literasque   iis  dat  ad  Praxo  hospitam,  principem 
auctoritate  et  opibus  Delphorum.     Satis  constabat,  Eume- 
nem,  ut  sacrificaret  Apollini,  Delphos  escensurum.     Prae- 
gressi  cum  Euandro  insidiatores,  nihil  aUud  ad  peragendum  3 
inceptum,  quam  loci  opportunitatem,  omnia  circumeuntes, 
quaerebant.     Escendentibus  ad  temphim  a  Cirrha,  prius- 
quam  perveniretur  ad  frequentia  aedificiis  loca,  maceria 
erat  ab  laeva  semitae  paullum  exstantis  a  fundamento,  qua  4 
singuli  transirent ;  dextra  pars  labe  terrae  in  aliquantum , 
altitudinis  derupta  erat.      Post  maceriam  se   abdiderunt,  s 
gradibus  astructis,  ut  ex  ea,  velut  e  muro,  tela  in  prae- 
tereuntem  coniicerent.     Primo  a  mari,  circumfusa  turba6 
amicorum  ac  satellitum,  procedebat :  deinde  extenuabant 
paullatim  angustiae  agmen.     Ubi  ad  eum  locura  ventum 
est,  qua  singulis  eundum  erat,  primus  semitam  ingressus 
Pantaleon  Aetoliae  princeps,  cum  quo  institutus  regi  sermo 
Ascen-       erat.    Tum  insidiatores  exorti  saxa  duo  ingentia  devolvunt : 
dentem      quorum  altero  caput  ictum  est  regi,  altero  humerus ;  sopi-  7 
lapidiims    tusquc  ex  scmita  proclivi  ruit  in  declive,  multis  super  pro- 
obruunt.     lapsuui  iam  saxis  congestis.     Et  ceteri  quidem  etiam  ami- 
corum  et  satellitum,  postquam  cadentem  videre,  diffugiunt : 
Pantaleon  constanter  impavidus  mansit  ad  protegendum 
16.      regem.     Latrones,  quum  brevi  circuitu  maceriae  decurrere 
ad  conficiendum  saucium   possent,  velut   perfecta   re,  in 
iugum  Parnasi  refugerunt  eo  cursu,  ut,  quum  unus  non 
facile  sequendo  per  invia  atque  ardua  moraretur  fugam  eo- 
rum,  ne  ex  comprenso  indicium  emanaret,  occiderint  comi-  8 


2  Injiore  virium^  Q,uibus  ad  bel-  hanc  ipsam  rem  narrans  in  libro  de 
lum  contra  Romanos  gerendum  ute-  Fraterno  Amore,  scribit  insidias  Eu- 
retur.  meni  positas  quum  iret  Tpbs  rhv  6ehv 

3  Insidiatores']  Insidias  has  in  Eu-  airh  BaXda-a-rjs.  Frustra  ergo  Grono- 
menem  regem  structas  commemorat  ^aus  hunc  Livii  locum  suspectum 
Poiyb.  in  Excerpt.  Vatican.  xxii.  i.  habet,    censetque    legendum    primo 

^  Paullwm  e^rstantis}  BclikeTua  a.\n-  agmine.     Nihil  mutandum.  Crev. 

que  exstans  pro  exstantis  praeferunt.  7  Humertts ;  sopitusque  ex  semita 

5  Derupta  erat]    Ita  Dukerus  pro  proclivi  ruit  in  declive]    Hanc  opti-     , 
diruta  erat.  mam  lectionem  Bekker.  quoque  re-   ' 

6  Prlmo  a  mari']  Primo  dum  pro-  cepit,  pro  vulg.  humerus  sopitus.    Ex 
cedebant  a  mari,  quod  Cirrham  alhiit,  semita  procUvi  in  declive  .  .  . 
ascensuri    Delphos.      Cirrha    portus  8  Ne  ex  comprenso]    Ne  ex  eo,  si 
Delphorum  est.     Itidem  Plutarchus  comprehenderetur. 
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tem.     Ad  corpus  regis  prinio  aniici,  deinde  satellites  ac  U.  C.  580. 
servi  concurrernnt,  tollentes  sopitiun  vulnere  ac  nihil  sen- -'^-  ^-  '/^- 
tientem.     Vivere  tamen  ex  calore  et  spiritu  remanente  inSopitus 
praecordiis  senserunt ;  victurum  exigua  ac  prope  nuUa  spes  ^"i',".^'^^ 
erat.      Quidam    ex    satellitibus,  secuti   latronnm  vestigia, 
quum  usque  ad  iugum  Parnasi,  jiequicquam  fotigati,  per- 
venissent,  re   infecta  redierunt.     Aggressi  facinus  Mace- 
dones,  ut  inconsulte,  ita  audacter,  coeptum  nec  consulte  et 
timide  reliquerunt.     Compotem  iam  sui  regem  amici  po- 
stero  die  deferunt  ad  navem :  indc  Corinthum:  ab  Corin- 
tho,  per  Isthmi   iugum  navibus  traductis,  Aeginam  traii- 
ciunt.     Ibi  adco  secreta  eius  curatio  fuit,  adraittentibus 
neminem,  ut  fama  mortuum  in  Asiam  perfen*et.     Attalus  Conva- 
quoque  celerius,  quam  dignum  concordia  fraterna  erat,  cre- ■'^s'-»*- 
didit.     Nam  et  cum  uxore  fratris,  et  praefecto  arci,  tan- 
quam   iam  haud  dubius  regni  heres,  est  locutus.      Quae 
postea  non  fefellere  Eumenem :  et,  quanquam  dissimuhu'e 

9et  tacitc  habere  id  patique  statuerat,  tamen  in  primo  con- 
gressu  non  temperavit,  quin  uxoris  petendae  pracmaturam 
festinationem  fratri  obiiceret.  Romara  quoque  fama  de 
morte  Eumcnis  perlata  est 

Sub  idem  tempus  C  Valerius  cx  Graecia,  qui  legatus  ad       17. 
visendum  statuui  regionis  eius  spcculanda{[uc  consiHa  Pcr- 
sci  regis  missus  erat,  rediit;  congruentiatjuc  onniia  crimi- ludex  sce- 
nibus  ab  Emnene  allatis  referebat.     Sinnil  ct   adduxcrat  ^"^^  ^^**" 
sccum  Praxo  a  Delphis,  cuius  domus  receptacuUun  latro-^i,j^.i^ir. 
num  fuerat,  et  L.  Raiumium  Brundisinum,  qui  talis  indicii 
dclator  crat.      Princcps  Hrundisii  Rammius  fuit ;  hospitio  perseus 
quoque   et  tluces  Romanos  omncs,  et   legatos  exterarum  ptf  vene- 

1  quoque  gentium  insignes,  praecipue  rcgios,  accipiebat.    Ex  ^^^^1'^^'^- 
eo  notitia  ei  cum  absente  Perseo  fuerat :  literisque  sjiemturin 
amicitiac   intcrioris  magnaec|ue  inde  fortunae  fiicientibus,  lt"ni- 
ad  regem  profectus,  brcvi   perfamiliaris  habcri,    trahi(|ue, 
magis  quara  vellct,  in  arcanos  serraones  est  coeptus.     Pro- 
missis  cnim  ingentibus  jiracmiis  j)ctere  institit  ab  eo  rex, 
'  Quoniam   duces  onuics  lcgatique   Romani   hosj>ilio  eius 

7  '  uti  assue.sscut,  quibus  corum  ij)se  scrij)sisset,  ut  venenum 
'  dandum  curaret.  Cuius  scirc  se  coraj^arationcm  j)hu-i- 
•  nium  dirticultatis  ct  periculi    habcre.     Pluribus  consciis 

3  '  comj)arari:  eventu  j)raetcrca  inccrlo  essc,  ut  aut  satis  cf- 
'  ficacia  ad  rera   j>cnigcndam,  aut   tuta  ad  reni  cclandara 


9  Tncite  /labcre']     Tacilum  hahcre  2  (Jiiifiii.i  eurum]    sc.  IJt  iis  \ciie- 

lcgeiKluiM  coniicit  Unikenliorchiiis.  nuni  (laiiduin  cuniret,  (|uibu8  eoruni 

I    A'.r   eo    nulilia    ei]      Inde    coni-  diiri  ipse  scripsisset. 

mereiuin  ciiiii  rersio  fucnit.   cf.  Ter.  3  SiUis  ejficacia]  itc.  Vencfiii.    Cc- 

Ileaiit.  I.  i.  1.  </iiaii'/iiam  haec  iiilcr  terum  ultcriun  rcm  delct  Gronovius. 
>«M  nujicra  notitia  admutium  cst. 
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U.  C.  580. 
A.  C.  172, 


18. 

Paratur 
bellum  in 
Persea, 


Eumenes 
redit  Per- 
garaum. 


19. 


Ariarathis 
filius  Ro- 
mae. 


'  dentur.  Se  daturum,  quod  nec  in  dando,  nec  datum, 
'  ullo  signo  deprendi  posset.'  Rammius,  veritus  ne,  si  ab- 
nuisset,  primus  ipse  veneni  experimentura  esset,  facturum 
pollicitus  proficiscitur :  nec  Brundisium  ante  redire,  quam 
convento  C.  Valerio  legato,  qui  circa  Chalcidem  esse  dice- 
batur,  voluit.  Ad  eum  primum  indicio  delato,  iussu  eius 
Romam  simul  venit.  Introductus  in  curiam,  quae  acta 
erant,  exposuit. 

Haec  ad  ea,  quae  ab  Eumene  delata  erant,  accessere, 
quo  maturius  hostis  Perseus  iudicaretur :  quippe  quem  non 
iustum  modo  apparare  bellum  regio  animo,  sed  per  onmia 
clandestina  grassari  scelera  latrociniorum  ac  veneficiorum 
cernebant.  Belh  administratio  ad  novos  consules  reiecta 
est :  in  praesentia  tamen  Cn.  Sicinium  praetorem,  cuius  in- 
ter  cives  et  peregrinos  iurisdictio  erat,  scribere  mihtes  pla- 
cuit ;  qui,  Brundisium  ducti,  primo  quoque  tempore  Apol- 
loniam  in  Epirum  traiicerentur  ad  occupandas  maritimas 
urbes,  ubi  consul,  cui  provincia  Macedonia  obvenisset, 
classem  appellere  tuto,  et  copias  per  commodum  exponere  4 
posset.  Eumenes,  aUquamdiu  Aeginae  retentus  periculosa 
et  difficih  curatione,  quum  prinmm  tuto  potuit,  profectus 
Pergamum,  praeter  pristinum  odium  recenti  etiam  scelere 
Persei  stimulante,  summa  vi  parabat  bellum.  Legati  eo 
ab  Roma,  gratulantes  quod  e  tanto  periculo  evasisset,  ve- 
nerunt. 

Quum  Macedonicum  beUum  in  annum  dilatum  esset, 
ceteris  praetoribus  iam  in  provincias  profectis,  M.  lunius  et 
Sp.  Lucretius,  quibus  Hispaniae  provinciae  obvenerant, 
fatigantes  saepe  idem  petendo  senatum,  tandem  pervice- 
runt,  ut  supplementum  sibi  ad  exercitum  daretur  tria  mil- 
ha  peditum,  centum  et  quinquaginta  equites  in  Romanas 
legiones :  in  socialera  exercitura  quinque  railha  peditura,  et 
trecentos  equites,  iraperare  sociis  iussi.  Hoc  copiarum  in 
Hispanias  cura  praetoribus  novis  portatura  est. 

Eodem  anno,  quia  per  recognitionera  Posturaii  consulis 
raagna  pars  agri  Carapani,  quem  privati  sine  discriraine 
passira  possederant,  recuperata  in  pubhcura  erat,  M.  Lucre- 
tius  tribunus  plebis  promulgavit,  ut  agrum  Campanura  cen- 
sores  fruendum  locarent:  quod  factum  tot  annis  post  ca-5 
ptam  Capuam  non  fuerat,  ut  in  vacuo  vagaretur  cupiditas6 
privatorum. 

Quura  in  exspectatione  senatus  esset,  bcho  etsi  non  in- 


4  Per  commodum]  sc.  Commode. 
cf.  supr.  XXX.  29. 

5  Fruendum  locareni]  sc.  Fru- 
ctum  agri  locarent.  cf.  supr.  xxxii,  7. 
Niebhr,  ii,  n,  291, 


6  Ut  in  vaciio]  Ita  ut  cupiditas 
privatorum,  nullo  retiirUata  freno,  in- 
vaderet  agros  vacuos  et  niilJi  colono 
attributos,  Crev. 
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dicto,  taraen  iam  decreto,  qiii  rcgutii  suain,  Persei  qui  u.  C.  580. 
7secuturi  amicitiaui  essent,  legati  Ariarathis,  puerum  filium-'^-  C.  172. 
regis  secum  adducentcs,  Romam  venerunt.  Quorum  ora- 
tio  fuit,  '  llegem  educandum  filium  Romam  misisse,  ut  iam 
'  inde  a  puero  assuesccret  moribus  Romanis  hominibusque. 
'  Petere,  ut  eum  non  sub  hospitum  modo  privatorum  custo- 
'dia,  scd  pubhcae  etiam  curae  ac  vchit  tutelae  vellent  esse.' 
Ea  regis  legatio  grata  senatui  fuit.     Decreverunt,  ut  Cn. 

8  Sicinius  praetor  aedes  instructas  locai'et,  ubi  fihus  regis 
comitcsque  eius  habitare  possent.  Et  Thracnm  lcgatis, 
apud  se  disceptantibus,  et  societatem  amicitiamque  peten- 

9  tibus,  et,  quod  pctebant,  datum  est,  et  munera  binum  mil- 
hum  acris  summae  in  singulos  missa.  IIos  utique  populos, 
quod  ab  tergo  Macedoniae  Thracia  esset,  assumptos  in  so- 
cietatcm  gaudebant.  Sed  ut  in  Asia  quoque  ct  insuhs 
explorata  omnia  cssent,  Ti.  Chmdium  Neronem,  M.  Deci- 
mium  legatos  miserunt.  Adirc  eos  Cretam  et  Rhodum 
iusserunt,  simul  renovare  amicitiam,  simui  speculari,  num 
sollicitati  animi  sociorum  ab  reo;e  Perseo  essent. 

In  suspensa  civitate  ad  exspectationeni  novi  belh,  no-      20. 

I  cturna  tempestate  columna  rostrata  in  Capitoho  *  beho  Pu-  Piodigia. 
nico  consulis,  cui  cohega  Ser.  Fulvius  fuit,  tota  ad  imum 
fidmine  discussa  est.    Ea  res,  prodigii  loco  liabita,  ad  sena- 
tuui  relata  cst.    Patres  ad  haruspices  referre,  et  decemviros 

^adirc  Ubros  iusserunt.     Decemviri,  lustrandum  oppidum, 

"]  Legali  Ariarathis,  ptierttm  fiHum  ilum    circuniiret  et  ambiret   victinia. 

regis  secum   addticenies]     Hic    puer  Ltistratio,  vel  Ittstrum  commune  erat 

non  enit  genuinus  regis  filius,  scd  illi  nomen  omnium  siicrificiorum,  in  qui- 

subditus    ab    Antiochide    uxore,   diu  bus  hostia  circumducebatur.     Si  cir- 

sterili :  quae  postea,  quum  filium  pe-  cum   urbem,  dicebatur  pcculiari  no- 

periaset,  rem  totam  viro  aperuit  •  at-  mine  amburbitim  ;    si  circum  agros, 

que  ille,  ne  hic  subdititius  Jegitimo  ambarvalia  ;     si    circum    exercitum, 

heredi  negotium  olim  facesserct,  eum  Ittntri  appellationem  retinebat.     Am- 

procul    ab   Cappadocia    amandabat.  AMrtJMwdescribiturapudLucan.i.^Q?. 

Ckev.  et  seq.  A  mbarvalia  apud  Virgil.  Georg. 

8   t'ii]  Ilic  quoque  peccant  recen-  i.  345.  et  seq.  Fest.  in  voce  Ambur- 

tiorcs   editi,   habentque   iit   pro  ttbi,  biales,  et  Serv.  ad  Eclog.  iii.  77.    Ce- 

quod  exstat  in  antiquioribus.  Crev.  terum   hic  illud  notandum   occurrit, 

y  iMuiieru]     Ilaec   a   senatu    lio-  quod  quum  sermo  de  Roma  sit,  op- 

mano   ailhibita   lenocinia,  ad   dcme-  pidi   nomen    usurpatur.      Id    mirum 

rendos  sibi  populos,  impendenti  Per-  ])rimo   aspectu    videri  debet   iis    qui 

sei  bello,  memorantur  apud  Ajipian.  norunt  hanc  esse  pervuigaUim  scripto- 

Macedon.  Ecl.  viii.  Dionys.  Exc.  Va-  rum  Komanorum  consuetudinem,  ut 

ticiin.  xxvi.  ly.  Romam  ttrbus  Kar  i(,oxhu  noniine  in- 

1  In  Capilolio  *  bello  1'unico  con-  signiant,  oppida  soleant  dicerc  mino- 
stili«]  Locus  hic  hiulcus  et  mutilus  res  urbes.  Sed  nimirum  hoc  loco  et 
est,  quem  sanare  Gronovius  et  Pigh-  aliis  similibus  non  tota  Roma  oppidi 
iu»  aggre!<.si  sunt.  Post  ('upitoiio,  vo-  nomine  intelligenda  est,  sed  certa 
ces  Af.  Aeinilii,  jrriorc  lcllo  l'uniro  qu.iedani  cius  regio :  ut  Parisiis  duus 
consulis,  inserendas  ex  cnniectura  urliis  partes,  alteiam  nominanius  la 
Pighii,  censet  iJnikenborchius.  Cite^  alteram   /«  Villc.     los.  ScaligiT 

2  Lunlratulum  oppiiiuin]  S;icrifi-  in  conicftaiieis  iiltcrius  rcm  exsei)iii- 
rium  pcrugentliun  esse,  iii  iiuo  ojipi-     lur,  etopjudi  iiumine  dcsigiiataiii  cbM* 
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U.  C.  580.  suppllcationem  obsecrationemque  habendam,  victimis  maio-  2 
A.  C,  172.  ribus  sacrificandum  et  in  Capitolio  Romae,  et  in  Campania 
ad  Minervae  promontorium,  renuntiarunt :  ludos  per  de- 
cem  dies  lovi  Optimo  Maximo  primo  quoque  die  faciendos, 
Ea  omnia  cum  cura  facta.     Haruspices,  in  bonum  versu- 
rum  id  prodigium,  prolationemque  finiura  et  interitum  per- 
duellium  portendi,  responderunt;  quod  ex  hostibus  spolia 
fuissent  ea  rostra,  quae  tempestas  disiecisset.    Accesserunt, 
quae  cumularent  rehgiones  animis.     Saturniae,  nuntiatum  3 
erat,   sanguine  per  triduum  in  oppido  pluisse :    Calatiae 
asinum  tripedem  natum,  et  taurum  cum  quinque  vaccis  uno 
ictu  fuhninis  exanimatos:  Auximi  terra  pluisse.     Horum 
quoque  prodigiorum  causa  res  divinae  factae,  et  supphcatio 
unum  diem  feriaeque  habitae. 
21.  Consules  ad  id  tempus  in  provinciam  non  exierant,  quia 

neque,  uti  de  M.  Popilho  referrent,  senatui  obsequebantur, 
et,  nihil   ahud   decernere    prius,   statutum  Patribus   erat. 
Rcs  in  Li-  Aucta  etiam  invidia  est  Popilhi  hteris  eius,  quibus  iterum 
guna  ge-     cum  Statiellatibus  Liguribus  proconsul  pugnasse  se  scripsit, 
ac  sex  mihia  eorum   occidisse,     Propter  cuius  iniuriam  4 
behi  ceteri  quoque  Ligurum  popuh  ad  arma  ierunt.     Tum 
vero  non  absens  modo  Popil  ius,  qui  deditis  contra  ius  ac 
fas  behum  intuhsset,  et  pacatos  ad  rebehium  incitasset,  sed  s 
consules,  quod  non  exirent  in  provinciam,  in  senatu  incre- 
piti.     Hoc  consensu  Patrum  accensi  M.  Marcius  Sermo  et 
Q.  Marcius  Scyha,  tribuni  plebis,  et  consuhbus  nnikam  se 
Eogatio  de  dicturos,  nisi  in  provinciam  exirent,  denuntiarunt;  et  ro- 
Statiellati-  gationem,  quam  de  Liguribus  deditis  promulgare  in  animo 
haberent,  in  senatu  recitarunt.     Sanciebatur,  '  ut  qui  ex  6 
*  Statiehis  deditis  in  hbertatcm  restitutus  ante  Kalendas 
'  Sextiles  primas  non  esset,  cuius  dolo  malo  is  in  servitutem 
'  venisset,  ut  iuratus  senatus  decernerct,  qui  eam  rem  quae- 
'reret  animadverteretquc'     Ex  auctoritate  deinde  senatus 
eam  rogationem  promulgarunt.     Priusquam  proficisceren- 

putat    Romam    illam    quadratam,   a  divinae  timoribus.   Cuev. 

Romulo  primum  conditam.  Crev.  4  Ac  sex.millia  eorum']    Ac  se  de- 

1    SuppUculionem     ohsecrationem-  cem  millia  vulgo  legitur.     Ex  Peri- 

que']  -S'?(/)p//frt^Jo  erat,  ut  facilequivis  zonii  cmendatione  sedecim  millta  re- 

annotare  potuit  ex  sexcentis  Livii  lo-  posuit  Bekker. 

cis, quum  populustempla  circumibat,         5  Ad  rebelliitm'^   \Jt  cofitaffium  et 

et,  caesis   victimis,  vel   gratulabatur  cn)ilacjio,  obsidiii m  ci  ubsidio,i\.a.  etre- 

de  prospeiis,  vel  mala  deprecaliatur.  hellium  et  rebeUio  dicuntur.  Gronov. 
Ohsecratio  fiebat  in  foro,  nec  videtur         6  E,r  Statiellis'\    Cluverius  univer- 

aliud  fuisse,  nisi  precatio  quacdam,  sam  gentem  AYfl/»Wfos,  civesautem  op- 

quani  e  Rostris  sacerdos  pul)licus  per-  \m\\,n\\Qd  Aquae Statiellae  appellatur, 

ageret.    cf.  supr.  iv.  21.  et  Sueton.  in  Staticlfenses  ct  Statiel/ates  dici  monet; 

Claud.  22.  Crev.  verum  Drakenborchius  voces  Statiel- 

3  Quae  cumularent  reUgiones  ani-  los  et  Statiellates  promiscue  a  nostro 

ww]    Quae  magis  ac  magis  animos  usurpari  docet,  ut  orationcm  varictate 

iniplerent  religionibus,  novisquc  irac  quadam  distinguat. 
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tur  consules,  C.  Cicereio  praetori  prioris  anni   ad  aedem  U.  c.  5S0. 

Bellonae  senatus  datus  est.     Is,  expositis,  quas  in  Corsica 'V.^'".''^- 

res  gessissct,  postulatoque  frustra  triumpho,  in  monte  Al-  ^1^  Corsls 

bano,  quod  iatn  in  morem  vencrat,  ut  sine  publica  aucto- triumphat 

ritate  fieret,  triumt)havit.     Rogationem  Marciam  de  Ligu- '", '"""*® 

.,  '  I   1  •    V    •        •.  T^  1      Albano. 

nbus  magno  consensu  plebes  scivit  mssitque.     hx  eo  ple- 

biscito  C.  Licinius  praetor  consuluit  senatum,  quem  quae- 

rere    ea   rogatione    vellet.      Patres    ipsum    eum    quaererc 

iusserunt.     Tum  demum  consules  in  provinciam  profecti      22. 

sunt,  exercitumque  a  M.  PopiUio  accepcrunt.     Neque  ta- 

men  M.  Popiliius  revcrti  llomam  audcbat,  ne  causam  dice- 

rct,  adverso  scnatu,  infcstiore  })opuk),  apud  praetorcm,  qui 

7  de  quacstione  in  se  posita  scnatum  consuluissct.  Iluic 
detrectationi  eius  tribuui  plebis,  alterius  rogationis  dcnun- 
tiatione,  occurrcrunt:  ut,  si  non  antc  Idus  Novcmbrcs  in 
urbem  Romam  introisset,  de  absente  eo  C.  Licinius  sta- 
tucret  ac  iudicarct.  IIoc  tractus  vinculo  qimm  rcdisset, 
ingenti  cum  invidia  in  senatum  venit.  Ibi  quum  laceratus 
iurgiis  multorum  esset,  senatusconsultum  factum  est,  ut, 
qui  Ligurum  post  Q.  Fulvium,  L.  Manlium  consulcs  hostes 
non  fuisscnt,  ut  cos  C.  Licinius,  Cn.  Sicinius  praetorcs  in 
libertatem  restituendos  curarent,  agrumque  iis  trans  Padum 
consul  C.  PopilHus  darct.  MuUa  milHa  hominum  hoc  se- 
natusconsuho  restituta  in  hbcrtatcm,  traductisque  Padum 
agcr  est  a.ssignatus.  M.  Po])ilUus  rogationc  Marcia  bis 
apud  i\  Licinium  causam  dixit :  tcrtio  j)ractor,  gratia  con- 
suhs  abscntis  ct  PopilUac  familiae  ])recibus  victus,  Idibus 
Martiis  adcssc  reum  iussit,  quo  die  novi  magistratus  inituri 
crant  honorcm ;  ne  diccrct  ius,  (]ui  ]Drivatus  futurus  csset. 
Ita  rojratio  dc  Lijruribus  arte  faUaci  chisa  est. 

Legati  Carthaginienses  eo  tcmjwrc  Ilomac  crant,  et  Gu-      23. 
lu?sa  (iiius  Masinissac.     Inter  cos  magnac  contcntioncs  in 
scnatu  fuere.    (Lirthaginicnscs  (jucrcbantur,  ']iracter  agrum,  De  Masi- 

8 '  dc  (juo  autc  legati  al)  Roma,  (jui  in  re  ])racscnti  cognoscc- "'**»  9«'"- 
*rcnt,  missi  cs.sent,  am])lius  scj)tuagiuta  o])})ida  ^''li^tclla^juc  j^lji',^,'"'|j|^' 
'agri  Carthaginicnsis  biennio  })roximo  Masinissam  vi  at(jue  rciae  in  se- 

9*armis  ])osscdissc.     Id  illi,  cui  uihil  })ensi  sit,  facile  essc.  ""*"• 
'  Carth.iginicnscs  focderc  illigatos  silcrc.     Prohibcri  cnim 
'cxtra  fmes  efferrc  arma,     Quan(juam  sciant,  in  suis  fini- 
'bus,  si  inde  Numidas  pcllerent,  se  gcsturos  bellum  ;  illo 
•haud  ambiguo  ca})itc  focdcris  detcrrcri,  (juo  discrtc  vetcn- 

7  /n   sr  poxiln  ]     Sic   ponere   pro  ma  cxntat. 
Mu/iorntire,apjionrre,i\'n'h\irH]>Mi\Cic.  Q  Ciii    ni/iil   prnsi    sil]     cf.  Siipr. 

ati   l)i\errt.  \iii.  1-2.  jtnurrt  aliciii  ac-  xxxiv.  31.  iniinix  prnxi  rs.ir,<*v.  iiiiiiii!i 

ciuatnrrm.   ef.  KriieMi  Clav.  (!ic.  eurae  esse.      Hne   loeo  iiitelli^ja.'*,  qui 

H  In  rr  prarsenti]   Pnieponitioneni  pro  arliitrio  omiiia  ag.it,  nihil  expeii- 

in  nclilidit  SiKoniu».    cf.  Hupr.  xxxiv.  denM,  niliil  curuiis,  iierpie  fas   neque 

62.  xl.  xvii.  ubi  wmilis  locpicndi  for-  iu!»  rc^pieien». 
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U.  C.  580. '  tur  cum  sociis  populi  Romani  bellum  gerere.  Sed  iam 
A.  C.  172.  «uiti-a^  superbiam  crudelitatemque  et  avaritiam  eius  non 
*pati  posse  Carthaginienses.  Missos  esse,  qui  orarent  se-9 
'  natum,  ut  trium  harum  rerum  unam  ab  se  impetrari  sine- 
*rent:  ut  vel  ex  aequo  apud  socium  populum,  quid  cuius- 
'que  esset,  disceptarent :  vel  permitterent  Carthaginiensi- 
'bus,  ut  adversus  iniusta  arma  pio  iustoque  se  tutarentur 
'  bello :  vel  ad  extremum,  si  gratia  plus,  quam  veritas,  apud 

*  eos  valeret,  semel  statuerent,  quid  donatum  ex  aheno  Ma- 

*  sinissae  vellent.     Modestius  certe  daturos  eos,  et  scituros, 

*  quid  dedissent :  ipsum  nullum,  praeterquam  suae  hbidinis 
'arbitrio,  finem  facturum.  Horum  si  nihil  impetrarent,  et 
'ahquod  suum  post  datam  a  P.  Scipione  pacem  dehctum 
'  esset,  ipsi  potius  animadvertprent  in  se.  Tutam  servitu- 
'tcm  se  sub  dominis  Romanis,  quam  hbertatem  expositam 
'  ad  iniurias  Masinissae,  malle.  Perire  namque  semel  ipsis 
'satius  esse,  quam  sub  acerbissimi  carnificis  arbitrio  spiri- 
'  tum  ducere.'  Sub  haec  dicta  lacrimantes  procubuerunt ; 
stratique  humi,  non  sibi  magis  misericordiam,  quam  regi  *.  i 
Interrogari  Guhissam  placuit,  quid  ad  ea  responderet,  aut, 
si  prius  mallet,  expromeret,  super  qua  re  Romam  venisset. 
Gulussa, '  Neque  sibi  facile  esse,'  dixit,  'de  iis  rebus  agere, 
'  de  quibus  nihil  mandati  a  patre  haberet :  neque  patri  fa- 
'  cile  fuisse  mandare,  quum  Carthaginienses,  nec  de  qua  re 
'  acturi  essent,  nec  omnino  ituros  se  Romam,  indicaverint. 
'  In  aede  Aesculapii  clandestinum  eos  per  ahquot  noctes 
'  consihum  principum  habuisse,  unde  praeterea  legatos  oc-  2 
'  cultis  cum  mandatis  Romam  mitti.  Eam  causam  fuisse 
'  patri  mittendi  se  Romam,  qui  deprecaretur  senatum,  ne 
'  quid  communibus  inimicis  criminantibus  se  crederent, 
'  quem  ob  nullam  aham  causam,  nisi  propter  constantem 
'  fidem  erga  populum  Romanum,  odissent.'     His  utrimque 

responsum.  ^yjifjg^  senatus,  dc  postulatis  Carthaginiensium  consultus, 
respondere  ita  iussit :  '  Gulussam  placere  extemplo  in  Nu-  3 
'  midiam  proficisci,  et  nuntiare  patri,  ut  de  iis,  de  quibus 
'  Carthaginienses  querantur,  legatos  quam  primum  ad  se- 
'  natum  mittat ;  denuntietque  Carthaginiensibus,  ut  ad  dis- 


24. 

Gulussa 
defendit 
patrem. 


Senatus 


9  Alissos  esse]  Missos  sese  ex  e- 
inendatione  Gronov.  reposuit  Bekker, 

1  Quam  rcgi  .  .  .]  Expleveris  sen- 
sum,  si  ex  Sigonii  mente  adiicias  invi- 
diam  concitarunt,  et  deinde  ante  in- 
terroffari  reponas.  Ceteram  sensus 
constabit,  ut  Drakenborchius  monet, 
si  vocula  deinde  omittatur. 

2  Unde  praeterea]  Locus  mancus, 
a  solo  tamen  Clerico  observatus.  Ea 
videtur  mens  fuisse  Livii,  ut  Guhis- 
siim  facerct  diccntcm,  uihil  patrcni 


suum  ex  iis  qiiae  acta  fuerint  in  illo 
consilio  scisse,  praeterquam  legatos 
Romam  mitti.  Verba  assequi  non 
possumus  sine  libris.  Crev.  Vir 
quidam  doctus  ad  marginem  ed.  Cu- 
rionis  vocem  p/ucuit  post  tnitti  inse- 
rendam  ascripsit.  Bekkerus  locum 
obelo  notavit. 

3  Pespondere  ita  iiissit]  sc.  Magis- 
tratum,  a  (|uo  consultus  erat,  fortasse 
praetorcni. 
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*  ceptandum  veniant.     Si  aliquid  possent  Masinissae  hono-  U.  C.  580. 
4'  ris  causa,  et  fecisse  et  facturos  esse:  ius  gratiae  non  dare.  -■^-  ^-  '7^- 

'  Agrum,  qua  cuiusque  sit,  possideri  vclle  :    nec  novos  sta- 

5  *  tuere  fines,  sed  veteres  observari,  in  animo  habere.     Car- 
'  thaginiensibus  victis  se  et  urbes,  et  agros  concessisse  ;  non 

*  ut  in  pace  eriperent  per  iniuriam,  quae  iure  belli  non 
'  ademissent.'  Ita  regulus  Carthaginiensesque  dimissi.  Mu- 
nera  ex  instituto  data  utrisque,  ahaque  hospitaUa  comiter 
conservata. 

Sub  idem  tempus  Cn.  Servihus  Caepio,  Ap.  Claudius      25. 
Centho,  T.  Annius  Luscus  legati,  ad  res  repetendas  in  Ma-  Lp?c:iti  ad 

6  cedoniam  renuntiandamque  amicitiam  rcgi  missi,  redierunt:  [gnj^stn 
qui  iam  sua  sponte  infestum  Persi  senatum  insuper  accen-  Macedo- 
derunt,  relatis  ordine,  quae  vidissent,  quacque  audissent.  "'^"^  ni'*si 

Vidisse  se  per  omnes  urbcs  Maccdonum  summa  vi  parari  ^*^^  ^'""*' 
bellum.  Quum  ad  regem  pervenissent,  per  multos  dies 
conveniendi  eius  potestatem  non  factam :  postremo,  quum 
desperato  iam  cplloquio  profecti  essent,  tum  demum  se  ex 
itinere  revocatos,  et  ad  cum  introductos  esse.  Suae  ora- 
tionis  summam  fuisse  :  Foedus,  cum  Phihppo  ictum,  cum 
ipso  eo  post  mortem  ])atris  renovatum :  in  quo  diserte 
prohiberi  eum,  extra  fincs  arma  cffeiTc ;  prohibcri,  socios 
popuU  Romani  hicesserc  beUo.  Exposita  deinde  ab  sc 
ordine,  quae  ipsi  nuper  in  senatu  Eumenem  vera  omnia 
et  com{)crta  referentem  audissent.  Samothracae  prae- 
terca  per  mukos  dies  occuUum  consiUum  cum  legationi- 
bus  civitatiiun  Asiae  rcgem  habuissc.  Pro  his  iniuriis 
satisfieri,  senatum  ac(juum  ccnscre,  reddique  sibi  res  so- 
ciisque  suis,  quas  contra  ius  foedcris  habeat.  llcgem  ad 
ea  priino  accensum  ira  inclcmcntcr  locutum,  avaritiam 
suj)erbiamque  Romanis  obiicicntem  frccjucntcr :  cjuod  aUi 
sujicr  alios  legati  venircnt  sj)eculatum  dicta  factaque  sua, 
quod  se  ad  nutum  imj)eriumque  eorum  omnia  diccrc  ac 
facere  aequum  censcrcnt.  l^ostrcmo,  muhum  ac  diu  vo- 
'  ciferatum,  reverti  j)ostero  die  iussisse  :  scrij)tum  se  rcsj)on- 
sum  dare  vcUe.  Tum  ita  sil)i  scrij)tum  traditum  csse: 
Eocdus,  cum  j)atrc  ictum,  ad  se  nihil  j)ertincre.  Id  sc 
renovari,  non  quia  j)robaret,  scd  quia  in  nova  possessione 
rcgni  patieuda  onmia  cssent,  j)a.ssum.  Novum  focdus  si 
•sccum  facerc  veUeut,  convcnire  j)rius  dc  conditiouibus  de- 
bere  :  ct,  si  in  aMinuun  induccrent,  ut  cx  acquo  foedus 
ficrct,  ct  sc  visuruui,  quid  sibi  faciundum  cssct,  ct  iUos 
credere  rcij)ublicac  consulturos.    Atquc  ita  sc  j)rorij)uisse, 

4  /etit    (irniiae    nnn    dare]     Se    iu8  5  Sat  rrtrrfs  n/isrrrari]  (//isrrrnrr 

non   violiire   in  jtr.iliaiii   |KT!Mjiianim  ;  mietorf  (ironovio  reccpit  Hckkcr. 
»c  ex  iurc,  non  cx  gratia,  btatuerc  ac         ^)  Amictliam  m/ij    Olim   rriiis   lc- 

iuiiicitrc.  (."rev.  gcbalur.     lifyi  cniciuiuvit  Sigoiiiu». 
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U.  C.  580.  *  et  summoveri  e  regia  omnes  coeptos.     Tum  se  amicitiam 

A.  C.  172.  «et  societatem  renuntiasse.     Qua  voce  eum  accensura  re- 

'stitisse,  atque  voce  clara  denuntiasse  sibi,  ut  triduo  regni 

*sui  decederent  finibus.     Ita  se  profectos:   nec  sibi,  aut 

*  venientibus,   aut  manentibus,  quicquam  hospitaliter  aut 

'  benigne  factum.'    Thessali  deinde  Aetolique  legati  auditi. 

Senatui,  ut  scirent  quam  primum,  quibus  ducibus  usura 

respubhca  esset,  hteras  mitti  consuhbus  placuit,  ut,  uter 

26.      eorum  posset,   Romam   ad  magistratus  creandos  veniret. 

Nihil  magnopere,  quod  memorari  attineat,  i"ei  pubhcae  eo 

anno  consules  gesserant.     Magis  e  repubhca  visum  erat, 

comprimi  ac  sedari  exasp^ratos  Ligures. 

Gentius  ab      Quum    Macedonicum   behum   exspectaretur,    Gentium 

Issensibus  quoque  Ihyriorum  regem  suspectum  Issenses  legati  fece- 

simulatur!  ^'^^^  •   simul  questi,  fines  suos  secundo  populatum,  simul 


nuntiantes,  '  uno  anirao  vivere  Macedonum  atque  Ihyrio- 

*  rum  regem :  communi  consilio  parare  Romanis  behum : 
'  et   specie    legatorum  Illjrios   speculatores    Romae    esse, 

'  Perse  auctore  missos,  ut,  quid  ageretur,  scirent.'     Illyrii  7 
vocati  in  senatura.     Qui  quum  legatos  se  esse  missos  ab 
rege  dicerent  ad  purganda  crimina,  si  qua  de  rege  Issenses 
deferrent ;  quaesitum,  ecquid  ita  non  adissent  magistratum, 
ut  ex  instituto  loca,  lautia,  acciperent?   sciretur  deniqueS 
venisse  eos,  et  super  qua  re  venissent?     Haesitantibus  in 
responso,  ut  curia  excederent,  dictum.     Responsum  tan- 
quam  legatis,  ut  qui  adire  senatum  non  postulassent,  darig 
non  placuit:   mittendosque  ad  regem  legatos  censuerunt, 
qui  nuntiarent,  '  qui  socii  quererentur  apud  senatum,  ex-  i 
'  ustum  a  rege  agrum :   non  aequum  eum  facere,  qui  ab 

*  sociis  suis  non  abstineret  iniuriam.'  In  hanc  legationem 
Legati  ex  missi,  A.  Terentius  Varro,  C.  Plaetorius,  C.  Cicereius.  Ex 
Asiarc-  Asia,  qui  circa  socios  reges  missi  erant,  redierunt  legati, 
'■^^'-'^'        qui  renuntiarunt,  '  Eumenem  in  ea,  Antiochum  in  Syria,  2 

*  Ptolemaeum  in  Alexandria  sese  convenisse.  Omnes  sol- 
'licitatos  legationibus  Persei,  sed  egregie  in  fide  perraa- 
'  nere,  pollicitosque  orania,  quae  populus  Romanus  impe- 

*  rasset,  praestaturos.  Et  civitates  socias  adisse  :  ceteras 
'satis  fidas;  solos  Rhodios  fluctuantes  et  imbutos  Persei 
'  consiliis  invcnisse.'  Venerant  Rhodii  legati  ad  purganda 
ea,  quae  vulgo  iactari  de  civitate  sciebant :  ccterum  sena- 
tum  iis  dari,  quum  novi  consules  magistratum  inissent, 
placuit. 

7  Perse  auclore]    Priscam  sciiptu-  g  Ut  qui]CTOvieniiscomicitiis,r/ui. 

ram  Perse  revocavit  Gronovius   pro  i   Qui  socii  quererenlnr']  Quod,  sc. 

Perseo,  quod  ex  ed  Curionis  irrepse-  quoniam,  socii  <iiirrcrcntur,  emenda- 

rat.  vit  Gronov.  et  Bekkerus  probat. 

iS  Loca,  lauLia'\  cf.  Supr.  xxviii.  39.  2  Eumenem  in  ca]  sc.  In  Asia. 
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Belli  apparatum  non  differcndum  censuerunt.    C.  Licinio  U.  c.  5S0. 
practori  negotium  datur,  ut  ex  veteribus  quinqueremibus, ^^-  ^-  '/-• 
in  navalibus  Romac  subductis,  quae  possent  usui  esse,  re-      "'• 
ficeret,  pararctquc  naves  quinquaginta.     Si  quid  ad  eura  jjj^^PgJ^^^'' 
numerum  explendum  deesset,  C.  5lemmio  coUegae  in  Si- 
ciliam  scriberet,  ut  eas,  quae  in  Sicilia  naves  csscnt,  rcficc- 
ret,  atcjuc  cxpcdiret,  ut  Brundisium  primo  c[uoque  tempore 

3  mitti  possent.  Socios  navales  libertini  ordinis  in  viginti  et 
quinque  naves  ex  civibus  Romanis  C.  Licinius  praetor 
scribcre  iussus :  in  quinquc  et  viginti  parem  numerum  Cn. 
Sicinius  sociis  imperaret :  idem  praetor  peditum  octo  mil- 
lia,  quadringentos  equites  ab  sociis  Latini  nominis  exigeret. 
Hunc  militem  qui  Brundisii  acciperet,  atque  in  Macccloniam 
raittcret,  A.  Atilius  Scrranus,  qui  priorc  anno  praetor  fi.icrat, 

4deligitur.  Cn.  Sicinius  practor  ut  cxcrcitum  paratum  ad 
traiiciendum  liabcret,  C.  Popillio  consuli  ex  auctoritatc 
senatus  C.  Licinius  practor  scribit,  ut  et  legionem  secun- 

sdam,  quac  maxime  vetcrana  in  Liguribus  erat,  et  socios 
Latini  nominis  quattuor  millia  pcditum,  ducentos  cquites 
Idibus  Fcbruariis  Brundisii  adessc  iubcret.  Hac  classc  et 
hoc  exercitu  Cn.  Sicinius  provinciam  Maccdoniam  obti- 
nere,  donec  succcssor  veniret,  iussus,  prorogato  in  annum 
impcrio.  Ea  omnia,  quae  scnatus  ccnsuit,  impigrc  facta 
sunt,  Duodcquadraginta  quinc]ueremcs  ex  navalibus  de- 
ductae :  cjui  dcduccrct  cas  Brundisium,  L.  Porcius  Licinius 
pracpositus  :  duodccira  ex  Sicilia  missae.  Ad  firuracntura 
classi  cxercituiquc  coeraenduni  in  Apuliara  Calabriamc[ue 
tres  legati  missi,  Sex.  Digitius,  T.  luvcntius,  M.  Caecilius. 
Ad  omnia  praeparata  Cn.  Sicinius  practor,  paludatus  cx 
urbe  prcifectus,  Bnmdisium  venit. 

Exitu  prope  anni  C.  Popillius  consul  Romam  rediit  ali-      28. 
quanto  scrius,  quam  scnatus  censucrat :   cui  primo  quoc|uc 

6  tcmporc  magistratus  crcari,  cjuum  tantum  bcllum  immine- 

7  ret,  e  republica  visum  erat  Itaque  non  secundis  auribas 
Patrum  auditus  cst  consul,  quum  in  acde  Bcllonae  de  rcbus 

3  Socios  tujvaies]  cf.  Supr.  ix.  38.  Homine,  8c.  Lalinoa  significct.  cf.  supr. 
xxi.  4Q.  xxxiv.  56. 

4  fn.  Sicinius  praclor  ul  exerci-  6  Immineret.  e  republica]  In  ste- 
tum]  Qui  exercitum  vulgo  lcjjitur.  reot\p;i,  (luani  panivit  Krcyssigius, 
Quo  excrcitum  cx  cmcndationc  Gro-  cditione  lcgitur  immineret  reipulili- 
nov.  rcposuit  liekkcru».  cae,  sed  quuni  ipse  pnstea  enicniiatio- 

5  I'U  locio»  Latini  nominu]  Pro  ncni  Bckkerianani  immineret,  e  re- 
Mocion  legendum  socium  monct  Gro-  puLlica  probaverit,  haud  dubitanter 
novius ;  sed  mutatione  nihil  opus  es-  hanc  lectioncm  in  tcxtum  reposui. 

86  ccnsentCrcvier.  et  Dnikcnb.  Ilaud  7    Visum  erat]     Olim  iuxsum  eral 

•eio  an   socios  per  uppositiunem   re-  hic  lcgcbatur,  (|uod  Crcvierio  ct  I)ni- 

spondcat   s^'(|ueiiti    nienibro  quatfuor  kenboreiiio    niendosum    essc    \idetur. 

millia  jtedilum,  ct  Latini  nominis  po-  Voces  iussum  et  visum  in  mcinl)rani8 

tius,  quam  iMtinum  nomcn  scriptum  sacpius  commutuntur. 
fuisse,  ut  (|iii>il   id.iii  at(pie  ex  Latino 
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U.  C.  580.  in  Ligurlbus  gestis  dissereret.     Succlamationes  frequentes 

A.  C.  i72-ciant  interrogationesque,  cur  scelere  fratris  oppressos  Li- 

Comitia.     gures  in  libertatem  non  restituisset?     Comitia  consularia, 

in  quam  edicta  erant  diem,  ante  diem  duodecimum  Ka- 

lcndas  Martias  sunt  habita.     Creati  consules,  P.  Licinius 

Crassus,  C.  Cassius  Longinus.    Postero  die  praetores  facti, 

C.  Sulpicius  Galba,  L.  Furius  Philus,  L.  Canuleius  Dives, 

C.  Lucretius  Gallus,  C.  Caninius  Rebilus,  L.  Vilhus  Anna- 

lis.     His  praetoribus  provinciae  decretae :  duae  iuri  Romae 

dicendo,  Hispania,  et  Siciha,  et  Sardinia ;  ut  uni  sors  in- 

Yota  a       tegra  esset,  quo  senatus  censuisset.     Consuhbus  designatis  9 

Pop.  sus-    iinperavit  senatus,  ut,  qua  die  magistratum  inissent,  hostiis 

^^'  ^'        maioribus  rite  mactatis,  precarentur,  ut,  quod  behum  po- 

lus  Romanus  in  animo  haberet  gerere,  ut  id  prosperum 

eveniret.     Eodem  die  decrevit  senatus,  C.  Popillius  consul 

ludos  per  dies  decem  lovi  Optimo  Maximo  voveret,  dona- 

que  circa  omnia  puhv^inaria  dari,  si  respubhca  decem  annos 

in  eodem  statu  fuisset.     Ita  ut  censuerant,  in  Capitoho  vo- 

vit  consul  ludos  fieri,  donariaque  dari,  quanta  ex  pecunia 

decresset  senatus,  quum  centum  et  quinquaginta  non  mi- 

nus  adessent.     Praeeunte  verba  Lepido  pontifice  maximo, 

id  votum  susceptum  cst. 

Eo  anno  sacerdotes  pubhci  moi"tui,  L.  Aemihus  Papus 

dcccmvir  sacrorum,  et   Q.  Fulvius  Flaccus   pontifex,   qui 

priore  anno  fuerat  censor.     Hic  foeda  morte  periit.     Ex 

duobus  fihis  eius,  qui  tum  in  Ihyrico  mihtabant,  nuntiatum 

alterum  decessisse,  akernm  gravi  et  periculoso  morbo  ae- 

Fulvius  la-grum  essc.     Obruit  aniraum  simul  luctus  metusque:  mane 

queo  gu-     injrressi   cubicuhim  servi   laquco  dependentem    invenere. 

fran^i-it        Erat  opiuio,  post  censviram   minus  compotem  fuisse  sui :  i 

vulgo  lunonis  Laciniae  iram  ob  spohatum  temphim  ahen- 

asse  mentem  ferebant.     Suffectus  in   Aemihi  locum  de- 

cemvir  M.  Valerius  Messaha :  in  Fulvii  pontifex  Cn.  Domi-  2 

tius  Ahenobarbus,  oppido  adolescens  sacerdos,  est  lectus. 

29.  P.  Licinio,  C  Cassio  consuhbus,  non  urbs  tantum  Ro- 

U.  C.  581.  nia,  ncc  terra  Italia,  sed  omnes  reges  civitatesque,  quae  in 

PLicinio'  Europa,  quaeque  in  Asia  erant,  converterant  animos  in  cu- 

C.  Cassio  '  ram  Macedonici  ac  Romani  beUi.     Eumenem  quum  vetus 

Coss.         odium  stimulabat,  tum  recens  ira,  quod  scelere  eius  prope 

mdresser  ^^^  victima  mactatus  Delphis  esset.    Prusias,  Bithyniae  rex, 

reguni  ani-  statuerat  abstinere  armis,  eventumque  exspectare.     Nam 

9  Quo  senaliis  censnisset}  sc.  Quo  vocabulum  mmm  in  codice  reperiri, 

loco.  <;f.  supr.  xxvii.  22.  ipso  probante  minus  compotem  in  tex- 

r  Afinus  compotem  fuisse']    In  ste-  tum  revocavi. 

reotypa  editione  non  compotem  Kreys-  2  Vontifex  ....  oppido  adolescens 

sigius  auctore  Kopitario  emendaverat  sacerdos]    Manifestum  est  vacare  t^ 

cx  incuriosa  cod.  Vindob.  enotatione,  sacerdos,  ac  proinde  delendum  esse. 

sed   quum    postea    certior   1'actus   sit  Crev. 


LIB.  XLIL    CAP.  30.  G3 

neqne  Romanos  posse  aequum  censere  adversus  fratreni  ux-  U.  C.  5S1 
oris  arma  ferre;  et  apud  Persea  victorem  veniam  per  soro-^*  ^--  ^"^ 
rem  impetrabilem  fore.    Ariarathes,  Cappadocum  rex,  prae-  itomanos 
lerquam  quod  llomanis  suo  nomine  auxilia  poUicitus  erat,  et  Persea. 
3cx  quo  est  iunctus  Eumeni  affinitate,  in  omnia  belli  pa- 
cisque    se    consociaverat    consilia.      Antiochus   imminebat 

4  quidera  Aegypti  regno,  et  pucritiam  regis,  et  inertiam  tu- 
torum  sperneus ;  et  ambigendo  de  Coele  Syria  causara 
belU  se  habiturum  existiraabat,  gesturumque  sine  ullo  im- 
pedimento,  occupatis  llomanis  in  Macedonico  bello,  id 
beUum :  tamen  onmia  et  per  suos  lcgatos  senatui,  et  ipse 
legatis  eorum  cnixe  poUicitus  erat.  Ptolemaeus  propter 
aetatem  aUeni  ctiam  tum  arbitrii  erat.     Tutores  et  bellum 

5  adversus  Antioclium  parabant,  quo  vindicarent  Coelen  Sy- 
riam,  et  Romanis  oniniu  poUicebantur  ad  Macedonicum 
beUum.  Masinissa  et  frumento  iuvabat  Romanos,  et  aux- 
iUa  cum  elephantis  Misagenemque  fiUum  mittere  ad  bel- 
lura  parabat.  ConsUia  autera  in  oranera  fortunani  ita  dis- 
posita  habebat :  si  penes  Rouianos  victoria  esset,  suas  quo- 
que  in  eodcra  statu  mansuras  rcs  esse,  neque  uUra  quic- 
quara  movendura :  non  enira  passuros  Romanos,  vim  Car- 
thaginicnsibus  afferri :  si  fractae  esscnt  opes  Romanorum, 
quae  tum  protegerent  Carthaginienses,  suam  omnera  Afri- 
cam  fore.  Gentius,  rex  lUyriorum,  fecerat  potius,  cnr 
suspectus  csset  Romanis,  quain  satis  statuerat,  utrara  fove- 
ret  partem ;  impctuque  magis,  quam  consiUo,  his  aut  iUis 

sc  adiunctiu-ns  vidcbatur.      Cotys  Thrax,  Odrysarum  rcx,  < 

evidentcr  ^laccdonum  partis  erat. 

Ilaec  sententia  regibus  quura  esset  de  beUo,  in  Uberis      30. 
^gentibus  popuUsque  plebs  nljiquc  onmis  fermc  *,  ut  solet,  <^"'s  li'>c- 
'  deterioribus,  erat  ad  regcm  Macedonasque  inclinata:  ])rin-[jj[ 
cipum  diversa  cerncres  studia.     Pars  ita  in  Romanos  etfusi 
crant,  ut  auctoritatem  immodico  favorc  corrumperent ;  j)auci 
cx  iis  iustitia  impcrii  Romani  capti;  plures  ita,  si  pracci- 
])uam  oj)cram  navassent,  ])otcntes  scse  in  civitatibus  suis 
iiituros  rati.     Pars  aUcra  rcgiae  adulationis  crat,  (juos  aes 
alienum  ct  dcsj)cratio  rcrum  suarum,  codcm  mancntc  statu, 

3  A>  qiio  esl  iunclus  Eutneni  a_ffi-  suit  Gronovius,  quum  in  scripto  lega- 
nitalr]  Eumene.s  uxoreni  duxcrat  A-  tuT('oelcm.si/riam.  firacre  koIKjjv  ^v- 
riiirathis  Kliaiii,  ut  colliRitur  supr.  piay.  Vuljjati  fiielestjriam.  C'ui:v. 
xxxviii.  ^f^.  Ki  nonien  tuiiise  Stra-  6  /'/rfis  uhif/uc  i)miii.s\  KiiK-ndatio- 
lonicen  docet  Plutiirchus  in  liljn»  dc  nem  (iruteri  pleb.^  utii/nc  omuis  jirac- 
Frat.  Ainore.  Ceterum  malleiniui  ex  fert  Crevier. 
qun  erut  iunrtus.  Chev.  7  Frrmc  *,  ut  solrf,  dcfcrinribiu] 

4  fueritiam  regit]  I»  enit  Ptolc-  Kxcidisitc  verbuni  aliquod,  (luaie  es- 
mneuH  Philonietor,  tiliuR  l'toleniaei  Ktfaceiiii,  Crevicr.  cxiHtimat.  VuIko 
K|ii|>luiiiiH,  de  <|uo  mentio  tiictii  e«t  ob  rci/cm  legitur,  quod  (jronovio  di»- 
»upr.  xxxi.  2.  et  nlilii  «iiepius.  Ckkv.  plicct. 

5  ('oelenSijrium  |  Sic  edendum  een- 


rarum  civj- 
ium. 
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U.  C.  jSi.praecipites  ad  novanda  omnia  agebat;  quosdam  ventosums 
A.  C.  i7i-ingenium,  quia  Perseus  magis  aurae  popularis  erat.     Ter-9 
tia  pars,  optima  eadem  et  prudentissima,  si  utique  optio 
domini  potioris  daretur,  sub  Romanis,  quam  sub  rege,  ma- 
lebat  esse :  si  liberum  inde  arbitrium  fortunae  esset,  neu- 
tram   partem  volebant  potentiorem  altera  oppressa  fieri; 
sed,  illibatis  potius  viribus  utriusque  partis,  pacem  ex  eo  i 
manere.     Ita  inter  utrosque  optimam  conditionem  civita- 
tium  fore ;   protegente  altero  semper  inopem  ab  alterius 
iniuria.      Haec  sentientcs,   certamina  fautorum  utriusque 
partis  taciti  ex  tuto  spectabant. 

Consules,  quo  die  magistratum  inierunt,  ex  senatuscon- 

sulto  quum  circa  omnia  fana,  in  quibus  lectisternium  ma- 

iorem  partem  anni  esse  solet,  maioribus  hostiis  immolassent, 

,     inde  preces  suas  acceptas  ab  diis  immortalibus  ominati,  se- 

natui,  rite  sacrificatum,  precationemque  de  bello  factam, 

renuntiarunt.     Haruspices  ita  responderunt :   '  Si  quid  rei 

'  novae  inciperetur,  id  maturandum   esse :  victoriam,  tri- 

S.  C.  (lo      '  umphum,  propagationem  imperii  portendi.'    Patres,  'quod  2 

bello  in      '  faustum  fehxque  populo  Romano  esset,  centuriatis  comi- 

ersea.      <  ^^-g  pj-jjjjQ  quoque  die  ferre  ad  populum  consules,'  iusse- 

runt,   'ut,  quod  Perseus,  Phihppi  fihus,  Macedonum  rex, 

'  adversus  foedus  cum  patre  Phihppo  ictum,  et  secum  post 

'  mortem  eius  renovatum,  sociis  popuh  Romani  arma  intu- 

'  hsset,  agros  vastasset,  urbesque  occupasset ;  quodque  beUi 

'  parandi  adversus  populum  Romanum  consiha  inisset,  ar- 

'  ma,  mihtes,  classem  eius  rei  causa  comparasset ;  ut,  nisi 

'  de  iis  rebus  satisfecisset,  behum  cum  eo  iniretur.'     Haec 

31.      rogatio  ad  populum  lata  est.     Senatusconsukum  inde  fa- 

ctum  est,  '  Ut  consules  inter  se  provincias  Itaham  et  Mace- 

*  doniam  compararent,  sortirenturve.     Cui  Macedonia  ob- 

'  venisset,  ut  is  regem  Persea,  quique  eius  sectam  secuti 

'  essent,  nisi  populo  Romano  satisfecissent,  beho  perseque- 

Exercitus.  '  retur.'     Legiones  quattuor  novas  scribi  placuit,  binas  sin- 

Legiones    gulis  consulibus.     Id  praecipue  provinciae  Macedoniae  da-3 

Macedoni-  tum,  quod,  quum  alterius  consulis  legionibus  quina  millia 

cae  auctio-  ^^  duceni  peditcs  ex  vetere  instituto  darentur  in  singulas 

legiones,  in  Macedoniam  sena  millia  peditum  scribi  iussa ;  4 


8  Quosdam  ventosum  inffenium^l  gationem,  quod  haud  dubie  mendo- 
Supple,  agebat.  sum  erat. 

9  Aurae  popularis^erafi  Aura  po-  3  Id  praecipue']  Id  praecipui  re- 
pulari  movebatur,  aurae  jjopulari  vela  posuit  Bekker. 

dabat.  4  Sena  miUia  peditum']  sc.  Decem 

1  Er  eo  manere]  Crevierio  placet  fortasse  cohortes,  singulas  sexcentos 
Gronovii  coniectura,  ex  aequo,  quam  milites  habentes.  Moris  erat  apud 
Bekkerus  amplcxus  est.  llomanos  quando  legionibus  auctiori- 

2  Propagationem  imperii]  Ita  e-  bus  opus  esset,  numerum  hastato- 
mendavit  Perizonius  pro  vulg.  proro-  rtim  et  principum,  necnon  velitum 


res. 
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equites  treceni  acqualiter  in  singulas  legiones.  Et  in  so-U.c.  .s8r. 
ciali  exercitii  consuli  alteri  auctus  numerus  :  sexdecim  mil--'^-  ^-  'n- 
lia  peditum,  octingentos  equites,  praeter  eos,  quos  Cn.  Si- 
cinius  duxisset,  sexcentos  equites,  in  jNIacedoniam  traiiceret. 
Italiae  satis  visa  duodecim  millia  sociorum  peditum,  sex- 
centi  equites.  Illud  quoque  praecipuum  datum  sorti  Ma- 
cedoniae,  ut  centuriones  railitesque  veteres  scriberet,  quos 
vellct,  consul  usque  ad  quinquaginta  annos.     In  tribunis  Tribuni 

5  militum  novatum  eo  anno  propter  Macedonicum  bellum,  Mil^aCoss. 
quod  consules  ex  senatusconsulto  ad  populum  tulerunt,  ne 

6  tribuni  militum  eo  anno  suffragiis  crearentur,  sed  consulum 
praetorumque  in  iis  faciendis  iudicium  arbitriumque  esset. 

Inter  praetores  ita  partita  imperia.  Praetorem,  cuius  sors  Praetomm 
fuisset,  ut  iret,  quo  senatus  censuisset,  Brundisium  ad  clas-  pro^inciae. 
sem  ire  placuit ;  utque  ibi  recognosccret  socios  navales,  di- 
missisquc,  si  qui  parum  idonei  essent,  supplementum  lege- 
ret  ex  libertinis,  et  daret  operam,  ut  duae  partcs  civium 
Romanorum,  tertia  sociorum  esset.  Commeatus  classi  lc- 
gionibusque  ut  ex  Sicilia  Sardiniaque  subveherentur,  prae- 
toribus,  qui  cas  provincias  sortiti  essent,  mandari  placuit, 
ut  altcras  decunias  Siculis  Sardisque  imperarent,  utque  id 
frumentum  ad  exercitum  in  Macedoniam  portaretur.  Si- 
ciliam  C.  Caninius  Kebilius  est  sortitus,  L.  Furius  Philus 
Sardiniam,  L.  Canulcius  Ilispaniam,  C.  Sulpicius  Galba  ur- 
banam  iurisdictioncm,  L.  Villius  AnnaUs  inter  peregrinos. 
C.  Lucretio  Gallo,  quo  senatus  censuisset,  sors  obvenit. 

Inter  consules  magis  cavillatio,  quara  magna  contcntio,      32. 

7de  provincia  fuit.  Cassius,  'sine  sorte  se  Maccdoniam  op- 
'  taturum,'  diccbat,  '  ncc  posse  coUegam,  salvo  iureiurando, 

8*secum  sortiri.  Praetorera  eum,  ne  in  provinciam  iret,  in 
'concione  iurasse,  se  stato  loco  statisque  diebus  sacrificia 
'  habere,  quae,  absentc  se,  recte  fieri  non  possent :  quac  non 
'  magis  consulc,  quam  practorc,  absente  rcctc  ficri  posscnt. 

9'  Si  senatus,  non  (juid  \cllet  in  consulatu  potiiLs,  quam  quid 

*  in  praetura  iuraverit  P.  Licinius,  animadvcrtcndum  esse 

*  censeat,  sc  tamcn  futurum  in  senatus  potcstate.'  ConsuUi 
Patres,  cui  consulatmn  y)opulus  Homanus  non  negassct,  ab 
se  provinciam  ncgari,  supcrbum  rati,  sortiri  consulcs  iusse- 

au;;cre,  Iriarins  nutem    nempcr   scx-  7  Afnrrfiouinm  nptntiirum]  Ita  Ru- 

ccntos   in    gubnitliis    inHtruere.       Ita-  bcnius  cniendavit  pro  vuIr.  oppit(/na- 

que  hastati,  principcs,  et  velites  sin-  turum.     Optnrc  pro  eligere  nupr.  vi. 

ffuli  millc  et  octinm-ntos  pedites  cfti-  25.  exstat. 

ciebant.     Hic  numerus  aurtinr  hauil  8  1'raetnrem  «•?/«]    Hoc  Bupr.  xli. 

«lubie   contra   phalanncm   illam   Ma-  15.  mcmoratum  cst. 

cedonicam  inhtructun  est.  9  Non  r/uid  vc/lel]  Particulam  ne- 

5  Novatum]  Nova  instituta  cst  ra-  gativam  delendam  censct  (ironovius, 
tio.                                  -  probantc  Crevicrio.      Bekkcrui»   eam 

6  Suffrapiin]  w.  Populi.    cf.  supr.  uncis  inclusit. 
vii.  6.  ix.  30. 

VOI..  IV.  F 
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U.  C.  sSi.runt.  P.  Licinio  Macedonia,  C.  Cassio  Italia  obvenit. 
A.  C.  i7i-Legiones  inde  sortiti  sunt.  Prima  et  tertia  in  Macedo- 
Coss.""  ^^    niani  traiicerentur,  secunda  et  quarta  ut  in  Italia  rema- 

nerent. 
Delectus         Delcctus  consules  multo  intentiorem,  quam  alias,  curam 
intenuor     habebant.     Licinius  veteres  quoque  scribebat  milites  cen- 
turionesque :  et  multi  voluntate  nomina  dabant,  quia  locu- 
pletes  videbant,  qui  priore  Macedonico  bello,  aut  adversus 
23.  centu-  Antiochum   in    Asia,   stipendia  fecerant.     Quum    tribuni 
nones  ci-    militum  centuriones,  sed  primum  quemque,  citarent,  tres  ^ 
bunis  mil.  ^t  viginti  centurioncs,  qui  primos  pilos  duxerant,  citati  tri- 
appcilant   bunos  plcbis  appellarunt.     Duo  ex    collegio,   M.  Fulvius 
tribunospl.  ^i^obilior  et  M.  Claudius  Marcellus,  ad  consules  reiiciebant: 
'  Eorum  cognitionem  esse  debere,  quibus  delectus,  quibus-3 
'  que  bellum  mandatum  esset.'     Ceteri,  '  cognituros  se,  de 
'quo  appellati  essent,*  aiebant ;  'et,  si  iniuria  fieret,  auxi- 

33.  Mium  civibus  laturos.'  Ad  subsellia  tribunorum  res  age- 
batur.  Eo  M.  Popillius  consularis,  centuriones,  et  consul 
venerunt.  Consule  inde  postulante,  ut  in  concione  ea  res 
ageretur,  populus  in  concionem  advocatus.  Pro  centurio- 
nibus  M.  Popillius,  qui  biennio  ante  consul  fuerat,  ita  verba 
fecit :  '  Militares  homines  et  stipendia  iusta,  et  corpora,  4 
'  et  aetate,  et  assiduis  laboribus,  confecta  habere :  nihil  re- 

'  cusare  tamen,  quo  rainus  operam  reipubUcae  dent.  Id  5 
'  tantum  deprecari,  ne  inferiores  iis  ordines,  quam  quos, 
'  quum  miHtassent,  habuissent,  attribuerentur.'  P.  I^icinius 
consul  senatusconsulta  recitari  iussit:  primum,  quod  bellum 
senatus  Perseo  iussisset :  deinde,  quod  veteres  centuriones 
quam  plurimum  ad  id  bellum  scribi  censuisset,  nec  ulli,  qui 
non  maior  annis  quinquaginta  esset,  vacationem  mihtiae6 
esse.  Deprecatus  est  deinde,  '  ne  novo  bello,  tam  propin- 
'quo  Itahae,  adversus  regem  potentissimum,  aut  tribunos 
'  mihtum,  delectum  habentes,  impedirent ;  aut  prohiberent 
'consulem,  quem  cuique  ordinem  assignari  e  repubhca 
'esset,  eum  assignare.     Si  quid  in  ea  re  dubium  esset,  ad 

34.  'senatum   reiicerent.'     Postquam    consul,    quae   voluerat, 

1  Sed  primum  quemqije^     Vocula     et  statuere  debere   eos  quibus  .... 
sed  Crevierio  suspecta   est,  qui    pro     Crev. 

sed  primum  legendum  vetustissimum  4  Stipcndia  iusta^    lustum  ac  le- 

vult.  lacobius  veterrimum  emendat.  gitimum  stipendiorum  numerum,  sc. 

2  Ciiarent]  Ut  nomina  darent,quo  viginti  octo,  quando  e?ner»7j  fiebant. 
in  legiones  non  pro  primi  pili  centu-  5  lieipuhHcae^  Hoc  debetur  Sigo- 
rionibus,  sed  pro  centurionibus  infc-  nio,  qxmm  prius  legeretur  populo  Ro- 
rioris  ordinis,  vel  pro  militibus  grega-  viano.  Nempe  ille  putat  traiectione 
riis  conscriberentur,  quod  nescio  an  literarum  peccatum  esse  a  librariis, 
lege  antiqua  vetitum  esset.  cf.  supr.  qui  scripserint  P.  R.  pro  /?.  /■•.  Crev. 
vii.  41.  6  IMaior  annis  quinquaginta']  Qua- 

3  Eorum  cof/nilionem  csse  debere]  dragesimoquintoanno  vacationiilitiae 
De  postulatis  centurionum  cognoscere  civibus  llonianis  dari  solebat. 
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dixit,  Sp.  Ligustinus  ex  eo  numero,  qui  tribunos  plebis  ap-  U.  C.  581. 
pellaverant,  a  consule  et  ab  tribunis  petiit,  ut  sibi  ])aucis  ad-*-  C.  171. 
populum  agcre  liceret    Permissu  omnium  ita  locutus  fertur:  Sp.  Ligu- 

*  Sp.  Ligustinus  tribus  Crustuminae  ex  Sabinis  sum  oriun--*!"^  «'"'^'io 
*dus,  Quirites.     Pater  mihi  iugerum  agri  rcliquit  et  par-ii',n}^  ^" 

*  vum  tugurium,  in  quo  natus  educatusque  sum :  hodieque 
7 '  ibi  habito.      Quum  primum  in  actatem  veni,  patcr  mihi 

'  uxorem  fratris  sui  filiam  dedit :  quae  secum  nihil  attuHt, 

*  practer  Hbertatem  pudicitiamque,  et  cum  his  fccunditatem, 
*quanta  vel  in  diti  domo  satis  esset.  Sex  fihi  nobis,  duae 
'  fiUae  sunt :    utraeque  iam  nuptae.     Filii  quattuor  togas 

8  '  viriles  habent,  duo  praetextati  sunt.     Miles  sum  factus,  P. 

*  Sulpicio,  C.  Aureho  consuhbus.     In  eo  exercitu,  qui  in 

*  Macedoniam  est  transportatus,  biennium  miles  gregarius 
'  fui  adversus  Phihppura  regem :  tcrtio  anno  virtutis  causa 

9  *  mihi  T.  Quinctius  Flamininus  dccumum  ordinem  hasta- 

*  tum  assignavit.  Devicto  PhiHppo  Maccdonibusque,  quum 
'  in  Itaham  rcportati  ac  dimissi  essemus,  continuo  milcs  vo- 

*  luntarius  cum  M.  Porcio  consule  in  Hispaniam  sum  pro- 
'  fcctus.     Ncmincm  omnium  imperatorum,  qui  vivant,  acri- 

*  orem  virtutis  spectatorem  ac  iudiccm  fuisse  sciunt,  qui  et 
'  ilhim  et  aUos  duces  longa  mihtia  experti  sunt.     Hic  me 

I '  imperator  dignum  iudicavit,  cui  primum  hastatum  prioris 
'  centuriae  assignaret.  Tertio  iterum  vohintarius  miles 
'  factus  sum  in   eum   exercitum,  qui  advcrsus  Aetolos  et 

*  Antiochum  rcgem  est  missus.  A  M'.  Acilio  mihi  primus 
'princejis  prioris  centuriae  est  assignatus.     Expulso  rcge 

3  '  Antiocho,  subactis  Aetohs,  reportati  sumus  in  Itahani :  et 
4'deinceps    bis,   quac  annua  merebant  lcgiones,   stipcndia 

7  Quum  primum  in  aetatem  veni'^  5  Reporlati]  Ita  Bekkcrus  quoque 

De  eo  dicitur  qiii  atlolcvit  iuvcnisque  rcposuit,  coniectunini   Pcrizonii  am- 

cst :    quoii   adolcscentia    et    puljcrt^is  plcxus.  pro  vulg.  porlati. 

jrrima    aetas    vidcatur   csse,   perindc  4  Qiiae  annnu  merebant  leffiones] 

quasi    in    actatibus   pueritia   non    sit  Hunc  locum  Dukcr.  Crevicr.  ct  Dra- 

habenda.    Ilinc  ab  inetinte  aetate  ett  kenborch.    insanabilem   esse    putant 

a  principio  adolcsccntiae.  Tik.nkhls.  Equidcm   medicam    manum    vulncri 

^  Duo  praele.rtati]  %c.  S.dhwcpwcn,  condamato   adliibcre    vix    ausus   fu- 

infra  militarcm  actatcm.  erim,  sed  coniccturam,  quac  in  nicn- 

9  Mihi  .  .  .  dennuum  ordinem  has-  tem    vcnit,    i^acc    icctoris    profcram. 

tatum  as.sii/naril]   Mc  iussit  csse  ccn-  Quum  ]M.  Acilius  aiin.  56:  l'.  C.  tlc 

turionem  dccimi  ordinis  hastatorum.  Antiochotriumiihavcrit,ne<iueQ. Ful- 

Crkv.  vius  Flaceus  ante  ann.  570  U.  C.  bel- 

I  /'rimum  hastatum]  Centurioncm  ium  in  Ilispania  gcsscrit,  vcl  in  Asia 

prioris   ccnturiae    in    j)rimo   hastato-  Cn.  Manlio  duce  contni  Cialios,  vcl 

runi  manipulo.  i«  Italia  contra  Ligurcs  M.  Acmiiio 

1    Mihi   primfts  prinrepn  prioris  ducc,  Ligustinus  slipcndia  faccre  po- 

centuriae  est  assiiinatnn]   Factus  «uni  tuissct.    F.iiuidcm  in  Asia  pro  annua, 

ccnturio    prioris  cciituriac    in    prinio  «|uae  vox  haud  duliie  otiosior  cst,  lc-                 • 

manipulo  |)rinci|)um.     De  his  gradi-  viori  mutatione  rcponcndum  coniccfr- 

bu«  llomanac  militiac  vidc  fusius  di.+-  rim,  nisi  malis  in  Ita/ia,  (juod  fortasse 

Mrentein     Lipsium    dc    Mil.    Kom.  mcliuH  fucrit. 
ii.  8.  CnKv. 
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U.  C.  5<Si.' feci.  Bis  deinde  in  Hispania  militavl,  semel  Q.  Fulvio 
A.  C.  171-  «Flacco,  iterum  Ti.  Sempronio  Graccho  praetore.  A  Flacco 
'inter  ceteros,  quos  virtutis  causa  secum  ex  provincia  ad 
'  triumphum  deducebat,  deductus  sum.  A  Ti.  Graccho 
'rogatus,  in  provinciam  ii.  Quater  intra  paucos  annos 
'  primum  pilum  duxi :  quater  et  tricies  virtutis  causa  dona- 
*tus  ab  imperatoribus  sura:  sex  civicas  coronas  accepi. 
'  Viginti  duo  stipendia  annua  in  exercitu  emerita  habeo,  et 
'  maior  annis  sum  quinquaginta.  Quod  si  mihi  nec  stipen- 
'  dia  omnia  emerita  essent,  necdum  aetas  vacationem  daret, 
'  tamen,  quum  quattuor  miUtes  pro  me  uno  vobis  dare,  P. 
'  Licini,  possem,  aequum  erat  me  dimitti.  Sed  haec  pro 
'  causa  mea  dicta  accipiatis  vehm :  ipse  me,  quoad  quisquam, 
'  qui  exercitus  scribit,  idoneum  raihtem  iudicabit,  nunquam 
'sum  excusaturus.  Ordine  quo  me  dignum  iudicent  tri- 
'  buni  raihtum,  ipsorum  est  potestatis :  ne  quis  me  virtute  5 
'  in  exercitu  praestet,  dabo  operam ;  ut  semper  ita  fecisse  6 
'me  et  iraperatores  mei,  et  qui  una  stipendia  fecenint, 
'  testes  sunt.  Vos  quoque  aequum  est,  coramihtones,  etsi 
'  appeUationis  vobis  usurpatis  ius,  quum  adolescentes  nihil 
'  adversus  magistratuum  senatusque  auctoritatem  usquam 
*  feceritis,  nunc  quoque  in  potestate  senatus  ac  consulum 
'esse,  et  omnia  honesta  loca  ducere,  quibus  rerapubhcam 
35.  '  defensuri  sitis.'  Haec  ubi  dixit,  coUaudatum  rauhis  ver- 
Parent  bjs  consul  ex  concione  in  senatum  duxit.  Ibi  quoque  ei  ex 
^"'^""°°^*auctoritate  senatus  gratiae  actae,  tribunique  mihtares  in  le- 
gione  prima  priraum  pilum  virtutis  causa  ei  assignarunt. 
Ceteri  centuriones,  remissa  appellatione,  ad  delectura  obe- 
dienter  responderunt. 

Quo  maturius  in  provincias  magistratus  proficiscerentur, 
Latinae  Kalendis  luniis  fuere  :  eoque  sollenni  perfecto,  C. 
Lucretius  praetor,  omnibus,  quae  ad  classera  opus  erant, 
praemissis,  Brundisium  est  profectus.  Praeter  eos  exercitus, 
quos  consules  comparabant,  C.  Sulpicio  Galbae  praetori 
negotiura  datura,  ut  quattuor  legiones  scriberet  urbanas, 
iusto  numero  peditum  equitumque ;  iisque  quattuor  tribu-  7 
nos  militura  ex  senatu  legeret,  qui  praeessent:  sociis  Latini 
nominis  impcraret  quindecim  millia  peditum,  mille  et  du- 
centos  cquites.     Is  exercitus  uti  paratus  esset,  quo  senatus 

5  Tpsortim  est  potestatis']  sc.  Sta-  buni  altemis  imperitabant,  ut  obser- 
tuere,  quum  senatusconsulto  iis  id  vatum  est  supr.  xl.  41.  Sed  his,  qui 
muneris  iniungeretur.  ex  senatu  leguntur,  datur  nimirum  ob 

6  Ut  semper]    El  semper  Grono-     ampliorem  dignitatis  gradum  extraor- 
»                  vius  emcndat.  Crevierius  voculam  ita     dinaria  potestas.     Nisi  forte  mendum 

redundare  censet.  est  in  numero,  legendumque  quattuor 

7  lisque  quattuor  tribunos  militum  et  vigiuti  tribunos,  sex  enim  tribuni 
e.v  senat7i  legeret,  qui  praeessent]  Hoc  creabantur  in  singulas  legiones.  Cr. 
notandum.     Nam  ex  more  solito  tri- 
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censuisset.     P.  Licinio  consuli  ad  exercitum  civileni  socia-  U.  C.  581, 
lemque  petenti  addita  auxilia,  Ligurum  duo  millia,  Cre-^-  ^-  '/'• 

8  tenses  sagittarii,  (incertus  numerus,  quantura  rogati  auxilia 
Cretenses  misissent)  Numidae  item  equites  elephantique. 
In  eam  rem  legati  ad  Masinissam  Carthaginiensesque  missi, 
L.  Postumius  Albinus,  Q.  Terentius  Culleo,  C.  Aburius. 
In  Cretam  item  legatos  tres  ire  placuit,  A.  Postumium  Al- 
binum,  C.  Decimium,  A.  Licinium  Nervam. 

Per  idem  terapus  legati  ab  rege  Perseo  venerunt     Eos      36. 

9in  oppidum  intromitti  non  placuit,  quum  iam  bellum  regi 
eorum  et  Macedonibus  et  senatus  decresset,  et  populus  ius- 
sisset  In  aedem  Bellonae  in  senatum  introducti  ita  verba  Legati  a 
fecerunt:  '  Mirari  Persea  rcgem,  quid  in  Macedoniam  ex-^'^'^^°- 
*  ercitus  transportati  essent.  Si  impetrari  a  senatu  posset, 
'  ut  ii  revocentur,  regem  de  iniuriis,  si  quas  sociis  factas 
'  quererentur,  arbitratu  senatus  satisfacturum  esse.'  Sp. 
Carvilius,  ad  eam  ipsam  rem  ex  Graecia  remissus  ab  Cn. 
iSicinio,  in  senatu  erat.  Is  Perrhaebiam  expugnatam  armis, 
Thessaliae  aliquot  urbes  captas,  cetera,  quae  aut  ageret,  aut 
pararet  rex,  quum  argueret,  respondere  ad  ea  legati  iussi. 
Postquam  haesitabant,  negantes  sibi  ultra  quicquam  man- 
datum  esse,  iussi  renuntiarc  regi,  '  Consulem  P.  Liciniuin 
'  brevi  cum  exercitu  futurum  in  Macedonia  esse:  ad  eum, 
'si  satisfacere  in  animo  esset,  mitterct  legatos.  Romam 
'  quod  praeterca  raitteret,  non  esse :  neminem  eorum  per 

' '  Itaham  ire  Hciturum.'  Ita  dimissis,  P.  Licinio  consuli 
mandatum,  intra  undecimum  diera  iubcrct  cos  Italia  cxcc- 
dcrc,  et  Sp.  ('arviHura  niittcret,  qui,  donec  navem  consccn- 
dissent,  custodirct.  Haec  Romae  acta,  noudum  profectis 
in  provinciam  consuliiius. 

lam  Cn.  Sicinius,  qui,  priusquam  magistratu  abiret, 
Brundisium  ad  classeni  et  ad  cxercituni  praemissus  erat, 
traiectis  in  Ej)irum  quinque  millibus  peditum,  trecentis 
equitibus,  ad  Nymphaeum  in  agro  Apolloniati  castra  habe- 
bat  Indc  tribunos  cum  (hiobus  milUbus  militum  ad  occu- 
])anda  Dassarctiorum  ct  Illyriorum  ctustcHa,  ipsis  arcessen- 
tibus  praesidia,  ut  tutiores  a  linitiraorura  imjjctu  Maccdonura 
essent,  misit.  Paucis  post  dicbus  Q.  Marcius,  A.  AtiUus,  37. 
ct  P.  et  Scr.  CorncUi  Lcntuli,  et  L.  Deciniius,  lcgati  in 
(iracciam  missi,  (Jorcyrara  pcditura  raiUc  sccura  advex- 
cruut:  ibi  intcr  se  ct  regioucs,  (juas  obircnt,  et  miUtcs  di- 
viserunt      Dccimius  missus  cst  ad  Gcntium,  rcgcm  IUyrio- 

8  Rogati  uu.rilta']   Voccm  ojwi/i'/,         i  Ire  licitumm]  cf.  Supr.  xxxii.  21. 

ut  «uj^ervacjincam,  expungit  Grono-  Ceterum  iiriturum  absolutc  hic  posi- 

viu».  tum  est,  quum  nrmini  .  .  .  licitnrum 

()  In  nppitlum\    »c.  In  urbem.    cf.  usitatior  constructio  eiwot. 
Hupr.  10. 
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U.  C.  581.  rum,  quem,  si  aliquem  respectum  amicitiae  cum  habere  cer- 
A.^C.  i7i.ngj.gt^  tentare,  autetiam  ad  belli  societatem  pellicere  iussus. 
Graeciam  Lentuli  in  Cephalleniam  missi,  ut  in  Peloponnesum  traiice- 
et  in  liiy-  rent,  oramque  maris,  in  occidentem  versi,  ante  hiemem 
ricum.  circumirent.  Marcio  et  AtiHo  Epirus,  Aetoha,  et  Thes- 
saha  circumeundae  assignantur.  Inde  Boeotiam  atque 
Euboeam  aspicere  iussi:  tum  in  Peloponnesum  traiicere. 
Ibi  congressuros  se  cum  Lentuhs  constituunt.  Priusquam 
digrederentur  a  CorcjTa,  hterae  a  Perseo  allatae  sunt, 
quibus  quaerebat,  quae  causa  Romanis  aut  in  Graeciam 
traiiciendi  copias,  aut  urbes  occupandi,  esset?  Cui  rescribi 
non  placuit;  nuntio  ipsius,  qui  hteras  attulerat,  dici,  'Prae- 
'  sidii  causa  ipsarum  urbium  Romanos  facere.'  Lentuh,  2 
circumeuntes  Peloponnesi  oppida,  quum  sine  discrimine 
omnes  civitates  adhortarentur,  ut,  quo  animo,  qua  fide  ad- 
iuvissent  Romanos,  Phihppi  primum,  deinde  Antiochi 
bello,  eodem  adversus  Persea  iuvarent,  fremitum  in  concio- 
Achaeo-  nibus  audiebant :  Achaeis  indignantibus,  eodem  se  loco 
rum  quere-  gggg^  qyj  omnia  a  principiis  Macedonici  belh  praestitissent 
Romanis,  et  Macedonum  Phihppi  beho  hostes  fuissent,  quo 
Messenii  atque  Ehi,  qui  pro  Antiocho  hoste  arma  adversus 
populum  Romanum  tuhssent ;  ac,  nuper  in  Achaicum  con- 
tributi  concihum,  velut  praemium  behi  se  victoribus  Achaeis 
38.  tradi  quererentur.  Marcius  et  Atilius  ad  Gitanas,  Epiris 
oppidum  decem  miHia  a  mari,  quum  escenderent,  conciho 
Epirotarum  habito,  cum  magno  omnium  assensu  auditi 
sunt:  et  quadringentos  iuventutis  eorum  in  Orestas,  ut 
praesidio  essent  hberatis  ab  se  Macedonibus,  miserunt.  4 
Inde  in  Aetoham  progressi,  ac  paucos  ibi  morati  dies,  dum 
in  praetoris  mortui  locum  ahus  sufficeretur,  et  Ljcisco  prae- 
tore  facto,  qucm  Romanorum  favere  rebus  satis  compertum 
erat,  transierunt  in  Thessaham.  Eo  legati  Acarnanum,  et 
Boeotorum  exsules  venerunt.  Acarnanes  nuntiare  iussi,  5 
'  Quae  Phihppi  primum,  Antiochi  deinde  bello,  decepti 
'  polhcitationibus  rcgiis,  adversus  populum  Romanum  com- 
'  misissent,  ea  corrigendi  occasionem  iUis  oblatam.  Si 
'  male  meriti  clementiam  popuh  Romani  experti  essent, 
'  bene  merendo  hberahtatem  experirentur.'  Boeotis  expro- 
bratum,  societatem  eos  cum  Perseo  iunxisse.  Quum  cul- 
pam  in  Ismeniam,  principem  aherius  partis,  conferrent,  et6 
quasdam  civitates  disscntientes  in  causam  dcductas,  '  Appa- 

2  Facere']     Intelligendum    est   id,  constare  non  potest,  nisi  constet  nos 
sc,  occupationem  urbium.  Rascii.  omnia  scire  debere.  Crev. 

3  Jfl  f,'itanas'\     Nomen    incogni-  '   4  Ab  se]    sc.  A  Romanis,  quorum 
tum.     Pro  his  duabus  vocibus  legen-  nomine  legati  ver})a  faciunt. 

(lum  censct  lac.  Gronovius  Aegilipa,         5   Nuntiare   »'»/wiJ     Civibus    suis, 

oppidum  mcmoratum  Straboni  et  Stc-     quum  domum  rcdissent. 

jihano  cx   Ilomcro.     !Scd  dc  mendo         6  Et  'juasdam  civilales']   sc.  Dicc- 
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*  riturum  id  csse,'  Marcius  rcspondit:  '  singulis  cnim  civita-  U.  C.  s8i.> 
'  tibus  de  sc  ipsis  consulendi  potestatcm  facturos.'  Thessa--*-  C.  17»- 
lorum  Lai*issae  fuit  concilium.  Ibi  et  Thcssalis  benigna 
materia  gratias  agendi  Romanis  pro  Hl)ertatis  munere  fuit; 
ct  lcgatis,  quod,  et  PhiHppi  prius  ct  post  Antiochi  bcUo, 
enixe  adiuti  a  q-entc  Thcssalorum  cssent.  Hac  mutua  com- 
mcmorationc  mcritorum  accensi  animi  multitudinis  ad 
omnia  dcccrnenda,  quae  Romani  vcllent. 

Secundum  hoc  concilium  legati  a  Pcrsco  rege  vcnerunt,  Legati  a 
privati    maxime  hospitii  fiducia,  quod  ci  paternum   cum  ^^^^^9  ^^ 
Maucio    erat.     Ab    huius  neccssitudinis  commemoratione 
orsi,  pctierunt  legati,  in  colloquium  venicndi  regi  potcsta- 
tcm  iaccret.     Marcius,  '  Et  se  ita  a  patre  suo  accc])isse,' 
dixit,  'amicitiam  hospitiumquc  cum  Philij)po  fuisse:  miuime 
'  immcmorcm  neccssitudinis  cius  legationcm  cam  suscepisse. 
'  Colloquium,  si  satis  commode  valcret,  non  fuisse  se  dila- 
'  turum :    nunc,  ubi   ])rimum   ])osset,  ad  Peneum  ilumen, 
'  (jua    transitus   ab   Ilomolio   Dium  cssct,   ])racmissis,   qui 
'  nuntiarent  regi,  vcnturos.'     Et  tum  (|uidcm  ab  Dio  Pcr-      39. 
sens  in  interiora  rcgni  recipit  se,  levi  aura  spei  obiccta, 
quod  Marcius  i])sius  causa  suscepisse  se  legationem  dixisset. 
Post  dics  ])aucos  ad  constitutum  locum  vcncrunt.     MagnusCoilo- 
comitatus  fuit  rcaiiis,  (iiuun  amicorum,  tum  satcllitum  turba ''"'"'"  "^" 
sti])antc.     INon  minore  agmine  Icgati  vcnerunt,  et  ab  La- ct  lesTitos 
rissa  multis  ])rosef]ucntibus,  et  legationibus  civitatium,  c]uae  Rom. 
convcncraut  I^arissam,  ct  rcnuntiare   donuun  ccrta,  quae 
audisscnt,  volcbant.      Incrat  cura  insita  mortalibus  vidcndi 
congrcdicntcs  nobilcm  rcgem,  et  ])opuli  ])rinci])is  tcrrarum 
omnium  legatos.     Postquam  in  conspcctu  stcterunt,  diri- 
meutc  anmc,  paullis})cr  intcrnuntiando  cunctatio  fuit,  utri 
transgrcdcrcntur.      Ali(|uid  illi  rcgiae  maicstati,  ali(}uid  hi 
})()])uli  Rouiani  nouiini,  (}uuui  ])raesertim  Pcrscus  ])ctissct 
coIlo(|uium,    cxistimabant    dcbcri.       loco   etiam    Marcius 
7  cimctantcs  movit.     '  Minor,'  inquit, '  ad  maiorcm,  ct'  (quod 
Phili})})()  i})si  cognomcu  crat)  '  filius  ad  ])atrcm  transcat.' 
Facilc  ])crsuasiuu  id  rcgi  cst.     Aliud  dciudc  ambigcbatur, 
cum    (}uam    nuiltis    transirct.      Rcx,   cum    onuii   comitalu 
transirc,   ae(}uum  ccnscbat:    lcgati  vcl  cuui    tribus  venire 
iubcbaiit,  vcl,  si  tautuiu  agmcu   tniduccrct,  obsidcs  darct, 
uiliil  iVaudis  forc  in  collo(}uio.      lli])})iaui  ct  Pautaucluuu, 
(|u<)s  ct  lcgatos  miscrat,  })rinci})cs  aiuicorum,  obsidcs  dcdit. 
Ncc  tatu  in  })iguus  fidci  ol)sidcs  dcsidcrati  craut,  quam  ul 
a})])arcret   sociis,   ne(}ua(juam   cx   dignitatc    jiari   congrcdi 

niit  <|iiii.'*4liii»  civitatc»,  f|uac  iliK.Hcnti-  7   Qumt   /'/iUippo    ifkti    co(/noiiieii 

rcnt,  iil>  iHnicniii  ct  Tcrsci  fautorihiis  ern/]     Uuiii    Marcio    coj{iionicn   vr.ii 

(lciluctiiH  cHiic    in   illani   caii.siim,  co-  1'hilippuH,  ijuoil   patri   I'cr»ci  iionicn 

iictas  CHSc  ilLiin  jiartcni  »c(|iii.  fiicrat.  ('i<i;v. 
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U.  C.  sSi.regem  cum  legatis.     Salutatio  non  tanquam  hostium,  sed 
A,  C.  i/i-hospitalis  ac  benigna  fuit :  positisque  sedibus  consederunt. 
40.       Quum  paullisper  silentium  fuisset :  '  Exspectari,  nos,' inquit 
Marcii  ora-  Marcius,  '  arbitror,  ut  respondeamus  literis  tuis,  quas  Cor- 
cyram    misisti ;    m  quibus  quaeris,  quid  ita  Jegati  cum 
militibus  venerimus,  et  praesidia  in  singulas  urbes  dimitta- 
mus  ?  Ad  hanc  interrogationem  tuam  et  non  respondere 
vereor,  ne   superbum  sit,  et  vera  respondere,  ne   nimis 
acerbum    audienti    tibi  videatur.     Sed  quum  aut  verbis 
castigandus,  aut  armis  sit,  qui  foedus  rumpit ;  sicut  bellum 
adversus  te  ahi,  quam  mihi,  mandatum  malim,  ita  oratio- 
nis  acerbitatera  adversus  hospitem,  utcunque  est,  subibo :  8 
sicut  medici,  quum  salutis  causa  tristiora  remedia  adhibent.  9 
Ex  quo  regnum  adeptus  es,  unam  rem  te,  quae  facienda 
fuerit,  senatus  fecisse  censet;    quod  legatos   Romam  ad 
renovandum  *  *  *  iudicat  potius,  quam,  quum  renovatum 
esset,  violandum.     Abrupohra,  socium  atque  amicura  po- 
puli  Romani,  regno  expulisti.     Arthetauri  interfectores, 
ut  caede  (ne  quid  uUra  dicam)  laetatum  appareret,  rece-  . 
pisti,  qui  omnium  Illyriorum  fidissimum  Romano  nomini 
regulum  occiderant.     Per  Thessaham  et  Mahensem  agrum 
cum  exercitu  contra  foedus  Delphos  isti :    Byzantiis  itera 
contra  foedus  misisti  auxiha.     Cum  Boeotis,  sociis  nostris, 
secretam  tibi  ipsi  societatem,  quam  non  hcebat,  iureiurando  i 
pepigisti.      Thcbanos   legatos,    Euersam    et    Calhcritum, 
venientes  a  nobis,  quaerere  malo,  quis  interfecerit,  quam 
arguere.     In  Aetoha  beUum  intestinum  et  caedes  princi- 
pum  per  quos,  nisi  per  tuos,  factae  videri  possunt?  Dolo- 
pes  a  te  ipso  evastati  sunt.     Eumenes  rex,  ab  Roraa  quura 
in  regnum  rediret,  prope  ut  victima  Delphis  in  sacrato 
loco  ante  aras  mactatus,  quem  insimulet,  piget  referre, 
Quae  hospes  Brundisinus  occuka  facinora  indicet,  certum 
habeo,  et  scripta  tibi  omnia  ab  Roma  esse,  et  legatos  tuos 
renuntiasse.     Haec  ne  dicerentur  a  me,  uno  modo  vitare 
potuisti,   non   quaerendo,  quam  ob  causam  exercitus  in 
Macedoniam  traiicerentur,  aut  praesidia  in  sociorum  urbes 
mitteremus.     Quaerenti  tibi  supcrbius  tacuissemus,  quara 
vera  respondimus.     Equidem  pro  paterno  nostro  hospitio 
faveo  orationi  tuae,  et  opto,  ut  ahquam  mihi  materiem  2 
praebeas  agendae  tuae  apud  senatum  causae.' 


8  Utcungue  esflSuTpTp^e^ies.  Quan- 
tumvis  grave  sit  acerbitatem  orationis 
adversus  hospitem  expromcre.  JNIa- 
gis  placeret  tamen,  quaecunque  est. 
Crev, 

9  Sieiit  medici,  qttum]  Potest  al)- 
esse  vocula  qnum  sine  sensus  dispen- 


dio.  Crev. 

1  Secretam  tibi  jpsi]  Peculiarem 
et  propriam  tibi  ijjsi,  separatim  a  no- 
bis. 

2  Orationi  tuae'^  QuaPerseus  accu- 
sationi  Marcii  responsurus  erat.  Dra- 

KE.NB. 
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Ad  ea  rex  :  '  Bonam  causani,  si  apud  iudices  aequos  U.  C.  581. 
ageretur,  apud  eosdem  et  accusatores  et  iudices  agam.  ■'^-  ^-  ^*^'- 
Eorum  autem,  quae  obiecta  sunt  mihi,  partim  ea  sunt,  „ 
quibus  nescio  an  glonari  debeam ;  partmi,  quae  lateri  non  purgat. 
erubescam  ;  partim,  quae  verbo  obiecta  verbo  negare  sit. 
Quid  enim,  si  legibus  vestris  hodie  reus  sim,  aut  index 
Brundisinus,  aut  Eumenes  mihi  obiiciat,  ut  accusare  potius 
vere,  quam  conviciari,  videantur?  Scilicet,  nec  Eumenes, 
quum  tam  multis  gravis  publice  ac  privatim  sit,  ahum, 
quam  me,  inimicum  habuit :  neque  ego  potiorem  quem- 
quam  ad  ministeria  facinorum,  quam  llammium,  quem 
neque  unquam  ante  vidcram,  nec  eram  postea  visurus, 
invenire  potui.  Et  Thebanorum,  quos  naufragio  perisse 
constat,  et  Arthetauri  caedis  mihi  reddenda  ratio  est :  in 
qua  tamen  nihil  ultra  obiicitur,  quam  interfectores  eius  in 
regno  exsulasse  meo.  Cuius  conditionis  iniquitatem  ita 
non  sum  recusaturus,  si  vos  quoque  accipitis,  ut,  quicun- 
que  exsules  in  Itaham  aut  Romam  se  contulerunt,  his  fa- 
cinorum,  propter  quae  damnati  sunt,  auctores  vos  fuisse 
fateamini.  Si  hoc  et  vos  recusabitis,  et  omnes  ahae  gentes, 
ego  quoque  inter  ceteros  ero.  Et,  hercule,  quid  attinet 
cuiquam  cxsihum  patere,  si  nusquam  cxsuh  futurus  locus 
est  ?  Ego  tamen  istos,  ut  primum  in  Macedonia  csse,  ad- 
monitus  a  vobis,  comperi,  requisitos  abire  ex  regno  iussi, 
et  in  peqietuum  interdixi  finibus  meis.  Et  haec  quidem 
mihi,  tanquam  causam  dicenti  reo,  obiecta  sunt:  illa,  tan- 
quani  regi,  et  quae  dc  foedere,  quod  mihi  est  vobiscum, 
disccptationern  habeant.  Nam,  si  est  in  focdere  ita  scrip- 
tum,  ut  ne,  si  belhim  quidcm  quis  infcrat,  tueri  me  reg- 
numque  meum  liceat,  mihi  fatendum  est,  quod  mc  armis 
advcrsus  Abrupohm,  socium  popuh  Romani,  defendcrim,  , 
foedus  violatum  esse.  Sin  autcm  hoc  et  ex  focdere  hcuit, 
et  iure  gcntium  ita  comparatum  est,  ut  arma  armis  propul- 
sentur,  quid  tandem  me  facerc  dccuit,  quum  Abrupohs 
fines  mci  rcgni  usque  ad  Aniphipohm  pcrvastassct,  muUa 
hbera  ca])ila,  magnam  vim  mancipiorum,  niuka  miUia  ])c- 
corum  abcgisset?  Quiescerem  et  patcrcr,  doncc  PcUam  ct 
in  rcgiam  meam  armatus  pervcnisset?  At  enim  beUo  qui- 
deni  iusto  sum  pcrsccutus;  sed  vinci  non  oportuit  cum, 
ncfjuc  ea,  quac  victis  accidunt,  pati :  quorum  casum  quum 

3  Bonam  cauxam]  sc.Cau8ani,quiie  5  Verbo  negare  ai7]  h.  c.  Ncgare 
bona   es8ct,  va    apud    iudices   acquos     liceat. 

agerctur.  6  Indei  Hrundisiniis]  sc.  L.  Kani- 

4  1'urtim  ca  mnl'\  1'arlim  enrvm  niius,  <nii  suj)r.  17.  memi)nitur.  Apud 
nunt  i-a,  i.  c.  pars  eoruni,  «ive  quae-  Appian.  Exc.  Lcg.  j).  ^67.  ilcrrcnius 
dam  eoruni,  (tuiit  ea,  ut  cxponit  A.  vocutur. 

(lell.  X,  13,  Dkak. 
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ego  subierim,  qui  sum  armis  lacessitus,  quid  potest  queri  7 
sibi  accidisse,  qui  causa  bcUi  fuit  ?  Non  sum  eodem  modo 
defensurus,  Romani,  quod  Dolopas  armis  coercuerim: 
quia,  etsi  non  merito  eorum,  iure  feci  mco ;  quum  mei  8 
regni,  meac  ditionis  esscnt,  vestro  decreto  patri  attributi 
meo.  Nec,  si  causa  reddenda  sit,  non  vobis,  nec  foede- 
ratis,  scd  iis,  qui  ne  in  servos  quidem  saeva  atque  iniusta 
imperia  probant,  plus  aequo  et  bono  saevisse  in  eos  videri 
possum.  Quippe  Euphranorem,  praefectum  a  me  impo- 
situm,  ita  occiderunt,  ut  mors  poenarum  eius  levissima 
fuerit.  At,  quum  processissem  indc  ad  visendas  Larissam, 
et  Antrona,  et  Pteleum,  quo  in  propinquo  multo  ante  de-9 
bita  vota  persolverem,  Delphos  sacrificandi  causa  escendi. 
Et  his,  criminis  augendi  causa,  cum  exercitu  me  isse  adii- 
citur.  Scilicet,  ut,  quod  nunc  vos  facere  queror,  urbes 
occuparem,  arcibus  imponei'em  praesidia.  Vocate  in  con- 
ciUum  Graeciae  civitates,  per  quas  iter  fcci ;  queratur 
unusquihbet  militis  mei  iniuriam :  non  recusabo,  quin, 
simulato  sacrificio,  ahud  pctisse  videar.  Aetohs  et  By- 
zantiis  praesidia  misimus,  et  cum  Boeotis  amicitiam  feci- 
'■mus.  Haec,  qualiacunque  sunt,  per  legatos  meos  non 
sohmi  indicata,  sed  etiam  excusata  sunt  saepc  in  senatu 
vestro :  ubi  aliquos  ego  disceptatores,  non  tam  aequos, 
quam  te,  Q.  Marci,  paternum  amicum  et  hospitem,  habe- 
bam.  Sed  nondum  Romam  accusator  Eumenes  venerat ; 
qui  cahimniando  omnia  dctorquendoque  suspecta  et  invisa 
efliccret,  et  persuadere  vobis  conaretur,  non  posse  Grae- 
ciam  in  hbertate  esse,  et  vestro  munere  frui,  quoad  regnum 
Macedoniae  incohime  esset.  Circumagetur  hic  orbis:  i 
crit  mox,  qui  arguat,  nequicquam  Antiochum  uhra  iuga 
Tauri  emotum :  graviorcm  muko  Asiae,  quam  Antiochus 
fuerit,  Eumenem  esse :  nec  contjuiescere  socios  vestros 
posse,  (juoad  regia  Pergami  sit:  eani  arcem  supra  capita 
finitimarum  civitatium  impositam.  Ego  haec,  Q.  Marcia 
et  A.  Atih,  quae  aut  a  vobis  obiecta,  aut  purgata  a  me 
sunt,  taUa  essc  scio,  ut  aures,  ut  animi  audientium  sint :  3 
nec  tam  referre,  quid  cgo,  aut  qua  mentc  fccerim,  quam 
quomodo  id  vos  factum  accipiatis.     Conscius  mihi  sum. 


7  Quid  potest  qneri^  Cuv  potest 
qiicri  ea  sibi  accidisse,  qiiae  vietis  ac- 
cidunt. 

8  Etsi  non  merito  eorum]  Etiamsi 
concederem  illos  non  meruissc  ea 
quae  passi  sinit.   Cuiiv. 

9  J'leieitm}  Ita  crtnexit  Tnrnel)us 
cx  Honieri  eatalogo  II.  ii.  697.  pro 
vulg.  Pyllcon. 


1  Vircumagetur  hic  orlis']  Trans- 
lata  est  haec  loeutio  ab  orbe  rota- 
rum,  quae,  dum  eircumaguntur,  modo 
hanc,  modo  illam  parteni  ostendunt. 
cf.  supr.  iii.  10.  Doer. 

2  E(jo  haec]  cf.  Deniosth.  de  Fals. 
Legat.  p.  450.  14. 

3  Ui  aiires]  Prouti  aut  aequis,aut 
iniquis  auribus  audiuntur. 
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*nihil  mc  scientem  deliquisse:  et,  si  quid  fecerim  impru- U.  C.  581 
'dentia  lapsus,  corrigi  me  et  emendari  castigatione  hac '^- ^-  '7* 
*posse.  Nihil  certe  insanabilc,  nec  quod  bello  et  armis 
*  persequendum  esse  censeatis,  commisi :  aut  frustra  cle- 
*mcntiae  gravitatisque  vestrae  fama  vulgata  per  gentes 
'  est,  si  talibus  de  causis,  quae  vix  quercla  et  expostulatione 
'  dignae  sunt,  arma  capitis,  et  regibus  sociis  bella  infertis.' 

Ilaec  dicenti  cum  assensu  Marcius  auctor  fuit  mittendi      43. 
Romam  legatos,  quum  cxpcrienda  omnia  ad  ultimum,  nec 
practermittendam  spem  ullam  censuisset.     Rcliqua  consul- 
tatio  erat,  quonam  modo  tutum  iter  legatis  esset.     Ad  id  Indutiae. 
quum  necessaria  ])ctitio  indntiarum  vidcretur,  cuperetque 

^Marcius,  ncquc  aliud  collocjuio  petissct,  gravate  ct  in  mag- 
nam  gratiam  pctentis  conccssit.  Nihil  cnim  satis  paratum 
ad  bcllum  in  pracsentia  habebant  llomani,  non  excrcitum, 
non  ducem :  quum  Pcrseus,  ni  spes  vana  pacis  occaecasset 
consilia,  omnia  praeparata  atque  instructa  habei-et,  ct  suo 
maxime  tcmpore  atque  alicno  hostibus  incipcre  bellum 
possct. 

Ab  hoc  colloquio,  fide  indutiarum  interposita,  legati  Ro-  Bocotiae 
mani  in  Bocotiam  comparati  sunt.  Ibi  iam  motus  coeperat  motus. 
esse,  discedentibus  a  societate  conmiunis  concilii  Boeoto- 
rum  (juibusdam  populis,  ex  quo  renuntiatum  crat,  respon- 
dissc  Icgatos,  appariturum,  quibus  populis  proprie  socicta- 
tcm  cum  rege  iungi  displicuisset.  Primi  a  Chaeronca 
Icgati,  deinde  a  Thcbis,  in  ipso  itinere  occurrcrunt,  affir- 
mantcs  non  intcrfuisse  se,  quo  socictas  ea  decrcta  csset, 
concilio:  quos  Icgati,  nullo  in  praesentia  rcsponso  dato, 
C-halcidcm  sc  sequi  iusscrunt.  Thebis  magna  contcntio 
orta  crat  cx  alio  ccrtamine.     Comitiis  ])raetoriis  Bocoto- 

5  rum  victa  pars,  iniuriam  pcrscqucns,  coacta  nuiltitudinc 
dccrctum  fccit  'i'hcbis,  nc  Bocotarchac  urbibus  rccipcrcn- 
tur.  Exsulcs  Thcsj)ias  universi  concesserunt :  inde  (re- 
ccpti  cnim  sinc  cunctationc  erant)  Thcbas,  iam  mutatis 
animis,  rcvocati  dccrctum  faciunt,  ut  duodccim,  (jui  ])rivati 
coetum  ct  concilium  habuisscnt,  cxsilio  nuiltarcntur.  Novus 
dcinde  ])ractor  (Ismenias  is  crat,  vir  nobilis  ac  j)otcns)  ca- 
])italis  ])oenac   abscntes  eos  dccreto  damnat.     ('halcidcm 

6tiigcrant:    indc    ad    Rotiianos    Larissam    ])rofccti,   causam 

7cum  Pcrsco  socictalis  in  Ismcniam  contulcrant :   '  cx  con- 

4  /«  mnguam  (frntiam  pctcntis]  tluin  osso  cnii.-nm  iiiilnc  cum  1'erseo 
Itii  ut  rcx,  (|ui  pctcliat  indutiaH,  nuif;-     sorirtnlis  cxi:<tiniat  Crcxicriun. 

Tiam  ^^ratiaui  pro  iia  concciisis  dcbcre  7  l\.v  contrnlioiie  nrtum  cerlnwen] 

vidcrctur.  Ckkv.  'I'anquani  dicta  nh  cx^tulilius  lloeotis. 

5  l'icta  pars]  li  scilicet,  f|uil)us  li  nempe  «i^^nificant  ex  contcntionc, 
rcfraRuntiltus  pnictore»  creuti  sunt,  cjune  fuernt  intcr  ips<is  ct  Isnu  niani 
UoF.u.  de  socictatc  cuni  I'erhco,  ortuni  ccr- 

6  ('nn.snm  rum  /'rrsco  socirlntis^  tamen,  (|uod  co  crupcraf,  ut  ipsis  in 
Vcrbujn  ali(|Uod  c.xcidiea*.-,  ac  lcgcn-     cxsiliuni  abirc  ncccsac  forct.  Ckkv. 
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U.  C.  581. '  tentione  ortum  certamen.'     Utriusque  tamen  partis  legati 
A.  C.  171- ad  Romanos  venerunt,  et  exsules  accusatoresque  Ismeniae, 

44.  et  Ismenias  ipse.  Chalcidem  ut  ventum  est,  aliarum  civita- 
tium  principes,  id  quod  maxime  gratum  erat  Romanis,  suo 
quique  proprio  decreto  regiam  societatem  aspernati,  Ro- 
manis  se  adiungebant :  Ismenias  gentem  Boeotorum  in 
fidem  Romanorum  permitti  aequum  censebat.  Inde  cer- 
tamine  orto,  nisi  in  tribunal  legatorum  perfugisset,  haud 
multum  abfuit,  quin  ab  exsulibus  fautoribusque  eorum  in- 
terficeretur.  Thebae  quoque  ipsae,  quod  Boeotiae  caput 
est,  in  magno  tumultu  erant,  aliis  ad  regem  trahentibus 
civitatem,  aliis  ad  Romanos.  Et  turba  Coronaeorum  Hali- 
artiorumque  convenerat  ad  defendendum  decretum  regiae 
societatis.  Sed  constantia  principum,  docentium  cladibus 
Philippi  Antiochique,  quanta  esset  vis  et  fortuna  imperii 
Romani,  victa  eadem  multitudo  et,  ut  tolleretur  regia  so- 
cietas,  decrevit,  et  eos,  qui  auctores  paciscendae  amicitiae 
fuerant,  ad  satisfaciendum  legatis  Chalcidem  misit,  fideique 
legatorum  commendari  civitatem  iussit  Thebanos  Mar- 
cius  et  AtiHus  laeti  audierunt,  auctoresque  et  his,  et  sepa-8 
ratim  singuHs  fuerunt  ad  renovandam  amicitiam  mittendi 
Romam  legatos.     Ante  omnia  exsules  restitui  iusserunt,  et 

Boeoticum  auctores  regiae  societatis  decreto  suo  damnarunt.  Ita,  quod  9 
conciimm  niaxime  volebant,  discusso  Boeotico  concilio,  Peloponnesum 
■  proficiscuntur,  Ser.  Cornelio  Chalcidem  arcessito.  Argis 
praebitum  cst  iis  concilium :  ubi  nihil  ahud  a  gente  Achae- 
orum  petierunt,  quam  ut  mille  mihtes  darent.  Id  praesi- 
dium  ad  Chalcidem  tuendam,  dum  Romanus  exercitus  in 
Graeciam  traiiceretur,  missum  est.  Marcius  et  Atihus, 
peractis,  quae  agenda  in  Graecia  erant,  principio  hiemis 
Romam  redierunt. 

45.  Inde  legatio  sub  idem  tempus  in  Asiam  et  circum  insulas 

Legati        missa.     Tres  erant  legati,  Ti.  Claudius,  Sp.  Postumius,  M. 

Kom.  in     lunius.     li  circumeuntes  hortabantur  socios  ad  suscipien- 

iv.si£ie  msu-  t»-iii 

las.  dum  adversus  Persea  pro  Romanis  bellum :  et,  quo  quae- 

que   opulentior  civitas  erat,  eo    accuratius   agebant,  quia 

minores   secuturae   maiorum  auctoritatem  erant.     Rhodii 

maximi  ad  omnia  momenti  habebantur,  quia  non  fovere 

tantum,  sed  adiuvare  etiam  viribus  suis  bellum  poterant, 

quadraginta  navibus  auctore  Ilegesilocho  praeparatis.     Qui,  i 

8  Auctoresque  et  his,  et  separatlm  ceta  quodam  in  carcerem  coniectus, 
singulis^  Ita  recte  Gronovius.  auc-  non  multo  post  mortem  sibi  consci- 
toresque  et  his,  nempe  Thebanis,  et  vit.  Testis  est  Polybius  iliidem.  Cr. 
separatim  singuHs  Boeotiae  civitati-  i  Ilegesilocho]  Olim  Ilegesilo  le- 
bus.  Id  et  postulat  sensus,  et  firmat  gebatur,  sed  Hegesilocho  ex  Polyb. 
Polybii  auctoritas,  xxvii.  2.  xxvii.  2.  xxviii.  14.  Ursinus  recte  re- 

9  Auctores  regiae  societatis  decreto  stituit. 
suo  damnarunt]    Ismenias  cum  Ni- 
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f|uum  in  summo  magistratu  esset,(Prytanin  ipsi  vocant)  mul-  U.  C.  581. 
tis  orationibus  pervicerat  Rhodios,  ut,  omissa,  quam  saepe^-  ^-  '/i- 
vanam  experti  essent,  rcgum  fovendorum  spe,  Romanam  so- 
cietatem  (nnara  tum  in  terris  vel  viribus,  vel  fide  stabilem) 
retinerent.     '  Bellum  imminere  cum  Perseo :  desideraturos 
'  Romanos  eundem  navalem  apparatum,  quem  nuper  An- 

*  tiochi,  quem  PhiUppi  ante  bello  vidissent.  Trepidaturos 
'  tum  repente  paranda  classe,  quum  mittenda  esset ;  nisi 
'  reficere  navcs,  nisi  instrucre  navalibus  sociis  coepissent. 
'Id  eo  magis  cnixe  faciundum  esse,  ut  crimina  delata  ab 

*  Eumene  fide  rerum  refellcrent.'  His'incitati,  quadraginta 
navium  chissem  instructam  ornatamque  legatis  Romanis  ad- 
venientibus,  ut  non  exspectatam  adhortationem  esse  appa- 
reret,  ostenderunt.  Et  haec  legatio  magnum  ad  con- 
ciliandos  animos  civitatium  Asiae  momentum  fuit.  De- 
ciraius  unus  sine  ullo  cffectu,  captarum  etiam  pccuniarum 
ab  regibus  Illyriorum  suspicione  infamis,  Romam  rediit. 

Perseus,  quum  ab  colloquio  Romanorum  in  Macedoniam      46. 
reccpisset  sese,  legatos  Romara  de  inchoatis  cum  Marcio  Perseus  le- 

•2  conditionibus  pacis  misit:  et  Byzantium  et  Rhodum  Hteras^^*°*  ^^\ 
legatis  lerendas  dedit.     In  literis  eadem  scntentia  ad  omnes  Rhodum 
erat :     *  coUocutum   se    cum    Romanorum    lcgatis.'     Quae  mittit. 
audissct,  quacque  dixisset,  ita  disposita,  ut  supcrior  fuisse 
in  disceptatione  videri  posset.     Apud  Rhodios  legati  addi- 
dcrunt,  '  Confiderc  pacem  futuram  :   auctoribus  enim  Mar- 
'  cio  atque   AtiHo  missos   Romam   legatos.     Si  pergcrent 
'  Roraani  contra  foedus  movcre  belhun,  tum  orani  gratia, 
'orani  opc  cnitcndura  forc  Rhodiis,  ut  rcconcihent  paccm. 
'  Si  niliii  deprccando  ])roficiaut,  id  agcnduni,  nc  oniniura 
'  rerura  ius  ac  potcstas  ad  unura  popuhun  pervcniat.     Quum 

3 '  ceterorum  id  intcresse,  tum  praecipuc  Rhodiorura,  qui 
'  phis  inter  aUas  civitatcs  dignitatc  at(|uc  o])iI)us  cxccUant : 
'quae  serva  atque  obnoxia  forc,  si  nulhis  alio  sit,  quani  ad 
'  Roraanos,  respectus.'  Magis  et  Utcrae  et  verba  k^gatorum 
benigne  sunt  au(Uta,  (juam  momentura  ad  mutandos  animos 
habuerunt:  ])otcntior  csse  partis  racUoris  auctoritas  coeperat. 
Rcs])onsura  ex  dccrcto  cst :  '  Optarc  ])accra  Rhodios:  si 
'  bcUum  cssct,  nc  quid  ;ih  Khodiis  s]icrarct  aut  ])ctcret  rex, 
'quod  vetercm  araicitiara,  nuihis  magnis(juc  raeritis  pacc 

4  '  bcllo(|uc  partara,  disiungcrct  sibi  ab  Roraanis.'  Ab  Rhodo 
redeuntcs,  Boeotiac  quo^juc  civitates,  ct  Thebas,  et  Coro- 

2  /?/  /if/zanlium  el  /i/Mdum]    Hic         3  Qiii  plu.s'^    Quo  plus  legendum 

nliquid    fxcidisiie    putat    Crevicriii»,  mavult  Crcvicr. 

i|uia  cx  Polyl).  xxvii.  4.  patct  iitcniM         4  Ali  Jihiido  redeunlcs]    In  hac  re 

ad  plurcs  populoH  mi.sMi.s  cssc,  ct  vox  di.sccdit   Liviux  a  1'olybio,  qui   iiiio» 

rimiwx  latius  ali(|uid   sotiat,  quam   ut  lcKutos    Womam,  alios    iii    Hoeotium 

de   duahun    tantum    civitatihuH    dici  mihiios  cskc  tnidit,  xxvii.  4  et  5. 
potucrit. 
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47. 

Marcius 

legationem 

renuntiat. 


Senibus  in- 
probatus. 


In  Grae- 
ciam  re- 
mittitur. 


neam,  ct  Ilaliartum,  adierunt:  quibus  expressum  invitis 
existimabatur,  ut,  relicta  rcgia  societate,  Romanis  adiunge- 
rentur.  Thebani  nihil  moti  sunt:  quanquam  nonnihil,  et 
damnatis  principibus,  et  restitutis  exsuHbus,  succenscbant 
Romanis.  Coronaei  et  Haliartii,  favore  quodam  insito  in 
reges,  legatos  in  Macedoniam  miserunt,  praesidium  peten- 
tes,  quo  se  adversus  impotentem  superbiam  Thebanorum 
tueri  possint.  Cui  legationi  responsum  ab  rege  est :  '  Prae- 
'  sidium  se  propter  indutias  cum  Romanis  factas  mittere 
'  non  posse :  tamen  suadere,  ita  ab  Thebanorum  iniuriis, 
'qua  possent,  ut  se  vindicarent,  ne  Romanis  praeberent 
'  causam  in  se  saeviendi.' 

Marcius  et  Atilius  Romam  quum  venissent,  legationera 
in  Capitoho  ita  renuntiarunt,  ut  nulla  re  magis  gloriarentur, 
quam  decepto  per  indutias  et  spem  pacis  rege.  'Adeo 
'  enim  apparatibus  belh  fuisse  instructum,  ipsis  nulla  parata 
'  re,  ut  omnia  opjjortuna  loca  praeoccupari  ante  ab  eo  potu- 
'  erint,  quam  exercitus  in  Graeciam  traiiceretur.  Spatio 
'  autem  indutiarum  sumpto,  venturum  illum  nihilo  paratio- 
'rem;  Romanos  omnibus  instructiores  rebus  coepturos 
'  bellum.  Boeotorum  quoque  se  conciHum  arte  distraxisse, 
'ne  coniungi  amplius  ullo  consensu  Macedonibus  possent.' 
Haec,  ut  summa  ratione  acta,  magna  pars  senatus  approba- 
bat :  veteres  et  moris  antiqui  memores  negabant,  '  se  in  ea 
'legatione  Romanas  agnoscere  artes.  Non  per  insidias  et 
'  nocturna  proeha,  nec  simulatam  fugam  improvisosque  ad 
'  incautum  hostem  reditus,  nec  ut  astu  magis,  quam  vera 
'  virtute,  gloriarentur,  bella  maiores  gessisse.  Indicere  5 
'  prius,  quam  gerere,  sohtos  bella ;  denuntiare  etiara  inter- 
'  dum  pugnam,  et  locum  finire,  in  quo  dimicaturi  essent. 
'  Eadem  fide  indicatum  Pyrrho  regi  medicum,  vitae  eius 
'  insidiantem  :  eadem  Fahscis  vinctum  traditum  proditorem6 
'liberorum.  Lcgis  haec  Romanae  esse,  non  versutiarura 
*  Punicarum,  neque  caUiditatis  Graecae :  apud  quos  fallere 
'hostem,  quam  vi  superare,  gloriosius  fuerit.  Intei'dum  in 
'  praesens  tempus  plus  profici  dolo,  quam  virtute :  sed  eius 
'demum  animum  in  perpetuum  vinci,  cui  confessio  expressa 
'  sit,  se  neque  arte,  neque  casu,  sed  collatis  cominus  viribus, 
'  iusto  ac  pio  bello  esse  superatum.'  Haec  seniores,  quibus 
nova  haec  minus  placebat  sapientia.  Vicit  tamen  ea  pars 
senatus,  cui  potior  utiHs,  quam  honesti,  cura  erat,  ut  com- 


5  Indicere  . . .  solitos  hella;  denun- 
tiare  etiani]  Bellum  iiidicebatur  se- 
natus  decreto  ac  pninili  iussu  :  tum 
denuntiabatur  vcl  ipsi  utique  regi  aut 
populo,  cui  indictuni  fuorat,  vel  sal- 
tem  ad  proximum  in  iinibus  praesi- 
dium.  cf.  supr.  xxi.  8.  Crf.v. 


6  Proditorem  Uberorum.  Le(fis  haec 
Romanue  esse^  Elegantior  liaec  emen- 
datio  est  pro  vulgata  lectione,  prodi- 
torem  liberorum  ref/is.  Haec  Romana 
esse,  quae  quum  narrationi  ipsius  Li- 
vii  supr.  V.  27.  discreparet,  interpretes 
multum  torsit. 
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7probarctnr  prior  legatio  Marcii,  ct  eodcm  rursus  in  Grac-U.  C.  581. 
ciam  cum  quinquercmibus  rcmittcrctur,  iubcreturquc  cc- ^*  ^-  '''• 
tcra,  uti  e  republica  maxime  visura  esset,  agere.  A.  quo- 
que  Atilium  miscrunt  ad  occupandam  Larissam  in  Thessalia, 
timcntes,  ne,  si  indutiarum  dics  exisset,  Perseus,  praesidio 
eo  misso,  caput  Thessaliac  in  potestatc  haberct.  l)uo  mil- 
lia  pcdituai  Atihus  ab  Cu.  Sicinio  accipcre  ad  eam  rcm 
agendam  iussus:    et  P.  Lcntulo,  qui  ex  Achaia  redierat, 

8  trecenti  mihtes  Itahci  generis  dati,  iit  Thebis  daret  operam, 
ut  in  potestate  Boeotia  csset. 

Ilis  pracparatis,  quanquam  ad  bcHum  consiha  crant  de-      48. 
stinata,  senatum   tamen   praebcri  lcgatis  placuit.     Eadcra  Legati Per- 
fere,  quae  in  colloquio  ab  rcge  dicta  erant,  relata  ab  legatis.  ^"  ^^  ' '' 
Insidiarum  Eumeni  factarum  crimcn,  et  maxima  cura,  et 
minime  tamen  ])robabiliter,  (manifesta  cnim  rcs  erat)  dcfcn- 
sum.     Cctera  deprecatio  erat:  sed  non  iis  animis  audieban- 
tur,  qui  aut  doccri,  aut  flecti  possent.     Denuntiatum,  ex-  Excedere 
templo    moenil)us  urbis    Romae,   Italia   intra   trigesimum^^'^'"* '"**'• 
diem  cxccdcrcnt.     P.  Licinio  deinde  consuli,  cui  Maccdo- 
nia  provincia  obvcncrat,  dcnuntiatum,  ut  cxercitui  dicm 
primam  quamquc  dicerct  ad  convcnicndum.     C.  Lucrctius  Lucretius 

9praetor,  cui  classis  provincia  erat,  cum  quadraginta  quin-ij'^; '". 
queremibus  ab  urbc  profcctus:    nara   cx  rcfcctis   navibus  navigat. 
ahas  in  alium  usum  retincri  ad  urbcm  placuit.     Pracmissus 
a  praetorc  est  fratcr  M.  Lucrctius  cum  quinquercme  una: 
iussusque,  ab  sociis  ex  foedere  acceptis  navibus,  ad  Cephal- 

'  leniam  classi  occurrerc.  Ab  Bhcginis  triremi  una,  ab  Lo- 
cris  duabus,  ab  Uritibus  (juattuor,  practcr  oram  Italiac  su- 
pervcctus  Calabriac  exlrcnuuu  j)romontorium  iu  louio 
mari,  Dyrrhachium  traiicit.  Ibi  dcccin  ipsorura  Dyrrha- 
chinorum,  duodccim  Issacorum,  quinquiiginta  quattuor 
Gentii  rcgis  lcmbos  nactus,  simulans  sc  crcdcrc,  eos  in 
usum  llomanorum  comparatos  essc,  onmibus  abductis,  dic 
tertio  Corcjrani,  indc  yirotinus  in  Cej)hallcniam  traiicit.  C. 
Lucrctius  j)ractor  ab  Ncapoli  profectus,  suj)crato  frcto,  die 
(juinto  in  Ccj)halleniam  trausmisit.  Ibi  stetit  classis,  simul 
<)j)j)ericns,  ut  terrcstrcs  coj)iac  traiicercntur,  simul,  ut  onc- 
rariac,  cx  agminc  suo  j)cr  altum  dissij)atac,  conscfjucrcntur. 

Per  iios  fortc  dics  P.  Licinius  consul,  votis  in  Caj)itolio      ^9- 
nuncupatis,  ])aludatus  ab  urbc  i^rofcctus  est     Sempcr  qui- Jl'^"""''^. 
ucm  ca  rcs  cum  niagna  uignitatc    ac    maicstatc  gcritur: 

7  /n  firaccium]  lliLs  voccs  a  mala  Su|)r.  xxx.43.  FAcmm  pinriiicia  om- 
manu  Hililitas  e».HC,  ct  numcrum  (juin-  nino  proquovis  mandato  bclli  muncre 
(jucrcmium   cxcidisoc  existimat  Crc-     dicitur. 

vicriiis.  I   Aft  lihrffinis  frirrmi]  .sc.  Rlicgi- 

8  L'i  Tliebi»]  Tlicbis  mancnB,Thc-  norum  trircnii.  Ita  ah  sociis  uuvcn 
Ijua  tcncns.  (Jukv.  »unt  navci»  suciorum,  infr.  56. 

<;  fni  cluiiiii»  prouincia  erat]    cf. 
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U.  C.  58i.praecipue    tamen   convertit   oculos   animosque,   quum    ad  ' 
A.  C.  i/i-mao-num  nobilemque,  aut  virtute  aut  fortuna,  liostem,  eun- 

ciscitur  in  ^  ■*■ 

tem  consuleni  prosequuntur.  Contrahit  enim  non  officii^ 
modo  cura,  sed  etiam  studium  spectaculi,  ut  videant  ducem 
suum,  cuius  imperio  consilioque  summam  rempublicams 
tuendam  permiserunt.  Subit  deinde  cogitatio  animum, 
qui  belli  casus,  quam  incertus  fortunae  eventus,  communis- 
que  Mars  belli  sit:  adversa,  secunda,  quaeque  inscitia  et 
temeritate  ducum  clades  saepe  acciderint ;  quae  contra 
bona  prudentia  et  virtus  attulerit.  Quem  scire  mortalium, 
utrius  mentis,  utrius  fortunae  consulem  ad  bellum  mittant? 
triumphantemne  mox  cum  exercitu  victore  scandentem  in 
Capitolium  ad  eosdem  deos,  a  quibus  proficiscatur,  visuri, 
an  hostibus  eam  praebituri  laetitiam  sint?  Persi  autera 
regi,  adversus  quem  ibatur,  famam  et  bello  clara  Macedo- 
num  gens,  et  PhiHppus  pater,  inter  multa  prospere  gesta 
Romano  etiam  nobiUtatus  bello,  praebebat ;  tum  ipsius 
Persei  nunquam,  ex  quo  regnum  accepisset,  desitum  belli 
exspectatione  celebrari  nomen.  Cum  his  cogitationibus 
omnium  ordinum  homines  proficiscentem  consulem  prose- 
cuti  sunt.  Duo  consulares  tribuni  miUtum  cum  eo  missi, 
C.  Claudius,  Q.  Mucius  ;  et  tres  illustres  iuvenes,  P.  Len- 
tuhis,  et  duo  ManHi  Acidini :  alter  M.  ManHi,  alter  L.  4 
ManHi  fiHus  erat.  Cum  iis  consul  Brundisium  ad  exerci- 
tum,  atque  inde,  cum  omnibus  copiis  transvectus,  ad  Nym- 
phaeum  in  ApoUoniatium  agro  posuit  castra. 

Paucos  ante  dies  Perseus,  postquam  legati,  ab  Roma  re- 
gressi,  praeciderant  spem  pacis,  consiHum  habuit.  Ibi  aH- 
quamdiu  diversis  sententiis  certatum  est.  Erant,  quibus 
vel  stipendium  pendendum,  si  iniungeretur,  vel  agri  parte 
cedendum,  si  multarent;  quicquid  denique  aHud  pacis 
causa  patiendum  esset,  non  recusandum  videretur,  nec  com- 
mittendum,  ut  in  aleam  tanti  casus  se  regnumque  daret. 
*  Si  possessio  haud  ambigua  regni  maneret,  multa  diem 
'  tempusque  afFerre  possc,  quibus  non  amissa  modo  recupe- 
'  rare,  sed  timendus  ultro  iis  esse,  quos  nunc  timeret,  posset.' 
Ceterum  muho  maior  pars  ferocioris  sententiae  erat: 
'  Quicquid  cessisset,  cum  eo  simul  regno  protinus  cedendum 
'  esse,'  affirmabant.     '  Neque  enim   Romanos  pecunia  aut 


50. 

Perseus 

consilium 

habet. 


2  Officii]  Privati  :  ut  cuique  cum 
eo  qui  proficiscitur  privatim  aut  ami- 
citia,  aut  cognatio,  aut  alia  aliqua 
necessitudo  est.  Ckev. 

3  Snmmam  rempublicam']  Et  hic, 
quemadmodum  supr.  33.  inversac  c- 
rant  literae  J'.  R.  pro  R.  P.  Crev. 

4  M.  Manlii]  Atqui  supr.  vi.  20. 
memoravit  Livius  gentis  Manliae  de- 


creto  cautum  esse,  ne  quis  deinde 
M.  Manlitis  vocaretur.  Itaque  hic 
vitium  est  in  praenomine.  Crev.  Pro 
M.  scribendum  Cn.  Drakenborchius 
censet,  quia  notae  illomm  praenomi- 
num  saepissime  commutantur,  ut 
supr.  vii.  12.  ubi  compendium  M. 
perperam  pro  Cn.  in  pluribus  cod. 
scriptum  exstat. 
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'agro   egerc:    sed  hoc  scire,  quuin  omnia   humana,  tum  U,  C.  .sSi. 
'  maxima  quaeque  et  regna  et  imperia  sub  casibus  multis^-  ^-  '7'- 

5  '  esse.  Carthaginiensium  opes  fi'egisse  sese,  et  cervicibus 
'  eorum  praepotentem  finitimum  regem  imposuisse :  Antio- 
'chum  progeniemque  eius  ultra  iuga  Tauri  emotum. 
'  Unum  esse  Macedoniae  regnum,  et  regione  propinquum, 
'et  quod,  sicubi  populo  Romano  sua  fi)rtuna  labet,  antiquos 

6 '  animos  regibus  suis  videatur  posse  facere.  Dum  integrae 
'res  [sint,  statuere]  apud  animum  suum  Persea  debere, 
'utrum,  singula  concedendo,  nudatus  ad  extremum  opibus 
'extorrisque  rcgno,  Samothraciam  ahamve  quam  insulam 
'petere  ab  Romanis,  ubi  privatug  superstes  regno  suo  in 
'contcmptu  atque  inopia  consenescat,  malit:  an,  armatus 
'vindcx  fortunae  dignitatisque  suae,  aut,  ut  viro  forti  dig- 
'num  sit,  patiatur,  quodcunque  casus  belH  tulerit;  aut  vi- 
*ctor  Hberct  orbcm  terrarum  ab  imperio  Romano.  Non 
*esse  admirabihus  Romanos  Graecia  pelH.  quam  Hanniba- 
'  lem  ItaHa  pulsum  esse :  neque,  herculc,  videre,  qui  con- 
'veniat,  fratri,  affectanti  per  iniuriam  regnum,  summa  vi 

7 '  restitisse ;  aHenigenis  bene  parto  eo  cedere.  Postremo  ita 
'  beUo  et  pacc  quaeri,  ut  inter  omnes  convcniat,  nec  turpius 
'quicquam  esse,  quam  sine  certamine  cessisse  regno:  ncc 
'pracclarius  quicquam,  quam  pro  dignitate  ac  maiestate 
'  omnem  fortunam  expertum  esse.' 

Pellae,  in  vetere  regia  Macedonum,  hoc  consiHum  erat.      5\. 
'  Geramus  crgo,'  inquit,  'diis  bene  iuvantibus,  quando  ita 
'videtur,  bcHum:'  Htcrisque  circa  praefectos  dimissis,  Ci- 
tium  (Maccdoniac  oppidum  cst)  copias  omncs  contrahit. 
Ipse  centiim  hostiis  sacriHcio  rcgaHter  Minervac,  quam  vo- 

^cant  Alcidcmon,  facto,  cum    purpuratorum    ct  satcHitum 
manu  profcctus  Citium  est.     Eo  iam  omncs  Macedonum  Coniae 
extcrnorumqiie    auxiHorum    convenerant   copiae.      Castra  I'^"*'^'- 

I  antc  urbem  ponit,  omnesque  armatos    in    campo  struxit.       ' 
Summa   omnium    (jua(H'aginta   tria   mlHia   armata   fuere : 
quorum   pars  ferme  (Hmidia  phalangitac  crant.     Ilippias 
Bcroeacus  praecrat.      Dclecta  deindc  et  viribus  et  robore 
aetatis,  ex  omni  caetratorum  numero,  duo  miUia  erant: 

5  Fregisse  sese]  Vocem  sesc  rc-  cnrniptum  esse  Crevierius  existimnt. 
dundarc  censet  Crevier.  sed  Draken-  Drakenborchius  coniicit,  ita  bello  pn- 
borchius  illam  a   pniecedentibus  hoc     cem  prarferri. 

modo  pcnclerc,  Rc.  Romanosscire, sesc         8  Alcideinou]  Ita  Tumebus  emcn- 

opcsCarthaginiensium  fregisae  monet.  davit  \tTo\\\\g.Alcidem.    Vox  Gracca 

6  Dum  intcffrae  res  {sint,slaOiere]  est,  quac  roiiur  populi  vel  tale  quid 
Dum  intpjirne lacuna  non  ex-  significat. 

pletii,  scriliit  Hekkerus.     Drakenl)or-  9 /'//r;)Mr/7/ori/wi"l  cf. Supr.  xxx.  4;. 

vhiw»  ditm  intryrae  rei  sunl,  .itatitrre  I   /n  cnmpo  stru.ril]  Gronovius  i;i- 

probat,  nccjue  subiunctivum  sint  hoc  striLtit  mavult,  sed  struerc  aciem  pro 

loco  rc(|uiri  putat.  iruitrucre^mpT.  viii.  8.  ix.  31.  adhilic- 

7  Ita  belln  et  ptirc  r/nacri]    Locum  tur. 
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U.  C.  sSi.agema  hanc  ipsi  legionem  vocabanL     Praefectos  habebant 
A-.  C.  171-Leonnatum  et  Thrasippum  Eulyestas.     Ceterorum  caetra- 
torum,  trium  ferme  millium  hominum,  dux  erat  Antiphilus 
Edessaeus.     Paeones,  et  ex  Parorea  et  Parstrymonia  (sunt  2 
autera  ea  loca  subiecta  Thraciae)  et  Agrianes,  admixtis 
etiam  Thracibus  incohs,  trium  millium  ferme  et  ipsi  exple-  3 
verunt  numerum.     Armaverat   contraxeratque  eos  Didas 
Paeon,  qui  adolescentem  Demetrium  occiderat.     Et  arma- 
torum  duo  milha  Gallorum  erant,  praefecto  Asclepiodoto. 
Ab  Heraclea  ex  Sintis  tria  milha  Thracum  liberorum  suum 
ducem  habebant.     Cretensium  par  paene  numerus   suos 
duces  sequebatur :   Susum  Phalasarneum  et  Syllum  Gnos- 
sium.     Et  Leonides  Lacedaemonius  quingentis  ex  Graecia, 
mixto  generi  hominum,  praeerat.     Regii  is  generis  fereba- 
tur ;  exsul,  damnatus  frequenti  conciho  Achaeorum,  Hteris 
ad  Persea  deprensis.     x^etolorum  et  Boeotorum,  qui  non 
explebant  phis  quam  quingentorum  omnes  numerum,  Lyco 
Achaeus  praefectus  erat.     Ex  his  mixtis  tot  populorum, 
tot  gentium  auxilus,  duodecim  milha  armatorum  ferme  effi- 
ciebantur.     Equitum  ex  tota  Macedonia  contraxerat  tria 
mihia.     Venerat  eodem  Cotys,  Seuthae  fihus,  rex  gentis 
Odrysarum,  cum  mille  delectis  equitibus,  pari  ferme  pedi- 
tum  numero.     Ita  summa  totius  exercitus  triginta  novem 
milha  peditum  erant,  quattuor  equitum.     Satis  constabat, 
secundum  eum  exercitum,   quem   Magnus  Alexander  in^ 
Asiam  traiecit,  nunquam  ullius  Macedonum  regis  copias 
52.      tantas  fuisse.     Sextus  et  vicesimus  annus  agebatur,  ex  quo 
petenti  Phihppo  data  pax  erat.     Per  id  omne  tempus  quieta 
Macedonia  et  progeniem  ediderat,  cuius  magna  pars  matura 
mihtiae  esset,  et  levibus  beUis  Thracum  accolarum,  quae 
exercerent  magis,  quam  fatigarent,  sub  assidua  tamen  mih- 
tia  fuerat:    et  diu  meditatum  Phihppo  primo,  deinde   et 
Persi,  Romanuni   bellum,   omnia   ut   instructa   parataque 
essent,  effecerat.     Mota  parumper  acies,  (non  iusto  decursu 
tamen)  ne  stetisse  tantum  in  armis  viderentur :  armatosque,  s 

1  E.r  Paroreci]    Regione  montibus  numerum     qui     maximum     edidere, 

propiJiqua.   cf.  supr.  xxxix.  27.  tradunt    fuisse    quattuor   et   triginta 

3  Thracibus  incolis}  Thracibus,  qui  millia  peditum,  equitum  quattuor. 
in  Agrianum  regionem  transierant,  ibi-  lustin.  xi.  6.  triginta  duo  ei  peditum 
que  habitabant.  Crev.  millia  tribuit,  quattuor  millia  et  quin- 

4  Secundnm  eum  exercitum,  quem  gentos  equites :  quam  sententiam  vi- 
Magnus  A/exander]  Ita  loquitur  Li-  detur  ipse  secutus  esse  Livius  supr. 
vius,  quasi  Alexandri  exercitus  Per-  ix.  19.  cf.  Freinshem.  Suppl.  ad  Q. 
sei  copias  vel  superasset  numero,  vel  Curtium  ii.  3.  Crev. 

certe  aequasset.     Constat  tamen  ex         5  N^e  stetisse  tantum']    Tantum  ne 

scriptorum  omnium  consensu,  ipsum  stetisse  IMuretus   legendum   vult,  sc. 

illum  exercitum  orbis  domitorera  mi-  id  tantum  edidere  motus,  quod  ne- 

nus  militum  habuisse,  quam  quot  se-  cesse  ersit,  ut  non  stetisse  in  armis 

cum    Perseus    ducebat.      Plutarcho  omnino  quieti  vidcrentur. 
auctore  in  Alexandro,  copiarum  eius 
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sicut  erant,  ad  concionem  vocavit.     Ipsc  constitit  in  tribu-  u.  C.  581. 
6nali,  circa  se  habens  filios  duos:  quorum  maior 'Philippus, -^-  ^-  '7^- 
natura  frater,  adoptione  fihus ;  niinor,  quem  Alexandrum 
vocabant,  naturaUs  erat.     Cohortatus  est  mihtes  ad  bellum: 
riniuriam  popuU  Romani  in  patrem  seque  commemoravit : 

Illum,  omnibus  indignitatibus  compulsum  ad  rebellandum,  OratioPer- 
inter  apparatum  bel  li  fato  oppressum  :  ad  se  simul  legatos,  ^P'  '^*^  ™'" 
simul  mihtes  ad  occupandas  Graeciae  urbes  missos.  Fal- 
laci  deinde  cohoquio  per  speciem  reconcihandae  pacis  ex- 
tractam  hiemem,  ut  tempus  ad  comparandum  haberent. 
Consulem  nunc  venire  cum  duabus  legionibus  Romanis, 
quae  *  *  trecenos  equites  habeant,  et  pari  fcrme  numero 
sociorum  peditum  equitumque.  Eo  ut  accedant  regura 
auxiha  Eumenis  et  Masinissae,  non  phis  septem  mihia  pe- 
ditum,  duo  equitum  futura.  Auditis  hostium  copiis,  respi- 
cerent  suum  ipsi  exercitum  :  quantum  numero,  quantum 
genere  mihtum  praestarcnt  tironibus,  raptim  ad  id  beUum 
conscriptis,  ipsi,  a  pueris  eruditi  artibus  mihtiae,  tot  subacti 
atque  durati  beUis.  AuxiUa  llomanis  Lydos,  et  Phrygas, 
et  Numidas  cssc  :  sibi  Thracas,  GaUosque,  ferocissimas 
gentium.  Arma  iUos  habcrc  ea,  quae  sibi  quisque  para- 
verit  pauper  miles :  Maccdonas  prompta  ex  regio  apparatu, 
per  tot  annos  patris  sui  cura  et  impensa  facta.  Commea- 
tum  iUis  quum  procul,  tum  omnibus  sub  casibus  maritimis 
forc  :  se  et  pecuniam  ct  trumentum,  praetcr  reditus  mctal- 
lorum,  in  dccem  annos  scposuisse.  Omnia,  quac  deorum 
indulgcntia,  quac  regia  cura  praeparanda  fuerant,  plena 
cumulataqnc  habere  j^lacedonjis :  animum  liabcndum  esse, 
qucm  habucrint  maiores  eorum;  qui,  Europa  omni  domita, 
transgrcssi  in  Asiam,  incognitum  famac  apcruerint  armis 
orbcm  terrarum :  nec  ante  vincere  desierint,  quam  Rubro 
mari  inchisis,  quod  vincerent,  dcfucrit.  At,  hcrcule, 
nunc  non  de  uhimis  Indiac  oris,  scd  de  ipsius  Macedoniac 
possessione  ccrtamcn  fortunarn  indixissc.  Cum  j)atrc  suo 
gcrcntes  beUum  Romanos  speciosum  Graeciae  Ubcrandae 
tulissc  tituhmi:  nunc  proj)ahim  Maccdoniam  in  sci-vitutcm 

» 

6  Mninr  Phi/ippus]  cf.  Polyb.  Ex-  i  Pmeparanda  fuernnt]  Fiirrint, 
cerpt.  \'.-itican.  xxxvii.  6.  Dukcro    auctore,    rej^osuit    Bekker. 

7  Iniurium  populi  Homani]  Ma-  sed  nihil  ea  mutationc  opus  est.  cf. 
pin    placeret  Crcvierio  iniurinx,  lau-  Rupr.  xxxvi.  39. 

dato  himili  loco  Hupr.  ii.  38.  2  liuliro  mnri]  Id  est,  Indico.    Ve- 

8  Quae  *  *  trecenos  ef/uitex]  In  tercs  Kul)ri  inaris  nominc  non  intclli- 
hauc  lacuiiam  (Jronoviun  voceh  .lin-  xcbant  solummodo  Arabicuiii  sinum, 
iiulne  seua  millia  ptditum  et  inscren-  cui  nunc  w)li  liaec  aj)pclIatio  rcnian- 
dBM  ccnuct.  sit,  sed  ct  Persicum  sinuni,  testc  Pli- 

9  Non  p/uji  septem  miUia]  Aut  nio  II.  N.  vi.  24.  atque  etiam  Indi- 
numerum  tomiptuiii  csse  ciim  I)u-  cum  mare :  ut  patct  ex  hoc  loco,  ct 
kero  conscntiamiis,  aiit  cum  |)rakcn-  ex  Curtio  viii.  9.  in  descrifitiono  In- 
>)orchio  particulam  ul  dclendam  csst-.  diae.  Ckev.   cf.  supr.  xxxvi.  17. 

o  2 
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U.  C.  58i.'petere,  ne  rex  vicinns  imperio  sit  Romano,  ne  gens  bello 
A.  C.  571-  'nobilis  arma  habeat.     Haec  enim  tradenda  superbis  domi- 

'  nis  esse  cum  rege  regnoque,  si  absistere  bello,  et  facere 

'  imperata  velint.' 

53.  Quum  per  omnem  orationem  satis  frequenti  assensu  suc- 
clamatum  esset ;  tum  vero  ea  vociferatio,  simul  indignan- 
tium  minitantiumque,  partim  iubentium  bonum  animum 

Macedo-     habere  regem,  exorta  est,  ut  finem  dicendi  faceret.     Tan- 

iiiae  civi-    {^^jjj  iussis  ad  iter  parare,  (iam  enim  dici  movere  castra  ab  3 

niam  oft^-  Nymphaeo  Romanos)  concione  dimissa,  ad  audiendas  lega- 

runt.  tiones  civitatium  Macedoniae  se  contuHt.     Venerant  autem 

ad  pecunias,  pro  facultatibus  quaeque  suis,  et  frumentura 

polhcendum  ad  beUum.     Omnibus  gratiae  actae,  remissum 

omnibus;  satis  regios  apparatus  ad  ea  dictum  sufficere:  ve- 

hicula  tantum  imperata,  ut  tormenta,  telorumque  missilium 

ingentem  vim  praeparatam,  belhcumque  ahud  instrumentum 

veherent. 

Profectus  inde  toto  exercitu,  Eordaeam  petens,  ad  Be^ 
gorritem,  quem  vocant,  lacum  positis  castris,  postero  die  in 
It  in  Thes-  EHmeam  ad  Hahacmona  fiuvium  processit.     Deinde  saku 
saham.       angusto  supcratis  montibus,  quos  Cambunios  vocant,  de- 
scendit  ad  (Tripohm  vocant)  Azorum,  Pythium,  et  Doh-, 
chen   incolentes.     Haec  tria   oppida   pauhisper  cunctata, 
quia   obsides    Larissaeis  dederant,   victa    tamen  praesenti 
metu,  in  deditionem  concesserunt.     Benigne  his  appellatis, 
haud  dubius  Perrhaebos  quoque  idem  facturos,  urbem,  nihil  6 
cunctatis,  qui  incolebant,  primo  adveniu  recipit.     Cyretias  7 
oppugnare  coactus,  primo  etiam  die  acri  concursu  ad  portas 
armatorum  est  repulsus:  postero  die  omnibus  copiis  adortus, 

54.  in  deditionem  omnes  ante  noctem  accepit.  Mylae,  proxi- 
mum  oppidum,  ita  munitum,  ut  inexsuperabihs  munimenti 
spes  incolas  ferociores  faceret,  non  portas  claudere  regi  satis 
habuerunt,  sed   probris  quoque  in  ipsum   Macedonasque  8 

"i  Ad  iler  parare']    Sub.  sese,  sed  tio  plerosque  editos  occupavit.     Per- 

Sigonius  parari  praefert.  spicuum  tamen  est  primo  nihil  minus 

4  Ad{TripoHravoca7it)  Azorum. ..  convenire  huic  ]oco,  quam  verbum 
incolenies}  Ad  incolentes  Azorum,  conatus.  Non  enim  Cyretias  Perseus 
Pythium,  et  Dolichen,  quam  quidem  oppugnare  conatus  est,  sed  et  op- 
regionem  Tripolim  vocant.  TripoUs  pugnavit  revera,  et  cepit.  Deinde 
vox  Graeca  est,  indicans  regiunculam  non  minus  clarum  est,  verbum  coactus 
tribus  oppidis  habitatam.  Crev.  hic   apprime   quadrare.      Urbem    in 

5  Pythium']  Vulgo  Pythoum.  Mu-  Perrhaebis  Perseus  primo  adventu 
tavit  Sigonius  ex  Plutarcho  in  Paullo,  receperat.  At  non  eadem  facilitate 
et  Stephano.  Crev.  Cyretiis  potitus  est.     Eas  oppugnare 

6  Urbem,  nihil  cunctatis'\  Recte  est  coactus,  atque  etiam  primo  die 
monet  Crevierius,  excidisse   hic  no-     repulsus  est.  Crev. 

men  urbis,  quam  primo  adventu  Per-  8  Probris  quoque  ....  iaculati'^ 

seus  recepit.   Drak.  Probra    legendum    vult    Gronovius, 

7  Cyretias  oppuffnare  coaetus']  Sic  quum  probris  in  alir/uem  iaculuri 
habuit  vetus  exemplar.  Sigonius  ius-  inusitatior  constructio  sit.  Draken- 
sit  legi  conatus,  quae  infelix  emenda-  borchius  aut   praepositionem.  in  de- 
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procacibus  iaculati  sunt.  Quae  res,  quum  infcstioreni  u.  C.  581. 
hostcm  ad  oppngnandum  fecisset,  ipsos  desperatione  veniae -^-  ^.  171. 
ad  tuendos  sese  acrius  accendit.  Itaque  per  triduum  in- 
gentibus  utrimque  animis  et  oppugnatae  snnt,  et  defensae. 
Multitudo  Macedonum  ad  subeundum  in  vicem  proelium 
haud  difficuher  succedebat :  oppidanos,  diem,  noctem  eos- 
dem  tuentes  moenia,  non  vuhiera  modo,  sed  etiam  vigihae 
et  continens  hibor  conficiebat.  Quarto  dic,  qnum  scalae 
undique  ad  mnros  erigerentm-,  et  porta  vi  maiore  oppugna- 
retur,  oppidani  depulsi  mnris  ad  portam  tuendam  concur- 
runt,  eruptioncmque  rcpentinam  in  hostes  faciunt.  Quae 
quum  irae  magis  inconsuhac,  quam  verae  fiduciae  virium 
esset,  pauci  et  fessi  ab  integris  pulsi  tcrga  dederunt ;  fugien- 
tesque  per  patentem  portam  hostes  acceperunt.  Ita  capta 
urbs  ac  direpta  est :  hbcra  quoque  corpora,  quae  caedibus 
superfuerunt,  vcnundata.  Diruto  magna  ex  parte  et  in- 
censo  oppido  ])rofectus,  ad  Phalannam  castra  movit:  inde 
postero  die  Gyrtonem  pervenit.  Quo  qnnm  T.  Minucium 
Rufnm  ct  Ilipjiiam,  Thessalorum  praetorcm,  cum  praesidio 
intrassc  accepissct,  ne  tentata  quidem  oppugnatione,  prac- 
tergressus,  Elatiam  et  Gonnum,  perculsis  inopinato  adventu 
9oppidanis,  recepit.  Utraquc  oppida  in  faucibus  sunt,  qua  ■ 
Temj^e  adcunt;  magis  Gonnus.  Itaqne  et  firmiore  id 
praesidio  tutum  cquitum  peditumque,  ad  hoc  fossa  triphci 
ac  vaUo  munitum,  reh([uit.  Ipse,  ad  Sycurinm  progressus, 
oppcriri  ibi  hostium  adventum  statuit:  simul  et  frumentari 
])ii.ssiin  excrcitnm  iubct  in  subiecto  hostium  agro.  Namque 
Sycurium  cst  snb  radicibus  Ossae  montis.  Qua  in  meri- 
diein  vcrgit,  subicctos  habet  Thessahae  cam})Os :  ab  tcrgo 
Macedoniam  at(juc  Magnesiam.  Ad  has  op])(*rtunitates 
accedit  summa  sahibritjis  ct  copia,  phiribus  circumiectis 
fontibus,  ])crcnnium  afiuarnm. 

Consul    Romanus,    ])cr   eosdcm    dics    Thcssaham    cum       55. 
cxercitu  pctcns,  iter  expcditnm  primo  pcr  Epirum  habuit :  Cos.  ad  re- 
deinde,  jiostquam  in  Athamaniam  est  transgressus,  aspcri  ^'^'"^  ^'"^^'^* 
ac  ])roj)e  invii  soh,  cum  ingcnti  dilhcuhatc  ]>arvis  itincribus 
aegre  Gom])hos  ]>crvenit :   cni  si,  vcxatis  iiominibus  e(]uis- 
que,  tironem  excrcitum  ducenti  acie  instrncta  ct  loco  suo 
et  temjiorc  obstitisset  rex,  ne    Ilomani   (juidcm  abnnnnt, 
niagna  sua  cum  chidc  fuisse  ])ugnaturos.     Posl^juam  Gom- 
j)hos  sinc  ccrtaminc  vcntum  cst,  practcr  gandium  ])criculosi 
sahus  su])crati,  contcmj^tus  (juo(jnc  hostium,  adco  ignoran- 
tium  ()])])()rtunitatcs  suas,  accessit.     Sacrificio  rite  ]ierfccto, 
consul,   ct   frumcnto    dato    militibus,  jiaucos    ad    rc(juicni 

!en<lani,  ;iut  in  eius  idcum  iiule  re-  y  <Jua  Tempe  adeunl]     Adfuntur 

l>oiieii<liiin   coniicit.      Murctu»  ioculi     ex    enienilulion*;    Gronovii    reiiosuit 
erneiKlat.  Beitker. 
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U.  C.  sSi.iumentorum  hominumque  moratus  dies,  quum  audiret  va- 
A.  C.  i7i-gari  Macedonas  efFusos  per  Thessaliam,  vastarique  sociorum 
agros,  satis  iam  refectum  mihtem  ad  Larissam  ducit.     Inde, 
quum  tria  miUia  ferme  abesset  a  Tripoh,  (Scaeam  vocant) 
Eumenis    super  Peneum  amnem  posuit  castra.     Per  idem  tempus 
adventus.    Eyn^enes  ad  Chalcidem  navibus  accessit  cum  Attalo  atque 
Aihenaeo   fratribus,  Philetaero  fratre  rehcto  Pergami  ad 
tutelam  regni.     Inde  cum  Attalo  et  quattuor  miUibus  pe- 
ditum,  miUe  equitum,  ad  consulem  venit.     Chalcide  rehcta 
Alia  auxi-  duo   miUia  peditum,  quibus   Athenaeus   praepositus.     Et 
^^^*  aha  eodem  auxiUa  Romanis  ex  omnibus  undique  Graeciae 

popuhs  convenerunt,  quorum  pleraque  (adeo  parva  erant) 
in    obhvionem    adducta.     ApoUoniatae    trecentos  equites, 
centum  pedites   miserunt.     Aetolorum  alae  unius  instar,  i 
quantum  ab  tota  gente  equitum  erat,  venerant:  et  Thes- 
salorum  (omnis  equitatus  separatus  erat)  non  plus  quam  2 
trecenti  erant  equites  in  castris  Romanis.     Achaei  iuven- 
tutis  suae,  Cretico  maxime  armatu,  ad  miUe  quingentos 
dederunt. 
56.  Sub  idem  tempus  et  C.  Lucretius  praetor,  qui  navibus 

Lucretius  praeerat  ad  CephaUeniam,  M.  Lucretio  fratre  cum  classe 
otia^"  ^^'super  Maleam  Chalcidem  iusso  petere,  ipse  triremem  con-3 
scendit,  sinum  Corintlhum  petens  ad  praeoccupandas  in 
Boeotia  res.  Tardior  ei  navigatio  propter  infirmitatem  cor- 
poris  fuit.  M.  Lucretius,  Chalcidem  adveniens,  quum  a 
P.  Lentulo  Hahartum  oppugnari  audisset,  nuntium,  praeto- 
ris  verbis,  qui  abscedere  eum  inde  iuberet,  misit.  Boeoto- 
rum  iuventute,  quae  pars  cum  Romanis  stabat,  eam  rem 
aggressus  legatus,  a  moenibus  abscessit.  Haec  soluta  obsi- 
dio  locum  aheri  novae  obsidioni  dedit.  Namque  extemplo 
M.  Lucretius  cum  exercitu  navah,  decem  miUibus  armato- 
rum,  ad  hoc  duobus  miUibus  regiorum,  qui  sub  Athenaeo 
erant,  Hahartum  circumsedit:  parantibusque  iam  oppu- 
gnare,  supervenit  a  Creusa  praetor.  Ad  idem  fere  tempus 
et  ab  sociis  naves  Chalcidem  convenerunt :  duae  Punicae 
quinqueremes,  duae  ab  Heraclea  ex  Ponto  triremes,  quat- 
tuor  Chalcedone,  totidem  Samo,  tum  quinque  Rhodiae 
quadriremes.  Has  praetor,  quia  nusquam  erat  maritimum 
beUum,  remisit  sociis.  Et  Q.  Marcius  Chalcidem  navibus 
venit,  Alope  capta,  Larissa,  quae  Cremaste  dicitur,  oppu- 
gnata. 


I  Alae  unius  instar'^   Ex  vi  verbo-  sus'ad  varias  regionis  partes  tuendas. 

rum,  imago  ac  ispecies  unius  alae :  id  Ceterum  speratus  ex  .coniectura  Dra- 

est,  una  propeniodum  ala.    Ala  apud  kenborchii  reposuit  Bekker. 

Romanos  trecentorum  ferme  equitum  3  Super  Maleam]    Superato  JMa- 

erat.  Crev.  leae  promontorio. 

7  Separatus  erat)}  Huc  illuc  spar- 
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Qunm  hic  status  in  Boeotia  csset,  Perseus,  quum  ad  U.  C.  581. 
Sycurium,  sicut  ante  dictum  est,  stativa  haberet,  frumento-'^-  ^-  '7i- 
undique  circa  ex  agris  convecto,  ad  vastandum  agrum  Phe- 
raeorum  misit;  ratus  ad  iuvandas  sociorum  urbes  longius  a 
castris  abstractos  deprehendi  Romanos  posse.     Quos  quum 

4  60  tumultu  nihil  motos  animadvcrtisset,  praedam  quidem, 
praeterquam  hominum,  (pecora  autcm  maxime  omnis  gene- 
ris  fuere)  divisit  ad  epulandum  mihtibus.     Sub  idem  de-      57. 
inde  tempus  consihum  et  consul  et  rex  habuerunt,  unde  Perseus  in 

sbellum  ordirentur.  Regis  creverunt  animi  vastatione  con-jjJ|!|J^"°^ 
ccssa  sibi  ab  hoste  Pheraei  agri.  Itaque  eundum  inde  ad 
castra,  nec  dandum  ultra  spatium  cunctandi,  censcbat.  Et 
Romani  censebant,  cunctationem  suam  infamem  apud  so- 
cios  esse,  maximopere  indigne  ferentes,  non  latam  Pheraeis 
opem.  Consultantibus,  quid  agcrent,  (adcrant  autem  Eu- 
mcnes  et  Attalus  in  consiHo)  trepidus  nuntius  affert,  hos- 
tem  magno  agmine  adesse.  Consiho  dimisso,  signum  ex- 
tem])lo  datur,  ut  arraa  capiant.  Interim  placet,  ex  regiis 
auxiliis  centum  equites  et  parem  numerum  iaculatorum 
peditum  exire.  Perseus  hora  ferme  diei  quarta,  quum 
paullo  phis  mille  passus  abesset  a  castris  Romanis,  consis- 
tere  signa  peditum  iussit.  Praegressus  ipse  cum  equitibus 
ac  levi  armatura,  et  Cotys  cum  eo  ducesque  ahorum  auxiU- 

6orum  praccesserunt.  Minus  quingcntos  passus  ab  castris 
abcrant,  {[uum  in  conspcctu  fucrc  hostium  equites :  duae 
alac  crant  magna  ex  parte  Gallorum,  (Cassignatus  prae- 
crat)  ct  levis  armaturae  centum  fere  et  quinquaginta  Mysi 
aut  Cretcnscs.  Constitit  rex,  inccrtus  f|uantum  csset  hos- 
tium.  Duas  inde  cx  agminc  turmas  Thracum,  duas  Ma- 
ccdonum,  cum  binis  (h*ctensium  cohortibus  et  Thracum, 
misit.  Prochum,  quum  parcs  numcro  essent,  neque  ab  Equestre 
hac  aut  illa  parte  nova  auxilia  subvenircnt,  inccrta  victoria  l'™*^'^"™- 
finitum  cst.  Eumenis  fcrmc  triginta  intcrfccti ;  intcr  quos 
Cassignatus  dux  GaHorum  cccidit.  ¥a  tunc  quidcm  Per- 
seus  ad  Sycurium  copias  rcduxit.  Postcro  die  circa  ean- 
dcm  horam  in  eundem  locum  rex  copias  admovit,  plaustris 
cum  aqua  scqucntibus.  Nam  duodccim  milHum  passuura 
via  omnis  sinc  acjua,  et  plurimi  pulvcris  erat :  affcctosque 

7siti,  si  primo  in  conspcctu  dimicasscnt,  pugnaturos  fuisse 

4  Praedam  tjiiuU^m]  Gronovius  7  Primo  in  conspccfn]  Statim  at- 
praedae  t/uod  cral  legcndum  suspica-  quo  liostis  conspcctus  erat.  Ad  pux- 
tur.  nani  «lie  |)roxinie  praecedenti  atiecti 

5  /{cf/ix  crrverunt  nnitni]  Rct/i  crc-  siti  venisseiit,  si  sfatiin  atque  con- 
vcrnnt  animi  CreviiTio  nia^is  place-  spexerant  liostem  diniii-assent.  Ce- 
ret.  terum   non   explicat   I.ivius,  cur  aut 

a  /'rarccii.irrunt\  Miinifestum  css4',     unde  sitim,  intervailo  facto,  levariiif. 
hanc   vocem   vacare  Crcvierius  rectc     CiiEV. 
monuit.   Dkak. 
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U.  C.  58i.apparebat.    Quum  Romani  quiessent,  stationibus  etiam  in- 

A.  C.  171- tra  vallum  reductis,  regii  quoque  in  castra  redeunt.     Hoc 

per  aliquot  dies  fecerunt,  sperantes  fore,  ut  Romani  equi- 

tes  abeuntium   novissimum  agmen  aggrederentur.     Inde 

certamine   orto,  quum   longius    a   castris   eos   elicuissent, 

facile,  ubiubi  essent,  se,  qui  equitatu  et  levi  armatura  plus 

58.      possent,  conversuros  aciem.     Postquam  inceptum  non  suc- 

cedebat,  castra  propius  hostem  movit  rex,  et  a  quinque 

Perseus      millibus  passuum  communiit.     Inde,  luce  prima  in  eodem, 

equitatum       ^  solebat,  loco  peditum  acie  instructa,  equitatum  omnem  8 

omnem  ad  /  '  ^  ,  i         •  i       •  tt- 

castia  hos-  levemque  armaturam  ad  castra  nostium  ducit.  V  isus  et 
tium  ducit.  plurimus  et  propior  solito  pulvis  trepidationem  in  castris 
Romanis  fecit.  Et  primo  vix  creditum  nuntianti  est,  quia 
prioribus  continuis  diebus  nunquam  ante  horam  quartam 
hostis  apparuerat.  Tum  sohs  ortus  erat.  Deinde  ut  plu- 
rium  clamore  et  cursu  a  portis  dubitatio  exempta  est,  tu- 
multus  ingens  oboritur.  Tribuni,  praefectique,  et  centu- 
riones  in  praetorium,  miles  ad  sua  quisque  tentoria  dis- 
currit.  Minus  quingentos  passus  a  vallo  instruxerat  Per- 
seus  suos  circa  tumuhim,  quem  CalUcinum  vocant.  Laevo 
cornu  Cotys  rex  praeerat  cum  omnibus  suae  gentis :  equi- 
tum  ordines  levis  armatura  interposita  distinguebat.  In 
dextro  cornu  Macedones  erant  equites :  intermixti  turmis 
eorum  Cretenses.  Huic  armaturae  Medon  Beroeaeus,  9 
equitibus  et  summae  partis  eius  Meno  Antigonensis  prae- 
erat.  Proximi  cornibus  constiterant  regii  equites,  et  mix- 1 
tum  genus,  delecta  plurium  gentium  auxiha :  Patrocles 
Antigonensis  hic  Paeoniae  praefectus  Didas  erant  prae-2 
positi.  Medius  omnium  rex  erat :  circa  eum  agema,  quod  3 
vocant,  equitumque  sacrae  alae.  Ante  se  statuit  fundi-4 
tores  iaculatoresque :  quadringentorum  manus  utraque  nu- 
merum  explebat.  lonem  Thessalonicensem  et  Timanora 
Consulis  Dolopem  iis  praefecit.  Sic  regii  constiterant.  Consul, 
acies.  intra  vallum  peditum  acie  instructa,  et  ipse  equitatum  om- 
nem  cum  levi  armatura  misit :  pro  vallo  instructi  sunt. 
Dextro  cornu  praepositus  C.  Licinius  Crassus,  consuhs  fra- 
ter,  cum  omni  Itahco  equitatu,  vehtibus  intermixtis:  si- 

8  EquUatum  omnern]    De  hac  vi-  locatos  fuisse  inter  comua  et  mediam 
ctoria  Macedonum   mentionem  facit  aciem,  in  qua  rex  erat.  Crev. 
Polybius  in  Excerpt.  Vatican.  xxviii.  2  Antkionensis  hic^    His  pro  hic 
I.  auctore    Gronovio    reposuerunt   Cre- 

9  Huic  armaturael  Milo,  sive  Mi-  vier.  et  Bekker. 

don,   sic   enim    olim    hic    legebatur,  3  Agema~\   Sic  vocavit  Livius,  supr. 

praeerat  levi  armaturae  Cretensium.  xxxvii.  40.  akim  mille  equitum  :  supr. 

Equitibus  praeerat  Meno  Antigonen-  51.    pedestrem    manum,    cetratorum 

sis,  et   insuper  summani   imperii   in  nempe  legionem.     Suidae  agema  est 

hac  parte,  id  est,   in  dextro   cornu,  agmen  antecedens  regem,  e  selectis 

habebat.  Crev.  equitibus  et  peditibus.  Crev. 

I  Froximi  cornibus^    Intellige  hos  4  Sacrae  alae]  cf.  Infr.  66. 
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nistro  M.  Valeriiis  Lacvinus  sociorum  cx  Graecis  populisU.  C.  581, 
equites  habebat,  et  eiusdem  gentis  lcveni  armaturam.    Me--^-  ^-  '7'- 

5diam  autem  aciem  cum  delectis  equitibus  extraordinariis 
tenebat  Q.  Mucius.  Ducenti  equitcs  Galli  ante  signa 
horum  instructi,  et  de  auxiliis  Eumenis  Cyrtiorum  gentis 
trccenti.     ThessaU  quadringenti   cquites  parvo   intervallo 

6super  laevum  cornu  locati.  Eumenes  rex  Attalusque  cum 
omni  manu  sua  ab  tergo  inter  postremam  aciem  ac  vallum 
steterunt. 

In  hunc  modum  maxime  instructae  acies,  par  ferme  59. 
utrimque  numerus  equitum  ac  levis  armaturae,  concurrunt,  rroelium. 
a  iunditoribus  iaculatoribusquc,  qui  praeccsserunt,  procUo 
orto.  Primi  omnium  Thraces,  haud  secus  quam  diu  clau- 
stris  retentae  ferae,  ira  concitati  cum  ingenti  clamore  in 
dcxtrum  cornu,  ItaHcos  equites,  incurrcrunt,  ut  usu  bclU 
et  ingenio  impavida  gens  turbarctur.  *  gladiis  hastas  pe- 
tere  pedites,  *  *  nunc  succidcrc  crura  equis,  nunc  iUa  suf- 

7  fodere.  Perseus,  in  mcdiam  invectus  aciem,  Graecos  primo 
impetu  avertit.  Quibus  quum  p^ravis  ab  tcrgo  instaret 
hostis,  ThessaloruEp  equitatus,  qui  a  lacvo  cornu  brevi  spa- 
tio  disiunctus  in  subsidiis  fuerat  extra  concursum,  primo 
spectator  certaminis,  deinde,  incUnata  re,  maximo  usui 
fuit.  Cedentcs  enim  sensim  integris  ordinibus,  postquam 
sc  Eumenis  auxiUis  adiunxerunt,  et  cum  co  tutum  inter 
onUncs  suos  receptum  sociis  fuga  dissipatis  dabant,  et, 
quum  minus  confcrti  hostcs  instarcnt,  progredi  etiam  ausi, 

«muUos  fugicntium  obvios  cxcepcrunt.  Nec  rcgii,  sparsi 
iam  ipsi  ]>assim  sequendo,  cum  ordinatis  ct  ccrto  inceden- 
tibus  gradu  manus  consererc  audcbaut.     Quum  victor  eque-  Rcx  oque- 

9Stri  procUo  rex,  '  Parvo  momcnto  si  adiuvisscnt,  dcbcl-'*'"  i"'^'^^'*' 
'  latum  esse;'  opportune  adhortanti  supcrvenit  phalanx, 
quam  sua  spontc,  ne  audaci  coepto  dcessent,  Ilippias  et 
Leonnatus  raptim  adduxerant,  postquam  pros})erc  pugnassc 
c(juitem  acceperunt.  Fiuctuante  rcge  intcr  spcm  metuni- 
(juctantac  rei  conandae,  Cretcnsis  Euandcr,  quo  niinistro 

5  Erjiiitibus  exlroordinariis^  cf.  hostium  acicm,  iu  laevum  cornu  iii- 
Su|>r.  xxvii.  12.  Vox  delccth  Cre-  vectus  esse.  Ita  nodum  explicat 
vicrio  susi)ccta  c»t,  ciui  aut  illam  cra-     Crcvicrius. 

dendam  cciisct,  aut  particulam  con-  8  lieffii,  sparsi  iain  ipsi]    Macedo- 

iiinctivam  addciidam   ])ost  ef/uiti/jus,  nes,  <|ui  et   ipsi,  dum  Hc<|Uiiiitiir  fu- 

ita  ut  ex  cquitiliu»  cxtraordinariis  dc-  piciitcs,  -ordincs  solvcraiit.     Niliil  in 

lccti  rursum  ali<|ui  fuissent,  qui  iscor-  hunc   lucum,  utpotc  clari  admodum 

8um  aKcrcnt.    cf.  folvb.  vi.  31.  scnsus,  annotassemus,  ni^i  Doiiiatius 

6  Supcr  Inevum  cornu^  Ultra  lae-  reffios  intellexissct  Eumcnis  militcs. 
vuni  coniu,  iii  subsidiis.  Cukv.  Cri:v. 

7  Inmcdiiim  inreclus  ariem,  firae-  9  ISi  adiurissent,  deliellatum  esse] 
rns  .  .  .  arcrtil]  (•iuiim  Gracci  noii  ViiIko  si  adiuri.\sel,  drhrllatum  esset 
iiicdium  coiiHulis  acicm,  scd  lacvum  le^itur.  Adiurissent  Walcliius  cnii-n- 
comii  tcncrcnt,  ncce«ik!  est  intcllinH-  davit,^  Ik-kkerus  lcctioncm  Krcvs- 
tiir  1'cnK'U!',  post  tcntatam  mcdiain  sigianani  probat. 
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U.  C.  58i.Delphis   ad  insidias  Eumenis  regis  usus  erat,  postquam 

A.  C.  i7i-agmen  peditum  venientium  sub  signis  vidit,  ad  regem  ac- i 

currit,  et  monere  institit,  'ne  elatus  felicitate  summam  re- 

'  rum  temere  in  non  necessariam  aleara  daret.    Si  contentus 

'  bene  re  gesta  quiesset  eo  die,  vel  pacis  honestae  conditio- 

'  nem  habiturum,  vel  plurimos  belli  socios,  qui  fortunam 

'  sequerentur,  si  bellare  mallet.'     In  hoc  consihum  pronior 

Receptui    erat  animus  regis.     Itaque,  collaudato  Euandro,  signa  re- 

canit.         fen'i,  peditumque  agmen  redire  in  castra  iubet,  equitibus 

receptui  canere. 

60.  Cecidere  eo  die  ab  Romanis  ducenti  equites,  duo  milHa, 
haud  minus,  peditum ;  capti  sexcenti  ferme  equites.  Ex 
regiis  autem  viginti  equites,  quadraginta  pedites  interfecti. 
Postquam  rediere  in  castra  victores,  omnes  quidem  laeti, 
ante  ahos  Thracum  insolens  laetitia  eminebat :  cum  cantu 
enim  superfixa  capita  hostium  portantes  redierunt.  Apud  2 
Romanos  non  maestitia  tantum  ex  male  gesta  re,  sed  pavor 

Cos.  trans  etiam  erat,  ne  extemplo  castra  hostis  aggrederetur.  Eu- 
Peneum  nicnes  suadere,  ut  trans  Peneum  transferret  castra:  ut  pro 
transfert.  munimento  amnem  haberet,  dum  perculsi  mihtes  animos 
colhfferent.  Consul  moveri  flajjitio  timoris  fatendi :  victus 
tamen  ratione,  silentio  noctis  traductis  copiis,  castra  m  ul- 
teriore  ripa  communit.  Rex,  postero  die  ad  lacessendos 
proeho  hostes  progressus,  postquam  trans  amnem  in  tuto 
posita  castra  animadvertit,  fatebatur  quidem  peccatum, 
quod  pridie  non  institisset  victis;  sed  ahquanto  maiorem 
culpam  esse,  quod  nocte  foret  cessatum.  Nam,  ut  nemi- 
nem  ahum  suorum  moveret,  levi  armatura  immissa,  trepi- 
dantium  in  transitu  fluminis  hostium  deleri  magna  ex  parte 
copias  potuisse.  Romanis  quidem  praesens  pavor  demptus 
erat,  in  tuto  castra  habentibus:  damnum  inter  cetera  prae- 
cipue  famae  movebat.  Et  in  consiho  apud  consulem  pro 
se  quisque  in  Aetolos  conferebant  causam :  '  Ab  iis  fugae 
'  terrorisque  principium  ortum :  secutos  pavorem  Aetolo- 
'  rum  et  ceteros  socios  Graecorum  populorum.'  Quinque 
principes  Aetolorum,  qui  primi  terga  vertentes  conspecti 
dicebantur,  Romam  missi.  Thessah  pro  concione  laudati, 
ducesque  eorum  etiara  virtutis  causa  donati. 

61.  Ad  regem  spoha  caesorum  hostium  referebantur.     Do- 
Perseus      nat  cx    his,   ahis  arma  insignia,   ahis  equos ;    quibusdam 

captivos  dono  dabat.     Scuta  erant  supra  mille  quingenta ; 

1  Afimen  pedihirn]  Ita  Perizonius  aliud  teli  nomen  h.  1.  excidisse  Gro- 
emendavit  pro  vulg.  agmen  impedi-  novio  videtur.  Drakenborchius  rom- 
tum,  quod  nullo  modo  dici  potuit,  phaeis  vei  rumpiis  coniicit,  utpote 
quura  supr.  58.  phalanx  illa  dicitur  vocem,  quam,  ut  minus  notam,  librarii 
stetisse  eo  loco  instructa  quo  solebat,  incuriose  omiserint.  Roviphaea  erat 
ad  pugnam  parata.  gcnus  teli  Thracicum.    cf.  supr.  xxxi. 

2  Superjiaa]    Vocem    haslis    aut  39.  A.  Gell.  x.  25. 


suos  donat. 
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sloricae    thoracesque    mille    amplius    summam    explebant ;  U.  C.  581. 
galearum  gladiorumque  et  missilium  omnis  generis  maior-^-  ^'  ^"i^" 
aliquanto  numerus.     Haec,  per  se  ampla,  pleraque  multi- 
plicata  verbis  regis,  quae   ad  concionem  vocato  exercitu 
habuit :  '  Praeiudicatum  eventum  belU  habetis.     Mehorem 
'  partem  hostium,  equitatum   Romanum,  quo   invictos  se 

*  esse  gloriabantur,  fudistis.     Equites  enim  iUis  principes 

*  iuventutis,   equites  seminarium  senatus :    inde  lectos  in 

*  Patrum  numerum  consules,  inde  imperatores  creant.    Ho- 

*  rum  spoUa  pauUo  ante  divisimus  inter  vos.    Nec  minoreni 

*  de  legionibus  peditum  victoriam  habctis :  quae,  nocturna 

*  fuga  vobis  subtractae,  naufragorum   trepidationc  passim 
'  natantium  flumen  compleverunt.     Sed  taciUus  nobis  se- 

*  quentibus  victos  Peneum  superare  erit,  quam  iUis  trepi- 
*dantibus  fuit;  transgressique  extemplo  castra  oppugnabi- 

*  mus,  quac  hodie  cepissemus,  ni  fugissent.     Aut,  si  acie 

*  decernere  volent,  eundem  pugnae  pedestris  eventum  ex- 

*  spectate,  qui  equitum  in  certaminc  fuerit.'     Et  qui  vice- 
rant  alacres,  spoUa  caesorum   hostium  humeris  gercntes, 

4facinoi-a  sua  audivere,  cx  co,  quod  acciderat,  spem  futuri 
praecipicntes :  et  pedites,  aUena  gloria  accensi,  praecipue 
qui  Macedonum  phalangis  erant,  sibi  quoque  et  navandae 
regi  operae,  et  similem  gloriam  ex  hoste  pariendi,  occasio- 
nem  optabant.     Concione  dimissa,  postero   die  profcctus 

5  inde  ad  Mopselum  posuit  castra.  Tumulus  hic  ante  Tempe 
est  et  eminet  Larissae  medius  *  *. 

Ilomani,  non  absccdcntes  ab  ripa  Penei,  transtulerunt      02. 
in  locum  tutiorem  castra.     Eo  Misagcncs  Numida  venit 
cum  miUc  equitibus,  ])ari   peditum  numero,  ad   lioc  clc- 
phantis  duobus  et  viginti.     Per  eos  dies  consiUum  habcnti 

6rcgi  de  summa  beUi,  quum  iam  consedisset  ferocia  ab  re 
bcnc  gesta,  ausi  sunt  quidam  amicorum  consiUum  dare,  ut 

Tsecunda  forluua  in  conditioncm  honcstae  pacis  utcrctur 
potius,  quam,  spe  vana  evectus,  in  casum  irrevocabilem  se 
(hiret.     '  Modum  imponcre  secundis  rcbus,  nec  nimis  cre- 

*  dere  scrcnitati  praescntis  fortunac,  prudcntis  lioniinis  et 

*  mcrito  feUcis  essc.     Mittcret  ad  consulcm,  (jui  focdus  in 
'  ca.sdem  k'gcs  renovarent,  (piibus  PliiUppus  patcr  eius  pa- 

*  cem  ab  T.  Quinctio  victore  accepissct.     Nc(juc  finiri  bcl- 

3  Afille  nmjilius  summrim]    Am-     aiictorc  Sigonio,  Crevier.  ct  Drakcnb. 
pliiis   f|uain    siiiiiinain    niille    partiin     proliaiit. 

loricanim,  partim  tlioracum.  Diiak.  6  Dr  summa  belli]  V occm  bc/li  ni\- 

4  /■'ficiniira  iiua\    Itu  correxit  Clro-     didit  Drukenborchius,  probantc  IJck- 
noviuH  vulgatani  lectioncm  titi/c  ora     kcro. 

nuu,  c|une   merito  Crevierio   aliisque  7  /;*  coudiliniicm]     Ita  cnicndavit 

ditiplicet.  (ironoviu»  pro  cnndilionc,  «c.  ut  ho- 

*,  Ad  Afnpsc/um]  Afopsium  nomcn  ncHtac  pacis  conditio  inipetrarctur. 
urbis,  cpiod  apud  Stcphanum  cxstat. 
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Perseus 
pacem  jtc- 

tit. 


U.  C.  581. 'luin  magnificentuis,  quara  ab  tam  memorabili  pugna ; 
'neque  spem  firmiorem  pacis  perpetuae  dari,  quam  quae 
'  perculsos  adverso  proelio  Romanos  molliores  factura  sit  ad 
'  paciscendum.  Quod  si  Romani  tum  quoque  insita  per- 
'  tinacia  aequa  aspernarentur,  deos  hominesque  et  modera- 
'  tionis  Persei,  et  illorum  pervicacis  superbiae,  futuros  testes.' 
Nunquam  ab  talibus  consiliis  abhorrebat  regis  animus. 
Itaque  plurium  assensu  comprobata  est  sententia.  Legati, 
ad  consulem  missi,  adhibito  frequenti  consilio,  auditi  sunt. 
Pacem  petiere,  '  vectigal,  quautum  Philippus  pactus  esset,  S 
'  daturum  Persea  Romanis'  poUiccntes;  '  urbibus,  agris, 
'  locisque,  quibus  Philippus  cessisset,  cessurum  primum.' 
Haec  legati.  Summotis  his,  quum  consultarent,  Romana 
constantia  vicit  in  consilio.  Ita  tum  mos  erat,  in  adversis 
vultum  secundae  foitunae  gerere,  moderari  animos  in  se- 
cundis.  Responderi  placuit,  'Ita  pacem  dari,  si  de  summa 
'  rerum  Uberum  senatui  permittat  rex  de  se  deque  universa 
'  Macedonia  statuendi  ius.'  Haec  quum  renuntiassent  le- 
gati,  miraculo  ignaris  moris  pertinacia  Romanorum  esse ;  9 
et  plerique  vetare,  amplius  mentionem  pacis  facere :  ukro 
mox  quaesituros,  quod  oblatum  fastidiant.  Perseus  hanc 
ipsam  superbiam,  quippe  ex  fiducia  virium  esse,  timere :  et, 
summam  pecuniae  augcns,  si  pretio  pacem  emere  posset, 
non  destitit  animum  consuhs  tentare.  Postquam  nihil  ex 
eo,  quod  primo  responderat,  mutabat,  desperata  pace,  ad 
Sycurium,  unde  profectus  erat,  redilt,  belH  casum  de  in- 


Frustra. 


tegro  tentaturus. 


63 


)0. 
Graeci  fv.- 
vent  Per- 
seo. 


ILiliarti 
oppugua- 


tio. 


Fama  equestris  pugnae,  vulgata  per  Graeciam,  nudavit 
voluntates  hominuni.  Non  enim  sohim,  qui  partis  Mace- 
donum  erant,  sed  plerique,  ingentibus  Romanorum  obli- 
gati  beneficiis,  quidam  vim  superbiamque  experti,  laeti  i 
eam  famam  accepere :  nou  ob  aliam  causam,  quam  pravo 
studio,  quo  etiam  in  certaminibus  ludicris  vulgus  utitur, 
deteriori  atque  infirmiori  favendo.  Eodem  tempore  in  2 
Boeotia  sum.ma  vi  Hahartum  Lucretius  praetor  oppugna- 
bat:  et,  quanquam  nec  habebant  externa  auxiha  obsessi, 
praeter  Coronaeorum  iuniorcs,  qui  prima  obsidione  moe- 
nia  intraverant,  neque  sperabant,  tamen  ipsi  animis  magis, 
quam  viribus,  resistebant.  Nam  et  eruptiones  in  opera 
crebro  faciebant:  et  arictem  admotum,  hbramento  plumbi 


8  Pucem  peliere]  Petiere  a  manu 
Perizonii  est.  Petere  Crevierius  tue- 
tur,  qui  tamen  vocem  polltcentes  eii- 
ciendam  censet. 

9  Afiraculo  iynaris^  sc.  Pertinacia 
Romanorum  miraculo  erat  Mucedo- 
iiibus,  ignaris  mori.s  Roniani. 

1  Vim  siipcrbiamque  e.rpcrti]  Rectc 


Gronovius  existimat  e.xcidisse  vocem 
J\[acedonum,  vel  si  malueris,  Persei, 
aut  regis.  Hic  enim  Livius  loquitur  de 
iis  quos  Perseo  favisse  mirum  videri 
debeat.  Nec  vero  ille  in  Romanos 
tam  asperis  verbis  uteretur.  Crev. 

2  Favendo]   Favcndi  mavult  Gro- 
novius. 
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3gravatum,  ad  tcrrani  urgebant:  et,  si  qua  declinarent,  qui  ij.  c.  ^Sr. 
agebant,  ictuni,  pro  diruto  muro  novum  tumultuario  opere, -^-  ^-  '7'- 
raptim  ex  ipsa  ruinae  strage  congestis  saxis,  exstruebant. 
Quum  operibus  oppugnatio  lentior  esset,  scalas  per  mani- 
pulos  dividi  praetor  iussit,  ut  corona  undique  nioenia  ag- 
gressurus ;  eo  raagis  suffecturam  ad  id  multitudinem  ratus, 
quod,  qua  parte  palus  urbem  cingit,  nec  attinebat  oppug- 
nari,  ncc  poterat.  Ipse  ab  ea  parte,  qua  duae  turres,  quod- 
que  inter  eas  muri  erat,  ruerant,  duo  millia  militum  de- 
lectorum  admovit ;  ut  eodem  tempore,  quo  ipse  transcen- 
dere  ruinas  conaretur,  concursu  adversus  se  oppidanorum 
facto,  scalis  vacua  defensoribus  moenia  capi  parte  aliqua 
possent.  Haud  segniter  oppidani  vim  eius  arcere  parant. 
Nam  super  stratum  ruinis  locum,  fascibus  aridis  sarmen- 
torum  iniectis,  stantes  cum  ardentibus  facibus  acccnsuros 
ea  se  saepe  minabantur,  ut,  incendio  intersaepti  ab  hoste, 
spatium  ad  obiiciendum  interiorem  murum  haberent.  Quod 
inceptum  eorum  fors  impediit.  Nam  tantus  repente  effu- 
sus  est  imber,  ut  nec  accendi  facile  pateretur,  et  exstin- 
gueret  accensa.  Itaque  et  transitus  pcr  distracta  fumantia 
virgulta  patuit ;  et,  in  unius  loci  praesidium  omnibus  ver- 
sis,  moenia  quoque  pUiribus  simul  partibus  scahs  capiun- 
tur.  In  priino  tumultu  captae  urbis  scniorcs  impubesque, 
quos  casus  obvios  obtuht,  passim  caesi :  armati  in  arcem 
confugcrunt:   et  postero  die,  quum  spei  nihil  supcresset, 

^deditione  facta,  sub  corona  venierunt.  Fuexunt  autem  duo 
millia  ferme  et  quingenti.  Ornamcnta  urbis,  statuae  et 
tabulac  pictae,  et  quicquid  pretiosae  j)raedac  fuit,  ad  naves 

5  delatum  :  urbs  diruta  a  fundamentis.  lude  Thebas  (hictus 
cxercitus:  quibus  sine  certamine  receptis,  urbem  tradidit 
exsuHbus,  et  qui  Romanorum  partis  erant:  adversae  factio- 

6nis  hominum,  fautorumque  regis  ac  Maccdoniun  faniihas 
sub  corona  vendicUt.  Ilis  gestis  in  Boeotia,  ad  marc  ac 
naves  rediit. 

Quum  liaec  in  Boeotia  gerercntur,  Pcrseus  ad  Sycurium  64. 
stativa  (heruui  alicjuot  habuit.  Ubi  (luum  au(hsset,  raptlm  Pctscus 
Romanos  circa  ex  agris  demessum  frumcntum  convchcre,  J''"^)"*  <^"''" 

c?  '  tra  Konia- 

na  iiicen- 
dere  vult. 

3  El,  *i  qua  cleclinarent]  sc.  Et,  si  cietas,  et  fidei  legatorum  Ronianorum 
cjua  dccliiiarent  ictuni  niolis  illius  civitatcin  conimcndavis,se  :  ct  supr.  46. 
jjjumheac,  qui  aRchant  arietem,  ac  tentati  a  Perseo,  nihil  inoti  sunt.  Vel 
proinde  ali<(uam  muri  partem  j>roru-  igitur  hic  alicuius  alterius  civitati.s  no- 
erent.  Ckkv.    cf.  supr.  xxxviii.  5.  men  posuenit  Livius,  vel  aliijuid  omi- 

4  Sub  coroiia  venierunt'\  cf.  Supr.  sit  dc  Thehanis,  unde  nos.se  posse- 
ii.  17.  ix.  47.  mus,  cur  adversus  eos  Romanus  ex- 

5  fnde    Thebas   durtuii  e.rercitHs]     ercitus  ducatur.  Crkv. 

Atijui    supr.   44.  Thcliani  mcmoraii-  6   Fnmilias]    Servos  et   hoiiu.    cf. 

tur  decrevissu  ut  toUcretur  regiu  no-     supr.  iii.  55. 
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tr.  C.  sSi.deinde  ante  sua  quemque  tentoria  spicas  fascibus  desecan-7 
A.  C.  i7i-tera,  quo  purius  frumentum  tereret,  ingentes  acervos  per 
tota  castra  stramentorum  fecisse  :  ratus  incendio  opportuna 
esse,  faces,  taedamque,  et  malleolos  stuppae  illitos  pice 
parari  iubet :  atque  ita  media  nocte  profectus,  ut  prima 
luce  aggressus  fallei-et.  Nequicquam.  Primae  stationes 
oppressae  tumultu  ac  terrore  suo  ceteros  excitaverunt : 
signumque  datum  est  arma  extemplo  capiendi;  simulque 
in  vallo,  ad  portas,  miles  instructus  erat,  et  intentus  pro- 
pugnationi  castrorum.  Perseus  et  extemplo  circumegit 
aciem,  et  prima  impedimenta  ire,  deinde  peditum  signa 
ferri  iussit.  Ipse  cum  equitatu  et  levi  armatura  substitit 
ad  agmen  cogendum;  ratus,  id  quod  accidit,  insecuturos 
ad  extrema  ab  tergo  carpenda  hostes.  Breve  certamen 
levis  armaturae  maxime  cum  procursatoribus  fuit.  Equites 
peditesque  sine  tumultu  in  castra  redierunt. 

Demessis  circa  segetibus,  Romani  ad  Cranonium  in- 
tactum  agrum  castra  movent.  Ibi  quum  securi,  et  propter 
castrorum  longinquitatem,  et  viae  inopis  aquarum  difficul- 
tatem,  quae  inter  Sycurium  et  Cranona  est,  stativa  habe- 
rent ;  repente  prima  luce  in  imminentibus  tumuHs  equitatus 
resius  cum  levi  armatura  ^asus  ingentem  tumultum  fecit. 
Pridie  per  meridiem  profecti  ab  Sycurio  erant":  peditum 
agmen  sub  luce  rehquerant  in  proxima  planitie.  Stetit 
pauUisper  in  tumuhs,  elici  posse  ratus  ad  equestre  certa- 
men  Romanos.  Qui  postquam  nihil  movebant,  equiteni 
mittit,  qui  pedites  referre  ad  Sycurium  signa  iuberet :  ipse 
mox  insecutus.  Romaui  equites,  modico  intervallo  se- 
quentes,  sicubi  sparsos  ac  dissipatos  invadere  possent,  post- 
quam  confertos  abire,  signa  atque  ordines  servantes,  vide- 
runt,  et  ipsi  in  castra  redeunt. 
65.  Inde,  offensus  longinquitate  itineris,  rex  ad  Mopselum 

castra  movit :  et  Romani,  demessis .  Cranonis  segetibus,  in 
Phalannaeum  agrum  transeunt.  Ibi  quum  ex  transfuga 
cognosset  rex,  sine  ullo  armato  praesidio  passim  vagantes 
per  agros  Romanos  metere,  cum  mille  equitibus,  duobus 
milhbus  Thracum  et  Cretensium  profectus,  quum,  quan- 
tum  accelerare  poterat,  eifuso  agmine  isset,  iraproviso  ag- 
gressus  est  Romanos.  luncta  vehicula,  pleraque  onusta, 
mille  admodum  capiuntur,  sexcenti  ferme  homines.  Prae- 
dam  custodicndara  ducendamque  in  castra  trecentis  Cre- 
tensiura  dedit.  Ipse,  revocato  ab  eifusa  caede  equite  et 
rehquis   peditum,  ducit   ad  proximum   praesidium,   ratus 

7  Fascibus  desecanfem]  sc.  De  fas-  multo  leviore  operade  fascibus,quain 
cibus,  in  quos  compactum  fuit  de-  si  singulae  colligendae  fuissent,  dese- 
messum  frumentum.     Quippe  spicas     cari  potuisse  facile  apparet.  Doer, 
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haud  magno  certamine  opprimi  posse.     L.  Pompeius  tri-u.  C.  5S1. 
bunus  militum   praeerat,  qui    perculsos  milites  repentino-^-  ^-  '7i. 
hostium  adventu  in  propinquum  tumukim  recepit,  loci  se 
praesidio,  quia  numcro  et  viribus  impar  erat,  defensurus. 
Ibi  quum  in  orbem  milites  coegisset,  ut  densatis  scutis  ab 

-ictu  sagittarum  et  iaculorum  sese  tuercntur,  Perseus,  cir- 
cumdato  armatis  tumulo,  alios  ascensum  undique  tentare 
iubet,  et  cominus  proelium  conserere,  alios  eminus  tela  in- 
gerere.  Anceps  Romanos  terror  circumstabat:  nam  neque 
conferti  pugnarc  propter  eos,  qui  ascendere  in  tumulum 
conabantur,  poterant:  et,  ubi  ordines  procursando  solvis- 

8sent,  patebant   iaculis  sagittisque.     Maxime   cestrosphen- Cestro- 
donis  vulnerabantur.      Hoc  illo  bello  novum  genus  teli  in-  sphendo- 
ventum  est.    l^ipahne  spicuhun  ha.stih  semicubitah  infixum   '^^  ^'"' 

9crat,    crassitudine    digiti.     Iluic    abiegnae    breves  pinnae 

I  tres,   vehit  sagittis  soient,   circumdabanlur :   funda  media 
duo  funalia  imparia  habebat.     Quum  maiori  nisu  hbratum 

■jfunditor  habena  rotaret,  cxcussum,  velut  glans,  emicabat. 
Quum  et  hoc,  et  aho  omni  genere  telorum,  pars  vuhierata 
niihtum  esset,  nec  facile  iam  arma  fessi  sustinerent,  instarc 
rex,  ut  dederent  se,  fidem  dare,  praemia  interdum  ])olh- 
ceri :  nec  cuiusquam  ad  deditionem  flectebatur  aniraus ; 
quum  ex  ins})crato  iam  obstinatis  mori  spcs  affulsit.  Nam 
quum  ex  frumcntatoribus  refugicntes  quidam  in  castra  nun- 
lia.ssent  consuh,  circumsidcri  praesidium  ;  motus  periculb 
tot  civium  (nain  octingenti  ferme,  et  omnes  Romani  erant) 
cum  cquitatu  ac  lcvi  armatura  (acccsscrant  nova  auxiha, 
Numidae  peditcs  e(iuites([ue  et  clcphanti)  ctustris  cgreditur: 
et  tribunis  niihtum  impcrat,  ut  lcgionum  signa  sc(iuantur. 
Ipse,  vehtibus  ad  firmauda  lcvium  armorum  auxilia  adie- 
ctis,  ad  tuniuhun  jiraececht.  Consuhs  latcra  tegunt  Eu- 
mcnes,  Attahis,  et  ^lisagcncs,  rcguhis  Numidarum.  Quum  OG. 
in  conspcctu  prima  signa  suorum  circumscssis  fucrunt,  Ro- 
manis  (luidcm  ab  uhima  dcsperatione  recreatus  est  animus: 
Perseus,  cui  primum  omnium  fuerat,  ut,  contentus  fortuito 
succcssu,  captis    ah^juot  frumcntatoribus   occisisquc,    non 

8  ('e»trosplicndonW\  De.scriptioncm  du])liccm,altcrani  alteri  contincntcm. 

huius  teli  cum  illa,  quam  Suiilas  in  2   llahena   rotarel]     Funnlia  duo 

voce  Ktarpos  verliis,  ut  crgditur,  Po-  illa,  altcrum  longius,  altcrum  brevius, 

lybii  dcdit.  contulit,et  utnmu|ue  i)lu-  erant.     Lonj^ius  eircunia^el)at  et  re- 

ribuH  iilu.Htravit  Lipnius  l*oliorcet.  iv.  tinebat  nianii  funditor,  et  hacc  fuit, 

3.   Dhak.  ut  Iioe  loco  dicitiir,  Art/yf/irt  .•  brevius 

<)  /fiiir  (i//irg>iar  ...  piniine  trr.t]  lin  vcro,  cum    telum    libratum  einittere- 

correxit  Krevssijiius  pro  \u\g.  huic  a/i  tur,  e  manu   funditoriH  dimittebatur, 

libramen  piiinae  trei.  «ive  8oIvehatur.     llaec  a  Polybii  ver- 

I   Funda  nieilia]   rc.  Medio  hastili  bin  iriferenda  Doerinj^iuM  monet.     Ce- 

inhaerebat   funda,  «ed  ca  du|dex,  ut  terum   aimi/.v  dicitur   iiiuior,  <|uia,   ut 

latior  eiuH  xinuH  telum  meliwH  libraret.  LipsiuH  obnervut,  tfwi/i/ior  fuit,  <|unm 

luiiii  funalia  dtio  inter|iretor  fuiidani  iii  aliin  fundi». 
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U.  C.  58i.tereret  tempus  in  obsidione  praesidii;  secimdum,  ea  quo- 

A.  C.  171- que   tentata  utcunque,   quum   sciret   nihil  roboris  secum 

esse,  dum  liceret  intacto,  abire ;  et  ipse  hostium  adventum, 

elatus  successu,  mansit,  et,  qui  phalangem  arcesserent,  pro- 

pere  misit.     Qua  et  serius,  quam  res  postulabat,  et  raptim 

acta,  turbati  cursu  adversus  instructos  et  praeparatos  erant 

adventuri.     Consul  anteveniens  extemplo  proelium  con- 

seruit.     Primo  resistere  Macedones  ;  deinde,  ut  nulla  re 

pares  erant,  amissis  trecentis  peditibus,  viginti  quattuor 

primoribus  equitum  ex  ala,   quam    Sacram  vocant,   inters 

quos  Antimachus  etiam  praefectus  alae  cecidit,  abire  co- 

nantur.     (^eterum  iter  prope  ipso  proelio  tumultuosius  fuit. 

Phalanx,  abs  trepido  nuntio  accita,  quum  raptim  ducere- 

tur,  primo  in  angustiis  captivorum  agmini  oblata  vehicu- 

hsque  frumento  onustis:  iis  caesis,  ingens  ibi  vexatio  par-^ 

tis  utriusque  fuit,  nullo  exspectante,  ut  utcunque  expHca-g 

retur  agmen,  sed  armatis  detrudentibus  per  praeceps  impe- 

dimenta,  (neque  enim  aliter  via  aperiri  poterat)  iumentis, 

quum  stimularentur,  in  turba  saevientibus.     Vix  ab  incon- 

dito    agmine    captivorum   expedierant   sese,    quum    regio 

agmini  perculsisque  equitibus  occurrunt     Ibi  vero  clamor 

iubentium  referre  signa  ruinae  quoque  prope  similem  tre- 

pidationem  fecit :  ut,  si  hostes,  introire  angustias  ausi,  lon,- 

gius  insecuti  essent,  magna  clades  accipi  potuerit.    Consul, 

^    recepto  ex  tumulo  praesidio,  contentus  modico  successu,  in 

castra  copias  reduxit.     Sunt,  qui  eo  die   magno   proeHo 

pugnatum  auctores  sint:   octo  milha  hostiura  caesa,  in  his 

Sopatrum  et  Antipatrum  regios  duces :  vivos  captos  circi- 

ter  duo  milha   octingentos,  signa   mihtaria  capta  viginti       i 

septem.     Nec  incruentam  victoriam  fuisse :  supra  quattuor       I 

miUia  et  trecentos  de   exercitu  consuhs  cecidisse :    signa       ■ 

sinistrae  alae  quinque  amissa.  7 

67.  Hic  dies  et  Romanis  refecit  animos,  et  Persea  percuht, 

Perseus  in  ut,  dies  paucos  ad  Mopselum  moratus,  sepukurae  maxime 

Macedo-     jj^jiitujn  amissorum  cura,  praesidio  satis  vahdo  ad   Gon- 
mam  redit.  ,.  •      tt         i      •  •  •  rn-         i 

num  relicto,  m  Macedoniam  reciperet  copias.     1  imotheum 

quendam  ex  regiis  praefectis  cum  modica  manu  rehnquit 

3  Ex'  ala,  quam  Sacram  vocant^l  dationem  Heusingeri  secutus,  qui  iis 
lam  mentio  facta  est  Sacrarum  ala-  caesis  delet.  Aliquid  mendi  in  voce 
rum  supr.  58.  rursusque  fiet  infr.  xliv.  caesis  latere  iam  monuerat  Crevier. 
42.  Suspicamur  illas  equitum  alas  5  Ingens  ibi  vexaiio  parfis  ulrius- 
circa  ipsum  regem  solitas  esse  pug-  gue]  Tum  phalangis,  tum  Creten- 
nare,  ei  tuendo  speciatim  addictas,  sium,  qui  deducebant  eaptivos  et  prae- 
unde  et  ipsis  fortasse  Sacrarum  no-  dam.  Crev. 

men  inditum.     Nec  aliam  esse  duci-  6   Ut  utcunque  e.rpUcaretur']  Dum 

mus  regiam  alam,  memoratam  Livio  pro  ut  reposuit  Bekker.  auctore  Gro- 

8upr.  xxxvii.  40.  Crev.  novio. 

4  Frumento  onustisl  Verbum  hae-  7  Si)iistrae  alae'\  Sinistri  sociorum 
sit  post  onustis  inseruit  Bekker.  emen-  peditum  corporis. 
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ad  Philam,  iiissum  Magnetas  ex  propinquo  tentare.  Quuni  u.  C.  581. 
Pellam  venisset,  exercitu  in  hiberna  dimisso,  ipse  cum-'^- t^.  171. 
Cotye  Thessalonicam  est  profectus.  Eo  fama  aftcrtur, 
Atlesbim  regulum  Thracum,  et  Corragum  Eumenis  prae- 
fectum,  in  Cotyis  fines  impetum  fecisse,  et  regionem,  Ma- 
renen  quam  vocant,  cepisse.  Itaque,  dimittendum  Cotyn 
ad  sua  tuenda  ratus,  magnis  proficiscentem  donis  prosequi- 
tur.     Ducenta  talenta,  semestre  stipendium,  equitatui  nu- 

8  merat,  quum  primo  annuum  dare  constituisset. 

Consul,  postquam  profectum  Persea  audivit,  ad  Gonnum  Cos.  in  hi- 
castra  movet,  si  potiri  oppido  posset.     Ante  ipsa  Tempe  ^^^\^  «e 
in  faucibus  situm,  Macedoniae  claustra  tutissima  praebet, 
et    in    Tiiessaham    opportunum    Macedonibus   decursura. 

9  Quum  et  loco  et  praesidio  vahdo  inexpugnabihs  restitisset, 
abstitit  incepto.  In  Perrhaebiam  flexis  itineribus,  MaUoea 
primo  impetu  capta  ac  direpta,  Tripoh  ahaque  Perrhaebia 
recepta,  Larissam  rediit.  Inde  Eumene  atque  Attalo  do- 
mum  remissis,  Misagenem  Numidasque  in  hiberna  in 
proximis  Thessahs  urbibus  distribuit :  et  partem  exercitus 
ita  per  totam  Thessaham  divisit,  ut  et  hiberna  commoda 
omnes  haberent,  et  praesidio  urbibus  essent.  Q.  Mucium 
legatum  cum  duobus  miUibus  ad  obtinendam  Ambraciam 
misit.  Graecarum  civitatium  socios  omnes  praeter  Achaeos 
dimisit.  Cum  exercitus  parte  profectus  in  Achaiam  Phthio- 
tim,  Pteleum  desertum  fiiga  oppidanorum  diruit  a  funda- 
mentis,  Antrona  voluntate  colentium  recepit.  Ad  Laris- 
sam  deinde  exercitum  admovit  l'rbs  deserta  erat;  in 
arcem  omnis  multitudo  concesserat:  eam  oppugnare  ag- 
greditur.  Primi  omnium  Macedones,  regium  praesidium, 
metu  excesserant.  A  quibus  relicti  oppidani  in  deditio- 
nem  extemplo  veniunL  Dubitari  inde,  utrum  Demetrias 
prius  aggredienda  foret,  an  in  IJoeotia  aspiciendae  res. 
rhebani,  vexantibus  eos  Coronaeis,  in  Boeotiam  arcesse- 
bant.  Ad  horum  preces,  quia  hibemis  aptior  regio,  quain 
Magnesia  erat,  in  Boeotiam  duxit. 

8  Quum  primo  annnum  dare  con-  notatur  Persei  avarilia.  Crev. 

slituisiiet]     Semestre  tantum   stijicn-  9  IneTjtugnabilis  rentilisacl]  Vulg. 

dium  numcmvit,  (luamvis  primo  pol-  ren  esset  Ifgitur,  j>ro  (juo  ur/js  esst-t 

licitus  esset  solidum  iis  totius  anni  reponendum  coniieit  Gronovius. 
Htipendium    persolutum   iri.     Hac  re 
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PRAETORES  aliquot,  eo  quod  avare  et  crudeliter  provin- 
cias  administrassent,  damnati  sunt.  P.  Licinius  Crassus  pro- 
consid  complures  in  Graecia  urbes  expugnavit,  et  crudeliter 
diripuit.  Oh  id  captivi,  qui  ah  eo  suh  corona  venierant,  ex 
senatusconsidto  postea  restituti  sunt.  Item  a  ^jraejectis  clas- 
sium  Romanarum  multa  impotenter  in  socios  facta.  Res 
praeterea  a  Perseo  rege  in  Thracia  prospere  gestas  continet, 
victis  Dardanis  et  Hlyrico,  ciiius  rex  erat  Gentius.  Motus, 
qui  in  Hispania  ah  Olonico  factus  erat,  ipso  interempto  con- 
sedit.  M.  Aemilius  Lepidus  a  censorihus  princeps  in  senatu 
lectus. 


T.   LIVII    PATAVINI 
L  I  B  E  R    XLIII. 


1  XT^  ADEM  acstatc,  qua  in  Thcssalia  cqucstri  pugna  vi-u.  C.  581. 

2  f^^  ccre  Romani,  lcoatus,  in  Illvricum  a  consule  missus,  A.  C.  171. 
opulcnta  duo  oppida  vi  atque  armis  cocgit  in  dcditioncm  ;  VT^  '^  '" 
omniaquc  iis  sua  concessit,  ut  opinione  clemcntiae  eos,  qui 
Carnuntem  munitam  urbem  incolebant,  alliceret.     Post- 

quara  nec,  ut  dcderent  sc,  compellere,  neque  capcre  obsi- 
dcndo  poterat ;  ne  duabus  oppugnationibus  ncquicquam 
fatigatus  milcs  esset,  quas  prius  intactas  urbes  rcliqucrat, 
diripuit. 

3  Alter  consul  C.  Cassius  nec  in  Gallia,  quam  sortitus  erat,  Cassii  Cos. 
memorabile  quicquam  gessit:   et  per  Illyricum  duccre  le- ^8  gestac. 
gioiics  in  Maccdoniam  vano  incepto  est  conatus.     Ingres- 

sum  hoc  itcr  consulcm  senatus  cx  Aquilcicnsium  lcgatis 
cognovit:  qui,  qucrcntes  coloniam  suam  novam  ct  infir- 
mam,  nccdum  satis  munitam,  intcr  infestas  nationcs  Istro- 
rum  ct  Illyriorum  cssc,  quum  pcterent,  ut  senatus  curac 
habcret,  quomodo  ea  colonia  munirctur,  intcrrogati,  vcl- 
lentne  cam  rcm  C.  Cassio  consuli  mandari  ?  rcspondcrunt, 
Cassium,  Acpiileiam  indicto  cxcrcitu,  profcctum  pcr  Illyri- 
cum  in  Maccdoniam  esse.  Ea  rcs  primo  incrcdibilis  vi.sa: 
ct  pro  sc  (juisquc  crcdcrc,  Carnis  forsitan  aut  Istris  bellum 
illatum.  Tum  Aquileicnscs,  nihil  se  ultra  scirc,  ncc  audcre 
affirmarc,  quam  triginta  dierum  frumcntum  militi  datum ; 
ct  duccs,  qui  cx  Italia  itinera  in  Macedoniaui  nosscnt,  con- 
quisitos  abdiictosquc.      Eniinvcro  senatus   iudignari,   tan- 

4  tum  consulcm  ausum,  ut  suam  provinciam  rclinqucrct,  in 
alicnam  transirct;  cxercitum  novo  pcriculoso  itincre  inter 
exteras  gentcs  ducerct,  viam  tot  nationibus  in  Italiam  ape- 

I    1'icere  fiomani]    sc.  Eo  proelio,  3  In  GaHia,  quam   sortHu.i  erat\ 

quod   Hupr.  xlii.  66.  narratur.     Cete-  Ceterum    supr.  xlii.  32.  Cassio  pro- 

rum   Liviu»,  civibus  Huis  favcns,  cla-  vincia  /lalia  evcnisso  dicitur,  quo  no- 

riorem    illam    pugnam  ibid.  59.  qua  niinc  Liguria  ct  Gallia  dcsignaban- 

victi  fuerant  Romani,  hoc  loco  dissi-  tur,  ut  Dukcru»  animadvertit. 

mulassc  videtur.  4  (''l  suam  proviiiciam  re/ini/uerei] 

1  I^i/aluji]   Cuiu.n  nomcn   excidit.  cf.  Su|)r.  xxvii.  43.      llinc  lcgcni  non- 

Vcrum   SigoniuH   Q.  Mucium    fuissc'  duni   liitiim  fui.s!*c  |)at«/t,  <|ua  cautum 

Bunpicatur,  cuiuH  in  ultimo  capite  libri  fuit,    ne   (|uis    spontc    dc    provineia, 

pnicco<lcntis  niciitio  fiictii  t-st.  <iuani  sortitus  i-rat,  cxirct. 

II  2 
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U.  C.  sSi.riret.  Decernunt  frequentes,  ut  C.  Sulpicius  praetor  tres 
A.  C.  i/i-ex  senatu  nominet  legatos,  qui  eo  die  proficiscantur  ex 
urbe ;  et,  quantum  accelerare  possent,  Cassium  consulem, 
ubicunque  sit,  persequantur ;  nuntient,  ne  bellum  cum  uUa 
gente  moveat,  nisi  cum  qua  senatus  gerendum  censuerat.  5 
Legati  hi  profecti,  M.  Cornelius  Cethegus,  M.  Fulvius,  P. 
Marcius  Rex.  Metus  de  consule  atque  exercitu  distulit 
eo  tempore  muniendae  Aquileiae  curam. 
2.  Hispaniae  deinde  utriusque  legati  aliquot  populorum  in 

Hispano-  senatum  introducti.  li,  de  magistratuum  Romanorum  ava- 
[^"\'''i^''^' ritia  superbiaque  conquesti,  nisi  genibus  ab  senatu  petie- 
gistr.  Rom.  ruut,  ne  se  socios  foedius  spoUari  vexarique,  quam  hostes, 
patiantur.  Quum  et  alia  indigna  quererentur,  manifestum 
autem  esset,  pecunias  captas;  L.  Canuleio  praetori,  qui 
Hispaniam  sortitus  erat,  negotium  datum  est,  ut  in  singu- 
los,  a  quibus  Hispani  pecunias  repeterent,  quinos  recupe-6 
ratores  ex  ordine  senatorio  daret,  patronosque,  quos  vel- 
lent,  sumendi  potestatem  faceret.  Vocatis  in  curiam  legatis 
recitatum  est  senatusconsultum,  iussique  nominare  patro- 
nos.  Quattuor  nominaverunt,  M.  Porcium  Catonem,  P. 
Cornehum  Cn.  F.  Scipionem,  L.  AemiHum  L.  F.  Paullum, 
C.  Sulpicium  Gallum.  Cum  M.  Titinio  primum,  qui  prae-  7 
tor  A.  ManHo,  M.  lunio  consuHbus  in  citeriore  Hispania 
fuerat,  recuperatores  sumpserunt.  Bis  ampliatus,  tertio  ab-  8 
solutus  est  reus.  Dissensio  inter  duarum  provinciarum 
legatos  est  orta :  citerioris  Hispaniae  populi  M.  Catonem 
et  Scipionem  ^  ulterioris  L.  Paullum  et  Gallum  Sulpicium 
patronos  sumpserunt.  Ad  recviperatores  adducti  a  citeri- 
oribus  populis  P.  Furius  Philus,  ab  ulterioribus  M.  Matie-  J 
nus.  Ille  Sp.  Postumio,  Q.  Mucio  consuHbus  trlennio  ante,  M 
hic  biennio  prius,  L.Postumio,  M.PopiUio  consuHbus,  prae- 
tor  fuerat.  Gravissimis  criminibus  accusati  ambo  ampHati- 
que :  quum  dicenda  de  integro  causa  esset,  excusati  exsiHi 
causa  solum  vertisse.  Furius  Praeneste,  Matienus  Tibur 
exsulatum  abierunt.  Fama  erat,  prohiberi  a  patronis  no- 
biles  ac  potentes  compeHare ;  auxitque  eam  suspicionem 
Canuleius  praetor,  quod,  omissa  ea  re,  delectum  habere 
instituit.  Dein  repente  in  provinciam  abiit,  ne  plures  ab 
Hispanis  vexarentur.  Ita,  praeteritis  silentio  obHteratis, 
in  futurum  consukum  tamen  ab  senatu  Hispanis,  quod  im- 
petrarunt,  ne  frumenti  aestimationem  magistratus  Romanus  g 

5  Censuerat]  Censuerit,  quod  le-  7  Cnm  Af.  Titinio]  Litem  apud  re- 
gendum  ad  marginem  notavit  Peri-  cuperatores  contra  Titinium  intende- 
zonius,  reposuit  Bekker.  runt. 

6  Quinos  recvperatores']  Qui  a  8  Bis  ampliatiis]  Bis  causa  Titinii, 
praetore  ad  privatas  controversias  di-  iit  amplius  de  ea  disceptaretur,  dilata 
rimendas  iudices  delegati  sunt.  cf.  est.  De  voce  aw!p/i«re  cf.  supr.  iv.  44. 
aupr.  xxvi.  48.  9  Ne  fntmenti  aestimationem}  Ma- 
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1  haberet ;  neve  cogeret  vicesimas  vendere  Hispanos,  quanti  u.  C.  581. 
ipsc  vellet:  et  ne  praefecti  in  oppida  sua  ad  pecunias  co--^-  ^.  171- 
gendas  imponercntur. 

Et  alia  novi  generis  hominum  ex  Hispania  legatio  venit.       3. 
Ex  militibus  llomanis  et  ex  Hispanis  mulieribus,  cura  qui- 
bus  connubium  non  esset,  natos  se  memorantes,  supra  quat- 
tuor  rnillia  hominum,   orabant,  ut  sibi  oppidum,  in  quo 
habitarent,   daretur.      Senatus  decrevit,  '  uti  nomina  sua 

2 '  apud  L.  Canuleium  profiterentur :  eorumque  si  quos  ma- 
'  numisisset,  eos  Carteiam  ad   Oceanum    deduci    placere. 

3  '  Qui  Carteiensium  domi  manere  vellent,  potestatcm  fore,  Carteia  co- 

4 '  uti  numero  colonorum  essent,  agro  assignato.     Latinara  ^oma. 
'  eam  coloniam  csse,  Hbertinorumque  appellari.' 

Eodem  tempore  ex  Africa  et  Guhissa  regulus,  Masinis-  Gulussa  et 
sae  fihus,  legatus  patris,  et  Carthaginienses  venerunt    Gu-'^saV9^'"" 
lussa  prior  in  senatum  introductus,  et,  quae  missa  erantyg^'^^" 
ad  bcHum  Macedonicum  a  patre  suo,  exposuit ;  et,  si  qua  mae. 

Spraeterea  vehent  imperare,  praestaturum  merito  popuh 
Romani  est  poUicitus :  ct  monuit  Patrcs  conscriptos,  ut  a 
fraude  Cartha";iniensium  caverent.  '  Classis  eos  may-nae 
'  parandae  consihum  ccpisse;  specie  pro  Romanis,  et  ad- 
'  versus  Macedonjis :  ubi  ea  parata  instructaque  esset,  ip- 
'  sorum  fore  potestatis,  quem  hostem  aut  socium  habeant.' 
Hanc  inicc  *  *  [Egit  deinde  Masinissae  causam  de  agro, 
de  op])idis,  quac  ablata  sibi  ab  eo  Carthaginienses  quere- 
rentur,  magnaque  contcntione  inter  regulum  et  legatos 
('arthaginienses  disceptatum.  Quae  ultro  citroque  iactata 
sint,  quid  a  senatu  rcsponsum  fuerit,  in  inccrto  cst.  Quie- 
vit  tamcn  vehit  sopita  liaec  controvcrsia  ])cr  ahquot  annos. 
Renovata  postca  in  acrc  bcHum  cxarsit,  quod  adversus  Ma- 

gistratibus   Romanis    frumentuni    iii  iie  arbitrio  Romani  magistratus  vice- 

domcsticum    usum    a    provincialibus  simas  vendcre  cogerentur. 
Bumere    liceljat,   sed,  (|uum    usu    in-         2  J-Jorumrjiie  si  </hos  manumisisset'] 

valuissct,  ut  j)ecuniam   sibi  pro  fru-  Ex  his  vcrbis,  et  appellatione  colo- 

mento  iiumerari  iuberent,  prucdaban-  niae  infra,  cui  nomeii  imponitur  fA- 

tur  in  eo  nuod  fnimentuin  pretio  ni-  bertinorum  colonia,  inferri  debet  hoa 

mis   aucto    aestimarcnt.     cf.   Cic.  in  servos  fuisse,  ac  proinde  natos  qx,  an- 

Verr.  iii.  70.      IJnde  videntur  IIis|)a-  cillis.      Qui    enini    noii    ex    legitimo 

ni    hic    impctravisse,    ut    si    velleiit  matrimonio  nascitur,  mutreni  sequitur 

magistratus  Komani  sibi  pro  frumento  ex  conimuni  gentium  iure.  CiiKV.   cf. 

pecuniam  nunierari,  acstiniatione  pu-  IJlpinn.  v.  §  9. 

blita  utereiitiir.  3    ^^m»   (.'arteiensium]     Siniile  de- 

I   Vicesimas  vendere]  Aiterum  fru-  cretum  inemoravit  Livius  de  Antiati- 

menti  geiius  erat.  f|uod  vendere  Ro-  lius,  supr.  viii.  14.  Ckkv. 
manis  [irovinciales  iubebaiitur.     Sci-  4  Latinam  eam  co/oniam]    cf  (Jaii 

licet  vicesiniiis  frumeiiti  publica  pc-  Inst.  i.§  17.  ulii  coiKiitioncscnumeran- 

ciiiiia  emere  magistratus  Uomani  de-  tur,  unde  maniimissus  iikmIo  (|iiiK  civi» 

bebaiit,  sed  ut  ex  ca  aliipiid  iii  siiuni  ]{i)inaiiiis,  nKidi)  I>atiiius  factiis  sit. 
((uaestum   averterent,  fnimentiim   vi-  e,  A/erilo  jio/iu/i  /iomuni]  iw.Vroul 

lisximo    pretio    aestiniabaiit.       liiiic  meritii    Roiiiaiiorum    iii    MiuiiniitHum 

llispanos  impetrassc  putat  Doiialiis,  postularciit. 
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U.  c.  sSi.sinissam  a  Poenis  susceptum,  cum  Romanis  gerendum  fuit, 
C.  171- nec  nisi  Carthaginis  interitu  finitum  est.  Hoc  anno  inve-6 
nimus  in  annalibus  puerum  factum  ex  virgine  sub  parenti- 
bus,  iussuque  haruspicum  deportatum  in  insulam  desertam. 
[Habita  sunt  a  C.  Cassio  consule  comitia,  quibus  creati 
consules  sunt  A.  Hostilius  Mancinus,  A.  Atilius  Serranus. 
Praetores  inde  facti,  M.  Raecius,  Q.  Maenius,  L.  Horten- 
sius,  Q.  Aelius  Paetus,  T.  Manlius  Torquatus,  C.  Hostihus. 
Decretae  consuhbus  provinciae  Itaha  et  Macedonia.  Itaha 
Atiho,  Hostiho  Macedonia  obvenit.  Praetores,  Raecius 
urbanam  iurisdictionem,  peregrinam  Maenius  sortitus  est. 
Classis  cum  ora  maritima  Graeciae  Hortensio  obtigit.  Re- 
liquae  praetoriae  provinciae  fuere  procul  dubio,  quemad- 
modum  anno  priore,  Hispania,  Siciha,  et  Sardinia.  Sed 
singulas  quinam  praetores  obtinuerint,  silentibus  veterura 
monumentis,  certo  sciri  non  potest.  Interim  P.  Licinius, 
quasi  ad  behum  non  cum  Perseo,  sed  cum  Graecis  geren- 
dum  missus  esset,  inanes  adversus  iustum  hostem  iras  in 
miseros  et  viribus  impares  vertit,  compluresque  in  Boeotia, 
iibi  hibcrnabat,  urbes  expugnavit,  et  crudehter  diripuit. 
Coronaei  maxime  vexati  quum  ad  senatum  confugissent, 
Patres  decreverunt,  ut  captivi,  qui  sub  corona  venissent,  in 
hbertatem  restituerentur.  Consuhs  crudehtatem  et  ava- 
ritiam  imitatus  est,  aut  etiam  superavit  Lucretius  praetor, 
qui  classi  praeerat,  adversus  socios  ferox,  hosti  spernendus. 
Siquidem  classem  ad  Oreum  stantem  adortus  repente  Per-  7 
seus,  naves  onerarias  frumentum  portantes  viginti  cepit, 
rehquas  depressit,  et  quattuor  etiam  quinqueremibus  poti- 
tus  est.  Res  etiam  prospere  gestae  in  Thracia  a  Perseo, 
quum  eo  ad  Cotyn  defendendum  adversus  Atlesbis  et  Cor- 
ragi  copias  devertisset.  Nec  vero  ipse  sibi  Cotys  defuit, 
vir  beho  strenuus,  consiho  praestans,  Thrax  genere  solo,  8 
non  moribus:  nara  et  unicae  sobrietatis  ac  temperantiae 
fuit,  idemque  clementia  et  moderatione  aninii  plane  araa- 
bihs. 

[Cuncta  Perseo  ex  voto  fluebant.  Nam  et  tunc  Epiro- 
tarum  gens  in  eius  partes  transiit,  auctore  Cephalo,  quem 
tamcn  ad  defectionem  nccessitas  magis  compuht,  quara 
vohmtas.  Is,  singulari  prudentia  et  constantia  praeditus, 
tum  quoque  optima  mente  erat.  Deos  enim  immortales 
prccatus  fuerat,  ut  behum  inter  Romanos  et  Persea  ne 
conflaretur,  neve  de  surama  rerum  decernerentur.  At  ex- 
orto  beho,  statuerat  ex  foederis  pracscripto  Romanos  iuvare : 
praeter  foederis  autcm  leges  nihil  ultro  facere,  nequc  ob- 

6  IIoc  rtttrto]  cf.  Plin.  H.  N.  vii.  4.         8  Thrax  ncnere  solo]  cf.  Polyb.  et 

7  Siquidem  clasi-em]    cf.  Plut.  in     Diodor.  apud  Valesjum, 
J'auIo. 
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9sequi  indecore  et  turpiter.  Tiirbavit  haec  consilia  Charo-  U.  C.  581. 
pus  quidam,  cius  Charopi,  qui  saltum  ad  Aoum  amnem^^-  ^-  '/'• 
T.  Quinctio  contra  PhiHppum  bellanti  aperuerat,  nepos, 
vihs  potentiorum  assentator,  et  mirus  cahminiarum  in  opti- 
mum  quemque  artifex.  Romae  educatus  fuerat,  missus  ab 
avo  in  urbem,  ut  hnguam  Romanam  Hterasque  perdisceret. 
Hinc  notus  carusque  plurimis  Romanorum,  quum  rever- 
tisset  domum,  natura  levis,  et  ingenio  pravus,  quum  et 
Romana  ei  amicitia  faceret  animos,  principes  viros  usque 
allatrabat.  Sed  primo  despiciebatur  ab  omnibus,  nec  uha 
eius  ratio  habebatur.  Postquam  autem  bellum  Persicum 
contlatum  cst,  quum  plena  omnia  suspicionum  in  Graecia 
essent,  muUis  palam,  pluribus  occulte  Perseo  studentibus, 
non  destitit  Ciiaropus,  eos,  qui  auctoritate  inter  Epirotas 
praestabant,  apud  Romanos  criminari.     Et  speciem  quan- 

►  (lam  coloremque  dabat  eius  calumniis  ea  necessitudo,  quae 
ohm  Cephalo  ceterisque  eandem  sectam  sequentibus  cum 
regibus  Macedonum  fuerat.  lam  vero  omnia  illorum  dicta 
factaque  mahgne  explorans,  et  in  peius  semper  detorquens, 
veritatemque  adiectis  detractisque,  quae  voluerat,  aduUe- 
rans,  fidcm  criminibus  faciebat.  Neque  his  tamen  com- 
movebantur  Cephalus  et  ii,  qui  eorundem  in  republica 
consiliorum  socii  erant,  freti  egregia  conscientia  ilhbatac 
crga  Romanos  fidei.  Verum  ubi  ilhs  criminationibus  au- 
rem  praebere  Romanos  senserunt,  et  principes  quosdam 
Actolorum,  quos  pariter  suspectos  fecerant  obtrectatorum 
calumniae,  Romam  abductos,  tum  dcmum  opus  esse  cre- 
didcrunt,  ut  sibi  ipsi  suisque  rcbus  consulercnt.  Quura 
autcm  nihil  succurrerct  practcr  rcgiam  amicitiam,  cuni 
Perseo  societatcm  inire  coacti  sunt,  ciqnc  gentem  suam  tra- 
dcrc.  Romae  A.  Ilostilius,  A.  Atilius  consules,  inito  ma- 
gistratu,  ct  peractis,  quac  divina  humanaque  in  urbe  et 
circa  urbcm  ficri  a  consulibus  mos  cst,  in  provincias  pro- 
fecti  sunt.  Ilostilius,  cui  Maccdonia  obtigcrat,  quum  in 
Thcssaliam  ad  exercitum  ])ropcrarct,  Epirum,  quac  non- 
duiii  ajicrte  dcfccerat,  ingrcssus,  liaud  multum  abfuit,  quin 
incidcret  in  Pcrsei  rcanus.  Thcodotus  cnim  (juidam  ct 
Philostratus,  rati  sese,  si  eum  rcgi  tradercnt,  magnani  gra- 
tiam  apud  Pcrsea  inituros,  et  gravissimuni  in  praesentia 
Romanis  damnum  illaturos,  ad  rcgcm  litcras  dcdcrc,  ut, 
(luanta  niaxima  ])()ssct  cclcritatc,  accnrrerct.  Quod  nisi 
ct  Pcrscuni  obiccta  a  Molossis  ad  Loum  annicni  mora  rc- 
tardassct,  et  cousul,  de  innninenti  pcriculo  nionitus,  ab 
inslituto  itinere  dcHcxisset,  vix  vidctur  crtugerc  poluissc. 


9  Tiir/ifivil  harr  ronsUlit]  Ilaoc,  ct     lybiu  ut  Diodoro  dcpromuntiir. 
t\x\m-  iii  hoc  cupitc  iiivciiiuiitur,  c  To- 
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¥.  C.  .sSi.Igitur  relicta  Epiro  navigavit  Anticyram,  unde  in  Thessa- 
A.  C.  i7i-liam  contendit.  Ibi  accepto  exercitu  ad  hostem  peiTexit. 
Sed  nihilo  fehcius  belkim  administravit,  quam  priore  anno 
gestum  fuerat.  Nam  et  proeho  commisso  cum  rege  pulsus 
est,  et  quum  prirao  per  EUmeam  vim  facere  tentasset,  de- 
inde  per  Thessaliam  occuke  mohri  iter,  ubique  occurrente 
Perseo,  vano  conatu  absistere  coactus  est.  Nec  Horten- 
sius  praetor,  cui  classis  obtigerat,  quicquam  satis  scite  aut 
fortunate  egit,  cuius  ex  rebus  gestis  nihil  ad  memoriam 
insignius  est,  quam  crudehs  et  perfida  urbis  Abderitarum 
direptio,  quum  intoleranda  sibi  imposita  onera  deprecaren- 
tur.  Igitur  Perseus  Romanos  iam  despiciens,  ac  velut9 
otiosus  plane  et  vacuus,  corollarii  vicem  in  Dardanos  ex- 
cursionem  fecit,  et,  decem  millibus  barbarorum  interfectis, 
ingentem  praedam  abduxit. 

[Movere  hoc  anno  Celtiberi  in  Hispania  bellum,  insti-    < 

gante  novo  duce  Olonico ;   Salondicum  quidam  vocant.    Is, 

summa  calliditate  ct  audacia,  hastam  argenteam  quatiens, 

vclut  coelo  missam,  vaticinanti  simihs,  omnium  in  se  men- 

tes  converterat.     Sed  quum  pari  temeritate  castra  praetoris 

Romani,  uno  furiosi  consilii  socio  assumpto,  sub  noctem 

adiisset,  praetorem  videlicet  obtruncaturus,  iuxta  tentorium 

ipsum  pilo  vigihs  exceptus  est :  socius  pares  stohdi  incepti 

poenas  luit.     Amborum  capita  praecidi  statim  iussit  prae- 

tor,  atque  hastis  suffixa  delectis  e  numero  captivorum  tradi 

4.       ad  suos  perferenda.     Hi]  *  *  tis  tantum  pavorem  ingressi  i 

U.  C.  582.  castra,  ostentantes  capita,  fecerunt,  ut,  si  admotus  extemplo 

''°'exercitus  foret,  capi  castra  potuerint.     Tum  quoque  fuga 

ingens  facta  est :  et  erant,  qui  legatos  mittendos  ad  pacem 

precibus  petendam  censerent:  civitatesque  complures,  eo 

nuntio  audito,  in  deditionem  venerunt.     Quibus  purganti- 

bus  sese,  culpamque  in  duorum  amentiam  conferentibus, 

qui  se  ultro  ad  poenam  ipsi  obtulissent,  quum  veniam  de- 

disset  praetor ;  profectus  extemplo  ad  alias  civitates,  omni- 

bus  imperata  facientibus,  quieto  exercitu  pacatum  agrum, 

qui  paullo  ante  ingenti  tumultu  arserat,  peragravit.     Haec 

lenitas  praetoris,  qua  sine  sanguine  ferocissimam  gentera 

domuerat,  eo  gratior  plebi  Patribusque  fuit,  quo  crudelius 

avariusque  in  Graecia  bellatum,  et  ab  consule  Licinio  et 

In  Lucre-  ab  Lucretio  praetore,  erat.     Lucretium  tribuni  plebis  ab- 

tium  inye-  sentera  concionibus  assiduis  lacerabant,  quum  reipublicae 

^un  ur  1  r.  ^,^^^^  abcsse  excusarctur :  sed  tum  adeo  vicina  etiam  inex- 

I  . . .  tis  tantum  pavoretn'\  Hoc  loco  sortitione    provinciarum.      Ad    h.aec 

desiderantur  comitia  consularia,  qui-  vero  desunt  res  a  P.  Licinio  procon- 

bus  A.  Hostilius  Mancinus  et  A.  Ati-  sule  in  Maccdonia  gestae.  Sigonius. 
lius    SeiTanus    consules    facti    sunt.         2    Ir/itHr    Perseus]     cf.    Plut.    in 

Hostilio    Macedonia    evenit,    Atilio  Pauio. 
Italia.     Item  comitia  praetoria  cum 
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plorata  erant,  ut  is  co  tempore  in  agro  suo  Antiati  esset,  U.  C.  582. 
aquamque  ex  raanubiis  Antium  ex  flumine  Loracinae  du--^-  ^-  '/o- 
ceret.     Id  opus  centum  triginta  millibus  acris  locassc  dici- 
tur.     Tabulis  quoque  pictis  ex  praeda  fanum  Aesculapii 
exornavit.     Invidiam  infamiamque  ab  Lucretio  averterunt  Abderita- 

2  in  Hortensium,  successorem  eius,  Abderitae  legati,  flentes  ["""  quere- 
antc  curiam,  querentesque,  '  oppidum  suum  ab  Hortensio  tensio. 

*  expugnatura  ac  direptura  esse.  Causam  excidii  fuisse 
'urbi,  quod,  quum  centum  millia  denarium  et  tritici  quin- 
'  quaginta  millia  modium  imperaret,  spatium  petierint,  quo 
'  dc  ea  re  ct  ad  Ilostilium  consulcm,  et  Romam  mitterent 
'  legatos.  Vixdura  ad  consulera  se  pervenisse,  et  audisse 
'  oppiduni    expugnatura,    principes   securi   percussos,    sub 

3  '  corona  cetcros  venisse.'  Indigna  res  senatui  visa :  decre- 
veruntque  eadera  de  Abderitis,  quae  de  Coronaeis  decre- 

4verant  priore  anno;  eaderaque  pro  concione  edicere  Q. 
Maeniuni  praetorera  iusserunt  Et  legati  duo,  C.  Senipro- 
nius  Blaesus,  Sex.  lulius  Caesar,  ad  restituendos  in  liber- 
tatem  Abderitas  missi.  lisdem  mandatum,  ut  et  Hostilio 
consuli  et  llortcnsio  praetori  nuntiarent,  senatum,  Abderi- 
tis  iniustum  bellura  illatura,  conquirique  onmes,  qui  in 
servitute  sint,  et  restitui  in  libertatcni,  aequura  censere. 

Eodeni  tcmpore  de  C.  Cassio,  qui   consul  priore  anno       5. 
fucrat,  tura  tribunus  militum  in  jNIaccdonia  cura  A.  Hosti-  Qucrelae 
lio  erat,  qucrelae  ad  senatura  delatae  sunt,  et  legati  regis  '^^  ^^^^- 
Galloruni  Cincibili  venerunt.     Frater  eius  verba  in  senatu 
fecit,  (picstus,  Alpinoruni  populorum  agros  sociorum  suo- 
rum  depopulatura  C.  Cassium  cssc,  ct  inde  multa  millia 
hominura  in  scrvituteni  abripuissc.    Sub  idcm  tempus  Car- 

6norum  Istrorumque  et  lapydura  legati  vencrunt:   'Duces 

*  sibi  ab  consule  Cassio  ])riraura  impcratos,  qui  in  Maccdo- 
'  niam  (hiccnti  cxcrcitum  iter  monstrarcnt:  pacatum  ab  sc, 
'  tantjuain  ad  aHud  bclhun  gercnduni,  abissc :  inde  ex  me- 
'  dio  regressum  itinere  hostiUtcr  pcragrasse  fines  suos:  pas- 
'  sim  rapinasque  ct  inccndia  facta:  ncc  sc  ad  id  locorura 
'  scirc,  ])roptcr  (luam  causam  consuh  ])ro  hostibus  fucrint.' 
Et  rcguio  CaUorum  abscnli,  ct  his  ]io])uhs  rcs])onsum  cst, 
'  Scnatum  ca,  quae  facta  qucrantur,  nc(]ue  scissc  futura, 


7  In  Hortemium,successorem]  Hinc  tct  ex  eo  quod  nunc  quoque  in  urbe 

apparct   Ilortcnsium  hoc  anno  prac-  sit ;  pcrcjrrinam,  cx  co  quod  collcga 

torem    fui»»c,    et    diutscni    cum    ora  eius  M.  Rctiu»*,  infr.  1 1.  ea  agat,  quae 

Gmeciae     marilimu     uortitum    e»sc.  ail   practori»  urbani  ofhciuni  pertine- 

Ckkv.  bant.  Ckkv. 

3  Indtgna  rei  senalui  visa]     Vox  5  He</is  (Jallorum]    kc.  Populi  cu- 

rrs  a  (ininov.  nianu  in  texliim  vciiit.  iusdain  'IVanwilpini,  ut  cx  scqucntibiis 

^  Q.  Atiienium  }>i'ii(oiem\   Hicba-  apjmrct. 

bcmuM  altcriiis   adbiu-    |>ractfiris    no-  6  lapyi/um]     Qui    iiitcr    IllyricoB 

nien  :  cui  iuriinlictionem  obtigi»8i'  pa-  popuio»  crant. 


106  TITI  LIVII 

U.  C.  583. '  neque,  si  sint  facta,  probare.  Sed  indicta  causa  damnari 
A.  C,  i70'*absentem  consularem  virum,  iniurium  esse,  quum  is  rei- 
'  publicae  causa  absit.  Ubi  ex  Macedonia  redisset  C.  Cas- 
'  sius,  tum,  si  coram  eum  arguere  vellent,  cognita  re  sena- 
'  tum  daturum  operam,  uti  satisfiat.'  Nec  responderi  tan- 
tum  iis  gentibus,  sed  legatos  mitti,  duos  ad  regulum  trans 
Alpes,  tres  circa  eos  populos  placuit,  qui  indicarent,  quae 
Patrum  sententia  esset.  Munera  mitti  legatis  ex  binis  7 
millibus  aeris  censuerunt.  Duobus  fratribus  regulis  hacc 
praecipua,  torques  duo  ex  quinque  pondo  auri  facti,  et 
vasa  argentea  quinque  ex  viginti  pondo,  et  duo  equi  pha- 
lerati  cum  agasonibus,  et  equestria  arma  ac  sagula ;  et  co- 
mitibus  eorum  vestimenta,  liberis  servisque.  Haec  missa : 
illa  petentibus  data,  ut  denorum  equorum  iis  commercium 
esset,  educendique  ex  Italia  potestas  fieret.  Legati  cum 
Gallis  missi  trans  Alpes,  C.  Laelius,  M.  Aemilius  Lepidus: 
ad  ceteros  populos  C.  Sicinius,  P.  Cornelius  Blasio,  T.  Mem- 
mius. 
6.  Multarum  simul  Graeciae  Asiaeque  civitatium  legati  Ro- 

•  mam    convenerunt.      Primi  Athenienses   introducti.      li, 

'  Se,  quod  navium  habuerint  miUtumque,  P.  Licinio  con- 
'suU  et  C.  Lucretio  praetori  misisse'  exposuerunt,  'quibus 
'  eos  non  usos  frumenti  sibi  centum  miUia  imperasse :  quod,  8 
'quanquam  sterilem  terram  arent,  ipsosque  etiam  agrestes 
'peregrino  frumento  alerent,  tamen,  ne  deessent  officio, 
'confecisse;  et  aUa,  quae  imperarentur,  praestare  paratos 
'esse.'  Milesii,  nihil  praestitisse  memorantes,  si  quid  im- 
perare  ad  beUum  senatus  veUet,  praestare  se  paratos  esse, 
Tcmplum  poUiciti  sunt.  Alabandenses  templum  LTrbis  Romae  se  fe- 
Urbis  Ro-  cigge  commemoraveruut,  hidosque  anniversarios  ei  divae 
instituisse :  et  coronam  auream  quinquaginta  pondo,  quam 
in  CapitoUo  ponerent,  donura  lovi  Optimo  Maximo,  attu- 
Usse,  et  scuta  equestria  trecenta :  ea,  cui  iussissent,  tradi- 
turos.  Donum  ut  in  CapitoUo  ponere,  et  sacrificare  Uce- 
ret,  petebant.  Hoc  et  Lampsaceni,  octoginta  pondo  coro- 
nam  afferentes,  petebant,  comraemorantes,  '  Discessisse  se 
'  a  Perseo,  postquara  Roraanus  exercitus  in  Macedoniam 
'  venisset,  quum  sub  ditione  Persei,  et  ante  PhiUppi  fuis- 
'sent.  Pro  eo,  et  quod  imperatoribus  Roraanis  orania 
'  pracstitissent,  id  se  tantura  orare,  ut  in  amicitiara  popuU 
*  Romani  reciperentur :  et,  si  pax  cum  Perseo  fieret,  exci- 
'  perentur,  ne  in  regiam  potestatem  reciderent.'  Ceteris 
legatis  coraiter  responsum ;  Lampsacenos  in  sociorum  for- 

7  Ex  binis  millibus  aeris^   Asscs,  supr.  xlii.  19.  uhi  asses  intelligendos 

qui  iam  ad  semuuciam  acrls  rcdacti  esse  addita  vox  summa  indicare  vide- 

erant,   non   milUa   ponrlo    ucri-s,   ])ic  tur. 
intelligi   censet  Drakenborcliius.    cf.         8  Cenlum  milHa']  sc.  Modiorum. 
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niulam  rcfcrre  Q.  Maenius  praetor  iu?sus.     Munera  omni-  U.  C.  581. 
bus  in  singulos  binum  millium  acris  data.     Alabandenses -^"  ^-  ^'<°' 
scuta  reportare  ad  A.  Hostilium  consulem  in  Macedoniam 
iussi. 
9      Et  ex  Africa  legati  simul  Cartliaginiensium,  tritici  de- 
cies  centum  millia  et  hordei  quingenta  indicantes  se  ad 
mare  devecta  habere,  ut,  quo  senatus  censuisset,  dcporta- 
rent.     '  Id  munus  officiumque  suum  scire  minus  esse,  quam 
*pro  meritis  populi  Romani  et  vohmtate  sua:  sed  saepe 

*  alias,  bonis  in  rcbus  utriusque  popuh,  se  gratorum  fide- 

*  humque  socium  muneribus  functos  esse.'  Item  Masinis- 
sae  legati,  tritici  eandem  summam  polhciti,  et  mihe  et 
ducentos  equitcs,  duodccim  clephantos:  et,  si  quid  ahud 
opus  esset,  uti  imjicraret  senatus :  aeque  propenso  animo, 
et  quae  ipse  uhro  poUicitus  sit,  pracstaturum  esse.  Gratiae 
et  Carthaginiensibus  et  regi  actae ;  rogatique,  ut  ea,  quae 
polhcerentur,  ad  Ilostihum  consulem  in  Macedoniam  de- 
portarent.  Lcgatis  in  singulos  binum  miUium  aeris  mu- 
nera  missa. 

Cretensium  legatis,  commemorantibus,  se,  quantum  sibi       7. 
imperatum  a  P.  Licinio  consule  esset  sagittariorum,  in  Ma- 
cedoniam  misisse,  quum  interrogati  non  infitiarentur,  'apud 
'Persea  maiorem  numcrum  sagittarioi-um,  quara  apud  Ro- 

*  manos,  mihtare,'  responsum  est :  '  Si  Crctcnses  benc  ac 
*naviter  dcstinarent  ])otiorem  popuh  Romani,  quam  regis 
*Persei,  amicitiam  habcre,  senatum  quoque  Romanum  iis, 

*  tanquam  certis  sociis,  rcsponsum  (hiturum  esse.  Interea 
'nuntiarcnt  suis,  placcre  senatui,  darc  ojieram  Cretenses, 
'ut,  quos  mihtes  intra  praesidia  regis  Persei  habercnt,  cos 
*primo  quoque  tempore  domum  revocarent.' 

Crctcnsibus  cum    hoc  responso   dimissis,   Chalcidcnscschalciilcn- 
1  vocati ;  quorum  lcgatio  ipso  introitu,   ob  id  quod  Mictio**^'»  l^o^ii'- 

princeps  corum  pedibus  captus  k'ctica  cst  introlatus,  uUi- 
2mac  neccssitatis  cxtcmplo  visa  rcs:  iu  (jua  ita  affecto  ex- 
cusatio  vak^tudinis,  aut  ne  ipsi  quidcni  jxtcnda  visa  forct, 
aut  duta  pctcnti  non  essct.  (iuuni  sibi  nihil  vivi  rch(juum,  Qum-Iac 
j)ractcrquain  hnguam  ad  dcj)lorandas  j)atriac  suac  calami- ''^' '^'•■'«'^''■- 
tatcs,  j)racfatus  csset,  exposuit  civitatis  j)rimum  suac  bcnc- 
facta,  et  vctcra,  ct  ca,  quae  Pcrsei  bello  j)raestitisscnt  du- 
cibus  cxcrcitibu:-!(juc  Romanis:  tum  quac  prinio  ('.  Lucrc- 

9  Simul]  SupcrfluH  CBt  hacc  voculn,  coniccturam  Gronovii  sccutus, 

vcl  c|uac  i)iitius  inilicct  |>lu!<cula  cxci-  2  /n  f/ua]    Quoniani   ita  aircctus 

«lissc.      r(irti'_ssis  :   Irijiiti  ximul  Cnr-  tannjuc  nialc  sc  habcns,  aut  ijisc  |>c- 

t/iiii/inicnxiiim    rt   MiisiniKsac    vcnc-  tcndam    non    cxistima.Hsct    a   civibus 

runl :    (Jarlhai/inicn»ium,  trilici  ctc.  suis,  nut  pctcns  non  impctnwsct,  cx- 

CRfcv,  cu.sationc    vnlctudinis,   vcniam    huius 

I    Miclio  prinrrpx  rnrnm]    Miri/-  tam   longi  tanHjUc  laboriobi  Chulcidc 

thion  pro  Mirtio  Bckkcru»  rcposuit,  Uumum  itincria.  CuEv. 
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U.  C.  582.  tius  in  populares  suos  praetor  Romanus   superbe,  avare, 
A.  C.  1 70.  crudeliter  fecisset :    deinde  quae   tum  quum  maxime  L. 
Hortensius  faceret.    '  Quemadmodum  omnia  sibi,  etiam  iis, 
'  quae    patiantur,    tristiora,    patienda   esse   ducant   potius, 
'  quam   fide  decedant ;   sic,  quod  ad  Lucretium   Horten- 
'  siumque    attineret,    scire,   tutius   fuisse    claudere    portas, 
'  quam  in  urbem  eos  accipere.     Qui  exclusissent  eos,  Ema-  3 
'  thiam,  Amphipolim,  Maroneam,  Aenum,  incohimes  esse : 
'  apud  se  templa  omnibus  ornamentis  compilata ;  spoliaque 
'  sacrileo;ii  C.  Lucretium  navibus  Antium  devexisse,  libera 
'  corpora  in  servitutem  abrepta,  fortunas  sociorum  populi 
'  Romani  direptas  esse,  et  quotidie  diripi.     Nam,  ex  insti- 
'  tuto  C.  Lucretii,  Hortensiura  quoque  in  tectis  hieme  pa- 
'  riter  atque  aestate  navales  socios  habere,  et  domos  suas 
'  plenas  turba  nautica  esse ;  versari  inter  se,  coniuges,  libe- 
'rosque  suos,  quibus  nihil  neque  dicere  pensi  sit,  neque 
8         'facere.'     Arcessere  in  senatum  Lucretium  placuit,  ut  dis- 
ceptaret  coram,  purgaretque  sese.     Ceterum  multo  plura 
praesens  audivit,  quam  in  absentem  iacta  erant ;  et  gravio- 
res  potentioresque  accessere  accusatores  duo  tribuni  plebis, 
M'.  luventius  Thahia  et  Cn.  Aufidius.     li  non  in  senatu 
modo  eum  lacerarunt,  sed  in  concionem  etiam  pertracto, 
Senatus  re- multis   obiectis   probris,    diem    dixerunt.       Senatus   iussu 
sponsum.    Chalcidensibus  Q.  Maenius  practor  respondit :  '  Quae  bene 
'  meritos  sese,  et  ante,  et  in  co  bello,  quod  geratur,  de  po- 
'  pulo  Romano  dicant,  ea  et  scire  vera  eos  referre  senatum, 
'  et,  perinde  ac  debeant,  grata  esse.     Quae  facta  a  C.  Lu- 
'  cretio,  fierique  ab  L.  Hortensio  praetoribus  Romanis  que- 
'rantur;    ea  neque   facta,   neque    fieri  voluntate  senatus, 
'quem  non  posse  existimare,  qui   sciat,  bellum  Persi,  et 
'  ante  Philippo  patri  eius,  intulisse  populum  Romanum  pro 
'hbertate  Graeciae,  non  ut  ea  a  magistratibus  socii  atque 
'  amici  patereutur  ?  Literas  se  ad  L.  Hortensium  praetorem 
'  daturos  esse  ;  quae  Chalcidenses  querantur  acta,  ea  sena- 
'  tui  non  placere :  si  qui  in  servitutem  Hberi  venissent,  ut 
'  eos  couquirendos  primo  quoque  tempore,  restituendosque 
'  in  libertatem  curarct:  sociorum  navalium  neminem,  prae-4 
'  ter  magistros,  in  hospitia  deduci  aequum  censere.'     Haec 
Hortensio  iussu  senatus  scripta.     Munera  binum  milUum 
aeris  legatis  missa,  et  vehicula  Mictioni  pubhce  locata,  quae  5 
Lucretius    eum  Brundisium  commode  perveherent.  '  C.  Lucretium, 
damnatur.  ^\  dies,  quae  dicta  erat,  venit,  tribuni  ad  populum  accu- 
sarunt,  mukamque  decies  centum  milUum  aeris  dixerunt. 

3  Qui  exclusissent  eos"]  sc.  Tncolae  5  Publice  locata]    Publica  populi 
urbium,  quae  postea  enumcrantur.  Romani  impensa  praebita,  certo  pre- 

4  Praeter  mar/istros]    sc.  Navium.  tio  redemptoribus  condicto.  Crev. 
cf.  supr.  xxix.  25. 
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Comitiis  habitis,  oinnes  quinque  et  triginta  tribus  eum  con-  U.  C.  c^fi. 
demnarunt.  ^-  C.  170. 

In  Liguribus  eo  anno  nihil  memorabile  gestum.     Nam       9. 
nec  hostes  moverunt  arma,  neque  consul  in  agrum  eorum  ^'.'  l-wiria 
legiones  induxit :  et,  satis  explorata  pace  eius  anni,  milites  "„,",  ^^*" 
duarum  legionum  Romanarum  intra  dies  sexaginta,  quam 
in  prcvinciam   venit,   dimisit.     Sociorum   nominis    Latini 
exercitu  mature  in  hibema  Lunam  et  Pisas  deducto,  ipse 
cum  equitibus  GaUiae  provinciae  pleraquc  oppida  adiit. 

Nusquam  alibi,  quam  in  Macedonia,  belhmi  erat :  sus-  Rcs  in  II- 
pectum    tamen  et   Gentium   Illyriorum   regem    habebant.  ^>  "'^"  8^*" 

6ltaque  et  octo  naves  ornatas  a  Brundisio  senatus  censuit  ^' 
mittendas  ad  C.  Furium  legatum  Issam,  qui  cum  praesidio 
duarum  Issensium  navium  insulae  praeerat.  Duo  minia 
mihtum  in  eas  naves  sunt  imposita,  quae  M.  Raecius  prae- 
tor  ex  senatusconsuho  in  ea  parte  Italiae,  (juac  obiecta  Illy- 
rico  est,  conscripsit :  et  consul  HostiUus  Ap.  Claudium  in 
Elyricum  cum  quattuor  miUibus  peditum  misit,  ut  accolas 
lUyrici  tutaretur.  Qui,  non  contentus  iis,  quas  adduxerat, 
copiis,  auxiUa  ab  sociis  con-ogando,  ad  octo  miUia  hominum 

7vario  genere  armavit:  peragrataque  omni  ea  regione,  ad 
Lychnidum  Dfissaretiorum  consedit.     Haud    procul  inde       10. 

8  Uscana  oppidum  finium  plerumque  Persei  erat.  Decem  -'^.P-  C*"'- 
miUia  civium  nabcbat,  et  modicum,  custodiae  causa,  Cre- '(^'"^.,|,^.„_ 
tensium  praesidium.  Inde  nuntii  ad  Claudium  occulti  siims  cae- 
venicbant :  '  Si  propius  copias  admovisset,  paratos  fore,  qui' 
'  proderent  urbem.  Et  operae  pretium  esse :  non  se  ami- 
'cosque  tantum,  sed  ctiam  miUtes  praeda  ex])leturum.' 
Spes  cupiditati  admota  ita  occaecavit  animum,  ut  nec  ex 

^  iis,  qui  venerunt,  quemquam  retineret ;  nec  obsides,  pignus 
futuros  furto  et  fraude  agendae  rei,  posceret ;  nec  mitteret 

•zexploratum  ;  nec  fidem  acciperct.  Die  tantum  statuta  pro- 
fectus  a  Lychnido,  duodecini  miUia  ab  urbe,  ad  cjuam  len- 
del)at,  posuit  castra.  Quarta  inde  vigilia  signa  movit,  mille 
ferme  ad  ])raesidium  castrorum  relictis:  incompositi,  longo 
agmine  cffusi,  infrcquentes,  <juum  nocturnus  error  dissipa- 
rct,  ad  urbem  pervcnerunt.  Crevit  negligentia,  postquam 
neminem  armatum  in  muris  viderunt.     Ceteruni,  ubi  pri- 

3mum  sub  ictu  teli  fuerunt,  duabus  simul  portis  erumpitur; 

6  Naves  ornataji]  sc.  Militibus  et  9  Qui  venerunl]  Venerant  ex  e- 
rebus  ncccssjiriis  instructas.  cf.  supr.  mendationc  Gronovii  reposuit  Bck- 
xl.  16.  DoKK.  ker. 

7  Vario  genere]  Intelligcnda  e«t  i  Pignua  futuros  furto  et  fraude 
vox  hotninum,  non  armorum.  cf.  8upr.  agendae  rei]  /'ignus  fiitiiros  afore 
xl.  42.  fruudem  ayendnc  rei  Bckkcr.  in  tcx- 

S  (Jppidiim  Jininm  pfrrnmf/ue]    kc.  tuni  rcccpit. 

<|uoii  vulj^o  mi  fini-s  rcgni  l'crsci  rc-  1  /■'idrm  acciperet]  8c.  lureiurnncio. 

fcrtbatur,   in    tinibus  Macedoniac  ct  3  Su/>  irfu  Irli]    /ctu  cx  cnicndii- 

Illyrici  posituni.  lione  Drakt  nl>orcliii   in    locuni   vofi» 


sus. 
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U.  C.  582.  et  ad  clamorera  erumpentium  ingens  strepitus  e  muris  ortus 
''°"ululantium  mulierum  cum  crepitu  undique  aeris:  et  incon- 

,  dita  multitudo,  turba  immixta  servili,  variis  vocibus  perso- 

nabat.  Hic  tam  multiplex  undique  obiectus  terror  effecit, 
ne  sustinere  primam  procellam  eruptionis  Romani  possent. 
Itaque  fugientes  plures,  quam  pugnantes,  interempti  sunt : 
vix  duo  millia  hominum  cum  ipso  legato  in  castra  perfuge- 
runt.  Quo  longius  iter  in  castra  erat,  eo  plures  fessos  con- 
sectandi  hostibus  copia  fuit.  Ne  moratus  quidem  in  castris 
Appius,  ut  suos  dissipatos  fuga  colligeret,  (quae  res  palatis 
per  agros  saluti  fuisset)  ad  Lychnidum  protinus  reliquias 
cladis  reduxit. 
11.  Plaec  et  alia,  haud  prospere  in  Macedonia  gesta,  ex  Sex. 

Digitio  tribuno  militum,  qui  sacrificii  causa  Romam  vene- 
rat,  sunt  audita.  Propter  quae  veriti  Patres,  ne  qua  maior 
ignominia  acciperetur,  legatos  in  Macedoniam,  M.  Fulvium 
Flaccum,  et  M.  Caninium  Rebilum,  miserunt,  qui  comperta, 
quae  agerentur,  referrent:  et  ut  A.  Hostilius  consul  comi- 
tia  consulibus  subrogandis  ita  ediceret,  uti  mense  lanuario 
comitia  haberi  possent,  et  ut  primo  quoque  tempore  in4 
urbem  rediret.  Interim  M.  Raecio  praetori  mandatum,  ut5 
edicto  senatores  omnes  ex  tota  Italia,  nisi  qui  reipublicae 
causa  abessent,  Romam  revocaret:  qui  Romae  essent,  ne 
quis  ultra  mille  passuum  ab  Roma  abesset.     Ea,  uti  senatus 

Comitia.  ccnsuit,  sunt  facta.  Comitia  consularia  ante  diem  quintum 
Kalendas  Februarias  fuere.  Creati  consules  sunt  Q.  Mar-6 
cius  Philippus  iterum  et  Cn.  Servilius  Caepio.  Post  diem 
tertium  praetores  sunt  facti,  C.  Decimius,  M.  Claudius  Mar- 
cellus,  C.  Sulpicius  Gallus,  C.  Marcius  Figulus,  Ser.  Cor- 
nelius  Lentulus,  P.  Fonteius  Capito.  Designatis  praetori- 
bus  praeter  duas  urbanas,  quattuor  provinciae  sunt  decretae; 

Status  re-   Flispania,  et  Sardinia,  et  Sicilia,  et  classis.     Legati  ex  Ma- 

ced^ '"  ^^  cedonia,  exacto  admodum  mense  Februario,  redierunt.  Hi, 
quas  res  ea  aestate  prospere  gessisset  rex  Perseus,  refere- 
bant,  (juantusque  timor  socios  populi  Romani  cepisset,  tot 
urbibus  in  potestatem  regis  redactis.  'Exercitum  consulis 
'  infrequentem  commeatibus  vulgo  datis  per  ambitionem  7 
^esse:  culpam  eius  rei  consulem  in  tribunos  militum,  con- 
'  tra  illos  in  consulem  conferre.'  Ignominiam,  Claudii  te- 
raeritate  acceptara,  elevare  eos  Patres  acceperunt,  qui  per- 


iactu  provenit.  Solent  quidem  voces 
icttis  et  iacius  confundi.  cf.supr.  xxvi. 
40. 

4  Comitia  haberi]  Vocem  comitia 
bis  positam  tollenJam  esse  censet 
Gronovius. 

5  M.  liaecio']  Hoc  nomen  per  di- 
plithongum  scribendum  monuit  Pi- 


ghius  in  Annal.  p.  369.    Verum  JRetio 

mavult  Crevierius. 

6  Februarias]  Ita  Pighius  pro  vulg. 
Septembres  emendavit. 

7  Per  ambitionem']  sc.  Per  pravam 
indulgentiam,  captandae  militum  gra- 
tiae  causa. 
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paucos  Italici  gencris,  et  magna  ex  parte  tumultuario  de-  U.  C.  582. 
lectu  conscriptos  ibi  milites  amissos  refercbant.     Consulcs  ■^-  ^-  '7°- 
designati,  ubi  primum  magistratum  inissent,  de  Macedonia 
rcfcrre  ad  senatum  iussi :  destinatacque  provinciae  iis  sunt 
Italia  et  Macedonia. 

8      IIoc  anno  intercalatum  est:  tertio  die  post  Terminalia  U.  C.  5S3. 
Kalendae  intercalares  fuere.     Sacerdotes  intra  eum  annum  '^-  ^-  '^9- 
mortui,  L.  Flamininus  *  *  pontifices  duo  dccesserunt,  L. 
Furius  Philus  et  C.  Livius  Salinator.     In  locum  Furii  T. 
Manlium  Torquatum,  in  Livii  M.  Servilium  pontifices  le- 
genmt. 

Principio  inscquentis  anni  quum  consules  novi  Q.  Mar-      12. 
cius  et  Cn.  Servilius  de  provinciis  retulissent,  primo  quo-  Q-  Marcio 
quc  tempore  autcomparare  eos  inter  se  Italiam  et  ^lacedo- ^.jj]^^  ^;^^"^" 
niam,  aut  sortiri  placuit :  priusquam  id  sors  cerneret,  in  in-  Exercitus. 
certinn,  nc  quid  gratia  momenti  faceret,  in  utramque  pro- 
vinciam,  quod  res  dcsideraret  supplementi,  decerni.     In 
Maccdoniam  peditum    Roraanoi'um  sex   millia,  socioruni 
nominis    Latini    sex   millia :    equites    Romanos    ducentos 
quinquaginta,  socios    trecentos.     Vetcres   militcs   dimitti, 
ita  ut  in  singulas  Romanas  lcgiones  ne  plus  sena  millia  pe- 
ditum,  treceni  equitcs  essent.     Alteri  consuli  nullus  certus 
finitus  numerus  civium  Romanorum,  qucm  in  supplemen- 
tum  legeret.     Id  modo  finitum,  ut  duas  legiones  scriberet, 
quae  quina  millia  peditum  et  duccnos  habcrent,  equites 
treccnos.     Latinorum  maior,  quam  collcgac,  decrctus  nu- 
merus:  pcditum  decem  millia  et  scxcenti  equites.     Quat- 
tuor  practerea  legioncs   scribi   iussae,  quac,  si   quo  opus 

^esset,  educerentur.     Tribunos  his,  non  permissum,  ut  con- 
sules   facerent:    populus   creavit.     Sociis   nominis   Latini 


8  Terlio  die  post  Termina/ia]  Ter-  nunc  rcdilitur,  ut  plenum  sit  annui 

tninrt/iVj,  festus  diesdei  Tcmiini,  cele-  orbis   siiatium,  ct   interj)onitur  inter 

brabantur  scptimo  Kal.  Martiiis.    cf.  Terminalia,  et  Kalendas  Intercalares. 

8upr.  i.   35.      Kalendae  Intcrcalares  Quia  autcm  id  non  semi)cr  accidcbat, 

sunt    Kalcndae    mcnsis    Intcrcalaris,  imo  hic  praeter  solitum  intcrcalandi 

cf.  supr.  i.  19.     Ceterum   liic  alicjua  morem  fiebat,  ideo  notatur  a  Livio. 

est  ditficultaa.     Etenini  intercalatum  Crev. 

esse  semper  postridie  Tcmiinalia  col-  9  Tribunos  his]  Sensus  cst :  in  has 

ligi  videtur  cx  Varronc.  de  Ling.  Lat.  quattuor    legiones   non   a  consulibus 

vi.  3.  et  ex  Macrr)b.  Satum.  i.  13.    Ita-  trii)uni,    scd    a    populo    dati     sunt. 

fjue  Putcancus  existimat,  libro  dc  IJis-  Nen)pc  initio  bclli  Macedoiiici,  tcrtio 

sexto,  c.  ?.  Icgendum  liic  essc/>oj(/nV/(>  ante    liunc    anno,    ))crnii.vsum    fucrat 

Tcrminulia.     Sed  si  hic  stiitus  et  sol-  coniJulibus  j)raetoribu8(|Uc,  ut  eo  «inno 

lennis  fuit  dies  Kalendis  Intercalari-  tribunos   militum   facerent.   cf.  supr. 

bu8,  ita  ut  nulla   un(juam  ea  in  re  xlii.  31.     Id  et  duobus  annis  (jui  se- 

varietas   fuerit,  (juid    attincbat    id   a  cuti  sunt,  videtur  e.sse  sorvatum,  nisi 

Livio  notari  ?   Dodwcllus  Dissert.  de  (juod  in  liiscc  quattuor  lc;;ii)nil)U.H,  de 

Cyclis  Rom.  x.  §  19.  et  scq.  suspica-  quil)us  modo  actum  cst,  ius  suum  j^o- 

tur,  |)ruccuntc  nliijiiatcnus  Macrol^io,  ])u!us  usurj)arc  voluit,  ct  tribunos  mi- 

diem  unum  a   j^ontificibus  pcr  hunc  litum  suHnigiiscrcarc.  Cuuv.  cf.  sujir. 

unnum    cxcmptum    fuissc,   qui    dic»  vii,  5.  ix.  50. 


112 


TITI  LIVII 


U.  C.  ^S^.sexdecim  millia  peditum,  et  mille  equites  imperati.  Hune 
A.  C.  169.  exercitum  parari  tantum  placuit,  ut  exiret,  si  quo  res  po- 
sceret.  Macedonia  maxirae  curam  praebebat.  In  classem 
mille  socii  navales  cives  Romani  libertini  ordinis,  ex  Italia  i 
quingenti  scribi  iussi ;  totidem  ut  ex  Sicilia  scriberentur : 
et,  cui  ea  provincia  evenisset,  mandatum,  ut  eos  in  Mace- 
doniam,  ubicunque  classis  esset,  deportandos  curaret.  In 
Hispaniam  tria  millia  peditum  Romanorum  in  supplemen- 
tum,  trecenti  equites  decreti.  Finitus  ibi  quoque  in  le- 
giones  militum  numerus,  peditum  quina  raillia  duceni,  et 
treceni  equites.  Et  sociis  imperare  praetor,  cui  Hispania 
obvenisset,  iussus  quattuor  millia  peditum,  et  trecentos 
equites. 
13.  Non  sum  nescius,  ab  eadera  negligentia,  qua  nihil  deos 

portendere  vulgo  nunc  credant,  neque  nuntiari  admodum  2 
nulla  prodigia  in  publicum,  neque  in  annales  referri.  Ce- 
terum  et  mihi,  vetustas  res  scribenti,  nescio  quo  pacto,  an- 
tiquus  fit  animus ;  et  quaedam  religio  tenet,  quae  illi  pru- 
dentissimi  viri  pubHce  suscipienda  censuerint,  ea  pro  in- 
Prodigia.  dignis  habere,  quae  in  meos  annales  referam.  Anagnia 
duo  prodigia  eo  anno  sunt  nuntiata ;  facem  in  coelo  con- 
spectam,  et  bovem  feminam  locutam  publice  ali.  Minturnis 
quoque  per  eos  dies  coeli  ardentis  species  affulserat.  Reate 
imbri  lapidavit.  Cumis  in  arce  ApoUo  triduum  ac  tres 
noctes  lacrimavit.  In  urbe  Romana  duo  aeditui  nuntiarunt, 
alter,  in  aede  Fortunae  anguem  iubatum  a  compluribus 
visum  esse:  alter,  in  aede  Primigeniae  Fortunae,  quae  in 
coUe  est,  duo  diversa  prodigia ;  palmam  in  area  enatam,  et 
sanguine  interdiu  pluisse.  Duo  non  suscepta  prodigia 
sunt,  alterum,  quod  in  privato  loco  factum  esset,  palmam 
enatam  in  impluvio  suo  T.  Marcius  Figulus  nuntiabat: 
alterum,  quod  in  loco  peregrino,  Fregellis  in  domo  L.  Atrei 
hasta,  quara  filio  militi  emerat,  interdiu  plus  duas  horas 
arsisse,  ita  ut  nihil  eius  ambureret  ignis,  dicebatur.  Pub- 
licorum  prodigiorum  causa  Hbri  a  decemviris  aditi.  Qua- 
draginta  maioribus  hostiis  quibus  diis  consules  sacrificarent, 
ediderunt,  et  ut  supphcatio  fieret,  cunctique  raagistratus 
circa  omnia  pulvinaria  victimis  maioribus  sacrificarent,  po- 
pulusque  coronatus  esset.  Omnia,  uti  decemviri  praeierunt,  3 
facta. 

Censoribus  deinde  creandis  comitia  edicta  sunt.     Peti- 


14. 

Censores. 


1  Ex  Italia  qtdngenti'^  Notam  nu-  Duplicem  negationem  more  Graeco- 
meri  sociomm,  quae  in  plerisque  edi-  rum  hic  usurpari  anirnadvertit  Ras- 
tionibus  abest,  apposuit  Kreyssigius.  chig.  ut  supr.  ii.  45.  iii.  26.  xxxiii. 
Locum  signo  apposito  notavit  liek-  44. 

kerus.  3  Praeierunt]  sc.  Praeceperunt. 

2  Neque  nuntiari  admodum  nul/a] 
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crunt  censuram  principes  civitatis,  C.  Valerius  Laevinus,  U.  C.  5S3. 
>P.  Postumius  Albinus,  P.  Mucius  Scaevola,  M.  lunius  Bru-  ^-  ^-  '^9- 
tus,  C.  Claudius  Pulcher,  Ti.  Sempronius  Gracchus.     IIos 
duos  censores  creavit  populus  Romanus.     Quum  delectus  Delectus  a 
habendi  maior,  quam  ahas,  propter  Macedonicum  bellum  P|"ae^onbus 
cura  esset,  consules  plebem  apud  senatum  accusabant,  quod 
4  et  iuniores  non  rcsponderent.     Adversus  quos  C.  Sulpicius 
set  M.  Claudius  praetores  plebis  causam  egerunt.     *Non 
,*consuUbus,  sed  ambitiosis  consulibus,  delectum  difficilem 
7 '  esse ;    neminem  invitum  militem  ab  iis  fieri.     Id  ut  ita 
8'esse  scirent  et  Patres  conscripti,  praetores,  quibus  et  vis 

*  imperii  minor  et  auctoritas  esset,  delectum,  si  ita  senatui 
9 '  viderctur,  perfecturos  esse.'     Id  praetoribus  magna  Pa- 

trum  *  non  sine  sugillatione  consulum,  mandatum  est. 
Censores,  ut  eam  rcm  adiuvarent,  ita  in  concione  edixenmt: 
'  Legem  censui  censendo  dicturos  esse,  ut,  praeter  commune 
1  *  omnium  civium  iusiurandum,  haec  adiurarent :  Tu  minor 
'annis  sex  et  quadraginta  es,  tuque  ex  edicto  C.  Claudii, 

*  Ti.  Sempronii  censorum  ad  delectum  prodibis :  et,  quo- 

*  tiescunque  dclectus  erit,  quera  his  censoribus  magistratus 

*  habebunt,  si  miles  factus  non  eris,  in  delectum  prodibis.' 
Item,  quia  fama  erat,  multos  ex  Macedonicis  legionibus, 
incertis  commeatibus  per  ambitionem  imperatorum,  ab  ex- 
crcitu  abesse,  edixerunt  de  militibus,  P.  Aelio,  C.  Popillio 
consuUbus,   postve   eos  consules  in    Maccdoniam  scriptis, 

*  Ut,  qui  eorum  in  ItaUa  essent,  intra  dies  triginta,  censi 

*  prius  apud  sese,  in  provinciam  rcdirent :  qui  in  patris  aut 

*  avi  j)otestatc  csscnt,  eorum  nomina  ad  se  edcrentur.  Mis- 
*sorum  quoquc  causas  scse  cognituros  csse :    et,  quorum 

2*ante  emerita  stipendia  gratiosa  missio  sibi  visa  esset,  eos 

*  miUtes  fieri  iussuros.'     Hoc  cdicto  Utcrisquc  censorum  per 
fora  ct  conciUabula  dimissis,  tanta  muUitudo  iuniorum  Ro- 
mam  convenit,  ut  gravis  urbi  turba  insoUta  cssct.     Praetcr       15. 
dclcctum  eorum,  (juos  in  supplementum   mitti  oportcbat, 
quattuor  a  C.  Sulpicio  practore  scriptac  legiones  sunt,  in- 


4  El  iuniores]  »c.  Etiam  illi,  qui  8  Quibiu  et  ms  impcrii  minor  cl 
nd  bella  foris  gerenda  praesto  essent.  nuctoritas  cssct]  Quorum  ct  minnr 
cf.  supr.  i.  43.  potcstas,  ct  minor  dignatio  esset.     In 

5  Praclores]  Ita  Perizonius  emen-  imperio  est  vis  coRenili :  auctoritas 
ilavit  pro  vuig.  trihuni,  (|uuni  literae  vencratinncni  conciliat.  cf.  supr.  i.  7. 
duae  FR.  oscitantia  libniriorum  in  tk.  Evandcr  tum  ea  .  .  .  .  auctoritatc  ma- 
pcrperam  muUitac  esscnt.  ffis  tjuam  imprriu  rcgcbnt  loca.  CiiKv. 

o  Neminem  invitum  militem  ab  iis  9  Maf/na  1'atrum  .  .  .]  Voccm  con- 

fieri]    Sic  pmhant  Sulj^icius  et  Mar-  a<;h4io;w  post  ;<rt/r«m  ndiccit  SigoniuB, 

cellus   ambitinsrm    cs.hc   ctmsules,  cpii  ut  mancum  locuni  cxplcrct. 

metu  oflensinnum   neminem  militarc  i   /usiuraniium]   cf.  Siipr.  xxii.  3S. 

invitum  cnj^crent.  7   (irnlin.sa    missin]    sc.  Quae    [H-r 

7  Id  ut  ita  cs.sc]   Ut    I'atrc«  eon-  anlbitionem  et  fjratiam  impctnita  cnt, 

scripli  fjuorjue  scirent  id  ita  essc.  Ti'Unkh. 
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U.  C.  £83. 
A.  C.  169, 
Provincia- 
rum  sorti- 
tio. 


Censura. 


16. 

Censores 
oftendunt 
ordinem 
equestrem 


traque  undecim  dies  delectus  est  perfectus.  Consules  de- 
inde  sortiti  provincias  sunt.  Nam  praetores  propter  iuris- 
dictionem  maturius  sortiti  erant.  Urbana  C.  Sulpicio,  pere- 
grina  C.  Decimio  obtigerat :  Hispaniam  M.  Claudius  Mar- 
cellus,  Siciliam  Ser.  Cornelius  Lentulus,  Sardiniam  P. 
Fonteius  Capito,  classem  C.  Marcius  Figulus  erat  sortitus. 
Consulum  Cn.  Servilio  Italia,  Q.  Marcio  Macedonia  ob- 
venit:  Latinisque  actis,  Marcius  extemplo  est  profectus. 
Caepione  deinde  referente  ad  senatum,  quas  ex  novis  legio- 
nibus  duas  legiones  secum  in  Galliam  duceret,  decrevere 
Patres,  ut  C.  Sulpicius,  M.  Claudius  praetores  ex  his,  quas 
scripsissent,  legionibus,  quas  videretur,  consuli  darent. 
Indigne  patiens  practorum  arbitrio  consulem  subiectum, 
dimisso  senatu,  ad  tribunal  praetorum  stans  postulavit,  ex 
senatusconsulto  destinarent  sibi  duas  legiones.  Praetores 
consulis  in  eligendo  arbitrium  fecerunt. 

Senatum  deinde  censores  legerunt :  M.  Aemilius  Lepidus 
princeps  ab  tertiis  iam  censoribus  lectus.  Septem  e  senatu 
eiecti  sunt.  In  censu  accipiendo  populi  milites  ex  Mace- 
donico  exercitu,  qui  quam  multi  abessent  ab  signis,  census 
docuit,  in  provinciam  cogebant :  causas  stipendiis  missorum  3 
cognoscebant :  et,  cuius  nondum  iusta  missio  visa  esset,  ita 
iusiurandum  adigebant:    'Ex  tui  animi  sententia,  tu  ex 

*  edicto  C.  Claudii,  Ti.  Sempronii  censorum  in  provinciam 
'Macedoniam  redibis,  quod  sine  dolo  malo  facere  poteris?' 
In  equitibus  recensendis  tristis  admodum  eorum  atque 
aspera  censura  fuit:  multis  equos  ademerunt.  In  ea  re 
quum  equestrem  ordinem  offendissent,  flammam  invidiae  + 
adiecere  edicto,  quo  edixerunt,  '  Ne  quis  eorum,  qui  Q. 

*  Fulvio,    A.  Postumio    censoribus   publica   vectigalia   aut 

'  ultro  tributa  conduxissent,  ad  hastam  suam  accederet,  so-  6 

*  ciusve  aut  affinis  eius  conductionis  esset.'     Saepe  id  que-  7 
rendo  veteres  pubhcani  quum  impetrare  nequissent  ab  se- 
natu,  ut  modum  potestati  censoriae  imponerent,  tandem 
tribunum  plebis  P.  Rutihum,  ex  rei  privatae  contentione 
iratum  censoribus,  patronum  causae  nacti  sunt.     Chentem  8 


3  Causas  stipendiis  missorum'^  Cau- 
sationes  eorum,  qui  stipendiis  missi 
erant,  vel  causas,  ob  quas  vacatione 
militiae  donati  essent. 

4  Flammam  invidiae  adiecere}  O- 
dium  in  se  equestris  ordinis  magis 
inflammaverunt.  Videlicet  publicani 
ex  equestri  ordine  erant.   Crev. 

5  Ultro  tributa]    cf.  Supr.  xxxix. 

44- 

6  Ad  hastam  snam']   Ad  locationes 

Buas   publicorum   operum.     cf.  supr. 
xxiv.  18. 


7  Sociusve  aut  affinis^  sc.  Ut  qui 
pro  conducentibus  sese  obligarct.  cf. 
Cornel.  Nep.  Vit.  Attici.  Ad  hastam 
publicam  nunquam  accessit.  Nullius 
rei  neque  praes  neqtie  manceps  factus 
est,  i.  e.  neque  opera  publica  condu- 
cebat,  neque  pro  conducentibus  sese 
obligabat. 

8  Clientem  libertinum^  Merito  iu- 
dicat  Gronovius  legendum  esse  hu- 
ius,  nempe  Rutilii,  clientem ;  vel  cli- 
entem  eius,  Crev. 
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libertinum  parietem  in  Sacra  via  adversus  aedes  publicas  U.  C.  58.^ 
Qdemoliri  iusserant,  quod  publico  inaedificatus  esset.     Ap--*-  ^-  ''^9- 
pellati  a  privato  tribuni.     Quum  praeter  Rutilium  nemo 

1  intercederet,  censores  ad  pignora  capicnda  miserunt,  mul- 
tamque  pro  concione  privato  dixerunt.  Hinc  contentione 
orta,  quum  veteres  publicani  se  ad  tribunum  contulissent, 
rogatio  rcpcnte   sub   unius  tribuni  nomine   promulgatur: 

*  Quae  publica  vectigalia  aut  ultro  tributa  C.  Claudius  et 

*  Ti.  Sempronius  locasscnt,  ea  rata  locatio  ne  esset.     Ab 

*  integro  locarentur,  et  ut  omnibus  redimendi  et  conduccndi 

2  '  promiscue  ius  csset.'  Diem  ad  eius  rogationem  concilio 
tribunus  plebis  dixit.  Qui  postquam  venit,  ut  ccnsores  ad 
dissuadendum  processerunt,  Graccho  dicente,  silentium 
fuit.     Quum  Claudio  obstreperetur,  audientiam  facere  prae- 

3Conem  iussit.     Eo  facto,  avocatam  a  sc  concionem  tribunusTr.  n. 
questus,  et  in  ordinem  se  coactum,  ex  Capitolio,  ubi  erat  'ij''!"  "'" 
concilium,  abiit.     Postero  die  ingcntes  tumultus  ciere.     Ti.   "^' ' 

4  Gracchi  primum  bona  consecravit,  quod  in  multa  pignori- 
busque   eius,  qui   tribunum  appcllasset,  intercessioni  non 

5  parendo,  se  in  ordincm  coegissct.     C.  Claudio  diem  dixit, 

6  quod  concionem  ab  se  avocassct,  et  utrique  ccnsori  perdu- 
TelHonem  se  iudicare  pronuntiavit,  dicmque  comitiis  a  C. 

Sulpicio  praetore  urbano  pctiit.     Non  recusantibus  ccnsori- 

sbus,  (jui  minus  primo  quoque  tempore  iudicium  dc  se  po- 

pulus  faccret,  in  ante  dies  octavum  ct  septimum  Kalendas 

Octobres  comitiis  perduellionis  dicta  dies.     Censores  ex- 

9templo  in  atrium  Libertatis  escenderunt:    ct,  ibi  signatis 

9  Publico  inaedijicalus]    Ita  aedi-  sibi  vindicasse.  Crev. 

iicatu!),  ut  in  locum  publicum  procur-  4   Bona   consccravit]     Formulani 

reret.    cf.  supr.  xxxix.  44.  consecrationis,  qua  ius  bonorum  po»- 

I  Ad  pignora  capienda]  cf.  Supr.  sessori    adimeretur.   apud    Cic.    pro 

iii.  38.     Ceteruni  aj)ud  Gaii  Institut.  Dom.  §  123.  invencris.     Ceterum  ad 

iv.  §  26.  ubi  de  pignoris  capione  in  re  irritum  cadebant  scenicac  illae  bono- 

vcctigali  mentio  facta  est,  haud  scio  rum  consecrationes. 

an  lcffe  quoque  censoria  legendum  sit,  5  Se  in  ordinem  coegissel]    sc.  Ex- 

ut  Dirksenius  coniecit,  pro  eo  quod  cedendo  magistratus  sui  potestatem, 

Klenzius  ct  Bockingiu.s   receperunt,  iusmagistratussui  infrcgisset.  cf.supr. 

8C.  lege  quof/ue  Tlioria.  iii.  35. 

I  Diem   ad  eius   rof/ationem]    sc.  6  Perdnellioncm  se  iudicare^    lu- 

Aut  voccm /«v/i.v,  aut /riAuHJ  post  ^iM.?  dicarc  de  accusatorc  antiquitus  dici 

Rubaudicndain   esse  patet.     Ccterum  supr.   i.   ?6.   notatum   cst.     Ceterum 

promulffabalur  \cx,nuum  inpro]>atulo  perdttellio  pro  quovis  criminc  usurpa- 

per  trinmndinum   inspicienda   propo-  tur,  quod  civium  iuri  aut  libertati  ve- 

nebatur,  rnf/abalur,  quum  in  senten-  bemcntcr  noceat. 

tiam  po|)uius  niittcbatur.  7  fnmitiis]    »c.  Centuriatis,  quum 

3   A'o  /aclo,  avoratam  a  sc  cnncio-  lcgc  quadam  .\ii.  Tab.  sancitum  est, 

nem]    Nimirum  tribunus  babebat  ii-  de  capitc  oivis  nisi  per  maximum  co- 

lam   concioncm  et  concilio  praccrat,  mitiatum  ne  ferunto. 

non  censorcs.     Quum  igitur  pro  po-  8  (iui  minus]  C^ui  hic  morcanti<|ui) 

testatc  iusnisset  Claudius  pmcconem  est  casus  sextus  pro  quo,  ut  supr.  iii. 

aiidicntiam  facerc,  vidcbatur  avncii.s»e  40.  xxviii.  43. 

concionem  a  tril)uno,  id  cst,  cnncionis  9  In  fitrium  I.iltertatis]    Ubi  tal)U- 

nKMleramcn    ab<«tuli<«)«p   a   tribunn   ct  lae  |)ublicac  assiTvabantur. 
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U.  C.  583.  tabellis  publicis,  clausoquc  tabulario,  et  tlimissis  servis  pub-  9 
A.  C.  169.  jjp-g^  negarunt,  se  prius  quicquam  publici  ncgotii  gesturos, 
quam  iudicium  populi  de  se  factum  esset.     Prior  Claudius 
causam  dixit :    et,  quum  ex  duodecim  centuriis  equitum  r 
octo   censorem    condemnassent,    multaeque    aliae    primae  % 
classis,   extemplo  principes  civitatis  in  conspectu  populi, 
annulis  aureis  positis,  vestem  mutarunt,  ut  supplices  ple- 
bem  circumirent.     Maxime  tamen  sententiam  vertisse  dici- 
tur  T.  Gracchus,  quod,  quum  clamor  undique  plebis  esset, 
periculum  Graccho  non  esse,  conceptis  verbis  iuravit,  si 


Absolvun- 
tur. 


17. 


Legati 
Roin.  in 
Graecia. 


collega  damnatus  esset,  non  exspectato  de  se  iudicio,  comi- 
tem  exsihi  eius  futurum.  Adeo  tamen  ad  extremum  spei 
venit  reus,  ut  octo  centuriae  ad  damnationem  defuerint. 
Absoluto  Claudio,  tribunus  plebis  negavit  se  Gracchum 
morari. 

Eo  anno,  postulantibus  Aquileiensium  legatis,  ut  nume- 
rus  colonorum  augeretur,  mille  et  quingentae  familiae  ex 
senatusconsuko  scriptae,  triumvirique,  qui  eas  deducerent, 
missi  sunt,  T.  Annius  Luscus,  P.  Decius  Subulo,  M.  Cor- 
nehus  Cethegus.  Eodem  anno  C.  PopilHus  et  Cn.  Octa- 
vius  legati,  qui  in  Graeciam  missi  erant,  senatusconsultum, 
Thebis  primum  recitatum,  per  omnes  Peloponnesi  urbes 
circumtulerunt,  '  Ne  quis  ullam  rem  in  bellum  magistrati- 
'  bus  Romanis  conferret,  praeterquam  quod  senatus  censu- 
*isset.'  Hoc  fiduciam  in  posterum  quoque  praebuerat,  le- 
vatos  se  oneribusque  impensisque,  quibus,  alia  ahis  impe- 
rantibus,  exhauriebantur.  Achaico  concilio  Aegii  agitato,  3 
benigne  locuti  auditique,  egregia  spe  futuri  status  fidissima^ 
gente  rehcta,  in  AetoHam  traiecerunt.  Ibi  nondum  qui- 
dem  seditio  erat,  sed  omnia  suspecta,  criminumque  inter6 


9  Servis  puhlicis]  Qui  ail  ministe- 
ria  tabularii  censoribus  praesto  essent. 

1  E.v  duodecim  venturiis'\  sc.  Ple- 
beiorum  equitum,  qui  post  sex  illa 
suffragia  patriciorum  equitum  a  Ser- 
vio  conscripti  erant,  qui  tamcn  in  pri- 
ma  classe  ante  patricios  equitcs  iii 
suffragium  mittebantur.  cf.  supr.  i.  43. 
Oclodecim  pro  duodecim  reponendum 
suadent  Gronov.  et  Crevier. 

2  Primae  classis}  sc.  Quae  ex  cen- 
turiis  urbanarum  tribuum  atque  equi- 
tum  plebeiorum  constabat.  cf.Niebhr. 
iii.  n.  570.  supr.  ix.  46. 

3  Acf/ii  affilalo}  Aegii  emendavit 
Ursinus  pro  vulg.  Argis,  quod  Bek- 
ker.  tuetur.  Aegii  Polybius  Legat.  74. 
exbibet,  et  Livium  ex  Polybio  enien- 
dandum  esse  Drakenborchius  et  Cre- 
vierius  monent. 

4  Benigne  loculi]    Sed  magis   ut 


servirent  temporibus,  quam  ex  animo. 
Etenim  ""  dicebantur,"  inquit  Poly- 
bius,  "  accusaturi  Lycortam,  et  Ar- 
chonem,  et  Polybium,  tanquam  alie- 
no3  a  populi  Romani  rebus.  Id  ta- 
men  facere  non  sunt  ausi,  quod  nul- 
lam  causam  satis  probabilem  habe- 
rent,  cur  eos  reos  agerent."  Crev. 

5  Egregia  spe]  Id  est,  in  egregia 
spe  futuri  status.  Ceterum,  si  hoc 
durius  videtur,  lege  cum  Mureto : 
Egregia  spe  ....  Jidissimae  genti  ie- 
licta.  Crev. 

6  Om?iia  suspecta,  criminumque  in- 
ter  ipsos  plena']  Rem  fusius  exponit 
Polybius,  docetque  criminationes  il- 
las  inde  ortas  esse,  quod  hi  ceteros 
contenderent  haud  sincera  fide  cum 
Romanis  sentire  ;  illi  accusatores  suos 
calumniis  in  se  grassari  dicerent,  quo 
potentioribus  adularentur.  Crev. 
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ipsos  plcna.     Ob  qiiae  obsidibus  postulatis,  ncquc  cxitu  rci  U.  c.  5S3. 

7  imposito,  in  Acarnaniam  indc  profccti  lcgati  sunt.     Thyrii  ^.  C.  169. 
concilium  lcgatis  Acamancs  dcdcrunt.     Ibi  quoquc  inter 
factioncs  crat  certamcn.     Quidam  principum  postulare,  ut 
praesidia  in  urbes  suas  induccrcntur  advcrsus  araentiam 
eorum,  qui  ad  Macedonas  gentcm  trahcbant:  pars  rccusare, 

ne,  quod  bello  captis  et  hostibus  mos  essct,  id  pacatae  et 
sociae  civitates  ignominiae  acciperent.  lusta  deprccatio 
hacc  visa.  Larissam  ad  Ilostihum  proconsulem  (ab  eo 
cnim  missi  crant)  legati  redierunt.  Octavium  retinuit  se- 
cum.  Popillium  cum  niilic  ferme  mihtibus  in  hibcrna 
Ambraciam  misit. 

Perseus,  principio  hiemis  egredi  Macedoniae  finibus  non      18. 
ausus,  ne  qua  in  rcgnum  vacuum  irrumpcrent  Romani,  sub  Persci  ex- 
tcmpus  brumac,  quum  incxsuperabiles  ab  Thessaha  montes  inYricum 
nivis  altitudo  facit,  occasioncm  csse  ratus  frangcndi  finiti- 
morum  spes  animosquc,  ne  quid,  averso  se  in  Romanum 
bellum,  pcricuU  subesset,  quum  a  Thracia  paccm  Cotys,  ab 
E])iro  Ccphalus  rcpentina  defectione  ab  Romanis  praesta- 
rcnt,  Dardanos  reccns  domuissct  belhim,  solum  infcstura 
csse  Maccdoniac  latus,  quod  ab  IUyrico  pateret,  ccmens, 

8  ncque  ipsis  quictis  IUyriis,  et  aditum  pracbentibus  Romanis, 
si  domuissct  ])roximos  Illyriorum,  Gentiura  quoque  regem 
iam  diu  dubium  in  societatem  pclhci  posse,  cum  dccera 
milHbus  pcditum,  quorum  ]>ars  j^halangitac  crant,  ct  duobus 
milhbus  levium  armorum,  et  quingcntis  ccjuitibus  jirofectus, 
Stubcram  venit  Indc  frumento  complurium  dicrum  sum- 
jito,  iussoquc  ajiparatu  ojipugnandarum  urbium  sc(jui,  tcrtio 

9dic  ad  Uscanam  (Pcncstianac  tcrrac  ca  maxima  urbs  cst) 
j)osuit  castra:  j)rius  tamcn,  quam  vini  admovcrct,  raissis, 
qui  tcntarcnt  nunc  pracfectorum  pracsidii,  nunc  oj)pidano- 
rum  animos.  Erat  autcm  ibi  cum  iuvcntutc  Illyriorum 
Romanuui  pracsidium.  Postcjuam  nihil  j)acati  rcfcrcbant, 
opj)ugnarc  cst  adortus,  ct  corona  eam  caj)cre  conatus  cst. 
Quum  sinc  intcrmissione  intcrdiu  noctmjuc  alii  ahis  succe- 

I  dcntcs,  pars  scahis  muris,  igncm  j)ortis  infcrrcut,  sustiucbant 
tamcn  cam  tcmj)cstateni  j)ropugnatorcs  urbis ;  (juia  sj)cs 
crat,  ncquc  hieuiis  vim  diutius  j)ati  Maccdouas  in  aj)crto 


7  Thi/rii]  Nomen  huiu»  urbis  va-  vidctur,  quuni  supr.  lo.  frustni  ;ilj 
rie  Rfrihitur,  Tyrrheum,  Thi/reum,  ApjuoClamlio  tentata  fuisne  narrctur. 
Thurium,Thi/rium.  cf.  Cellar.  Gengr.  i  J^ara  scdlaii  muris.  ii/nrm  jxirlis] 
Ant.  ii.  13.  CiiKv.  Magis  placcrct  cum  eoilcni  (Jronovio 

8  Adilum  j,rni'hrnlilius  fiomnuis]  lc>,'crc  :  sciilan  muris,  par.s  ii/nfin  pnr- 
(luum  Illyrii  |inichfrcnt  aditum  Ro-  tix  iiifrrreiit.  Iii  |>riorc  ciiim  iioiiu», 
maiiii*.  Ma),'is  jilaccrct  (|uoil  Grono-  (luam  in  iiostcriorc  iiicmhro,  omiltcrc 
viun  mihiitit,  Ixoiiiauo.  CuKv.  soict  LiviuM  voccni  i|ua  partifio  hij;ni- 

1)  Ait  Vsruniim]    IJrhs  hiiec  in   po-  ficatur.     Vtrgix  carili,  alii  securi  sul- 

tcsUitem    Koinanorum   niipcr   vcnissc  iici,  fiipr.  iii.  37.  Cukv. 
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u.  c.  583.  posse,  nec  ab  Romano  bello  tantum  regi  laxamenti  fore,  ut 
A.  c.  i69.pyggg(.  raorari.  Ceterum,  postquam  vineas  agi,  turresque 
excitari  viderunt,  victa  pertinacia  est.  Nam,  praeterquam 
quod  adversus  vim  pares  non  erant,  ne  frumenti  quidem 
aut  uUius  alterius  rei  copia  intus  erat,  ut  in  necopinata  ob- 
sidione.  Itaque  quum  spei  nihil  ad  resistendum  esset,  C. 
Carvilius  Spoletinus  et  C.  Afranius  a  praesidio  Romano 
missi,  qui  a  Perseo  peterent,  primo,  ut  armatos  suaquc  se- 
cum  ferentes  abire  sineret ;  dein,  si  id  minus  impetrarent, 
vitae  tantum  libertatisque  fidem  acciperent.  Promissum 
id  benignius  est  ab  rege,  quam  praestitum.  Exire  enim 
sua  secum  efterentibus  iussis  primum  arma  ademit.  His 
urbe  egressis,  et  Illyriorum  cohors,  (quingenti  erant)  et 
19.  Uscanenses  se  urbcmque  dediderunt.  Perseus,  praesidio 
Uscanae  imposito,  multitudinem  omnem  deditorum,  quae 
})rope  numero  exercitum  aequabat,  Stuberam  abducit.  Ibi 
Romanis,  (quattuor  milHa  autem  hominum  erant)  praeteri 
principes,  in  custodiam  civitatium  divisis,  Uscanensibus 
Illyriisque  venditis,  in  Penestiam  exercitum  reducit  ad 
Oaeneum  oppidum  in  potestatem  redigendum.  Et  ahoqui 
opportune  situm,  et  transitus  ea  est  in  Labeates,  ubi  Gen- 
tius  regnabat.  Praetereunti  frequens  castehum,  Drauda- 
cum  nomine,  peritorum  quidam  regionis  eius,  'nihil  Oae- 
*  neo  capto  opus  esse,'  ait,  '  nisi  in  potestate  et  Draudacum 
*sit:  opportunius  etiam  ad  omnia  positum  esse.'  Admoto 
exercitu,  omnes  extemplo  dediderunt  sese.  Qua  spe  cele- 
riore  deditione  erectus,  postquam  animadvertit,  quantus 
agminis  sui  terror  esset,  undecim  aha  castella  eodem  metu 
in  potestatem  redigit.  Ad  perpauca  vi  opus  fuit,  cetera 
vohmtate  dedita:  et  in  his  recepti  mille  et  quingenti  dispo- 
siti  per  praesidia  mihtcs  Rbmani.  Magno  usui  Carvihus 
Spoletinus  erat  in  cohoquiis,  dicendo,  nihil  in  ipsos  saevi- 
tum.  Ad  Oaeneum  pcrventum  est,  quod  sine  iusta  oppu- 
gnatione  capi  non  poterat.  Et  maiore  ahquanto,  quam 
cetera,  iuvcntute,  et  vahdum  oppidum  moenibus  erat :  et 
liinc  amnis  Artatus  nominc,  hinc  mons  pracahus  et  aditu 
difficihs  cingebat.  Haec  spem  ad  resistendum  oppidanis 
dabant.  Perseus,  circumvahato  oppido,  aggerem  a  parte 
superiorc  ducere  instituit,  cuius  ahitudine  muros  superaret. 
Quod  opus  dum  perficitur,  crebris  interim  prochis,  quibus 
per  excursiones  et  mocnia  sua  oppidani  tutabantur,  et  opera 
hostium  impediebant,  magna  eorum  muhitudo  variis  casibus 
absumpta  est :  et,  qui  supcrerant,  laborc  diurno  nocturno- 
que  et  vulncribus  inutiles  erant.     Ubi  primum  agger  in- 

2  Jiomunis  ....  practer  prlnripcK,  tur  cx  iis  quae  (licuiitur  infra  dc  Car- 
in  cmtodium  civitalium  divisiti]  Prin-  vilio.  Ceteros  custodiendos  per  civi- 
cipcs  nempe  secum  habuit,  ut  colligi-     tates  divisit.  Crev. 
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iunctus  miiro  est,  et  cohors  regia,  quos  Nicatoras  appellant,  U.  C.  583. 
transcendit,  ct  scalis  multis  simul  partibus  impetus  in  urbem  ^-  ^-  '^'> 
est  factus.     Puberes  omnes  interfecti  sunt :  coniuges  libe- 
rosque  eorura  in  custodiam  dedit:    praedae  alia  militum 

3  cessere.     Stuberam  inde  victor  revertens  ad  Gentium  lega-  Legatos  ad 
tos,  Pleuratum  Illyrium,  exsulantem  apud  se,  et  Adaeum  (^«"tium 
Macedonem  a  Beroea,  mittit.     lis  mandat,  ut  exponerent  n^^t"^^" 
aestatis  eius  hiemisque  acta  sua  adversus  Romanos  Darda- 

^  nosque :  adiicerent  recentia  in  Illyrico  hibemae  expeditio- 
nis  opera:    hortarentur  Gentium   in  amicitiam   secum  et 
cum    Alacedonibus    iungendam.       Hi,    transgressi   iuffum      20. 
Scordi  montis,  per  Illyrici  soHtudines,  quas  de  industria 
populando  Macedones  fecerant,  ne  transitus  faciles  Darda- 

'  nis  in  Illyricum  aut  Macedoniam  essent,  Scodram  laborc 
ingenti  tandem  pervenerunt.     Lissi  rcx  Gentius  erat     Eo  Gcntius 
acciti  legati,   mandata  exponcntes,   benigne   auditi   sunt :  P«^cuniam 
qui  responsum  sine  effectu  tulerunt :  *  Voluntatem  sibi  non  ^*'*'^' ' 
'  deesse  ad  bcllandum  cum  Romanis:  cetcrum  ad  conan- 
*  dum  id,   (juod    velit,  pecuniam    maxime   decsse.'     Ilaec 
Stuberam  rctulerc  rcgi,  tum  maxime  captivos  cx  Illyrico 
vendenti.     Extemplo  iidem  legati,  addito  Glaucia  ex  nu- 
mero  custodum  corporis,  remittuntur  sine  mentionc  pecu- 
niac,  qua  una  barbarus  inops  impclli  ad  benum  poterat 
Ancyram  indc  populatus  Perscus,  in  Pcncstas  rursum  cxer- 
citum  rcducit :  firmatisque  Uscanac,  et  circa  eam  per  om- 
iiia  castella,  quae  rcccpcrat,  praesidiis,  in  Maccdoniam  scsc 
recipit. 

L.  Coeliup,    lcgatus    Romanus,    praeerat    Illyrico :    qui,      21. 

6movcri  non  ausus,  quum  in  iis  locis  rex  essct,  post  pi-ofec- ^*^*  «<''*'!»* 
tioncm  dcnnnn  cius  conatus  in  Penestis  Uscanam  rccipere,  iiiJ"/^o '" 
a  pracsidio,  quod  ibi  Maccdonum  erat,  cum  multis  vulne- 
ribus  rcpulsu.s,  lAchnidum  co{)ias  rcduxit.  Indc  post  dics 
paucos  M.  Trcbcllium  Fregellanum  cum  satis  valida  manu 
in  Pcncstas  misit  ad  obsides  ab  his  urbibus,  quac  in  amici- 
tia  cum  fide  pcrmanserant,  accipicndos.  Proccdcrc  etiam 
in  Partliinos  (ii  quoquc  obsides  dare  pe]iigcrant)  iussit:  ab 
r.traejuc  gcntc  sinc  tunuiltu  cxigi.  Pcncstaruin  obsidcs 
Apolloniani,  l*arthinoruin  Dyrrhachium  (tum  Kpidanuii 
magis  cclcbrc  nomcn  Graecis  erat)  missi.     Ap.  (Maudius, 

7accc])tam  in  lllyrico  ignoniiniam  corrigerc  cuj)icns,  Pliano- 

.;   Afinciim    Mnrrildiirm]     Ailnrum  morfrr,  vel  .<f  morcrf  poiii  nouiatiiiR 

prn  vul;;.  Aputrum  t-x  I'olyl).  Li-^.  76.  inoiiet,  eeteriim  jiliireH  viri   (joeti   lo- 

rj'poMiit  Va!e!<iiis.  eiim    eorruptum    esne    exiistimaiit,   et 

4  In   amirifiiim\     Magi^»   plaeeret  murcrr  lej;eii(liim  Hiiadent. 
Crevierio,  >ii  lc^;eretiir  «</ rtm»n7i*/m.  7   l'haniilrii\      1'liiiiiotnin   repoMiiit 

5  Aro«/r(/m  I    StHiem  regiam  Gcntii     IJekLer.    (';ij*teliuiii /'/i(/;/t»/(/ inlr. xlv, 
in  Illyrico.  Dokr.  16.  memorutur. 

(>  Muveri  \     Movcri  hoe   loeo   pro 
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u 

A, 


C.  583.  ten  Epiri  castellum  adortus  oppugnare,  et  auxilia  Athama- 
C.  169.  num  Thresprotorumque,  praeter  Romanum  exercitum,  ad 
sex  millia  hominum  secum  adduxit :  neque  operae  pretium 
fecit,  Cleva,  qui  rehctus  a  Perseo  erat,  cum  valido  praesidio 
Perseus  ad  defendente.  Et  Perseus,  Elimeam  profectus,  et  circa  eam  8 
Stratum  it,  g^gj.j.j^jj  lustrato,  ad  Stratum,  vocantibus  Epirotis,  ducit.  9 
Stratus  validissima  tum  urbs  Aetohae  erat.  Sita  est  super 
Ambracium  sinum,  prope  amnem  Inachum.  Cum  decem  i 
miUibus  peditum  eo  profectus  est  et  equitibus  trecentis: 
quos  pauciores  propter  angustias  viarum  et  asperitatem 
duxit.  Tertio  die  quum  pervenisset  ad  Citium  montem, 
vix  transgressus  propter  altitudinem  nivis,  locum  quoque 
castris  aegre  invenit.  Profectus  inde,  magis  quia  manere 
non  poterat,  quam  quod  tolerabilis  aut  via  aut  tempestas 
esset,  cum  ingenti  vexatione,  praecipue  iumentorum,  altero 
die  ad  templum  lovis,  Nicaeum  quem  vocant,  posuit  castra. 
Ad  Arachthum  inde  flumen,  itinere  ingenti  emenso,  reten- 
tus  altitudine  amnis,  mansit.  Quo  spatio  temporis  ponte^ 
perfecto,  traductis  copiis  diei  progressus  iter,  obvium  Archi- 
damum  principem  Aetolorum,  per  quem  ei  Stratus  trade- 
batur,  habuit.  Eo  die  ad  finem  agri  Aetoli  castra  posita. 
Lide  altero  die  ad  Stratum  perventum :  ubi,  prope  Inachum 
amnem  castris  positis,  quum  exspectaret,  effusos  omnibus 
portis  Aetolos  in  lidem  suam  venturos,  clausas  portas,  atque 
ipsa  ea  nocte,  qua  venerat,  receptum  Romanum  praesidium 
cum  C.  PopiUio  legato  invenit.  Principes,  qui  praesentis 
Archidami  auctoritate  compulsi  regem  arcessierant,  obviam 
egresso  Archidamo  segniores  facti,  locum  adversae  factioni 
dederant  ad  PopilHum  cum  mille  peditibus  ab  Ambracia 
arcessendum.  In  tempore  et  Dinarchus,  praefectus  equitum 
gentis  Aetolorum,  cum  sexcentis  peditibus  et  equitibus 
centum  venit.  Satis  constabat,  eum,  tanquam  ad  Persea 
tendentem,  Stratum  venisse  :  mutato  deinde  cum  fortuna 
animo,  Romanis  se,  adversus  quos  venerat,  iunxisse.  Nec 
Popillius  securior,  quam  debebat  esse,  inter  tam  mobilia 
ingenia  erat.  Claves  portarum  custodiamque  murorum 
suae  extemplo  potestatis  fecit :  Dinarchum  Aetolosque  cum 
iuventute  Stratiorum  in  arcem  per  praesidii  speciem  amovit. 


22. 

Stratum 

intrant 

Romani. 


8  Elimeam'^  Urbem  in  regione  Eli- 
miotide. 

g  Ad Stratum,  vocantibiis  Epirotis'\ 
Ex  iis  quae  sequuntur,  videtur  legen- 
dum  esse  potius  Aetolis.  Namque 
Stratus  urbs  Aetoliae  est :  traditur 
per  Archidamum  principem  Aetolo- 
riim  :  denique  rex,  ubi  ad  Stratum 
accessit,  exspectat  eftusos  omnibus 
portis  Aetolos  in  fidem  suam  ventu- 


ros,  Crev. 

I  Prope  amiiem  Inachum']  Ina- 
chum  pro  vulg.  Achelotim  emendavit 
Kreyssigius,  quem  auctorem  secutus 
est  Bekker. 

1  Mafisii]  Vocem  aliquam  hic  ex- 
cidisse  censet  Perizonius,  qui  diem, 
lidnum,  vel  tale  quid  desiderat,  Lo- 
cum  asteriscis  notavit  Bekker. 
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Perseus,  ab  imminentibus  superiori  parti  urbis  tumulis  ten-  U.  C.  583. 
tatis  colloquiis,  quuni  obstinatos  atque  etiam  telis  procul-^-  ^-  '^9- 
arcentes  videret,   quinque   millia  passuum   ab  urbe    trans 
Petitarum    amnem    posuit    castra.     Ibi   consilio    advocato,  Regreditur 

^  quum  Archidamus  Epirotarumque  transfugae  retinerent,  Pereeus. 
Macedonum  principes  non  pugnandum  cum  infesto  tempore 
anni  censerent,  nullis  praeparatis  commeatibus ;  quum  in- 
opiam  prius  obsidentes,  quam  obsessi,  sensuri  essent,  maxime 
quod  hostium  haud  procul  inde  hibema  erant ;  territus  in 
Aperautiam  castra  movit  Aperanti  eum,  propter  Archi- 
dami  magnam  in  ea  gente  gratiam  auctoritatemque,  con- 
sensu  omnium  acceperunt :  is  ipse  cum  octingcntorum  mi- 

5  htum  praesidio  his  est  praepositus.  Rex  cimi  non  minorc  23. 
vexatione  iumentorum  hominumque,  quam  venerat,  in  Ma- 
cedoniam  rediit.  Appium  tamen  ab  obsidione  Phanotes 
fama  ducentis  ad  Stratum  Persei  summovit  Clevas,  cum 
praesidio  impigrorum  iuvenum  insecutus,  sub  radicibus 
projxj  inviis  montium  ad  mille  hominum  ex  agmine  impe- 
dito  occidit,  ad  ducentos  cepit.  Appius,  superatis  angustiis, 
in  campo,  quem  Meleona  vocant,  stativa  dicrum  paucorum 

6habuit.  Interim  Clevas,  assumpto  Philostrato,  qui  Epiro- 
tarum  gentem  habebat,  in  agrum  Antigonensem  transcen- 
dit-  Maccdones  ad  depopulationem  profecti ;  Philostratus 
cum  cohorte  sua  in  insidiis  loco  obscuro  consedit.  In  pa- 
latos  populatores  quum  empissent  ab  Antigonca  armati, 
fugicntes  eos  persequentcs  effusius  in  vallem  insessam  ab 
hostibus  praecipitant.  Ibi  ad  mille  occisis,  centum  fermc 
captis,  ubicjue  prospere  gesta  rc,  prope  stativa  Appii  castra 
movent,  ne  qua  vis  sociis  suis  ab  Komano  cxercitu  inferri 
possit-  Appius,  nequicquam  in  his  locis  tercns  tempus, 
dimissis  Chaonumque,  et  si  qui  ahi  Epirotac  erant,  praesi- 
diis,  cum  Itahcis  mihtibus  in  Illyricum  rcgressus,  per  Par- 
thinorum  socias  urbes  in  hiberna  miHtibus  dimissis,  ipse 
Romam  sacrificii  causa  rediit.  Perseus  ex  Pencstamm 
gente  mille  })edilcs,  duccntos  equites  revocatos,  Cassan- 
dreani,  jiraesidio  ut  essent,  misit.  Ab  (icntio  eadcm  atfe- 
rcntes  redicrunt.     Nec  deindc  ahos  atque  aUos  mittondo 

3  Epirolarumquc  Iraniifuflae]     li     Freinshcmii  sentcntiu. 

procul  (luhio  cnint  cx  factionc  Ccpha-         6  /'/li/o.ilrato,  i/ui  Kpirotarum  gen- 

li,  dc  qun  itu|>r.  18.  ct  idco  dicuntur  tem  /iaf>eltiit\    Hoc  ol)!>curiini  c>t  ;  ct 

tnin!«fu};;u-,  r|uiii  i|uuni  primo  ab  Ko-  nu;;ct  nicndi  iiuspicioncm  id  <(uod  »0- 

maniti  Btctissciit,  ab  iis  postca  dcfcce-  quitur:  /'/li/oxtratu»  cum  co/ivrte  sua. 

rant.     Nisi  fortc  hic  quoque  legen-  An  enim  Epirotiirum  nens  contribui 

dum  c*t  Aetolorum.  Crkv.  poterat  in  unam  cohortem?     Lcjtcre 

4  /ietincreut]    Suadcrent   regi,   ne  Yto^nmw*  \\\c /-'pirotarum  transjuyo.^, 
rc^^ri-^icrctur.   Dokr.  si  rcctc  illi  noniinati  ttunt  cap.  j>rae- 

5  Kcx  cum  uiin  minore]  Olim  cum  ceUenti.  Cuuv. 
minorc.       Emcndavit    Grunuvius    cx 
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U.  C.  583.  tentare  cum  destitit,  quum  appareret,  quantum  in  eo  prae- 
A.  O.  169.  g-^j--  gggpj. .  j^g^.  tamen  impetrare  ab  animo  posset,  ut  im-  7 
pensam  in  rem  maximi  ad  omnia  momenti  faceret. 


7  Ut  tmpensam  in  rem  maximi  ad 
omnia  momenti  faceret]  Hic  asteris- 
cum  apposuerat  Sigonius,  quod  ea, 
quae  de  Olonico  Hispano  in  epitome 
huius  libri  traduntur,  ad  Clondicum 
Bastamarum  ducem  a  Livio  nomina- 
tum  supr.  xl.  58.  retulerit :  quem  in 
Paeonia  fecisse  aliquem  niotum  ex- 
istimavit,  et  ibi  interemptum  esse. 
Ea  igitur  quae  ad  illum  Clondicum 
spectarent,  hic  excidisse  putavit.  Sed 
quum  multo  probabilior  sit,  ut  supra 
annotaviraus,  de  Olonico  coniectura 
Gronovii,  qui  illum  eundem  esse  cum 


Flori  Salondico  arbitratus  est,  nulla 
satis  idonea  ratione  videtur  motus 
esse  Sigonius,  ut  mutilum  hic  esse 
librum  arbitraretur.  Douiatius  Sigo- 
nii  auctoritate  motus  credidit  et  ipse 
hic  aliquid  intercidisse,  inseruitque 
hoc  loco  rogationem  a  Voconio  pro- 
mulgatam  et  perlatam  de  coercendis 
mulierum  hereditatibus.  Sed  de  lege 
Voconia  egerat  Livius  supr.  xli.  ut 
apparet  ex  epitome  illius  libri.  Cre- 
dimus  igitur  nihil  ex  fine  huius  libri 
xliii.  perisse.  Ckev, 


EPITOME    LIBPxI   XLIV. 


Q.  MARCIUS  PHILIFPUS  per  imnos  saltns  penetravit 
in  Macedoniam,  comphiresque  urbes  occvpavit.  Rliodii  misere 
lefjntos  Romam,  minantes,  se  Perseo  anxilio  futuros,  nisi  po- 
pulus  Romanus  cum  eo  pacem  atque  amicitiam  iuncjeret.  In- 
diyne  id  latum.  Quum  id  bellum  L.  Aemilio  Pau/lo,  sequen- 
tis  anni  considi  iterum,  mandatum  esset,  Paullus,  in  concione 
precatus,  ut,  quicquid  diri  jwpulo  Ronumo  immineret,  in  do- 
vium  suam  converteretur,  et  in  Macedoniam  profectus,  vicit 
Persen,  totamque  Macedoniam  in  potestatem  redegit.  Aiite- 
quam  conjiigeret,  C.  Sulpicius  Gallus  tribunus  militum  prae- 
dixit  exercitui,  ne  miraretur,  qmkl  luna  nocte  proxima  defectura 
esset.  Gentius  quoque  rex  lllgrihrum,  quum  rebellasset,  ah 
Anicio  praetore  victus,  vcidt  iu  deditionem,  et  cum  uxorc,  et 
libcris,  et  propinquis,  Romam  missus  est.  Alcxandria  legati 
a  Cleopatra  et  Ptolevuieo  regibus  veneriLnt,  quereirtes  de  An- 
tior/io  nge  Si/riae,  quod  /lis  /je//um  inferret.  Perses,  so//ici- 
tdtis  in  auxi/ium  Puiiune  rcge  Pcigami,  et  Genlio  regv  I//g- 
riorum,  quia  /lis  pecuiuam,  quam  projniserat,  non  dabat,  ab 
iis  reiictus  est. 


T.  LIVll    PATAVINl 

L  I  B  E  R    XLIV. 


Y  r  ^f^'  T)^INCIPIO  veris,  quod  hiemem  eam,  qua  haec  gesta 

Marcius       I^  sunt,  insccutum  est,  ab   Roma  profectus  Q.  Marcius 

Cos.  et       Philippus  consul  cum  quinque  millibus,  quod  in  supplcmen-  ^ 

Marcius     ^.yj^  legiouum  secum  traiecturus  erat,  Brundisium  pen^enit. 

iiciunt  iii    M.  Popillius  consularis  et  alii  pari  nobilitate  adolescentes 

Graeciam.  tribuni  militum  in  Macedonicas  legiones  consulem  secuti 

sunt.     Per  eos  dies  et  C.  Marcius  Figulus   praetor,    cui 

classis  provincia  evenerat,  Brundisium  venit;  et  simul  ex 

Italia  profecti,  Corcyram  altero  die,  tertio  Actium  Acarna- 

niae  portum  tenuerunt.     Inde  consul,  ad  Ambraciam  egres- 

sus,  itinere  tcrrestri  petit  Thessaliam.     Praetor,  superato 

Leucata,  Corinthium  sinum  invectus,  et  Creusae  relictis 

navibus,  terra  et  ipse  per  mediam  Boeotiam  (diei  unius  ex- 

pedito  iter  est)  Chalcidem  ad  classem  contendit.     Castra 

eo  tempore  A.  Hostilius  in  Thessalia  circa  Palaepharsalum 

habebat;    sicut  nulla  re  bellica  memorabili  gesta,  ita  ad^ 

cunctam  mihtarem  discipHnam  ab  effusa  hcentia  formato 

mihte,  et  sociis  cum  fide  cultis,  et  ab  omni  genere  iniuriae 

defensis.     Audito  successoris  adventu,  quum  arma,  viros, 

equos  cum  cura  inspexisset,  ornato  exercitu  obviam  veni- 

enti  consuli  processit.     Et  primus  eorum  congressus  ex 

dignitate  ipsorum  ac  Romani  nominis,  et  in  rebus  deinde^ 

gerendis  *.     Proconsul   enim  ad  exercitum  *  *.      Paucis 

1  Cum  quinque  miHibus']  Deest  positionem  in  delendam  censet  Gro- 
profecto  hic  aliquid.  Numerus  enim  novius.  Drakenborchius  vocem  quot 
absolute  et  per  se,  non  adiecta  re  pro  quod  repoiiendam  suspicatur. 
quae  numcretur,  stare  in  oratione  non  5  Ad  cunctam  militarem  discipli- 
potest.  Sed  et  numenis  ipse  hoc  loco  nam^  Ad  omne  militaris  disciplinae 
videtur  vitiatus  esse,  quum  supr.  xliii.  genus. 

12.  decreverit  senatus  in  supj)lemen-  4  Et   in  relus   deinde  fferendis*] 

tum    Macedonici    exercitus  peditum  Hunc  locum  sic  explet  Sigonius:  "et 

Romanorum  se.v  miUia,  sociorum  no-  in  rebus  deinde  gerendis  sunime  utilis 

minis  Latini  se<v  millia:  equites  lio-  Philippo    consuli    fuit.       Proconsul 

7nanos  ducentos  quinqua<jinta,  socios  enim  ad  exercitum  conversus,  eum  ad 

trccentos.  Crev.  rem  fortiter  gcrendam   hortatus  est, 

2  Quod  in  supplemenlum]    Prae-  eoque  consuli  tradito  Romam  revcrsus 
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post  dicbus  consul  concioneni  apud  milites  habuit.     Orsus  U.  C.  5S3. 
Saparricidio  Pcrsei  pcrpctrato  in  fratrcm,  cogitato  in  parcn--'^-  ^-  '^9- 
tem,  adiccit,  'post  scelere  partum  rcgnum,  vcncficia,  cacdes, 

*  latrocinio  nefando  petitum  Eumencm,  iniurias  in  populum 

*  Romaimm,  direptiones  sociarum  urbium  contra  foedus,  ca 
'  omnia  quam  diis  quoquc  invisa  essent,  sensurum  in  exitu 
'  rerum  suarum.     Favcre   enim  pietati  fideique  deos,  pcr 

*  quac  populus  Romanus  ad  tantunl  fastigii  venerit.'  Vires 
deinde  populi  Romani,  iam  terrarum  orbem  complectentis, 
cum  viribus  Macedoniae,  cxcrcitus  cum  exercitibus  compa- 
ravit.  '  Quanto  maiores  Pbilippi  iVntiochique  opes  non 
'maioribus  copiis  fractas  cssc?'  Huius  gcneris  adhortationc  2. 
accensis  mihtum  animis,  consultare  dc  summa  gerendi  belli 
coepit.     Eo  et  C.  Marcius  praetor  a  Chalcidc,  classe  ac- 

cepta,  vcnit.    Placuit,  non  ultra  morando  in  Tliessaha  tem- Cos.  in  Ma- 

pus  tercre,  scd  movere  cxtcmplo  castra,  atque  pcrgere  inde  ctHloniam 
f       ••«•         1       .  ^  ^      ^  1  ^  1         contundit. 

in    Maceuoniam ;    et  practorem    darc    operam,  ut  eodem 

tempore  classis  quoquc  invehatur  hostium  htoribus.     Prae- 

fitorc  dimisso,  consul,  menstruum  iusso  mihte  secum  ferre, 

profectus   decimo    post    die,    quam    exercitum    acceperat, 

castra  movit :  et,  unius  diei  progressus  itcr,  convocatis  iti- 

7  nerum  ducibus,  quum,  cxponercnt  in  consiho,  iussisset,  qua 

squisque  ducturus  esset;    summotis  iis,  quam   potissimum 

peteret,  retulit  ad  consihum.     Ahis  pcr  Pythium  placcbat 

via  :  ahis  pcr  (jambunios  montes,  qua  priore  anno  duxcrat 

Ilostihus  consul:    ahis  praeter  Ascuridem  paludem.     Re- 

9stabat  ahquantum  viae  communis:  itaque  in  id  tempus,  quo 

propc  divortium  itinerum  castra  posituri  crant,  dehbcratio 

cius  rci   diffcrtur.     In   Pcrrhaebiam   indc    ducit,  ct   intcr 

Azorum  et  Dohchen  stativa  habuit  ad  consulendum  rursus, 

quam  potissimum  capcsscret  viam.     Per  cosdem  dies  Pcr- 

scus,  quam  a])propin(juare  hostcm  sciret,  quod  itcr  pctitu- 

rus  cssct  ignarus,  onmcs  sahus  insiderc  ])racsi(his  statuit. 

lu  iugum  Cambuniorum  montium  (Volustana  ijjsi  vocant) 


<?«t."     Sed  fjiii3  dixerit  eum   summe  in  menscm  cuique  sufHceret. 

utilem  duci  fuiswc  in  rebus  Kerendis,  7  Kxjmiicrcnt  iw  consitio,  iussisset^ 

fjui  tantummodu  horuitus  milites  ad  ExjHmere  Gronovius  mavult,  ceteruni 

rem  fortitcr  fjercndam  statim  abierit?  eJTMm^ren^  familiari  ellipsi,  j^ro  ut  e.t- 

Omittimus  inelcKantiam  dictionis,  et  f)o;<«reM/,  hoc  loco  positum  essc  monet 

gcminatit'4  odiose  voces.     Nobis  non  Doeringius. 

libet  hariolari  in  rc  omnino  obscura.  8  Quam  potissimum  petercl]    Vo- 

Mcns  Livii  ex  reliquiis  cius  non  satis  cem  viam  excidisso  suspicatur  Gro- 

npparct,  ut  eum  cxpiscari   pos.se  vi-  novius,  sed  Crevierius  eam  ex   prac- 

deanuir  ;  ncc  alii  uuctores  adiuvant.  cedentibus  rcpetendam  ccnset. 

Locum    ergo    mutilum    relinquinms.  9    riiu:   commuui.s]     liiiae    pariter 

Ckkv.  ud   l\vthium,  ad  Caiiiliunii)s  monte**, 

5  Coiiitato  in  parentem]    Nihil  eu  et   ad   Ascuridcm    puludeiii   duccret. 
de  re  iintea  mcmonivit  Livius.  (^ukv.  Ckev. 

6  Meujitruuni  ]  l'rumentum,  quod 


ditur  M<ir- 
cius. 
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U.  C.  583.  decem  millia  levis  armaturae  iuvenum  cum  duce  Asclepio-  f 
A.  C.  169.  (loto  mittit:  ad  castellum,  quod  super  Ascuridem  paludem 
adituToc-    ^^^^'  (Lapathus  vocatur  locus)  Hippias  tenere  saltum  cum 
cupat.        duodecim  millium  Macedonum  praesidio  iussus.     Ipsecum 
reliquis  copiis  primo  circa  Dium  stativa  habuit:    deinde, 
adeo  ut  obtorpuisse  inops  consilii  videretur,  cum  equitibus 
expeditis  litore  nunc  Heracleuru,  nunc  Philam  percurrebat, 
eodem  inde  cui'su  Dium  repetens. 
3.  Interim   consuli   sententia   stetit   eo   saUu  ducere,   ubia 

Macedo-  propter  Ortholophura  diximus  regis  castra*.  Praemitti 
niam  ingre-  tamen  quattuor  millia  armatorum  ad  loca  opportuna  prae- 
occupanda  placuit :  quis  praepositi  sunt  M.  Claudius,  Q. 
Marcius  consuHs  filius.  Confestim  et  universae  copiae 
sequebantur.  Ceterum  adeo  ardua  et  aspera  et  confragosa 
via  fuit,  ut  praemissi  expediti  biduo  quindecim  millium 
passuum  aegre  itinere  confecto  castra  posuerint :  turrim  3 
Eudieru,  quem  cepere,  locum  appellant.  Inde  postero  die 
septem  milha  progressi,  tumulo  haud  procul  hostium  castris  4 
capto,  nuntium  ad  consulem  remittunt :    '  Perventum  ad 

*  hostem  esse :  loco  se  tuto  et  ad  omnia  opportuno  con- 

*  sedisse  ;    ut,  quantum   extendere  iter  posset,   conseque- 

*  retur.'  Sollicito  consuH  et  propter  itineris  difficuhatcm, 
quod  ingressus  erat,  et  eorum  vicem,  quos  paucos  inter 
media  praesidia  hostium  praemiserat,  nuntiiis  ad  Ascuridem 
pahidem  occurrit.  Addita  igitur  et  ipsi  fiducia  est, 
coniuuctisque  copiis,  castra  tumulo,  qui  tenebatur,  qua 
aptissimum  ad  loci  naturam  erat,  sunt  acclinata.  Non 
hostium  modo  castra,  quae  paullo  plus  mille  passuum 
aberant,  sed  omnis  regio  ad  Dium  et  Philam,  oraque  maris. 


r  Decem    millia    levis   armaturae  et  Phila,  et  Dio,  quae  prima  Mace- 

iuvenum'^  Dele  otiosam  vocem  iuve-  doniae  oppida  hic  Marcio  e  iugis  de- 

num.     Nisi  forte  illius  loco  fuit  no-  gresso  occun-unt.     Vel  igitur  duplex 

men  gentis,  quaecunque  tandem  illa  locus  fuit  qui  Ortholophi  nomen  ha- 

sit :   ut  in  altero   praesidio,  quocum  beret,  alter   in    Dassaretiis,  alter   in 

niox    Hippias   dicitur   iussus    tenere  finibus  Perrhaebiae  ;  vel  hic  mendum 

saltum   ad    Lapathunta,   diserte   ex-  agnoscendum  est.     Quae  desunt,  ex- 

])rimitur   illud   fuisse   duodecim  mil-  plere  non  tentamus.     Regem,  tamen 

lium  Macedonum.  Crev.  cuius  hic  mentio   fit,  potius  Persea 

■2  Uhipropter  Ortholophum  diximus  fuisse    credimus,   quam    Philippum. 

regis  castra]   Subiicit  Sigonius  Phi-  Crev. 

lippi  fuisse,  et  lcctorem  remittit  ad  3   Turrim  Eudieru']  Si  nihil  est  in 

xxxi.  36.  ubi  revera  reperitur  pugna  hoc  nomine  vitii,  intellige  Graecuni 

equestris  ad  Ortholophum  inter  Phi-  essevocabulumin  patriocasu^euSiepoi!. 

lippum    regem,   et    Sulpicium    con-  Atephs  humidus.  Itaque  turris  evSiepov 

sulcm  Romanum.     Sed  si  quis  totam  dicta  fuerit  ab  amoenitate  et  bonitate 

narrationem  rerum  a  Sulpicio  adver-  aquarum.  Crev. 

sus  Philippum  gestarum  sedulo  ex-  4  Iland    procril    hostinm    castris'] 

penderit,  tacile  animadvertet  Ortholo-  Castra  iUa  hostium  intellige  praesi- 

phum    libro    xxxi.    memoratum    ad  dium  Macedonum,  cui  praeerat  Hip- 

occiduum    Macedoniae    hitus    situm  pias,  ut  patet  ex  c.  seq.  Crev. 
fuisse,  ac  longe  afuisse  ab  Heracleo, 
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late  patentc  ex  tam  alto  iiigo  prospectu,  oculis  subiicitur.  U.  C.  583. 
Quae  rcs  accendit  niiliti  aniinos,  postquam  summam  belli,  ^-  ^-  >'^'9« 
ac  regias  omnes  copias,  terramque   hostilem  tam  c  pro- 
pinquo    conspexerunt.      Itaque    quum    alacres,    protinus 
duceret   ad    castra  hostium,   consulem   hortarentur ;    dics 
unus  fessis  hibore  viae  ad  quietcm  datus  cst.     Tertio  dic, 
parte  copiarum  ad  praesidium  castrorum  rehcta,  consul  ad 
hostem  ducit.     Hippias  nuper  ad  tuendum  saUum  ab  rege       4. 
missus  erat :  qui,  ex  quo  castra  Romana  in  tumulo  con-  Lcvuiproe- 

^    ^.  ,  ^         ^  .      .  .       ^.  liii  cum 

spexit,  praeparatis  acl  certamen  anunis  suomm,  vcnienti  >iacedoni- 
agmini  consuhs  obvius  fuit.  Et  Romani  expe(hti  ad  bus. 
pugnam  exierant,  et  hostes.  Levis  armatura  erat,  prompt- 
issimum  gcnus  ad  lacessendum  certamcn.  Congi*essi 
igitur  cxtemplo,  tela  conieceruut.  !Muha  utrimcjue  vuhiera 
temerario  incursu  et  accepta,  et  ihata :  pauci  utriusque 
partis  ceciderunt.  Irritatis  in  posterum  dicm  animis, 
maioribus  copiis  atque  infestius  concui'sum  ab  ilhs,  si  loci 
satis  ad  exphcandam   aciem  fuisset.      lugum   montis,   in 

sangustum  dorsum  cuncatum,  vix  ternis  ordinibus  arma- 
torum  in  fronto  patuit.  Itaque,  paucis  pugnantibus,  cetcru 
muhitudo,  ])raccij)ue  qui  gravium  armorum  erant,  spcc- 
tatorcs  pugnac  stabant.  Lcvis  annatura  ctiam  })cr  an- 
fractus  iugi  procurrcrc,  et  ab  hiteribus  cum  levi  annatura 

6consererc,  pcr  iniqua  at(}ue  aecjua  loca  ))ugnam  pctcre. 
Ac,  phiribus  ea  die  vuhierati.s,  cjuam  interiectis,  prochuni 
nocte  chrcmptum  est. 

Tertio  die  egere  consiho  Romanus  imperator :  nani 
nc(juc  mancre  in  iugo  inoj)i,  nequc  rcgrcdi  sinc  ihigitio, 
at(jue  etiam  j)ericuh),  si  ccdcnti  ex  suj)crioribus  locis  in- 
staret  hostis,  potcrat :  ncc  ahud  rcstabat,  quam  audacter 
commissum  j)crtinaci  audacia,  (juac  jirudcns  interduin  iu 
exitu  est,  corrigcre.  Vcntuin  quidcm  erat  eo,  ut,  si 
hostem  simihMu  anti(juis  Maccdonum  rcgibus  habuissct 
consul,  magna  chides  accij)i  j^otucrit.  Scd,  (juum  ad  J)ium 
pcr  htora  cum  cquitibus  vagarctur  rex,  et  ab  duodecim 
miHibus  j)roj)e  clamorcm  et  strej)itum  j)ugnantium  audiret, 
ncc  auxit  copias  intcgros  fcssis  summittcudo,  ncquc  ij)sc, 
quod  j)hirimnm  intererat,  certamini  atiuit:  (juum  Romanus 
imperator,  maior  .sexiiginta  annis,  et  j)racgravis  corj)orc, 
unmia  niihtaria  muncra  ij)se  imjiigre  obirct.  Egrcgic  ad 
uhimum  in  audactcr  commisso  j)crsevcravit :  ct,  P()j)iIlio 
rehcto  in  custodia  iugi,  jxt  invia  transgressus,  |)racmissis, 
qui   rcj)urgarent  iter,   Attahim  et  Misagencm,  cum  suae 

5   Ternif  ordinihus']     Ordiiics   lii,c  suorum. 
inlrornuH    porrccli    iutclliKcndi    nunt,         6  Cu/tjfrfrf  ]  Manuin,  vel  pugnuin. 

iUi  ut  tcrni  honiines  in  fronte  csseiit,  I)oKK. 
«juoii  »ei|ucli.itur  ii  tcr(j"i  loii^us  (jnlo 


lUnerum. 
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U.  C.  5S3.  gentis  utrumquc  auxiliaribus,  praesidio  esse  saltum  apcri- 
A.  C.  169.  entibus    iubet :    ipse,    equites    impedimentaque    prae    se 
5.       habens,  cum  legionibus  agmen  cogit.     Inenarrabilis  labor 
Difficiiltas  desccndentibus    cum    ruina    iumentorum    sarcinarumque. 
Progressis  vixdum  quattuor  millia  passuum  nihil  optabiUus 
esse,   quam   redire,   qua  venerant,   si    possent.     Hostilem 
prope  tumultum  agmini  elephanti  praebebant :  qui,  ubi  ad 
invia  venerant,  deiectis  rectoribus,  cnm  horrendo  stridore 
pavorem  ingentem,  equis  maxime,  incutiebant,  donec  tra- 
ducendi  eos  ratio  inita  est.     Per  procUve,  sumpto  fastigio,  7 
longi  duo  vaUdi  asseres  ex  inferiore  parte  in  terra  defige- 
bantur,  distantes  inter  se  pauUo  plus,  quam  quanta  beUuae 
latitudo  est.     In  eos,  transverso  incumbentes  tigno,  ad  tri- 
cenos  longi  pedes,  ut  pons  esset,  iniungebantur:  humusque 
insuper  iniiciebatur.     Modico  deinde   infra  intervaUo  si- 
miUs  alter  pons :    dein  tertius,  et  plures  ex  ordine,  qua 
mpes  abscisae  erant,  fiebant.    SoUdo  procedebat  elephantus  8 
in   pontem :    cuius  priusquam   in   extremum   procederet, 
succisis   asseribus   coUapsus   pons   usque    akerius  initium 
pontis  prolabi  eum  leniter  cogebat.     AUi  elephanti   pe- 
dibus  insistentes,  aUi  clunibus  subsidentes,  prolabebantur. 
Ubi   planities    ahera  pontis  excepisset  eas,   rursus  simiU 
ruina  inferioris  pontis  deferebantur,  donec  ad  aequiorem 
vaUem  perventum  est.     PauUo  plus  septem  miUia  die  Ro-  9 
mani  processerunt ;  minimum  pedibus  itineris  confectum. 
Plerumque  provolventes  se  simul  cum  armis  aUisque  oneri- 
bus,  cum  omni  genere  vexationis,  processerunt :   adeo  ut 
ne  dux  quidem  et  auctor  itineris  infitiaretur,  par^^^a  manu 
deleri   omnem    exercitum    potuisse.     Nocte  ad    modicam 
planitiem  pervenerunt :  neque,  an  infestus  is  locus  esset. 
saeptus  undique,  circumspiciendi  spatium  fuit.     Vix  tan- 
dem  ex   insperato  stabilem  ad  insistendum  nactis  locum 
postero  quoque  die  in  tam  cava  vaUe  opperiri  PopiUium, 
ac  reUctas  cum  eo  copias,  necesse  fuit :  quos  et  ipsos,  quum 
ab  nuUa  parte  hostis  terruisset,  locorum  asperitas  hostiUter 
vexavit.     Tertio  die   coniunctis    copiis   eunt  per  saltum, 
quem  incolae  CaUipeucen  appellant.     Quarto  inde  die  per 
aeque  invia,  sed  assuetudine  peritius,  et  meUore  cum  spe, 
quod  nec  hostis  unquam  apparebat,  et  mari  appropinqua- 
bant,  degressi  in  campos,  inter  Heracleum  et  Libethrum 
posuerunt  castra  peditum :    quorum  pars  maior  tumulos 

7  Sumpto  fastiffiol  Sumpto  spatio  Per  diem,  et  opponitur  t^  nocte, 
e  loco  superiore  per  proclive  in  in-  quod  sequitur  paullo  post.  Itaque 
feriorem  inclinante.  Doeu.  nihil  opus   est   hic  inserere  eo  ante 

8  Abscisae'\  Participium  verbi  vocem  die,  quod  voluerat  Gronovius. 
ahscido  Frobenius  hoc  loco  rcposuit.      CiiEv.     Eo  addidit  Bekkerus. 

9  Paullo  plus  septem  millia  diel 
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I  tenebat.     Ibi  vallo  campi  quoqne  partem,  nbi  cqnes  ten-  u.  C.  5S3. 

deret,  aniplcctel)antnr.  A.  C.  169 

Lavanti    rcgi    dicitur  nuntiatnm,    hostes    adesse.     Qno       (j. 
1  nuntio  qnum  pavidus  exsiluisset  e   solio,   victum   se  sine  Persci  pa- 

proelio  clamitans  proripuit ;   et,  subinde  per  alia  al iaque  ^■°'' ^' .".'■ 

3  pavida  consilia  et  imperia  trepidans,  duos  ex  aniicis,  Pellam  gtupor!  '* 
alterum,  ubi  pecnnia  deposita  erat,  alteruni  usque  ad  Par- 
thum,  ex  praesidiis  revocat ;  omnesque  aditus  aperit  bello. 

4  Ipse,  ab  Dio  auratis  statuis  omnibus  raptis,  ne  praeda  hosti 
essent,  incolas  eins  loci  demigrare  Pydnam  cogit :  et,  quac 
temeritas  consulis  videri   potuisset,  quod  eo  processisset, 

5  unde  invito  hoste  regredi  nequiret,  eam  non  inconsultam 
audaciam  fecit.  Duos  enim  saltus,  per  quos  inde  evadere 
possent,  habebant  Romani :  unum  per  Tempe  in  Thessa- 
liam,  alterum  in  Macedoniam  praeter  Dium ;  quae  utraque 
regiis  tenebantur  praesidiis.  Itaque  si  dux  intrepidus 
decem  dies  primam  specicm  appropinquantis  tcrroris  sus- 
tinnisset,  neqne  receptus  Romanis  per  Tempe  in  Thes- 
saham,  neque  commeatibus  pervehendis  eo  patuisset  iter. 
Sunt    enira    Tcmpe    saltus,    etiamsi    non    bello    fiat    in- 

6festus,  transitu  difficiHs.  Nam  practcr  angustias  per 
quinque  miUia,  qua  exiguum  iumento  onusto  iter  est, 
rupes  utrimque  ita  abscisae  sunt,  ut  dcspici  vix  sine 
vertiginc  (juadam  sinuil  oculorum  animique  possit.  Terrct 
et  sonitus  et  akitudo  pcr  mediam  vallem  fluentis  Penei 
anniis.     Hic  locus,  tam  snaptc  natura  infestus,  per  quat- 

7  tuor  distantia  loca  praesidiis  regiis  fuit  insessus.  Unum 
in  primo  aditu  ad   Gonnum  erat :   aherum  ad  Condylon 


I  Ibx  vall6\    li  vallem  apud  Cre-  virorum  viginti  quinque  in  pugna  ail 

vier.  et  Drakenb.  exstat.     Bckkerus  Granicum    occisorum    Alexander   ex 

cum  Kre_vs.<*igio  ihi  valln  recej)it.  aere  fingcndam  curaverat. 

1  K  solio]  Soiium  e«t  pars  halnei,  5  A'on  iiiconsultam  audaciam]  To- 

in  qua  quis  sedens  lavatur.  Cukv.  meritatcm  consulis  j^ro  audacia  non 

3  iJuon  ex  amicin,  J'cl/am]  Duobus  inconsulta  habenilain  ettccit. 

ex  amicis  Crevier.  reposuit,  qui  ani-  6  1'raeter  angustias]  Praeterquam 

madvertit  hic  aliqua  deesse,  quae  ex  quod   angusta    via   est    per   quinquc 

c.  10.  infni,  et  ex  Diodoro  in  Kxcerpt.  millia,  adeo   ut   exiguum  onusto  iu- 

Vales.  suppleri  possunt  in  hunc  ferc  nicnto  iter  sit,  utrini()ue  .  .  .   Paruni 

modum.     DuobuB  ex   aniicis,  unum  videntur  convenirc  huic  descriptioni 

Niciam   proficisci  iussit   Pellam,  ubi  ea    quae    Plinius    H.    N.    iv.    8.    de 

pccuniadepoHitiienit,et,quicquid  cius  eodem    loco    hal)et.     '*  Tempe,"    in- 

ibi  nancisccretur,  in  mare  dciiccre:  quit,     "  quinque    millium     patwuum 

alterum  Andronicum    misit   Thessa-  longitudine,    et     fermc     sesquiiugeri 

loniciim,  ut  navalia  incenderet.     Si-  latitudine,  ultra  visum  hominis  attol- 

mul   Ilippiani   et   Asclejiiodotum  ex  lcntibus   se  dextra    laevaquc    leniter 

pracflidiiH  revocat.     Iii  eo  tamcii  dis-  convcxis  iugis."  Crev. 

crepat    Diodorus  a    Livio,  «juod   jiro  7   /'raesiiiiis  rri/iis]    In    vulg.  cdd. 

urbe  Pelia  nominat  Phacum.  rrffis  legitur,  quod   Oronovio  merito 

4  Auratis  statuis]  Intellige  inaig'  displicuit.  Ceterum  ret/is  antiquo 
ncm  illam  turmam,  Lysippi  opus,  more  pro  regiis  Hcriptum  fuisite  alibi 
quum     in    memoriam    furtissimonim  patct. 
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U.  C.  583.  castello  inexpugnabili :  tertium  circa  Lapathunta,  quem 
A.  C.  169.  Characa  appellant :  quartum  viae  ipsi,  qua  et  media  ct 
angustissima  vallis  est,  impositum,  quam  vel  decem  armatis 
tueri  facile  est.  Interchiso  per  Tempe  simul  aditu  com- 
meatibus,  simul  reditu,  ipsi  montes,  per  quos  descenderant, 
repetendi  erant.  Quod  ut  furto  fefellerant,  ita  propalam,  8 
tenentibus  supcriora  cacumina  hostibus,  non  poterant :  et 
experta  difficuhas  spem  omnem  incidisset.  Supererat 
nihil  ahud  in  temere  commisso,  quam  in  Macedoniam  ad 
Dium  per  medios  evadere  hostes :  quod,  nisi  dii  mentem 
regi  ademissent,  et  ipsum  ingentis  difficuhatis  erat.  Nam 
quum  Olympi  radices  montis  paullo  plus  quam  mille  pas- 
suum  ad  mare  rehnquant  spatium,  cuius  dimidium  loci 
occupat  ostium  late  restagnans  Baphyri  amnis,  partem 
planitiae  aut  lovis  temphim,  aut  oppidum  tenet ;  rehquum 
perexiguum  fossa  modica  valloque  claudi  poterat,  et  saxo- 
rum  ad  manum  silvestrisque  materiae  tantum  erat,  ut  vel 
murus  obiici,  turresque  excitari  potuerint.  Quorum  nihil 
quum  dispexisset  caecata  mens  subito  terrore,  nudatis 
omnibus  praesidiis,  patefactisque  beUo,  ad  Pydnam  refugit. 
7.  Consul,  plurimum  et  praesidii  et  spei  cernens  in  stuhitia 

et  segnitie  hostis,  remisso  nuntio  ad  Sp.  Lucretium  Laris- 
sam,  ut  castella,  rehcta  ab  hoste,  circa  Tempe  occuparet, 
praemisso  PopiUio  ad  explorandos  transitus  circa  Dium, 
postquam  patere  omnia  in  omnes  partes  animadvertit,  se- 
cundis   castris   pervenit   ad    Dium :    metarique    sub    ipso  9 
Cos.  Dium  templo,   ne    quid    sacro   in    loco  violaretur,  iussit.     Ipse, 
pervenit.    m<bem  ingressus,  sicut  non  magnam,  ita  exornatam  pubhcis  i 
locis,  et  muhitudine  statuarum,  munitamque  egregie,  vix 
satis  credere,  in  tantis  rebus  sine  causa  rehctis  non  aliquem 
subesse  dolum.     Unum  diem  ad  exploranda  circa  omnia 
moratus,  castra  movet :  satisque  credens,  in  Pieria  frumenti 
copiam  fore,  eo  die  ad  amnem  nomine  Mityn  processit. 
Postero  die  progressus,  Agassas  urbem,  tradentibus  sese 
ipsis,  recepit :  et,  ut  rehquorum  Macedonum  animos  sibi 
conciharet,  obsidibus  contentus,  sine  praesidio  rehnquere 
se  iis  urbem,  immunesque  ac  suis  legibus  victuros,  est  pol- 
Inopiala-  Hcitus.     Progressus  inde  diei  iter,   ad  Ascordum  flumen 
borat.         posuit  castra :  et,  quautum  procederet  longius  a  Thessaha,  2 

8  Quod  ut  furto  fefelleran(\  Quod     memoratur. 

ut  fecerant  fallentes  furto  Persea  Ma-  i  Publicis  locis^S  Qualia  suut  fora, 

cedonasque,  ita  propalam  facere  non  poilicus,  basilicae.  Crev. 

poterant,  si  tenuissent  cacumen  hos-  1  Quantum.  procederetl    Muretus 

tes.      Transcenderant    quidem    illos  et    Gronovius    reponendum    quanto 

saltus,  quia   fefellerant   hostem :    at  monent,  sed  Drakenborchius  et  Cre- 

idem  facere  non   poterant  palam  et  vierius  quantum  tuentur,  utpote  quod 

aperta  vi,  si  hostis  obstitisset.  Crev,  a  praepositione  secundtim  intellecta 

9  Metarique]   sc.  Castra  sub  ipso  regatur,  et  cum  particula  eo  adiuncto 
lovis  templo,   quod   in   cap.   praec.  comparativo  non  raro  componatur. 
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eo  maiorcm  rerum  omnium  inopiam  sentiens,  rcgressus  ad  U.  C.  583. 
Dium  est ;  dubitatione  omnibus  cxempta,  quid  intercluso -'^-  C.  169. 
ab  Thessalia  paticndum  fuissct,  cui  procul  inde  absccdere 
tutum  non  csset.     Perscus,  contractis   in  unum  omnibus 
copiis  ducibusque,  increpare  piacfectos  pracsidiorum,  ante 
omnes    Asclcpiodotum    atquc    llippiam :    ab    his    diccre 
claustra  Maccdoniae   tradita  Romanis  esse  :    cuius  culpae 
reus  nemo  iustius,  quam  ipse,  fuisset     Consuli  postquam 
ex  alto  conspccta  classis  spem  fecit,  cum  commcatu  naves 
venire,  (ingens  enim  caritas  annonac  ac  prope  inopia  crat) 
ab  invcctis  iam  portum  audit,  onerarias  naves  Magnesiae 
relictas    cssc.      Inccrto    indc,    quidnam    agendum    foret, 
(adeo  sine  ulla  opc  hostis  quac  aggi^avarct,  cum  ipsa  diffi- 
cultate  rerum  pugnandum  crat)  pcropportunc  literac  a  Sp. 
Lucretio  allatac  sunt:  castella  sc,  quac  supcr  Tcmpe  essent 
et  circa  Philam,  tenere  omnia,  fnmientique  in  iis  et  aliarum 
in  usum  rcrum  copiam  invcnissc.     Ilis  magnopere  laetus       8. 
consul  ab  Dio  ad  Philam  ducit,  simul  ut  pracsidium  eius  Dium  re- 
firmaret,  simul  ut  militi  frumentum,  cuius  tarda  subvectio ''"l'^*^ 
erat,    dividcrct.     Ea   profcctio  famam    haudquaquam    sc- 
cundam  habuit.     Nam  aUi^^^mctu  recessisse  eum  ab  hoste, 
ferebant,  quia  mancnti  in  Pieria  procHo  dimicandum  foret: 

3  ahi,  ignarum,  bcUi  quae  in  dies  fortuna  novaret,  ultro  ofFe- 
rentibus  sesc  rebus,  emisisse  de  manil)us  ea,  quae  mox  re- 
pcti  non  possent.  Simul  cnim  cessit  possessiouc  Dii,  ex- 
citavit  hostcm,  ut  tunc  tandem  scntirct,  recuperanda  esse, 
quae  prius  culpa  amissa  forent.  Audita  cnim  jHofectionc  Porseus 
consulis,  rcgrcssus  Dium,  quae  disiecta  ac  vastata  ab  Ro- t>'"™''*^'^**- 
mani.s  erant,  rcficit :  ]>innius  mocnium  decussas  reponit,  ab 
omni  ])arte  miu*os  firmat  :  deindc  quinquc  miMia  pa.<!suum 
ab  urbc  citra  ripam  Enipci  amnis  castra  ponit ;  ainnem 
ipsum,  transitu  perdifficilem,  pro  mimimcnto  habiturus. 
Fhiit  ex  valle   Olympi  montis,  aestate  exiguus ;  hibernis 

4idcm  incitatus  ])hiviis  et  supra  rupcs  ingcntcs  gurgitcs  facit, 
ct  infra,  pronitam  in  marc  cvolvendo  tcrram,  pracaltas 
voragincs,  cavatoquc  mcdio  alveo  ripas  utrim(jue  praeci- 
pites.  IIoc  ihuuinc  Pcrseus  sacptum  iter  hostis  crcdcns, 
cxtrahcrc  rcli([uum  tomjHis  eius  aostatis  in  animo  habobat. 
Inter  haec  consul  a  Phihx  Po])iHium  cum  du()l)us  milH- 
bus  armatorum  Ileraclcum  mittit.     Abcst  a  Phihx  quin(jue 

^f(piarum,hrlliquarinflies'\  Pro-  ffHrs]   Xempc   intolligcTHium   c«t  ni- 

nomcn  relativum  non  Heiiiper  in  initio  jiihus   in    ipxo   iilveo   i-iidtiM   ciirKuiii 

periodi  poni,  Hed  interUum  |>oHt  pri-  miiniH    iiiipediri.     Stipni    eiui    ru|>eH 

mnm  vcl  (iltcmm  vocem  rciiei  moiiet  Uinliit.ic    eaniiii    oliiectu    iir|UHC    in- 

I)rakcnl)orehiuH  ;  hc<1   IJckkenin  din-  gciitcH    Kurgitcs    fneiunt.      Infrii    ea«- 

linctione  mutjitu  it/narum  bclli,  f/uae  dcm    rupes   vis  iitpianim    pcr  m.'  ipfw 

xiidie*  rcpofiuit.  proruit   tcrr.uii,  et  iilveuiii   iiiagiii  uc 

4  Et  tupra   rnpes   ingcnte»   yur-  niagis  cuvat.  Ckkv. 
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U.  c.  583.  millia  ferme  passnimi,   media  regione   inter  Dium  Tem- 

A.  C.  i''>9peqne,  in  rupe  amni   imminente  positum.     Popillius,  pri- 

,,      ,       usquam  armatos  muris  admoveret,  misit,  qui  ma|yistratibus 
lieracleum       .^     •    .,  ,  ^  ,  ,  .  ^  "t-v 

oppugna-    principibusque  suauerent,  iiuem  clementiamque  rvomano- 

tum.  rum,  quam  vim,  experiri  mallent.     Nihil  ea  consilia  mo- 

verunt,  quia  ignes  ad  Enipeum  ex  regis  castris  apparebant. 

Tum   terra  marique  (et  classis  appulsa  ab   litore   stabat) 

simul  armis,  simul  operibus  machinisque,  oppugnari  coepti. 

luvenes  etiam  quidam  Romani,  ludicro  circensi  ad  usum 

belH  verso,  partem  humillimam  muri  ceperunt.     Mos  erat 

tum,  nondum  hac  effusione  inducta  bestiis  omnium  gen-5 

tium    circum  complendi,   varia  spectaculorum  conquirere 

genera :  nam,  semel  quadrigis,  semel  desultore  misso,  vix  ^ 

uuius    horae    tempus    utrumque    cumculum    complebat. 

Inter  cetera  sexageni  ferme  iuvenes,  interdum  plures,  ap-  8 

paratioribus  ludis,  armati  inducebantur.     Horum  inductio 

in  parte  simulacrum  decurrentis  exercitus  erat ;  ex  parte 

elegantioris,  quara  mihtaris  artis,  propiorque  gladiatorium 

armorum  usum.     Quum  ahos  decursus  edidissent  motus,  9 

quadrato  agmine  facto,  scutis  super  capita  densatis,  stan- 

tibus    primis,    secundis    summissioribus,    tertiis    magis    et 

quartis,  postremis  etiam  genu  nisis,  fastigatam,  sicut  tecta 

aedificiorum  sunt,  testudinem  faciebant.     Hinc  quinqua- 

ginta  ferme   pedum   spatio   distantes  duo  armati  procur- 

rebant,  comminatique  inter  se,  ab  ima  in  summam  testudi- 

nera  per  densata  scuta  quum  evasissent,  nunc  velut  pro- 

pugnantes  per  oras  extremae   testudinis,   nunc  in  media 

inter  se  concun-entes,  haud  secus  quam  stabih  solo  per- 

sultabant.     Huic  testudo  simihima  hurnilhmae  parti  muri 

^dmota.     Quum  armati  superstantes  subissent,  propugna- 

toribus  rauri  fastigio  akitudinis  aequabantur:  depulsisque 

iis,  in  urbem  duorum  signorum  mihtes  transcenderunt.     Id  i 

tantura  dissiraile  fuit,  quod,  et  in  fronte  extrema,  et  ex  2 

5  Bestiis  omnium  gentium']  Ex  8  Apparatioribus  ludisl  Haec  lec- 
toto  terrarum  orbe  conquisitis.  De  tio  pro  vulg.  apparitoribus  ludi  a 
hac  Romanorum  insania,  cf.  Epist.  Mureti  manu  provenit,  et  in  Bekkeri 
Cloelii  ad  Cicer.  in  Ep.  ad  Div.  viii.  contextum  recepta  est. 

4.  8.  et  9.  9  Alios  decursus'^  Decursus  in  se- 

6  Nam,  semel  quadrigis'\  Olim  nec  cundo  casu  positum  esse  monet  Ra- 
semel  quadrigis  legebatur,  sed  lectio  schig.  sed  Douiatius  decursu  mavult, 
nostra  emendata  apud  Onufr.  Panvin.  quod  Crevier.  probat. 

de  ludis  Circens.  i.  9.  et  apud  lul.  i   Duorum  signorum']   sc.  Duorum 

Caes.   Bullinger.  de   Circo   ludisque  manipulorum.  cf.  supr.  xxxiii.  i. 

Circensibus  50.  invenitur.  2  In  fronte  extrema']  Soli  illi  mi- 

7  Semel  desultore  misso']  Qui  sint  lites,  qui  consistebant  in  fronte  ex- 
desultores  docet  ipse  aliud  agendo  trema  huius  agminis  et  ex  utroque 
Ifivius  supr.  xxx.  29.  "  Numidae,  eius  latere.  Per  extremam  auteni 
quibus,  desultorum  in  modo  binos  frontem  intelligo  primam.  Eodem 
trahentibus  equos,  intcr  acerrimam  sensu  tiltimus  pro  primus  poni  do- 
saepe  pugnam  in  recentem  equum  ex  cuenmt  viri  docti  ad  Nepot.  Attic, 
fesso  armatis  transultare  mos  erat."  et  Vorst.  ad  lustin,  ii.  i.  Drak. 
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lateribus,  soli  non  haljebant  supcr  capita  elata  scuta,  ne  U.  C.  5S3. 
nudarent  corpora ;  sed  praetenta  pugnantium  more.  Ita  -^-  ^-  '^9- 
nec  ipsos  tela  ex  muro  missa  subeuntes  laeserunt,  et  testu- 
dini  iniecta  imbris  in  modum  lubrico  fasticjio  innoxia  ad 
imum  labebantur.  Et  consul,  capto  iani  Heracleo,  castra 
eo  promovit ;  tanquam  Dium,  atque,  inde  summoto  rege, 
in  Pieriam  etiam  progressurus.  Sed,  hiberna  iam  prae- 
parans,  vias  commeatibus  subvehendis  ex  Thessalia  muniri 
iubet,  et  eligi  horreis  opportuna  loca,  tectaque  aedificari, 

3  ubi  deversari  portantes  commeatus  possent. 

Perseus,  tandem  e  pavore  eo,  quo  attonitus  fuerat,  re-      10. 
cepto  animo,  malle,  imperiis  suis  non  obtemperatum  esse,  ^^^^^  ^^f" 
quum  trepidans  gazam  in  mare  deiici  Pellae,  Thessalonicae  suj. 
navaha  iusscrat  incendi.     Andronicus,  Thessalonicam  mis- 

4SUS,  traxerat  tempus,  id  ipsum  quod  accidit,  poenitentiae 
rehnquens  locum.     Incautior  Nicias  PcUae  proiiciendo  pe- 

5  cuniae  partem,  quod  fucrat  nactus :  sed  in  errorem  emen- 
dabilem  visus  lapsus  esse,  quod  per  urinatores  omne  ferme 
extractum  est.      Tantusque  pudor  regi  pavoris  eius  fuit, 

6  ut  urinatores  clam  interfici  iusserit ;  deinde  Andronicum  Variae  ur- 
({uoque  et  Nician :  ne  quis  tam  dementis  imperii  conscius^^saR*""- 
exsisteret.     Inter  haec  C.  Marcius,  cum  classe  ab  Heracleo  ^^l^^ 
Thessalonicam  profectus,  et  agrum  pluribus  locis,  expositis 

per  htora  armatis,  late  vastavit,  et  procurrentes  ab  urbe, 
secundis  ahquot  proehis,  trepidos  intra  moenia  compuht. 

7  lamque  ipsi  urbi  terribihs  erat,  quum,  dispositis  omnis 
generis  tormentis,  non  vagi  modo  circa  muros,  temere  ap- 
propincjuantcs,  sed  etiam  qui  in  navibus  erant,  saxis  tor- 
mento  emicantibus  percutiebantur.  Revocatis  igitur  in 
naves  mihtibus,  omissaque  Thessalonicae  oppugnatione, 
Aeneam  inde  pctunt.  Quindecim  miUia  passuum  ea  urbs 
abest,  adversus  Pydnam  posita,  fertih  agro.  Pervastatis 
finibus  eius,  legentes  oram,  Antigoneani  perveniunt  Ibi, 
egressi  in  terram,  primo  et  vastarunt  agros  passim,  et 
aliquantum  praedae  contulerunt  ad  navcs.  Dein  palatos 
eos  adorti  Macedones,  mixti  pcditcs  e(phtesc[ue,  fugientcs 
effusc  ad  mare  persecuti,  (juingentos  fcrme  occidcrunt,  et 
non  minus  cepcrunt.     Nec  aliud,  cpiam  uhima  necessitas, 

3  Devernart]  Dirennri  Crcv.  ot  7  Qiium,  ilisposiliii  omnis  genrris 
Drjik.  8frv;iiit.  Bi-kktr.  cum  Kreys-  tonuentis]  Ab  ii»  qui  in  urbe  cninf. 
sigio  conncntit.  Tota  perioclus  hahere  viiletur  iili<|iiicl 

4  Id  ipsum  f/noil  ueciflit]  Quoil  ohscuri  projtter  nimiani  hrevifateni. 
quidein  ipsum  accidit,  nempe  ut  ScnsuH  est :  iamque  ipsi  urbi  terri- 
regem  poeniteret.  Ckev.  bilis  erat,  qmim  subito  ct>nven«ii  est 

5  Qnoil /lural  niicttiji]  8C.  Partcm  rerum  faiie»,  distpositin  nuper  urbi» 
pecuniiu',  id  quod  fuerat  nactu».  muroH  tormentin,  quibux   Roniani,  et 

6  L't  uriimiores]  (ienufi  homi-  in  agris,  et  in  iptii»  i|uoi|ue  navibus 
nuni,  f|uorum  \iHUh  cxt  in  niercibun  e  porcuticbanfur.  Itiu|uc  absi»tere  in- 
nuin  extniheiidix,  fnuie  iiavigii  gralia  cepto  cnacti  mmt.   Cukv. 

iactatac  fucriiit.  Manil. 
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U.  C.  583.  quum  recipere   se   tuto    ad   naves   prohibercntur,  animos 
A.  C.  169,  militum  Romanorum,  sitnul  desperatione  alia  salutis,  simul  "^ 
indignitate,  irritavit.     Redintegrata  in  litore  pugna  est : 
adiuvere  qui  in  navibus  erant.     Ibi  Macedonum  ducenti 
ferme  caesi ;  par  numerus  captus. 

Ab  Antigonea  classis  profecta,  ad  agrum  Pallenensem 
exscensionem  ad  populandum  fecit.  Finium  is  ager  Cas- 
sandrensium  erat,  longe  fertilissimus  omnis  orae,  quam 
praetervecti  fuerant.  Ibi  Eumenes  rex,  viginti  tectis  na- 
vibus  ab  Elea  profectus,  obvius  fuit ;  et  quinque  missae  a 
11.  Prusia  rege  tectae  naves.  Hac  virium  accessione  animus 
crevit  praetori,  ut  Cassandream  oppugnaret  Condita  estS 
a  Cassandro  rege  in  ipsis  faucibus,  quae  Pallenensem 
agrum  ceterae  Macedoniae  iungunt,  hinc  Toronaico,  hinc 
Macedonico  saepta  mari.  Eminet  namque  in  altum  lingua, 
in  qua  sita  est:  nec  minus,  quam  inclutus  magnitudineQ 
Atho  mons,  excurrit,  obversa  in  regionem  Magnesiae 
duobus  imparibus  promontoriis  ;  quorum  maiori  Posideum 
est  nomen,  minori  Canastraeum.  Diversis  partibus  op- 
pugnare  adorti.  Romanus  ad  CUtas,  quas  vocant,  muni- 
menta,  cervis  etiam  obiectis,  ut  viam  intercluderet,  a  Ma- ' 
cedonico  ad  Toronaicum  mare  perducit.  Ab  altera  parte 
euripus  est :  inde  Eumenes  oppugnabat.  Romanis  in  2 
fossa  complenda,  quam  nuper  obiecerat  Perseus,  plurimum 
erat  laboris.  Ibi  quaerenti  praetori,  quia  nusquam  cumuli 
apparebant,  quo  regesta  e  fossa  terra  foret,  monstrati  sunt  3 
fornices :  '  non  ad  eandem  crassitudinem,  qua  veterem 
'  murum,  sed  simplici  laterum  ordine,  structos  esse.'  Con- 
sihum  igitur  cepit,  transfosso  pariete  iter  in  urbem  pate- 
facere.  Fallere  autem  ita  se  posse,  si,  muros  a  parte  alia 
scahs  adortus,  turaultu  iniectOj  in  custodiam  eius  loci  pro-  4 


7  Desperatione  alia  salutisl  sc. 
Alia,  qiiam  quae  adhuc  militum  ani- 
mos  agitaverat,  h.  e.  maiore.  Doer. 

8  Condita  est  a  Cassandro  rege~\ 
Olim  Potidaea,  teste  Plinio,  H.  N. 
iv.  10.  Illam  deinde  vel  auxerat, 
vel  instauraverat  Cassander,  et  de 
suo  nomine  Cassandream  dixerat. 
Crev. 

9  Nec  minus,  quam  inclutus  mag- 
nitudine]  Vulgatam  lectionem  nec 
minus  rjuani  in  altum  magnitudine 
Crevierius  et  Drakenborchius  cor- 
ruptam  esse  censet :  quam  tamen 
Bekkerus  unciolis  inclusam  in  tex- 
tum  recepit,  in  altus  pro  in  altum 
reposito. 

I  Cervis  etiam  obiectis]  Cervos 
ligneos  stipites  fuisse,  truncos  seu 
cippos  humi  infixos,  ad  hostium 
impetum   retardandum,  ex  Caes.  B. 


Gall.  vii.  72.  elicimus.  Nomen  ha- 
bebant  quod  veluti  bifurcati  essent, 
et  acuminati  instar  cervorum  comua. 

DONAT. 

2  Euripus']  Fossa  quaedam  manu 
facta,  ad  aquas  maris  excipiendas. 
Hoc  nomen  fossis,  quae  arenis  am- 
phitheatrorum  circumdabantur,  apud 
antiquos  dabatur. 

3  Monstrati  sunt  fornices]  Qui  e 
terra,  quam  e  fossa  egesserant,  in 
lateres  cocta  structi  erant.  Sed  quem 
ad  usum  structi  illi  fomices,  et  quo- 
modo  pariete  eomm  perfosso  via  in 
urbem  pateret,  minime  liquet.  Quo- 
niam  fossa  adhuc  completa  non  erat, 
Crevierius  locum,  ubi  perfossi  fornices, 
citra  fossam  a  parte  Romanomm 
fuisse  censet. 

4  Eius  loci]  Quem  scalis  adori- 
rentur  Komani. 
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piignatorcs  urbis  avcrtisset.     Erant  in  pracsidio  Oassan-  U.  C.  583. 
dreae,    praeter   non   contemnendam    iuventutem    oppida-^-  ^-  '^9« 

5  norum,  octingenti  Agrianes,  et  duo  millia  Penestarum 
Illyriorum,  a  Pleurato  inde  missi,  bellicosum  utrumque 
genus.  His  tuentibus  muros,  quum  subire  Romani  summa 
vi  niterentur,  momento  temporis  parietes  fornicum  perfossi 

6urbem  patcfecerunt.  Quod  si,  qui  irrumperent,  armati 
fuissent,  extemplo  ccpisscnt.  Hoc  ubi  perfectum  esse 
opus  militibus  nuntiatum  est,  clamorem  alacrcs  gaudio 
rcpente  tollunt,  aliis  parte  alia  in  urbem  irrupturis.  Hostes  12. 
primum  admiratio  ccpit,  quidnam  sibi  repcntinus  clamor 
vellct.     Postquam  paterc  urbcm  acccpcrc  pracfecti  prac- 

7sidii  Pytho  ct  Philippus,  pro  eo,  qui  occupasset  aggredi, 
opus  factum  essc  rati,  cum  valida  manu  Agrianum  Illyrio- 
rumque  crumpunt :  llomanosque,  qui  alii  ahundc  coibant 
convocabanlurque,  ut  signa  in  urbcm  infcrrcnt,  incompo- 
sitos  atque  inordinatos  fugant,  persequunturque  ad  fossam : 
in  quam  compulsos  ruina  cumulant.     Scxcenti  ferme  ibi 

sintcrfccti,  omnesquc  propc,  qui  intcr  murum  fossamque 
dcprensi  crant,  vuhicrantur.  Ita  suo  ipsc  conatu  pcrculsus 
practor,  segnior  ad  aha  factus  consiha  crat :  et  ne  Eumcni 
quidcm,  simul  a  mari,  simul  a  tcrra  aggredicnti,  quicquam 
satis  procedebat.  Placuit  igitur  utrique,  custodiis  firmatis, 
ne  quod  praesidium  ex  Macedonia  intromitti  posset,  quo- 
niam  vis  apcrta  non  processisset,  opcribus  moenia  oppug- 
nare.  Ilaec  parantibus  his,  deccm  regii  lcmbi,  ab  Thes- 
salonica  cum  delcctis  Gallorum  auxiliaribus  missi,  quum 
in  salo  stantcs  hostium  navcs  couspcxissent ;  ipsi,  obscura 
nocte,  simplici  ordiue,  quam  potcrant  j^roximc  litus  tc- 
ncntes,  intrarunt  urbcm.  Iluius  uovi  pracsidii  fama  absis- 
tcre  oppugnatione  simul  Komanos  regemquc  cocgit.  Cir- 
cumvecti  promontorium,  ad  Toroncn  classem  appulerunt. 
Eam  quoque  oppugnarc  adorti,  uhi  valida  dcfcudi  manu 
animadvcrtcrunt,  irrito  inccpto  Dcmctriadcm  pctuut.  Ibi 
quum  apj)ropinquantcs  replcta  moenia  armalis  vidisscnt. 


5  Penestarum  I//i/riorum]  Quum  sent]  Distinctioncm  post  vocem  nr- 
tcrrii  l'enesliiina  Hupr.  xliii.  i8.  et  mnti  posuit  Bekker.  id  quod  sensum 
Penestia    ihid.     19.    nominatur,    Pe-  levi  momento  mutat. 

nctttHfl  trihum  sive  pentem  quandam  7  Pro  eo,  qui  occupasset  aggrcdi, 

in  Illyrico  fuisse  apparet ;  neque  in  opu-s  /actiim   essc  rati]    sc.  Opus  a 

hoc  loco,  «icut  inter  Thes.siilns,  pro  Komanis  factum  illis  utile  fore  rati, 

Bervisdomesticishal^endosewc.  Haud  qui  primi  ai^nredi  matura»si'nt. 

Bcio  an  Penestfie  hi   Pelii.s;,'icam  ori-  K  Qni    inter    viuritm   fossamque] 

gincm  hahucrint,  atque  intcr  Ilivricaa  Ilinc  Uomanos  noii  citni  fossam,  wd 

trihuH,  qunc  roj^ioncm  iliam  occupa-  ultr.i,   (juum    forniccs   perfossi    eraiit, 

vcrant,  BcdcM  Bua»  adhuc  «il)i   vindi-  stctisne     apparcnt.       Sed     ohscurior 

carent.  cf.  Niehhr.  i.  n.  15H.  Muiier,  hacc    tota   oratio  est,  ciuum   de   for- 

Dor.  ii.  4.  §.  6,  nicum  usu  non  liquet. 

6  Qui    irrumpcrcnt,    nrmuti  fuis- 
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U.  C.  583.  praetervecti  ad  lolcon  classem  appulerunt ;  indc,  agro  vas- 

A.  C.  169.  i^iQ^  Demetriadem  quoque  aggressuri. 

13.  Inter  haec  et  consul,  ne  segnis  sederet  tantum  in  agro 

hostico,  M.  PopilHum  cum  quinque  millibus  mihtuni  ad 
Meliboeam  urbem  oppugnandam  mittit  Sita  est  in  radi- 
cibus  Ossae  montis,  qua  parte  in  Thessaliam  vergit,  op- 
portune  imminens  super  Demetriadem.     Primus  adventus  m 

hostium  percuHt  incolas  loci :   collectis  deinde   ex  neco-  I 

pinato    pavore    animis,    discurrunt    armati    ad    portas    ac  \ 

moenia,  qua  suspecti  aditus  erant :  spemque  extemplo  in- 
ciderunt,  capi  primo  impetu  posse.  Obsidio  igitur  para- 
batur,  et  opera  oppugnationum  fieri  coepta.  Perseus, 
quum  audisset,  simul  Meliboeam  a  consulis  exercitu  op- 
pugnari,  simul  classem  lolci  stare,  ut  inde  Demetriadem 
aggrederetur,  Euphranorem  quendam  ex  ducibus  cum  de- 
lectis  duobus  millibus  MeHboeam  mittit  Eidem  impe- 
ratum,  ut,  si  a  MeHboea  summovisset  Romanos,  Deme- 
triadem  prius  occulto  itinere  intraret,  quam  ab  lolco  ad 
urbem  castra  moverent  Romani.  Et  ab  oppugnatoribus 
MeHboeae,  quum  in  superioribus  locis  repente  apparuisset, 
cum  trepidatione  muHa  reHcta  opera  sunt,  ignisque  iniectus. 
Ita  a  MeHboea  abscessum  est.  Euphranor,  sokita  unius 
urbis  obsidione,  Demetriadem  extemplo  ducit.  Nec  tum 
moenia  modo,  sed  agros  etiam  confiderunt  se  a  popula-9 
tionibus  tueri  posse,  et  eruptiones  in  vagos  populatores  non 
sine  vuhieribus  hostium  factae  sunt.  Circumvecti  tamen 
moenia  sunt  praetor  et  rex,  situm  urbis  contemplantes,  si 
qua  parte  tentare  aut  opere  aut  vi  possent.  Fama  fuit,  per 
Cydantem  Cretensem  et  Antimachum,  qui  Denietriadi 
praeerat,  tractatas  inter  Eumenem  et  Persea  conditiones 
amicitiae.  Ab  Demetriade  certe  abscessum  est  Eumenes 
ad  consulem  navigat :  gratulatus,  quod  prospere  Mace- 
doniam  intrasset,  Pergamum  in  regnum  abit.  Marcius 
Figulus  praetor,  parte  classis  in  hiberna  Sciathum  missa, 
cum  reHquis  navibus  Oreum  Euboeae  petit ;  eam  urbem  1 
aptissimam  ratus,  unde  exercitibus,  qui  in  Macedonia, 
quique  in  ThessaHa  ei-ant,  mitti  commeatus  possent.  De 
Eumene  rege  longe  diversa  tradunt.  Si  Valerio  Antiati 
credas,  nec  classe  adiutum  ab  eo  praetorem  esse,  quum 
saepe  eum  Hteris  arcessisset,  tradit ;    nec  cum  gratia  ab  2 


9  Confiderunil     Pro   confisi    sttnt.  Ceterum  Oreum  urbem  ab  Athenien- 

Diffidisset   apud    Q.uinctil.    Declam.  sibiis,utpoteopportunam  occasionibus 

287.  invenitur,  loco  autem,  ut  videtur,  belli  et  pacis,  cleruchis  suis  antiquitus 

non  integro,  ita  ut  huius  formae  ex-  mandatam  apud  Thucyd.  i.  114.   viii. 

empla  probsibilia  desint.  Rasch.  95.  fuisse  legimus. 

I   Oreum    Euhoeae]    Euboeae  pro  2  Ncc  cum  gratia  ab  consule  pro- 

vulg.  Boeoiiae,  Gronovius  emendavit.  fcctum]  Neque  ita  profectum  ab  cou- 
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consulc  profectnm  in  Asiam,  indignatum,  quod,  ut  iisdcm  U.  C.  5S3. 
castris    tenderet,    ])ermissum    non    fuerit :     ne    ut   cquites'^- ^-  '^9- 
quidem   Gallos,  quos  secum  adduxerat,   relinqueret,   im- 
petrari  ab  eo  potuisse.     Attalum  fratrem  cius  et  remansisse 
apud    consulem,   et   sinceram   eius    fidem   aequali.  tenore 
egregiamque  opcram  in  co  bcllo  fuissc. 

Dum  bcllimi  iu  Macedonia  gcrltur,  lcgati  Transalpini  14. 
ab  regulo  Gallorum  (Balanos  ipsius  traditur  nomen ; 
gentis,  ex  qua  fuerit,  non  traditur)  Romam  venerunt,  pol- 
licentcs  ad  Maccdonicum  bellum  auxilia.  Gratiac  ab 
senatu  actae,  muneraque  missa,  torquis  aureus  duo  pondo, 
et  paterae  aureae  quattuor  pondo,  equus  phalcratus,  ar- 
maque  equestria.     Secundum  Gallos  Pampliylii  legati  co- 

3  ronam  auream,  ex  viginti  millibus  Philippeorum  factam,  in 
curiam  intulerunt :  petentibusque  iis,  ut  id  donum  in  cclla 
lovis  Optimi  Maximi  ponere,  et  sacrificare  in  Capitolio 
liceret,  pcrmissum  :  benigncque  amicitiam  renovare  volen- 
tibus  legatis  responsum,  et  binum   millium  aeris  singulis 
missum  munus.     Tum  ab  rege  Prusia,  ct  pauUo  post  ab  Prusiac  ct 
Rhodiis,  de  eadem  re  longc  aliter  disserentes  Icgati  auditi  Rhodiorum 
sunt.     Utraque  legatio  de  pace  reconcilianda  cum  rege  ^^^  '* 
Persco  cgit.    Prusiae  preccs  magis,  quam  postulatio,  fuere, 
profitentis,  '  et  ad  id  tempus  se  cum  Romanis  stctisse,  et, 
'  quoad  bellum  forct,  staturum.     Ccterum  quum  ad  se  a 
'  Pcrseo  Icgati  venissent  de  finicndo  cum  Roraanis  bello,  ct 

4 '  iis  pollicitum  dcprccatorcm  apud  senatum  futurum  ;  pc- 
'  terc,  si  possent  inducerc  in  animum,  ut  finiaut  iram,  se 

*  (juocjuc  in  gratia  rcconciliatae  pacis  ponerent'  llaec 
rcgii  Icgati.  Rliodii,  supcrbe  commemoratis  crga  populum 
Romanum    bcneficiis,  ct   paenc   victoriac,  uti^juc  dc  An- 

c  tiocho    regc,   maiorc   ]>artc    ad   sc    vindicata,    adicccrunt :  Rhodiorum 
'  Qiunn    i)ax    intcr    Macedonas    Romanosque    essct,    sibi  *"!"'''''* 
'  amicuiam    cum   rege   Perseo  coeptam :    cam  se   mvitos, 

*  nullo  cius  in  sc  merito,  quoniam  ita  Romanis  visum  sit  in 
'  societatcm  sc  bclli  trahere,  intcrrujiissc.  Tcrtium  sc 
'  anuum  multa  eius  incommoda  belli  scntirc  :  mari  intcr- 


Hule,  ut  intcgra  esflct  intcr  illos  gnttia  durcnt  sihi  locum   incundac   gratiac 

ct   amicitia,   hciI    cum    mutua  ofien-  apud   Pcrsea,  tan(|uain   pacis  recon- 

itionc.  Catv.  ciliatori.       Iluius    locutionis,   poncre 

3  I'hi/ijt/>t'orum]  Numnioiuni  au-  in  |/r«/i«wj,  \el  i« //r/i/i'//,  cxcnipla  ex 
rcorum,  ijui  didrachmis  ainguli  j^ares  episloiis  Ciceroiiis  liic  allegat  Ciri>- 
emnt.  Unde  immane  profecto  pon-  novius.  Unum  atteremus  ad  Att. 
du8  cxstat.  V.  II.     Apnd  l'(ilronem  te  xn  mn.rima 

4  1'elcre,  si  poniieni]  Lcge  cum  fjralia  jMmni.  Ki'ci,  ut  magiiaiii  tilii 
Gronovio  cl  petcrc,  i\wh\  rcHponileut  gratiain  liahcret  1'atrii,  i)»teiideiid<i  ).'i, 
iJN  ({uae  pracccduiit,  cl  jxillicilum.  tc,  i|uiid  de^iilerat,  id  niihi  vcheincii- 
ritinia  hiiiu.H   pcriodi   sie  ah  eo  fnr-  ter  comniendiu>!>e.   Cukv. 

niaiitur:  iic  (iiun/ue  in  (jratia  rccon-  5  Ad   sc    rindicata]     Oliin    a    »c, 

rilialae  jpaci»  uti  jtoncrent :    id   cst,  Emenduvit  8igunius. 
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U.  C.  583, 
A.  C.  169, 


15. 

Castigatio 
ferociae 
Rhodio- 
rum. 


16. 

Marcii  li- 
terae. 


'  cluso,  inopia  insulam  premi,  amissis  maritimis  vectigalibus  6 

*  atque  commeatibus.      Quum  id  ultra  pati  non  possent, 

*  legatos  alios  ad  Persea  in  Macedoniam  misisse,  qui  ei  de- 

*  nuntiarent,  Rhodiis  placere,  pacem  evim  componere  cum 

*  Romanis :  se  Romam  eadem  nuntiatum  missos.  Per 
'  quos  stetisset,  quo  minus  belli  finis  fieret,  adversus  eos 
'  quid  sibi  faciendum  esset,  Rhodios  consideraturos  esse.' 
Ne  nunc  quidem  haec  sine  indignatione  legi  audirive  posse, 
certum  habeo.  Inde  existimari  potest,  qui  habitus  animo- 
rum  audientibus  ea  Patribus  fuerit.  Claudius,  nihil  respon- 
sum,  auctor  est :  tantum  senatusconsultum  recitatum,  quo 
Caras  et  Lycios  Hberos  esse  iuberet  popuhis  Romanus, 
literasque  extemplo  ad  utramque  gentem  sciret  indicatum  7 
mitti.  Qua  audita  re,  principem  legationis,  cuius  magni- 
loquentiam  vix  curia  paullo  ante  ceperat,  corruisse.  Alii 
responsum  esse  tradunt,  '  Populum  Romanum  et  principio 
*huius  belli  haud  vanis  auctoribus  compertum  habuisse, 

*  Rhodios  cum   Perseo  rege  adversus  rempublicam  suam 

*  occuha  consiHa  inisse :  et,  si  id  ante  dubium  fuisset,  le- 
'  gatorum  paullo  ante  verba  ad  certum  redegisse :  et  ple- 

*  rumque  ipsam  se  fraudem,  etiamsi  initio  cautior  fuerit, 

*  detegere.  Rhodios  nunc  in  orbe  terrarum  arbitria  belU  8 
'  pacisque  agere  ?  Rhodiorum  nutu  arma  sumpturos  po-  9 
'  siturosque  Romanos  esse  ?  iam  non  deos  foederum  testes, 

'  sed  Rhodios   habituros  ?     Itane  tandem  ?     Ni  pareatur  i 
'  iis,  exercitusque  de  Macedonia  deportentur,  visuros  esse, 
'  quid  sibi  faciendum  sit  ?     Quid  Rhodii  visuri  sint,  ipsos 
'  scire.     Popuhim  certe  Romanum,  devicto  Perseo,  quod 

*  propediem  sperent  fore,  visurum,  ut  pro  meritis  cuiusque 
'  in  eo  belio  civitatis  gratiam  dignam  referat.'  Munus 
tamen  legatis  in  singulos  binum  millium  aeris  missum  est : 
quod  ii  non  acceperunt. 

Literae  deinde  recitatae  Q.  Marcii  consulis  sunt,  '  Quem- 

*  admodum,  saku  superato,  in  Macedoniam  transisset : 
'  ibi  et  ex  aUis  locis  commeatus  a  praetore  prospectos  in 

*  hiemem  habere,  et  ab  Epirotis  viginti  millia  modium  tri- 

*  tici,  decem  hordei  sumpsisse :  ut  pro  eo  frumento  pecunia 


I 


6  Maritimis  vectiffalibiis  atque 
commeatibus']  Jlaritima  vectigalia 
sunt  portoria,  et  aliae  mercedes  quae 
in  publicum  redigebantur  ex  mer- 
cibus  importatis  in  insulam.  Mari- 
timi  commeatiis,  quaecunque  mari 
invehuntur  ad  usum  commoditatem- 
que  vitae.  Crev. 

7  Scirct  indicatum  milti'\  sc.  Sena- 
tusconsuIto,quo  sciret  populus  Roma- 
nus  literas  extemplo  ad  utramque  gen- 
tem  mitti  quae  liberam  cssc  utramquc 


indicarent.  Scirent  indicatum  mitti 
Bekker.  et  Crevier.  tuentur,  licet 
huic  corruptus  locus  esse  videatur. 

8  Rhodios  nnnc  in  orbe  terrarum'] 
Ita  quoque  Bekkerus  pro  vulg.  Rho- 
dios  nuntio  .  .  . 

9  Rhodiorum']  Ita  quoque  Bek- 
kerus  emendavit,  pro  vulg.  Deorum, 
quod  Crevierio  merito  displicuit. 

I  Itane  tandem  ?  nt  pareatur  .  .  .] 
Ita  Crevierius  corrigendum  censuit 
pro  vulg.  itane  iandem  iis  pareatur. 
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1 '  Romac  lcgatis  eorum    ciiraretur.     Vcstimenta   militibus  U.  C.  583. 
'  ab  Roma  mittenda  csse  :  equis  ducentis  ferme  opus  essc,  ^'  ^*  ^^' 
*  maxime  Numidis :  ncc  sibi  in  his  locis  ullam  copiam  esse.' 
Senatusconsultum,  ut  ea  omnia  ex  literis  consulis  fierent, 
factum  est.     C.  Sulpicius  praetor  sex  millia  togarum,  tri- 
ginta   tunicarum,   et   equos   deportanda  in    Maccdoniam, 
praebendaquc  arbitratu  consulis  locavit ;  et  legatis  Epiro- 
tarum  pecuniam  pro  frumcnto  solvit ;  et  Onesimum,  Py-  Onesimi 
thonis  fihum,  nobilem  Macedoncm,  in  senatum  introduxit.  Macedoms 
Is  pacis  semper   auctor   rcgi   fuerat,   monueratque,   sicut  ^*^^^'"'''' 
pater  eius  Philippus  institutum  usque  ad  uhimum  vitae 

sdicm  servabat,  quotidie  bis  indicem  foederis  icti  cum  Ro- 
manis  perlegendi ;  ut  eum  morem,  si  non  scmper,  crcbro 
tamcn  usurparet.  Postquam  detcn-erc  cum  a  bello  nequiit, 
primo  subtrahere  sese  pcr  ahas  atque  ahas  causas,  ne  inter- 
esset  iis,  quae  non  probabat,  cocpit :  postremo,  quum  sus- 
pectum  se  esse  ccrneret,  et  proditionis  interdum  criminc 
insimulari,  ad  Romanos  transfugit,  et  magno  usui  consuh 
fuit.  Ea  introductus  in  curiam  quum  memorasset,  senatus 
in  formulam  sociorum  eum  referri  iussit :  locum,  lautia 
praeberi :  agri  Tarentini,  qui  pubhcus  popuh  Romani 
esset,  ducenta  iugera  dari,  et  aedes  Tarenti  emi.  Uti  ca 
curarct,  C.  Decimio  praetori  mandatum. 

Ccnsores  censum  Idibus  Uecembribus,  severius  quamCensus. 
ante,  habucruuL  Muhis  cqui  adempti,  inter  quos  P.  Ru- 
tiho,  qui  tribunus  plebis  eos  violentcr  accusarat :  tribu 
quoque  is  motus,  et  aerarius  factus.  Ad  opera  pubhca 
facienda  quum  iis  dimidium  ex  vectigahbus  eius  anni  attri- 
butum  ex  senatusconsuho  a  (juacstoribus  esset ;  Ti.  Sem- 
pronius  ex  ea  pecunia,  quae  ipsi  attributa  erat,  aedes  P. 

4  Africani  pone  Vetercs  ad  Vortumni  signum,  hinicnasquc 

5  ct  tabcrnas  coniunctas  in  ])ubhcum  cmit,  basihcanKpie 
faciendam  curavit,  quae  postea  Sempronia  appcUata  est. 

lam  in  exitu  annus  crat,  ct  propter  Maccdonici  maximc  17. 
bchi  curam  in  scrmonilMis  homincs  habcl)ant,  cjuos  in 
annum  consuk's  ad  finiendum  tandcm  id  beUum  crcarcnt. 
Itaque  senatusconsuhum  factum  est,  ut  Cn.  Servihus  primo 
quo([uc  tcmpore  ad  comitia  habenda  veniret.  Scnatus- 
6consuhum    Sulpicius   praetor  ad   consulem  *  post  paucos 

2  Curarctur}  Solverctiir.     Curare  gentariiis  noviu»  iicilificjitiim  supr.  xl. 

pecuniam    iipud    Ciccronem    saej^ius  51.  IcgimuM.  cf.  supr.  xxvi.  27. 
legitur.  cf.  Kp.  ;nl  Qu.  Fr.  ii.  4.  ad         6  Stilpiciuii  prartnr]     Foede    cor- 

Att.  vii.  _v  ruptum  ct  aNterinco  nntandum  hunc 

.^   Quolif/ic  l/is  inriiccm]  Vulg.  quo-  locum  ccuKcnt  Sigoniim  et  (ironoviun, 

liilic  //w  in  rlic,  quod  plane  vaciif.  «ed    de   intcrj)rctiitioMc  cius   iiitcr  sc 

4  /'otu'  Vclcres]  Sub.  t;il)crna»,  discrep;int.  K<piidcin  in  t;int;i  vcr- 
nain  ut  uovae,  itii  vclcrc»  in  foro  la-  liorum  ino|iia  nihil  dc  sen.su  huius 
bernar  crant.  cf.  supr.  xxvi.  27.  loti   pro  ccrtu  afhrnianduni  esse  ar- 

5  Da*ilicani'juc ]  Uueilicani  posl  nr-  bitror. 
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U.  C.  583.  dies  rccitavit,  quibus  ante  diem  *  *  in  urbem  venturum. 

A.  c  169.  £j.  consul  maturavit,  et  comitia  eo  die,  qui  dictus  erat,  sunt 
perfecta.  Consules  creati  L.  Aemilius  Paullus  iterum, 
quarto  decimo  anno  postquam  primo  consul  fuerat,  et  C.  7 
Licinius  Crassus.  Praetores  postero  die  facti,  Cn.  Baebius 
Tamphilus,  L.  Anicius  Gallus,  Cn.  Octavius,  P.  Fonteius 
Balbus,  M.  Aebutius  Elva,  C.  Papirius  Carbo.  Omnia  ut 
maturius  agerentur,  belli  Macedonici  stimulabat  cura. 
Itaque  designatos  extemplo  sortiri  placuit  provincias ;  ut, 
utri  Macedonia  consuli,  cuique  praetori  classis  evenisset,  8 
sciretur:  ut  iam  inde  cogitarent  pararentque,  quae  bello 
usui  forent,  senatumque  consulerent,  si  qua  re  consulto 
opus  esset  *  Latinas,  ubi  magistratum  inissent,  quod  per 
'  religiones  posset,  primo   quoque   tempore   fieri  placere ; 

*  neque    consulem,    cui    eundum    in    Macedoniam    esset, 

*  teneri.'  His  decretis,  consulibus  Italia  et  Macedonia, 
praetoribus,  praeter  duas  iurisdictiones  in  urbe,  classis,  et 
Hispania,  et  Sicilia,  et  Sardinia  provinciae  nominatae  sunt. 
Consulum,  Aemilio  Macedonia,  Licinio  Italia  evenit. 
Praetores,  Cn.  Baebius  urbanam,  L.  Anicius  peregrinam, 
et  si  quo  senatus  censuisset,  Cn.  Octavius  classem,  P.  Fon- 
teius  Hispaniam,  M.  Aebutius  Siciliam,  C.  Papirius  Sar- 
diniam  est  sortitus. 

18.  Extemplo  apparuit  omnibus,  non  segniter  id  bellura  L. 

Belli  Ma-  Aemilium  gesturum ;  praeterquam  quod  alius  vir  erat, 
anpaniUis.  ^tiam  quod  dies  noctesque  intentus  ea  sola,  quae  ad  id 
bellum  pertinerent,  animo  agitabat.  lam  omnium  primum 
a  senatu  petiit,  ut  legatos  in  Macedoniam  mitterent  ad 
exercitus  viscndos  classemque,  et  comperta  referenda,  quid 
aut  terrestribus  aut  navalibus  copiis  opus  esset :  praeterea 
ut  explorarent  copias  regias,  quantum  possent,  quaque  pro- 
vincia  nostra,  qua  hostium  foret :  utrum  intra  saltus  castra 
Romani  haberent,  an  iam  onmes  angustiae  exsuperatae,  et 
in  aequa  loca  pei^venissent :  qui  fideles  nobis  socii,  qui 
dubii  suspensaeque  ex  fortuna  fidei,  qui  certi  hostes  vi- 
derentur :  quanti  praeparati  commeatus,  et  unde  terrestri 
itinere,  unde  navibus  supportarentur :  quid  ea  aestate  terra 
marique  rerum  gestarum  esset ;  ex  his  bene  cognitis  certag 
in  futurum  consiha  capi  posse  ratus.  Senatus  Cn.  ServiHo 
consuli  negotium  dedit,  ut  is  in  Macedoniam,  quos  L. 
Aemiho  videretur,  legaret.  Legati  biduo  post  profecti, 
Cn.  Domitius  Ahenobarbus,  A.  Licinius  Nerva,  L. 
Baebius. 

7  Qnarfo   decimo']    Ita  cmendavit  nisset  hic,  ut  alibi  a  Livio,  usurpari 

Sigonius  pio  vulg.  scjitiiiio  dccimo.  existimat. 

S  Evenisset]    liekkeius    vulgatum  9  Rerum yestarum]  Emendat  Gro- 

vcnissct  tuetur,  i^ivcnisset  pro  obvc-  \\o\\n&  yestum. 
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Bis  in  cxitii  anni  eiiis  lapidatum  esse  nuntialum  cst ;  in  v.  c.  5^3. 

I  Romano  agro,  simul  in  Veicnti.     Bis  novcndiale  sacrum  ^-  ^-  '69- 
factum  est.     Saccrdotcs  eo  anno    mortui  sunt,  P.  Quin- 
ctilius  Varus,  flamcn  Martialis :  et  M.  Claudius  Marccllus 
decemvir  :  in  cuius  locum  Cn.  Octavius  sufFectus.     Et  iam  Lu.lorum 
magnificcntia  crescente  notatum  est,  ludis  circcnsibus  P.  circcnsium 
Cornclii  Scipionis  Nasicae  et  P.  Lentuli  aedilium  curulium  J!^.',',^!^'^' 

1  sexaginta  tres  Africanas,  et  quadraginta  ursos  et  elephantos 

3  lusisse. 

L.  Aemilio  Paullo,  C.  Licinio  consulibus,  Idibus  Martiis       19. 
principio  inscqucntis  anni,  quum  in  exspectationc  Patres  U.  C.  584. 
fuissent,  maxime  quidnam  consul  de  Macedonia,  cuius  ea  f-  ^-  '!^?- 
provincia  esset,  rcfcrret;  '  Nihil  sc  habere,'  Paullus,  '  quod  jj  ^^ lIc^ 

*  referrct,  quum  nondum  lcgati  rcdisscnt,'  dixit.    '  Cctcrum  nio  Coss. 
4 '  Brundisii  legatos  iam   essc,  bis  ex   cursu   Dyrrhachium 

*  reiectos.     Cognitis  mox,  quae  nosci  prius  in  rem  esset, 

*  relaturum :    id  fore  intra  perpaucos  dies.     Et,  ne  quid 
5 '  profectionem  suam  tcneret,  pridie   Idus  Apriles  Latinis 

*  esse  constitutam  diem.     Sacrificio  ritc  perfecto,  se  et  Cn.  Alcxandri- 

*  Octavium,  simul  senatus  censuisset,  cxituros  esse  :   C.  Li-"'  ^cgati. 

*  cinio  collegae  suo  fore  curae,  se  absente,  ut,  si  qua  parari 

*  mittive   ad   id  bellum   opus   sit,  parentur   mittanturque. 
'  Interea   legationes   exterarum    nationum    audiri    possc.' 

6  Primi  Alexandrini,  legati  ab  Ptolemaeo  et  Cleopatra  regi- 
bus,  vocati  siuit.  Sordidati,  barba  et  capillo  promisso, 
cum  ramis  oleae  ingressi  curiam,  procubucrunt :  et  oratio, 
quam  habitus,  fuit  miscrabilior.  Antiochus  Syriac  rcx, 
qui  obscs  Komae  fucrat,  per  honestam  spcciem  maioris 
Ptolemaci  reduccndi  in  rcgnum,  bellum  cum  minore  fratre 
eias,  qui  tum  Alcxandriam  tcnebat,  gerens,  et  ad  Pclusium 
navali  proclio  victor  fucrat,  ct,  tumultuario  opcrc  jionte  pcr 
Nilum  facto,  transgrcssus  cum  cxcrcitu,  obsidione  ipsam 
Alcxandriam  terrebat :  nec  procul  abesso,  quin  potirctur 
regno  opulentissimo,  vidcbatur.  Ea  legati  qucrcntes 
orabant  scnatum,  ut  ojjcm  rcgno  rcgibusquc  aniicis  impcrio 
ferrent.     '  Ea  mcrita  poj)uIi  llomani  in  Antiochum,  eam 

*  apud  onuies   regcs   gcntcsque    auctoritatcm   csse,   ut,   si 

I   JHji  noveiiflialc  narrnm]   Ita  cor-  4  Di/rrachium  rcicclim]  Ita  Manu- 

rcxit  lac.  Gronovius  pro  vulg.  l'cien-  tiuscuiendavit  pro  vulg.  fiff/os,  quuin 

liljus.  Noi^endiale.     Ceterum    noven-  haec    vox    nauiragos    intclligat,    ilUi 

diale  uiicrum    bia   ficlmt,  (|uotics  la-  autem.  bc.  reiccto.s,  eodcm,  unde  boI- 

pidihuH  pluiiHte  visum  erat.  cf.  supr.  verut,  clii-ssem  rclatam  velit. 

xxvii.  37.  5  1'ridie  Idus  Apriles]  Pridic  Ka- 

1  Africannx]  8C.  Pantheraa,  ut  patot  lendan  ex  ciip.  22.  uupr.  et  ex  Kragm. 

ex  Plin.  II.  N.  viii.  17.  Ckkv.  Actor.   correxit  Pighius   in   Ann.  ad 

3  Lnsissc]   In  ludii*  exhihitos  CHiie.  U  .C.  585. 

Intelligendii  videtur  venatio  fiicta  in  G  Al>  1'tolcmaeo]  »c.  Philometore, 

Cireo,  vel   pugna  lieHtiarum  inter  »e.  qui    Bororeni    Cleojnitnim    in    nnttri- 

Crkv.  monium  iluxerat. 


142  TITI   LIVII 

U.  C.  584. 'legatos  misissent,  qui  denimtiarent,  non  placere  senatui, 
A.  C.  168.  i  sociis  regibus  bellum  fieri,  extemplo  abscessurus  a  moe- 

*  nibus  Alexandriae,  abducturusque  exercitum  in  Syriam 

*  esset.     Quod  si  cunctentiu'  facere,  brevi  extorres  regno 

*  Ptolemaeum  et  Cleopatram  Romam  venturos,  cum  pudore 

*  quodam  populi  Romani,  quod  nullam  opem  in  ultimo 
Ad  Antio-  '  discrimiue  fortunarum  tulissent.'  Moti  Patres  precibus 
diiim  et  Alexandrinorum,  extemplo  C.  Popillium  Laenatem,  et  C. 
ummittun-Decimium,  et  C.  Hostilium  legatos,  ad  finiendum  inter 
tur  legati,  reges   belhmi,  miserunt.     Prius   Antiochum,   dein  Ptole- 

maeum  adire  iussi,  et  nuntiare,  ni  absistatur  bello,  per 
utrum  stetisset,  eum  non  pro  amico,  nec  pro  socio  ha- 
bituros  esse. 

20.  His  intra  triduum  simul  cum  legatis  Alexandrinis  pro- 
fectis,  legati   ex    Macedonia   Quinquatribus  ultimis  adeo  7 
exspectati  venerunt,   ut,  nisi  vesper   esset,   extemplo   se- 
natum  vocaturi  consules  fuerint.     Postero  die  senatus  fuit, 

Legatorum  legatique    auditi   sunt.       li   nuntiant,    '  Maiore   periculo, 

exMacedo-»  quam  emohimento,  exercitum  per  invios  saltus  in  Mace- 

cmn  oratio  *  ^oniam    inductum.      Pieriam,    quo    processisset,  regem 

*  *  tenere  :  castra  castris  prope  ita  collata  esse,  ut  flumine 

*  Enipeo  interiecto  arceantur :  neque  regem  pugnandi  po- 

*  testatem    facere,    nec    nostris    vim    ad    cogendum    esse. 

*  Hiemem  etiam  ex  insperato  rebus  gerendis  intervenisse  : 

*  in  otio  mihtem  ah,  nec  plus  quam  sex  *  *  frumentum  8 

*  habere.     Macedonum  dici  triginta  mihia  armatorum  esse. 

*  Si  Ap.  Claudio  circa  Lychnidum  satis  vahdus  exercitus 
'foret,   potuisse   ancipiti  beho  distinere  regem  :    nunc  etg 

*  Appium  et  quod  cum  eo  praesidii  sit,  in  summo  periculo 

*  esse,  nisi  propere  aut  iustus  exercitus  eo  mittatur,  aut  ilh 

*  inde    deducantur.      Ad   classem    se    e    castris   profectos, 

*  sociorum    navahum  partem   morbo  audisse   absumptam  ; 

*  partem,  maxime  qui  ex  Siciha  fuerint,  domos  suas  abisse, 

*  et  homines  navibus  deesse  :  qui  sint,  neque  stipendium 

*  accepisse,  neque  vestimenta  habere.     Eumenem  classem- 

*  que  eius,  tanquam  vcnto  ahatas  naves,  sine  causa  et 
'  venisse,  et  abisse :  nec  animum  eius  regis  constare  satis 

*  visum.'      Sicut  omnia  de  Eumene  dubia,  Attah  egregie  i 
constantcra  fidem  nuntiabant. 

21.  Legatis  auditis,  tunc  de  beho  referre  sese  L.  Aemihus 
dixit.     Senatus  decrevit,  '  ut  in  octo  legiones  parem  nu-  2 

7  Quinquatribus  ultimis']    Ultimo  9  Distitiere  rcffein]  Distineri,  quod 
die  Quinquatruum.     De  Quinquatri-  Gronov.  mavult,  reposuit  Bekker. 
bus,  cf.  supr.  xxvi.  27.  i  Attali   egregie\    Particulam   ita 

8  Nec  pius  quam  sej!  *  *  frumen-  ante   vocem  Attali  excidisse   censet 
/wm]  Pro  asteriscis  vocem  dierum  ex-  Gronovius. 

hibent  Gronov.  et  Crevier,  et  prior  2  In  octo  legiones}  Sex  vero  tan- 
quidem  uncinis  non  inclusam.  tum  postea  enumerantur.    Fieri  po- 
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*  merum  tribunorum  consules  ct  populus  crearent :  creari  U.  C.  584. 
'  autem  neminem  eo  anno  iilacere,  nisi  qui  honorem  g-essis-^-  ^-  '^**- 
* set.     Tum  ex  omnibus  tribunis  militum  uti  L.  Aemilius iH.niappa- 

*  in  duas  legiones  in  Macedoniam,  quos  eorum  velit,  eligat,  ratu. 

*  et  ut,  solicnni  Latinarum   perfecto,   L.  Aemilius  consul, 

*  Cn.  Octavius  praetor,  cui  classis  obtigisset,  in  provinciam 

*  proficiscantur.'  Additus  est  liis  tertius  L.  Anicius  praetor, 
cuius  inter  peregrinos  iurisdiclio  erat.  Eum  in  provinciam 
IUyricum  circa  Lychnidum  Ap.  Claudio  succedere  pUicuit. 
Dclectus  cura  C.  Licinio  consuh  imposita.  Is  scptem 
milha  civium  Romanorum  et  equites  ducentos  scribere 
iussus ;  et  sociis  nominis  Latini  septem  mihia  peditum  im- 

Sperare,  quadringentos  equites ;  et  Cn.  Serviho  Galliam 
obtinenti  provinciam  hteras  mittere,  ut  sexcentos  equites 
conscriberet.  Ilunc  exercitum  ad  concgam  primo  quoque 
tempore  mitterc  in  Macedoniam  iussus :  neque  in  ea  pro- 
vincia  phis  quam  duas  legiones  esse  ;  eas  replcri,  ut  sena 
mihia  peditum,  trecenos  haberent  equites  :  cetcros  equites 
peditesque  in  praesidiis  disponi :  qui  corum  idonei  ad 
mihtandum  non  essent,  dimitti.  Decem  praeterea  mihia 
peditum  imperata  sociis,  et  octingenti  equites.    Id  praesidii 

4additum  Anicio,  praeter  duas  legiones,  quas  portare  in 
Maccdoniam  est  iussus,  quina  miUia  peditum  et  ducenos 
habcntes,  trecenos  equites :  et  in  classem  quinque  mihia 
navahum  socium  sunt  scripta.  Licinius  consul  duabus 
legionibus  obtincre  provinciam  iussus  :  eo  adderc  sociorum 
dcccm  miUia  j)editum,  ct  sexccntos  equitcs. 

Senatusconsuhis  pcrfectis,  L.  Acmihus  consul  e  curia  in      22. 

sconcionem  processit,  orationemcjue   talem   habuit:    '  Ani- r^- Aemilii 

*  madvcrtisse  videor,  Quirites,  maiorcm  mihi,  sortito  Mace-    "'*■  ""'^"'" 

*  doniam  provinciam,  gratuhitioncm  factam,  quam  (juum 
'  aut  consul  essem  consahitatus,  aut  quo  die  magistratum 
'  inissem  :  neque  id  ob  aham  causam,  quam  quia  beUo  in 
'  Macedonia,  quod  diu  trahitur,  cxistimastis  dignum  maics- 
'  tatc  ])opuh  Romani  exitum  per  me  imj^oni  ])ossc.  Deos 
'  quoque  huic  favisse  sorti  s{)oro,  cosdcnu]ue  in  rcbus  ge- 

6*rendis  affuturos  essc.  Ilacc  ])artim  o])inari,  partim  sj)c- 
'  rare  possum.     lUud  affirmare  j)ro  certo  habco  audeoquc, 

*  mc  omni  oj)c  annisurum  cssc,  ne  frustra  vos  hanc  sj)cm  dc 

U'8t  duas  url)aniis  fuissc,  quemailmo-  4  Quax   porlare   in   Maccdoniam] 

dum    «upr.    xxxiii.    25.    duarum    le-  Imo  i«  Illyricum.     Ilacc  enim  Ani- 

fjionum  usus  non  indicatur,  scd  postea  cio  proviniin  ohtijjerat. 

il>id.  36,  ca.s  ad  urhcni  nian8i88c  col-  5  Oralioncmque  talem  hahuit]   Po- 

ligitur.  Ivbium   lir>c   li>co  cxpilavit  Liviun,  ni 

3  Cn.  Serviliu]    Priorifl  anni  con-  A.  Maiuni  audieriH,  aniuiadvcrtcritoni 

auli,  r|ui,  ut  «-x  lioc  loco  «liHcimus,  pro-  ad  Kxc.  Vat.  l'olyl>.  xxviii.  3. 

ro^nto  ex  conatilatu  inipcrio  Ctalliani  C)  /'arlim   ojiiiiari]    Ominari  «jui- 

ohtinelNit.  Crev.  husdHm  magin  plncuit. 
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me  concepcritis.  Quae  ad  bellum  opus  sunt,  et  senatus 
decrevit,  et,  quoniam  extemplo  proficisci  placet,  neque 
ego  in  mora  sura,  C.  Licinius  coUega,  vir  egi-egius,  aeque 
enixe  parabit,  ac  si  ipse  id  bellum  gesturus  esset.  Vos, 
quae  scripsefo  senatui,  aut  vobis,  credite :  rumores  cre- 
dulitate  vestra  ne  alatis,  quorum  auctor  nemo  exstabit. 
Nam  nunc  quidem,  quod  vulgo  fieri,  hoc  praecipue  bello, 
animadverti,  nemo  tam  famae  contemptor  est,  cuius  non 
debilitari  animus  possit.  In  omnibus  circulis,  atque 
etiam,  si  diis  placet,  in  conviviis  sunt,  qui  exercitus  in 
Macedoniam  ducant ;  ubi  castra  locanda  sint,  sciant ; 
quae  loca  praesidiis  occupanda ;  quando,  aut  quo  saltu 
intranda  Macedonia ;  ubi  horrea  ponenda ;  qua  terra, 
mari  subvehantur  commeatus ;  quando  cum  hoste  manus 
conserendae,  quando  quiesse  sit  meHus.  Nec,  quid  fa- 
ciendum  sit,  modo  statuunt,  sed,  quicquid  ahter,  quam 
ipsi  censuere,  factum  est,  consulem  veluti  dicta  die  accu- 
sant.  Haec  magna  impedimenta  res  gerentibus  sunt. 
Neque  enim  omnes  tam  firmi  et  constantis  auimi  contra 
adversum  rumorem  esse  possunt,  quam  Fabius  fuit :  qui 
suum  imperium  minui  per  vanitatem  popuh  maluit,  quam  7 
secunda  fama  male  rempublicam  gerere.  Non  sum  is, 
qui  non  existimem  admonendos  duces  esse  :  imo  eum,  qui 
de  sua  unius  sententia  omnia  gerat,  superbum  iudico 
niagis,  quam  sapientem.  Quid  ergo  est  ?  Primum  a 
prudentibus,  et  proprie  rei  militaris  peritis,  et  usu  doctis, 
monendi  imperatores  sunt :  deinde  ab  his,  qui  intersunt  8 
gerendis  *  loco,  qui  hostem,  qui  temporum  opportuni- 
tatem  vident,  qui  in  eodem  velut  navigio  participes  sunt 
pericuH.  Itaque  si  quis  est,  qui,  quod  e  repubhca  sit, 
suadere  se  mihi  in  eo  bello,  quod  gesturus  sum,  confidat ; 
is  ne  deneget  operam  reipubhcae,  et  in  Macedoniam 
mecum  veniat.  Nave,  equo,  tabernaculo,  viatico  etiam 
a  me  iuvabitur.  Si  quem  id  facere  piget,  et  otium 
urbanum  mihtiae  laboribus  praeoptat,  e  terra  ne  guber-9 
naverit.  Sermonum  satis  ipsa  praebet  urbs :  loquacitatem 
suam  contineat :  nos  castrensibus  consihis  contentos  fu- 
turos  esse  sciat.'  Ab  hac  concione,  Latinis,  quae  pridie 
Kalendas  Apriles  fuerunt,  in  monte  sacrificio  rite  per- 
petrato,  protinus  inde  et  consul  et  praetor  Cn.  Octavius  in  i 


7  Per  vanitatem  popnli]  Pcr  in- 
consultam  populi  levitatem.  Crev. 

8  Qui  intersunt  gerendis  *  loco^i 
Sigoniiis  qui  intersunt  gerendis  rehus, 
qui  loca,  emendavit :  quam  emen- 
dationem  omissa  voce  rebus  probat 
Drakenborchius. 

9  E  terra   ne  gubernaverit'\    Ne 


velit  ille  in  urbe  se  immiscere  rebus, 
quae  extra  urbem  geruntur,  similis 
fere  ei,  qui  in  terra  vices  gubernatoris 
in  mari  obire  velit.  Doer. 

I  In  monte'\  sc.  Albano,  ubi  La- 
tinariim  feriarum  sacnuii  peragi  mos 
crat. 
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Macedoniani  profecti  sunt.  Traditum  cst  mcmoriae,  U.  C.  584. 
maiore,  quam  solita,  frequentia  prosequentium  consulem  ^-  ^-  '^^- 
celebratum  ;    ac  prope   certa  spe  ominatos  esse   homines, 

2  finem  esse  Macedonico  bello,  maturumque  redituin  cum 
egregio  triumpho  consulis  fore. 

Dum   haec  in  Italia  geruntur,   Perseus,  quod  iam  in-      23. 
choatum  perficerc,  quia  impensa  pecuniae  fjicicnda  erat,  Persei  ap- 
non  inducebat  in  animum,  ut  Gentium  Illyriorum  regem  P'*'''*^"»- 
sibi  adiungeret ;  hoc,  postquam  intrasse  saltum  Romanos, 
et  adesse  discrimen  ultimum  belli  animadvcrtit,  non  ultra 
differendum  ratus ;  quum  per  Hippiam  legatum  trecenta 
argcnti  talenta  pactus  csset,  ita  ut  obsides  ultro  citroque 
darentur,  Pantauchum   misit,   ex   fidissimis  amicis,  ad  ea 
perficienda.     Meteonc  Labeatidis  terrae  Pantauchus  regi  Foedus  fa- 
Illyrio   occurrit :    ibi   et  iusiurandum  ab  rege   ct  obsides  <^'^  ''M'" 
accepit.     Missus  et  a  Gcntio  est  legatus,  noinine  Olympio,    ^"*"'* 
qui    iusiurandum    a   Perseo   obsidesque    cxigcret.       Cum 

3  eodem  ad  pecuniam  accipiendam  missi  sunt,  et,  auctore 
Pantaucho,  qui  Rhodum  legati  cum  Macedonibus  irent, 
Parmenio  ct  Morcus  destinantur.  Quibus  ita  mandatum, 
ut,    iureiurando,   obsidibusque,    et   pecunia   acccpta,    tum 

4demum  Rhodum  proficiscerentur :  '  duorum  simul  rcgum 
'  nomine    incitari    Rhodios   ad    bcllum    Romanum    posse. 

*  Adiunctam  civitatcm,  pcnes  quam  unam  tum  rci  navalis 

*  gloria  esset,  ncc  terra  ncc  mari  spcm  relicturam  Romanis. 
Venientibus  Illyriis  Perseus,  ab  Enipeo  amni  ex  castris 
cum  omni  ef[uitatu  profectus,  ad  Dium  occurrit.     £bi  ea, 
quae  convcnerunt,  circumfuso  agmine  equitum  facta  ;  quos 
ades.sc  focdcri  sancitae  cuin  Gcntio  societatis  volcbat  rex, 
aliquantum  eam  rem  ratus  animorum  iis  adiecturam.     Et 
obsides  in  conspectu  omnium  dati  acceptique  :  et,  PcIIam  Legati  Per- 
ad  thcsauros  regios  missis,  qui  pecuniam  accipcrcnt,  qni  scittGentii 
Rhodum  ircnt  cum  Illyriis  Icgatis,  Thessalonicae  consccn- ^j^j^^,  '"" 
dere  iussi.     Ibi  Metrodoras  erat,  qui  nuper  ab  Rhodo  ve- 

nerat :  auctoribusque  Dinone  et  Polyarato,  principibus 
civitatis  eius,  affirmabat,  Rhodios  paratos  ad  bellum  esse. 
Is  princcps  iunctac  cum  Illyriis  Icgationis  datus  cst. 

Eodcm  tempore  ad  Eumcnem  et  ad  Antiochum  com-      24. 
munia    mandata,   quae    subiicere   condilio   rerum   potcrat.  P^'»<.'uh 
5  *  Natura  uimiica  nitcr  sc  esse  libcram  civitatcm  ct  regcm.  ^.^  Antio- 

*  Singulos  popuhun  Romanimi  aggrcdi,  et,  (juod  indiguiuschum  solli- 


citat. 


1  Finrm  rsxe]  Adesse  reponendun»  Lcg.  85.  frctus. 

•uadent  Drakenboreh.  et  Crevier.  5  Nalurii  mimica]  Polj  bium  rur- 

3  Afissi  suiil]  Rc.  Lepiati.  (tus  a  Livio  expihitum  ewto  nionet  A. 

4  huorum    ...    liomaui»]      llaec  Maius  ad   Kxc.  Vat.  Pol\  b.  xxviii.  3. 
ante   /'urmcuio  el    Morcu.i    [lonenda  cf.  »upr.  72. 

censct  Crcvieriu»,  lnco   aj)ud    l'olyl). 
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U,  C.  584.  i  sit^  regum  viribus  reges  oppugnare.     Attalo  adiutore,  pa- 
■     ■  ^    ■ '  trem  suum  oppressum :  Eumene  adiuvante,  et  quadam  ex 

*  parte  etiam  Philippo  patre  suo,  Antiochum  oppugnatum. 

*  In  se  nunc  et  Eumenem  et  Prusiam  armatos  esse.     Si  Ma- 

*  cedoniae  regnum  sublatum  foret,  proximam  Asiam  esse  ; 
'  quam  iam  ex  parte,  sub  specie  iiberandarum  civitatium, 
'  suam  fecerint :    deinde   Syriam.     lam  Prusiam  Eumeni 

*  honore  praeferri,  iam  Antiochum  victorem  praemio  belli 
*ab  Aegypto  arceri.     Haec  cogitantem  providere'  iubebat, 

*  ut  aut  ad  pacem  secum  faciendam  compelleret  Romanos, 
'  aut   perseverantes   in    bello    iniusto    communes   duceret 
'  omnium  regum  hostes.'     Ad  Antiochum  aperta  mandata 
erant,  ad  Eumenem  per  speciem  captivorum  redimendorum 
missus  legatus  erat :  verum  occultiora  quaedam  agebantur, 
quae  in  praesentia  invisum  quidem  et  suspectum  Romanis 
Eumenem  falsis  gravioribus  *  *.     Proditor  enim  ac  prope  6 
hostis  habitus,  dum  inter  se  duo  reges  captantes  fraude  et 
avaritia  certant.     Cydas  erat  Cretensis,  ex  intimis  Eume- 
nis :  hic  prius  ad  Amphipolim  cum  Chimaro  quodam  po- 
pulari  suo,  militante  apud  Persea,  inde  postea  ad  Deme- 
triadem,    semel    cum    Menecrate    quodam,    iterum    cum 
Antimacho,  regiis  ducibus,  sub  ipsis  moenibus  urbis  collo- 
cutus   fuerat.     Herophon    quoque,    qui    tum    missus    est,  7 
duabus    ad    eundem    Eumenem    iam    ante    legationibus 
functus  erat.      Quae  colloquia  occulta  et  legationes  infames  8 
quidem  erant :  sed,  quid  actum  esset,  quidve  inter  reges 
convenisset,    ignorabatur.      Res    autem    ita    sese    habuit. 
Eumenes  neque  favit  victoriae   Persei,  neque  bello  eum^ 
invadere  animo  habuit :  non  tam  quia  paternae  inter  eos 

inteVpei^'  iuimicitiae  erant,  quam  ipsorum  odiis  inter  se  accensae.  2 
sea  et  Eu-  Nou  ea  rcgum  aemulatio,  ut  aequo  animo  Persea  tantas 
apisci  opes,  tantamque  gloriam,  quanta  Romanis  victis 
eum  manebat,  Eumenes  visurus  fuerit.  Cernebat  et  Persea, 
iam  inde  ab  initio  belU,  omni  modo  spem  pacis  tentasse,  et 
in  dies  magis,  quo  proprior  adraoveretur  terror,  nihil  neque 


25. 

Quid  ac- 
tum  fuerit 


menem. 


6  Falsis  gravioribus  *  *]  Voees 
criminibus  oneraruni,  aut  similes 
quasdam  intercidisse  censet  Sigonius. 

7  Herophoii]  De  hoc  nomine  mul- 
tum  disputatur.  Vulgo  Eropon  le- 
gitur,  sed  Cryphon  reponendum  ex 
Polyb.  Leg.  85.  Gronov.  et  Crevier. 
censent.  Bekkerus  Hierophon  re- 
cepit. 

8  Infames  .  .  .  erant']  Infamiae 
Eunieni  apud  Romanos  erant  ;  sus- 
pectum  proditionis  Eumenem  facic- 
bant.  Crev. 

9  Eumenes  neque  favit]  Totam 
lianc     narrationem    e    Polybio    de- 


promptam     esse     animadvertit    A. 
Maius  ad  Exc.  Vat.  Polyb.  xxix.  3. 

1  Neque  bello  eum  invadere  animo 
habuitl  Sigonius  reposuerat  in  animo, 
Sed  nihil  est  praepositione  opus,  ut 
observat  Gronovius.  Sic  Auctor  de 
Bello  Hisp.  in  literis  Pompeii :  co- 
hortes  animo  habeo  ad  vos  mittere. 
Crev. 

2  Inter  se  accensae]  Accensa  in- 
terpunctione  sublata,  auctore  Heusin- 
gero,  reposuit  Bekker.  ita  ut  vox  ac- 
censa  cum  sequente  aemulatio  con- 
gruat. 
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agere  aliud,  neque  cogitare.  Romanos  quoque,  quia  tra-  u.  C.  584. 
heretur  cliutius  spe  ipsonim  bcllum,  et  ipsos  duces,  et  se-^-  ^.  168. 
natum,  non  abhorrere  a  finiendo  tam  incommodo  ac  difficili 
bello.  Hac  utriusque  partis  voluntate  explorata,  quod  fieri 
etiam  sua  sponte  taedio  vahdioris,  metu  infirmioris  cre- 
debat  posse,  in  eo  suam  operam  venditare  concihanda 
gratia  magis  cupiit.  Nam,  modo  ne  iuvaret  bello  Romanos 
terra  marique,  modo  pacis  patrandae  cum  Romanis  pacis- 
3  cebatur  mercedem :  ne  bello  interesset,  *  mille  et  quin- 
4genta  talenta.  In  utroque  non  fidem  modo  se,  sed  obsides 
quoque,  dare  paratum  esse,  ostendebat.  Perseus  ad  rem 
inchoandam  promptissimus  erat,  cogente  metu,  et  de  ob- 
sidibus  accipiendis  sine  dilatione  agebat,  conveneratque,  ut 
accepti  Cretam  mitterentur.     Ubi  ad  pecuniae  mentionem 

5  ventum  erat,  ibi  haesitabat :  et  utique  aUeram  in  tanti 
nominis  regibus  turpem  ac  sordidam,  et  danti,  et  magis 
accipienti,  mercedem  esse.  Malebat  in  spem  Romanae 
pacis  non  recusare  impensam,  sed  eam  pecuniam  pcrfccta 
re  daturum  ;  interca  Samothracae  in  templo  depositurum. 
Ea  insula  quum  ipsius  ditionis  esset,  videre  Eumenes  nihil 

6  interesse,  an  Pellac  pecunia  esset :  id  agere,  ut  partem 
ahquam  praesentcm  ferrct.  Ita,  nequicquam  inter  se 
captati,  nihil  praeter  infamiam  movere. 

Ncc  hacc  tantum  Perseo  pcr  avaritiam  est  dimissa  res,      26. 

7  quum   pccuniam  tutam  et  pacem  habere   pcr  Eumenem,  Persei  ava- 
quac  vel  jiarte  regni  redimenda  esset,  ac  receptus  protra-"''^* 
hcrc  inimicum  mercede  onustum,  et  hostcs  mcrito  ci  Ro- 

8  manos  possct  facere :  sed  iam  ante  Gcntii  rcgis  parata 
societas,  et  tum  Gallorum,  effusorum  per  Illyricum,  ingens 
agmen  oblatura  avaritia  dimissum  est.     Veniebant  dccem  Gallorum 

omillia  equitum,  par  numcrus  peditum,  ct  ipsorum  iungcn-""'"''^"^ 
tium  cursum  cquis,  ct  in  vicem  prolapsorum  cquitum  va- 

3  IVc  hellfi  interesset*  mille  ct  quin-     Crev. 

gcnta  talcntn.     In  ntrof/ite]    llic  iili-  6  An  Pcllae]   Nonnc  meliiis  vidca- 

quid  deessc  ipsa  res  claniat.     Quid  tur?  ibi  an  Pellae.  Crev. 

exciderit,  discimuH  ex  Appiano  in  ex-  7  Qititm  pccuniam  tutam]   Emcn- 

cerptis   dc    Bello   Macedonico.      Sic  dat  (ironovius :    qnum  pecunia   tnn- 

enim  liabct  Graccusscriptor.  TdXavra  tnla  aut  paccm  haltcrc  pcr  Ettmcncm, 

5'  fiTti  (Eii/uf»/)??)  T^j  fxiv  5iaAu(T€a)$,  quitc  vcl  pitrtc  rcyni  rcilimcntUi  cssct, 

X^Aia  Kcu  irnrraKSiria,  rrji  5«  r]rrvxias  tiut  ilcceptus  protra/icre  inimicum  .  . . 

x/Aio.      Hunc    sensuni    j)rocul    dubio  posset.    J'rotraJicre  intellif^e  indicarc. 

expre.sserat  LiviuM:  verba  sic  forma-  Sicinfr.  xlv.  5.  "Subcrat  et  illcmctus, 

muH.     Xe  hello  intcresset,  millc  ;  ut  nc   liamnatus    n\ictorem    se    nefandi 

paccm  conciliarct,  millc  ct  tjuinffcnta  facinoris  i^nitralicrct."  ("im:v. 

talenla.  Crkv.  H  Jam  ante]    A7  ««/<•  apud  lickker. 

4  /n  utrof/uc\   In  utrumquc,  quod  clifim  ajuid  Ocvier.  lcjjinius.    /'arata 
Oronovius  niaiuit,  reposuit  lickkcr.  autcni     tlcnlii    societns     intelllRcnda 

5  AV  utii/nc  altcram]    Kt  f\  dua-  est,  miia  Gentius  legato»  Komanorum 
buii  illiH  rciiu.H,  uniu»  fiuidcni  ccrte,  in   vmcula  coniecenit  :   Rcd  liacc  ro- 
ncmpc  ne  hcllo  intcressct  Kumene»,  cictax  avaritia  diniiswi  e«t. 
mcrccdcm  tiirpem  ac  sordidam  essc.  g  lumjcntium  cursum  cquis]  Cur- 

I.  2 
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U.  C.  584.  cuos  capientium  ad  pugnam  equos.     Hi  pacti  erant,  eques 
A.  C.  168.  (jgjjQs  praesentes  aureos,  pedes  quinos,  mille  dux  eorum. 
Venientibus  his  Perseus  ab  Enipeo  ex  castris  profectus  ob- 
viam  cum   dimidia  copiarum  parte  denuntiare  per  vicos 
urbesque,  quae  viae  propinquae  sunt,  coepit,  ut  commeatus 
expedirent,  fruraenti,  vini,  pecorum  ut  copia  esset.     Ipse 
equos,  phalerasque,  et  sagula,  donum  principibus  ferre,  et 
parura    auri,   quod    inter   paucos   divideret,   multitudinem 
credens   trahi  spe  posse.     Ad  Ahxianam  urbem  pervenit,  r 
et  in  ripa  fluminis  Axii  posuit  castra.     Circa  Desudabam  2 
in  Maedica  exercitus  Gallorum  consederat,  raercedera  pa- 
ctam    opperiens.       Eo    mittit    Antigonum,    ex   purpuratis 
unura,  qui  iuberet,   mukitudinem   Gallorum  ad  Bylazora 
(Paeoniae  is  locus  est)  castra  movere,  principes  ad  se  ve- 
nire  frequentes.     Septuaginta  quinque  railiia  ab  Axio  flu- 
raine  et  castris  regis  aberant.     Haec  raandata  ad  eos  quura 
pertuhsset  Antigonus,  adiecissetque,  per  viam  quanta  om- 
nium  praeparata  cura  regis  copia  raukitudini  foret,  quibus- 
que  rauneribus  principes  advenientes,  vestis,  argenti,  equo- 
rumque   excepturus  rex  esset,   de  his  quidem   se   coram 
cognituros  respondent.     Illud,  quod  praesens  pepigissent, 
interrogant,  ecquid  aurum,  quod  in  singulos  pedites  equi- 
tesque  dividendum  esset,  secum  adduxisset?     Quura  ad  ids 
nihil  responderetur,  Clondicus  regulus  eorura:  *Abi,  re- 
'  nuntia  ergo,'  inquit,  '  regi,  nisi  aurura  obsidesque  acce-  4 

*  pissent,  nusquara  inde  Gallos  longius  vestigiura  moturos.' 
Haec  relata  regi  quum  essent,  advocato  consiho,  quum, 
quid  oranes  suasuri  essent,  appareret,  ipse,  pecuniae,  quam 
regni,  mehor  custos,  institit  de  perfidia  et  feritate  GaUo- 
rum  disserere :  '  Mukorum   iam  ante   cladibus  expertura, 

*  periculosum  esse,  tantam  mukitudinem  in  Macedoniam 

*  accipere,  ne  graviores  eos  socios  habeant,  quam  hostes 
'  Romanos.     Quinque  raillia  equitum  satis  esse,  quibus  et 

*  uti  ad  bellum  possent,  et  quorum  raukitudinera  ipsi  non 
27.       '  timeant.'     Apparebat  inde  omnibus,  raercedem  mukitudi-  5 


sum  equorum  adaequantium  ;  dix- 
erunt  hoc  peditum  genus  Graeci 
afilinrovs.  DoER.  De  hoc  more  Gal- 
lorum  cf.  Pausan.  in  Phoc.  ig.  Caes. 
de  Bell.  Gall.  i.  48. 

i  Ad  Almanam'^  Almana  urbs  fuit 
Macedoniae,  vel  in  ripa  Axii,  vel  non 
longe  inde  sita,  cuius  praeter  Livium 
nemo  meminit.  Drak. 

2  Desudabam^  Hoc  nomen  non 
immerito  suspectum  est  lac.  Gro- 
novio,  qui  mutat  illud  in  Oesimam  ; 
quae  urVis  etsi  Edonis  vulgo  attri- 
buitur,  niiiil  tamen  vetat  eam  ali- 
quando  habitara  fuisse  finium  Mae- 


dicae,  quae  Edonis  vicina  est.  Crev. 

3  Adduxisset]  Advexisset  ex  emen- 
datione  Gronov.  reposuit  Bekker. 

4  Accepisseiit]  Acceperint  ma™lt 
Gronovius. 

5  Apparebat  inde  omnibus'^  Vulgo 
in  omnibus,  quod  merito  Gronovio 
aliisque  displicuit.  Bekkerus  Gro- 
novium  secutus  praepositionem  delet, 
atque  omnibus,  sc.  qui  in  consilium 
vocati  erant,  scribit.  Kreyssigius  ex 
coniectura  Drakenborchii  inde  re- 
posuit,  quoniam  i^i,  sive  inde,  et  in  a 
librariis  confuudi  solent. 
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nis  timere,  nec  quicquam  aliud :  sed,  quum  suadere  con-  U.  C.  584. 
sulenti  nemo  auderet,  remittitur  Antigonus,  qui  nuntiarct,  ^-  ^-  ^^^- 
quinquc  millium  equitum  opera  tantum  uti  regem :  non 
tencre  multitudinem  aliam.  Quod  ubi  audivere  barbari, 
ceterorum  quidem  fremitus  fuit,  indignantium  se  frustra 
excitos  sedibus  suis :  Clondicus  rursus  interrogat,  ecquid 
ipsis  quinque  millibus,  quod  convenisset,  numeraret?  Quum 
adversus  id  quoque  misceri  ambages  cerneret,  inviolato  fal- 
laci  nuntio,  (quod  vix  spcraverat  ipse  posse  contingere)  retro 
ad  Istrum,  pcrpopulati  Thraciam,  qua  vicina  erat  viae,  re- 
dierunt.     Quae  manus,  quicto  sedente  rege  ad  Enipeuni, 

6adversus  Romanos  Perrhaebiae  saltum  in  Thessaliam  tra- 
diicta,  non  agros  tantum  nudare  populando  potuit,  ne  quos 
inde  Romani  commeatus  exspectarcnt,  scd  ipsas  exscin- 
dere  urbes,  tcnente  ad  Enipeum  Perseo  Romanos,  ne  ur- 
bibus  sociis  opitulari  possent.  Ipsis  quoque  Romanis  de 
se  cogitandum  fuisset :  quando  neque  manere,  amissa  Thes- 
salia,  unde  exercitus  alebatur,  potuissent,  neque  progredi, 

7quum  ex  advcrso  castra  Macedonum  *  *  *.  Qui  ea  pe- 
penderant  spe,  haud  mediocriter  debihtavit.  Eadem  ava- G^"*'"*"  i" 
ritia  Gcntium  rcgem  sibi  ahenavit.  Nam,  quum  trecenta^'^"  f,^ 
talenta  Pehae  missis  a  Gcntio  numerasset,  signarc  cos  pe- 
cuniam  passus.  Inde  decem  talcnta  ad  Pantauchum  missa, 
caquc  pracsentia  dari  regi  iussit :  rehquam  pecuniam, 
signatam  lUyriorum  signo,  portantibus  suis  praecipit,  par- 
vis  itincribus  vchcrent:  dein,  quum  ad  fincm  Macedoniae 
vcutum  esset,  subsistcrent  ibi,  ac  nuntios  ab  sc  opj)criren- 

8tur.  Gcntius,  cxigua  partc  pecuniac  accepta,  quum  assi- 
due  Pantaucho  ad  lacesscndos  hostili  facto  Romanos  stimu- 
hirctur,  M.  Pcq)ernam  ct  L.  PctiUiuii»  lcgatos,  qui  tuin 
fortc  ad  cum  vcnerant,  iii  custodiain  coniccit.  IIoc  audito, 
Perseus,  contraxissc  eum  nccessitates  ratus  ad  beUum  uti- 
que  cum  Romanis,  ad  revocandum,  qui  pccuniain  portabat, 
misit:  vchit  nihil  aliud  agcns,  quam  ut,  (juanta  maxiina 
posset,  praeda  cx  sc  victo  Romauis  rcscrvarctur.  Et  ab 
Eumcne  llerophon,  ignotis,  quac  occuUe  acta  crant,  redit. 
De  captivis  actum  esse  ct  ipsi  evulgavcrant,  et  Eumcnes 
consulcm,  vitandae  suspicionis  causa,  ccrtiorcm  fecit. 

9      Pcrseus,  post  rcditum  ab  Eumcne  Ilerophontis  spe  dc-      28. 

6  PerrJniebiae  sallum  .  .  /raducia]  vocis  Macedonnm  libmrio  causiim 
Vox  mlliim  a  pniepositioiic,  iiiiae  fuis.se  oninia  niedia  omittendi  exi»- 
verbo  adiunctu  est,  rej^itur  ;  unde  tinumt,  et  iacunum  alter  altero  modo 
nihil  opus  ect  cum  (trutero   lcgatur  integnint. 

per    rerrhaebiae.    cf.    Huj)r.    ix.    39.         8  Assidue  Pantaucho'\    Assidue  a 
xxii.  45.  /'antaucho  Sigonio  auctorc   rcpoouit 

7  Cimtra  A/ncedimum]   Vocch  a!i-      Hckkcr. 

f|uas    lioc    loco    intcrcidiKKc    liquet.         9  JIcruphonlLs]  cf.  Supr.  74. 
Sigoniu8  ct   Crcvicriu»   rc])ctilioncm 
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U.  C.  584.  iectus,  Antenorem  et  Callippnm  praefectos  classis  cum 
A.  C.  168.  quadraginta  lembis  (adiectae  ad  hunc  numerum  quinque 
Persei.  pristes  erant)  Tenedum  mittit ;  ut  inde  sparsas  per  Cycla-  ^ 
das  insulas  naves,  Macedoniam  cum  fi'umento  petentes, 
tutarentur.  Cassandreae  deductae  naves  in  portus  pri- 
mum,  qui  sub  Atho  monte  sunt,  inde  Tenedum  placido 
mari  quum  traiecissent,  stantes  in  portu  Rhodias  apertas 
naves  Eudamumque  praefectum  earum,  inviolatos,  atque 
etiam  benigne  appellatos  dimiserunt.  Cognito  deinde,  in  3 
latere  altero  quinquaginta  onerarias  suarum,  stantibus  in 
ostio  portus  Eumenis  rostratis,  quibus  Damius  praeerat, 
inclusas  esse ;  circumvecti  propere,  ac  summotis  terrore 
hostium  navibus,  onerarias,  datis,  qui  prosequerentur,  de- 
cem  lembis,  in  Macedoniam  mittunt:  ita  ut  in  tutum  pro- 
secuti  redirent  Tenedum.  Nono  post  die  ad  classem,  iam 
ad  Sigeum  stantem,  redierunt.  Inde  Subota  (insula  est 
interiecta  Elaeae  et  Atho)  traiiciunt.  Forte  postero  die, 
quam  Subota  classis  tenuit,  quinque  et  triginta  naves,  quas 
hippagogos  vocant,  ab  Elaea  profectae  cum  equitibus  GalHs 
equisque,  Phanas  promontorium  Chiorum  petebant,  unde 
transmittere  in  Macedoniam  possent.  Attalo  ab  Eumene 
mittebantur.  Has  naves  per  altum  ferri  quum  ex  specula 
signum  datum  Antenori  esset,  profectus  ab  Subotis,  inter 
Erjthrarum  promontorium  Chiumque,  qua  artissimum  fre- 
tuni  est,  iis  occurrit.  Nihil  minus  credere  praefecti  Eu- 
menis,  quam  Macedonum  classem  in  illo  vagari  mari :  nunc 
Romanos  esse,  nunc  Attalum,  aut  remissos  aUquos  ab  At- 
talo  ex  castris  Romanis  Pergamum  petere.  Sed  quum  iam 
appropinquantium  forma  leraborum  haud  dubia  esset,  et 
concitatio  i'emorum,  directaeque  in  se  prorae,  hostes  ap- 
propinquare  aperuissent ;  tunc  iniecta  trepidatio  est,  quum 
resistendi  spes  nuUa  esset,  inhabihque  navium  genere,  et 
GaUis  vix  quietem  ferentibus  in  mari.  Pars  eorum,  qui 
propiores  continenti  htori  erant,  in  Erythraeam  enarunt: 
pars,  vehs  datis,  ad  Chium  naves  eiecere,  rehctisque  equis, 
effusa  fuga  urbem  petebant.  Sed,  propius  urbem  lembi 
accessuque  commodiore  quum  exposuissent  armatos,  par- 
tim  in  via  fugientes  Gallos  adepti  Macedones  ceciderunt, 
partim  ante  portam  exclusos.  Clauserant  enim  Chii  por- 
tam,  ignari,  qui  fugerent,  aut  sequerentur.  Octingenti 
ferme  Gallorum  occisi,  ducenti  vivi  capti:   equi,  pars  in 

1  Pristes^l  sc.  Navigia  longi  et  ad  praefectos  classeinquepotius,quam 
angusti  corporis,  ut  pristes  marinae,  ad  pristes.  Posses  etiam  legere  spar- 
si  Nonium  audiamus.  cf.  supr.  xxxv,     sas.  Drak. 

76.  3  In  latere  altero]  Insulae  Tenedi. 

2  Inde  sparsos']  Crevierius  melius     Crev. 
futurum  existimat  sparsi,  ut  referatur 
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4  mari,  fractis  navibus,  absumpti ;    parti  ner\'OS  succiderunt  U.  C.  584. 
in  litore  Macedones.     Viginti  eximiae  equos  formae  cum  ^'  ^-  '^^" 
captivis  eosdcm  decem  lembos,  quos  ante  miserat,  Antenor 
devehere  Thessalonicam  iussit,  et  primo  quoque  tempore 

ad  classem  reverti :  Phanis  se  eos  exspectaturum.  Tri- 
duum  ferme  classis  ad  urbem  stetit.  Phanas  inde  pro- 
gressi  sunt,  et,  spe  celerius  reversis  decem  lembis,  evecti 
Aegaeo  mari  Delum  traiecerunt. 

Dum  haec  geruntur,  legati  Romani,  C.  PopilHus  et  C.      29. 
Decimius,  et  C  HostiHus,  a  Chalcide  profecti,  tribus  quin-  Lcgati 
qucremibus  DcKim  quum  venlssent,  lembos   ibi  -^^'^cedo- ^^j^"jl^"j'J^' 
num  quadraginta,  ct  quin(jue  regis  Eumenis  quinqucremes 
invenerunt.      Sanctitas  tempU  insulaeque  inviolatos  prae- 
stabat  omnes.     Itaque  permixti  Romanique  et  Macedones 
ct  Eumenis  navales  socii  in  templo,  indutias  religione  loci 
pracbente,  versabantur.     Antenor,  Persei  praefectus.  quura 

5  aliquas  alto  praeferri  onerarias  naves  ex  specuHs  significa- 
tum  forct,  parte  lemborum  ipse  insequens,  partc  per  Cy- 
cladas  disposita,  praeterquam  si  quae  Macedoniam  pete- 
rent,  omnes  aut  supprimebat,  aut  spoHabat  naves.     Quibus 

6  poterant,  PopiUius  aut  Eumenis  naves  succuiTcbant :  sed 
vecti  nocte  binis  aut  ternis  plerumque  lembis  Macedones 
faUebant.  Per  id  fere  tempus  legati  Macedones  lUyriique 
simul  Rhodum  venerunt,  quibus  auctoritatem  addidit  non 
lemborum  modo  adventus,  passim  per  Cycladas  atque  Ae- 

faeum  vagantium  mare,  sed  etiam  coniunctio  ipsa  rcgum 
'ersei  Gentiiquc,  et  fama  cum  magno  numcro  peditum 
equitumque  venicntium  GaUorum.  Et  iam  quum  acces- 
sissent  animi  Dinoni  ac  Polyarato,  qui  Persci  partium 
erant,  non  benigne  modo  responsum  regibus  est,  sed  pa- 
lam  pronuntiatum,  '  BeUo  finem  se  auctoritate  sua  imposi- 

*  turos  esse  :    itaque  ipsi  quoque  regcs  aequos  adhibercnt 

*  animos  ad  pacem  accipiendam.' 

7  lam  veris  principium  crat,  noviquc  duccs  in  provinciam      30. 
vencrant ;  consul  AciniUus  in  Maccdoniam,  Octavius  Oreum  Gcntii  gc- 
ad  classeni,  Aniciiis  in  lUyricum,  cui  bcHanchun  advei-sus  ""**-"' *''^'^''- 
Cicntium.     Patrc  Pleurato  rcgc  lUyriorum  ct  matrc  Eury- 

dica  gcnitus  fratrcs  duos,  Platorem  utroque  parcntc,  Cara- 

4  Nervos  nuccideruTW^  IntcUigiinus  non  congniere  videntur  cum  eo,  quod 
ncrvos  pojilitum,  ut  «ujir.  xxxvii.  42.  supr.  19.  dicitur,  sc.  Acmilium  mense 

5  Alto  ]iraefrrri\  sc.  Praetervehi.  Aprili  urbc  sc  exitunim  promisisitie, 
cf,  «upr.  xxviii.  .^0.  quum  vcriH  initium  xcteres  a  die  sop- 

6  Sed  vecti  nocte]  Sed  Macedone»  timo  iiut  nono  Februiirii  »umeliimt. 
nocte  pauci»  lembis  vecti,  sive  for-  Sed  Dodwelhm  in  Append.  1'mclect. 
tasse  erecti,  fallcbant  l'opillium  et  Camdcn.  p.  755.  ct  de  Cyclis  Diss. 
Eumcnid  nave«,  nicijue  nullo  olwtante  x.  §.  n.  hoc  non  ad  rationo»  anni 
onerjiriii»ho!<tilcN  impugnabant.  Ckkv.  luliiini,  ned  ad  vetcriH  aiini  Ui)mani 

■j  lamvcru princi])iumcrat\  Ilacc     cxigcndum  ci>»c  docct.  Kas(  11. 
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U.  C,  684.vantium  matre  eadem  natum,  habuit.     Hoc  propter  igno- 
A.  C.  i68.j^^|-^^jgj^   patemam   minus  suspecto,   Platorem  occidit  et 
duos  amicos  eius,  Ettritum  et  Epicadum,  impigros  viros, 
quo    tutius   regnaret.      Fama   fuit,    Honuni    Dardanorum 
principis  filiam  Etutam  pacto  fratri,  eum  invidisse,  tan-  8 
quam  his  nuptiis  adiungenti  sibi  Dardanorum  gentem :  et 
similUmum  id  vero  fecit  ducta  ea  virgo,  Platore  interfecto. 
Gravis  deinde,  dempto  fratris  metu,  popularibus  esse  coe- 
pit :  et  violentiam  insitam  ingenio  intemperantia  vini  ac- 
cendebat.     Ceterum,  sicut  ante  dictum  est,  ad  Romanum 
incitatus  bellum,  Lissum  omnes  copias  contraxit.     Quin- 
decim  millia  armatorum  fuerunt.    Inde,  fratre  in  Caviorum 
gentem,  vi  aut  terrore  subigendam,  cum  mille  peditibus  et 
quinquaginta  equitibus  misso,  ipse   ad  Bassaniam  urbem 
quinque  millia  ab  Lisso  ducit.     Socii  erant  Romanorum. 
Itaque  per  praemissos  nuntios  prius  tentati,  obsidionem 
pati,  quam  dedere  sese,  maluerunt.     Caravantium  in  Ca- 
viis  Durnium  oppidum  advenientem  benigne  accepit.     Ca- 
ravantis  aUera  urbs  exckisit :   et,  quum  agros  eorum  efFuse 
vastaret,  ahquot  palati  mihtes  agrestium  concursu  interfecti 
sunt.     lam  et  Ap.  Claudius,  assumptis  ad  eum  exercitum, 
quem  habebat,  Bullinorum,  et  Apolloniatium  et  Dyrrha- 
chinorum  auxiUis,  profectus  ex  hibernis,  circa  Genusum 
amnem  castra  habebat ;  audito  foedere  inter  Persea  et  Gen- 
tium,   et  legatorum   violatorum    iniuria   accensus,  bellum 
Atiicii  Pr.  haud  dubie  adversus  eum  gesturus.     Anicius  praetoi",  eo 
resgestae.  tempore    Apolloniae   auditis,  quae  in  Illyrico  gererentur, 
praemissisque  ad  Appium  hteris,  ut  se  ad  Genusum  oppe- 
riretur,  triduo  et  ipse  in  castra  venit :   et  ad  ea,  quae  habe- 
bat,  auxUia  Parthinorum  iunctis  duobus  mUUbus  peditum 
et  equitibus  ducentis,  (peditibus  Epicadus,  equitibus  Al- 
galsus  praeerat)  parabat  ducere  in  lUja-icum,  maxime  ut 
Bassanitas  solveret  obsidione.     Tenuit  impetum  eius  fama 
lemborura  vastantium  maritimam  oram.      Octoginta  erant 
lembi,  auctore  Pantaucho  missi  a  Gentio  ad  Dyrrhachino- 
rum  et  ApoUoniatium  agros  populandos.     Tum  classis  adp 
[oram  haud  procul  ApoUonia  stabat.     Huc  recurrit  Ani- 
cius,  ac  brevi  assecutus  lUyrios  praedatores,  congressusque 
cum  iis,  et  perlcvi  negotio  victor,  aUquot  navcs  hostium 
ccpit,  ceteras  repeterc  Illyricum  coegit.     Inde  in  castra  ad 

8  Pctcto  frairi]    Scriptorcs  Latini  partim  se  ex  coniectura,  quam  max- 

plerumque  puellam  viro  pnctam,  raro  ime    licuit,    probabili    ad    ea,   quae 

virum   pueUam  pactutn  dicimt :   sed  praecedunt    et   sequuntur   apud    Li- 

exemplum  huius  constructionis  supr.  vium,  accomodasse.    Monuit  insuper, 

iv.  4.  habemus.  per   classem,    qua   Anicius   adversus 

I)  Ad    [oram    haud    prociil  .  .  .]  lllvrios  pugnavit,  se  intelligere  eam, 

Supplemeiitum  hoc  Crevierius  partim  quae    ipsum    et    copias     advexerat. 

ab  Appianodesumptum  esse  tcstatur,  Deak. 
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Genusum  regressus,  ad  Bassanitarum  auxillum  properavit  U.  C.  584. 
Non  sustinuit  famam  adventantis  practoris  Gentius,  soluta-^-  ^-  '^^- 
que  obsidione  Scodram  se  contulit  tam  trepida  fuga,  ut  ne 
totum  quidem  exercitum  abduceret.  Magna  pars  copia- 
rum,  quae,  si  dux  praesens  confirmasset  animos,  morari 
Romanos  poterant,  amo]to  eo,  tradiderunt  se.  Deinceps  3L 
et  urbes  rcgiouis  eius  idem  faciebant,  adiuvante  inclinatio- 
nem  animorum  clementia  in  oranes  et  iustitia  praetoris 
Romani.  Ad  Scodram  inde  vcntum  est,  quod  belli  caput 
erat ;  non  eo  solum,  quod  Gentius  eam  sibi  ceperat  velut 
regni  totius  arcem,  sed  etiam  quod  Labeatium  gentis  mu- 
nitissima  longe  est  et  difficilis  aditu,  Duo  cinjrunt  eam 
flumina,  Clausala  latere  urbis,  quod  in  orientcm  patet, 
praefluens,  Barbanna  ab  regione  occidentis,  ex  Labeatide 
palude  oriens.  Ili  duo  amnes  confluentcs  incidunt  Ori- 
undi  flumini ;  quod,  ortum  ex  montc  Scordo,  multis  et 
aliis  auctum  aquis,  mari  Hadriatico  infertur.  Mons  Scor- 
dus,  longe  altissimus  regionis  eius,  ab  oriente  Dardaniam 
subiectam  habet,  a  meridie  Macedoniam,  ab  occasu  Illyri- 
cum.  Quanquam  munitum  situ  naturali  oppidum  erat, 
gensque  id  tota  Illyriorum  et  rex  ipse  tuebatur,  tamen 
praetor  Ilomanus,  quia  priraa  successerant  prospere,  fortu- 
nam  totius  rei  principia  secuturam  esse  ratus,  et  repenti- 
num  valiturum  terrorem,  instructo  exercitu  ad  moenia  suc- 
cedit.  Quod  si  clausis  portis  muros  portarumque  turres, 
dispositis  armatis,  defendissent,  vano  cum  incepto  moeni- 
bus  pepulissent  Ilomanos.  Nunc,  porta  egrcssi,  proclium 
loco  aequo  maiore  animo  commiserunt,  (juara  sustinuerunt. 
Pulsi  enim  et  fuga  conglobati,  quum  duceuti  amplius  in 
ipsis  faucibus  portae  cecidissent,  tantum  intulermit  terro- 
rcm,  ut  oratores  extemplo  ad  praetorem  mitteret  Gentius 
Teuticum  ct  l^cllum,  principcs  gcntis,  pcr  (|uos  iudutias 
peteret,  ut  dclibcrare  dc  statu  rcrum  suarum  posset.  Tri- 
duo  in  hoc  dato,  (juum  castra  Ilomana  quingentos  ferme 
passus  ab  urbe  abessent,  navem  consccndit,  ct  flumiuc  Bar- 
banua  navigat  in  lacum  Labeatum,  vchit  secrctum  locum 
petcns  ad  consuUandum ;  scd,  ut  a])])aruit,  falsa  ejie  exci- 
I  tus,  C-aravantium  fratrem,  muhis  milhbus  aruiatorum  co- 
lactis  ex  ca  regione,  iu  quam  missus  erat,  adventarc.  Qui 
post^iuani  evaiuiit  rumor,  tcrtio  |)ost  dic  uavcm  eandem 
secuudo  anuii  Scodram  dcmisit:  j)racmissisquc  nuutiis,  ut 

I    Milliltns     armalorum     cotirtig]  Dcsignutur  potius  ninica  aliqua  CJen- 

rW/r/iji  c  manu  (JroMov.  cst,  8C(1  rtf/i»,  tii    regio,    in    quam    Cnravantiun,   n 

quod  vulgo  exMtat,  lickker.  tuetur.  Caviis    vel    revcrnu»,    vel    revocatUB, 

1   I-J.r  ra  rrf/iorw,  in  f/iiam   mixsiis  nuKsuH  cuHCt  a   fratrc,  ut  copins  con- 

rrnt]   Ilaec  non  vidcntur  intclliffcnda  trahcret.     Id  fortassc  clariuH  memo- 

ewio  «ie  cxpcditione  Cnravantii  in  Ca-  ravenit   Livius  in  iis  quac  intercidc- 

vios,  dc  (|tia  cap.  praec.  cgit  Liviu».  runt,  Ckkv, 
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U,  C.  584.  sibi   appellandi   praetoris   potestas   fieret,  copia  facta,  in 
A.  C.  168.  castra  venit.     Et  principium  orationis  ab  accusatione  stul- 
dedit'"^  ^^  titiae  orsus  suae,  postremo  ad  preces  lacrimasque  efFusus, 
genibus  praetoris  accidens,  in  potestatem  sese  dedit.     Pri- 
mo,  bonum  animum  habere  iussus,  ad  coenam  etiam  invi- 
tatus,   in  urbem  ad  suos  rediit,  et  cum  praetore  eo  die 
honorifice   est  epulatus :    deinde   in   custodiam  C.  Cassio 
tribuno  militum   traditus,  vix  gladiatorio  accepto  decems 
32.       talentis  ab  rege,  rex,  ut  in  eam  fortunam  recideret.     Ani- 
cius,  Scodra  recepta,  nihil  prius,  quara  requisitos  Petillium 
Capiuntur  Perpernamque  legatos  ad  se  duci,  iussit.     Quibus  splen- 
cognati  re-  ^qj.q  gjjQ  restituto,  Perpernam  extemplo  mittit  ad  compre- 
hendendos  amicos  cognatosque  regis :  qui,  Meteonem,  La- 
beatium   gentis  urbem,   profectus,   Etlevam   uxorem  cum  4 
filiis  duobus,  Scerdilaedo  Pleuratoque,  et  Caravantium  fi*a-  5 
trem  Scodram   in  castra  adduxit.     Anicius,  bello  Illyrio 
intra  triginta  dies  perfecto,  nuntium  victoriae  Perpernam6 
Romam  misit :  et  post  dies  paucos  Gentium  regem  ipsum 
cum  parente,  coniuge,  liberis,  ac  fratre,  aliisque  principi- 
bus  Illyriorum.     Hoc    unum    belUim   prius   perpetratum, 
quam  coeptum,  Romae  auditum  est. 
Perseus  in       Quibus  diebus  haec  agebantur,  Perseus  quoque  in  magno 
magno  ter-  terrore  crat,  propter  adventum  simul  Aemilii  novi  consu- 
lis,  quem  cum  ingentibus  minis  adventare  audiebat,  simul 
Octavii  praetoris.     Nec  rainus  terroris  a  classe  Roraana  et  7 
periculo  maritimae  orae  habebat.     Thessalonicae  Eumenes 
et  Athenagoras  praeerant  cum  parvo  praesidio  duorum  rail- 
lium  caetratorum.     Eo  et  Androclem  praefectum  mittit, 
iussum  sub  ipsis  navalibus  castra  habere.     Aeneam  raille 
equites  cum  Antigono  misit  ad  tutandara  raaritimara  oram : 
ut,  quocunque  litore  appHcuisse  naves  hostium  audissent, 
extemplo  ferrent  agrestibus  opem.      Quinque  raiUia  Mace- 
donum  missa  ad  praesidium  Pythii  et  Petrae,  quibus  prae- 
Ripam       positi  crant  Histiaeus,  et  Thcogenes,  et  Medon.     His  pro- 
Enipei  mu- fgj^tis^  ripam  raunire  Enipei   fluminis  aggressus  est,  quia 
sicco  alveo    transiri   poterat.     Huic    ut   omnis    raultitudos 
vacaret,  ferainae   ex  propinquis  urbibus  cocta  cibaria  in^ 

3  Gladiatorio]    Sub.  Proemio   vel  6  Triginta    dies']     Diebus    viginti 
auctoramento.      Multi    quippe   inge-  perfectum    hoc    bellum    scribit   Ap- 
nui  operas  suas  arenae  certa  mercede  pian.  de  B.  Illyr.  p.  761. 
locabant,  ut  depugnarent.  Turneb.  7  Nec  mimis  terrorisl    sc.  Terror 

4  Etlevam   lucorem']    Paullo   ante  maritimus  non  minor  terrestri  erat. 
supr.  30.  uxorem    Gentii   regis  Etu-  8  Jluic  ut  mnnis']  Operi  huic  Mu- 
tam  noster  vocavit.      Videndum    an  retus  emendat.     Sed  Drakenborchius 
unam  hanc  rex  habuerit,  Sigon.  nihil  mutandum  censet. 

5  Scerdilaedo]  Hoc  nomen  pro  9  Cocta]  Cocta  auctore  Draken- 
vulg.  Scerdilio  ex  cod.  integerrimo  et  borcliio  reposuit  quoque  Bekkerus. 
ex  Polybio   reponendum   Gronovius  Vulg.  coactae. 

monuit,  cf,  supr.  xxvi,  24. 
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castra  afferebant :  miles  iiissus  ex  propinquis  silvis,  be-  U.  C.  584. 
nigne  *  *  [ligna  petere.  Inde  stnictum  vallum,  pi-opugna-  ■'^-  ^-  '^^* 
cula  excitata;  adiectis  turribus  dispositisque  ubique  tor- 
mentis,  ita  ripam  defendebant,  ut  penetrare  hostis  sine 
gravi  certamine  et  periculo  non  posset.  Sic  tutum  se  ad- 
versus  omnem  Romanorum  impetum  fore  confidebat,  se- 
dendoque  et  segni  mora  languescentes,  tum  sumptibus 
exhaustos  hostes  tandcm  taedium  tam  difficilis  belH  captu- 
rum.  Paulkis  contra,  quo  diligcntius  et  cautius  omnia 
apud  Maccdonas  provisa  et  custodita  cernebat,  eo  acrius 
curam  intendere,  in  omncs  partes  versare  animum,  si  quo 
consiHo  frustrai"i  hostium  spem  haud  de  nihilo  sanc  con- 
ce])t<im  possct.  Ceterum  praesens  tum  mahmi  angebat, 
aquarum  penuria.  Exaruerat  paene  proximum  llumen, 
nisi  quod  iuxta  ipsum  mare  exigua  et  corrupta  manabat 
aquula. 

Consul,  quum  missi  circa  propinqua  loca  nullam  aquam      33. 

1  inveniri  renuntiarent,]  *  *  conferre,  postremo  scqui  se  utra-  Inventa 
rios  ad  mare,  quod  minus  trecentos  passus  aberat,  iussit,  et^*^"^* 
in  Htore  aHos  ahbi  modicis  intcrvaUis  fodere.     Montcs  in- 
gentis   akitudinis   spem    flicicbant,   eo   magis  quia   nuHos 

,apcrtos  cvergercnt  rivos,  occukos  contincrc  hitices,  quo- 

4  rum  venae  in  mare  permanantes  undae  miscerentur.  Vix 
diducta  summa  arena  erat,  quum  scaturigincs  turbidae 
])rimo  ct  tcnues  emicarc,  dcin  Hquidam  mukamque  fun- 
dere  aquam,  vckit  deum  dono,  coc]>crunt.     AHquantum  ea 

?uoque  res  duci  famae  et  auctoritatis  apud  mihtcs  adiecit. 
ussis  deindc  miHtibus  expcdire  arma,  ipse  cum  tribunis 

5  primisque  ordinibus  vadit  ad  contemplandos  transitus ;  qua 
descensus  facilis  armatis,  qua  in  ukeriorcm  ri])am  minime 
iniquus  ascensus  esset.  llis  satis  exploratis,  illa  quoque 
primum,  ut  ordine  ac  sine  tumuku  omnia  in  agmine  ad 
nutum  im])criumquc  ducis  ficrcnt,  providit.  Ubi  omnibus 
siimil   proimutiarctur,   quod  ficret,  necjuc  onmcs  cxaudi- 

6rent;  incerto  im])erio  acccpto,  ahos,  ab  se  adiicicntes,  plus 
eo,  quod  impcratum  sit,  alios  minus  facere :  clamores  de- 
inde  dissonos  oriri  omnibus  locis,  ct  ])rius  liostes,  fiuam 
ipsos,  quid  ])aretur,  scire.     Placcre  igitur,  tribunum  mih- 

7  tum  ])rinio  pilo  k-gionis  secretum  edcre  impcrium :  iHum, 

I  Ulrarios]   Intollige  homines,  qui  5  Primisque  ordinihus]  rriiiioruni 

utribus  sive  pellibus  hircinis  aquam  ordinum  centurionibus.  cf.  supr.  xxx. 

in  ciwtra  portiibant.   Dokh.  4.  Ckkv. 

1  ICvrrf/rrent]   Kniittcrent.  DoEn.  6  Ab  se  iidiirientrs]    Pro  suo  ar- 

3  Conlinrrr]     ('ontinrri    forte    le-  bitrio  aliquid  ad  acccptuni  impcriuni 
gcndum  conieccre  Drakenb.  et   Du-  ex  se  adiicieiitcH. 

ker.  7  J'rimo  pHo]    Centurif>ni    priino 

4  Urutac]  Intclligc  undis  marinij).     pilano. 
Crev. 
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U.  C.  584.  et  dein  singulos,  proximo  cuiqiie  in  ordine  centnrioni  di- 

A.  C.  168.  cere,  quid  opus  facto  sit ;  sive  a  primis  signis  ad  novissi- 
mura  agmen,  sive  ab  extremis  ad  primos  perferendum  ira- 

Vigiliae.  perium  sit.  Vigiles  etiam  novo  more  scutura  in  vigiliam 
ferre  vetuit:  non  enim  in  pugnara  vigilera  ire,  ut  arrais 
utatur,  sed  ad  vigilandum,  ut,  quum  senserit  hostium  ad- 
ventum,  recipiat  se,  excitetque  ad  arma  alios.  Scuto  prae  8 
se  erecto  stare  galeatos  :  deinde  ubi  fessi  sint,  innisos  pilo, 
capite  super  marginera  scuti  posito,  sopitos  stare :  ut  ful- 
gentibus  arrais  procul  conspici  ab  hoste  possint,  ipsi  nihil 

Stationes.  provideaut.  Stationura  quoque  morera  rautavit.  Arraati 
oranes,  et  frenatis  equis  equites,  diera  totura  perstabant. 
Id  quura  aestivis  diebus,  urente  assiduo  sole,  fieret,  tot 
horarura  aestu  et  languore  ipsos  equosque  fessos  integri 
saepe  adorti  hostes,  vel  pauci  phires  vexabant.  Itaque  ex 
matutina  statione  ad  meridiem  decedi,  et  in  postmeridia- 
nara  succedere  ahos  iussit:  ita  nunquam  fatigatos  recens 
hostis  aggredi  poterat. 
34.  Haec  quum  ita  fieri  placere,  concione  advocata,  pronun- 

Oratio  Ae-  tiasset,  adiecit  urbanae  concioni  convenientera  orationem. 

lites  ^  '"^  '  Unura  imperatorem  in  exercitu  providere  et  consulere, 
'quid  agendum  sit,  debere,  nunc  per  se,  nunc  cum  iis, 
'  quos  advocarit  in  consihum :    qui  non  sint  advocati,  eos 

*  nec  palam,  nec  secreto  iactare  consiha  sua.     Mihtem  haec 
'tria  curare  debere,  corpus  ut  quam  vahdissimura  et  per- 
*nicissimura  habeat,  arraa  apta,  cibura  paratum  ad  subitag 
'  imperia :  cetera  scire  de  se  diis  imraortahbus  et  irapera- 1 

*  tori  suo  curae  esse.  In  quo  exercitu  railites  consultent, 
'  iraperator  rumoribus  vulgi  circuraagatur,  ibi  nihil  salutare 
'esse.  Se,  quod  sit  officiura  iraperatoris,  provisurum,  ut 
'bene  gerendae  rei  occasionem  iis  praebeat.  IIlos  nihil, 
'  quid  futurum  sit,  quaerere :  ubi  datum  signum  sit,  tum 
'  mihtarera  operam  navare.'  Ab  his  praeceptis  concionem 
dimisit;  vulgo  etiara  veteranis  fatentibus,  se  iho  primum 
dic,  tanquara  tirones,  quid  agendum  esset  in  re  mihtari, 
didicisse.  Non  sermonibus  tantum  his,  cura  quanto  as- 
sensu   audissent  verba  consuhs,   ostenderunt ;    sed  rerum 

Fervet  in   praesens  effectus  erat.     Nerainem  totis  mox  castris  quie- 
castris        tum  videres :  acuere  ahi  gladios :  ahi  galeas  bucculasque,  2 


opus. 


8  Scufo  prae  se  erecto']  Haec  sunt  esse,  milites  de  ceteris,  quae  ad  se 
incommoda  quae  sequuntur  ex  illo  spectent,  pro  occasione  certiores  fieri. 
more  quem  hactenus  tenuerant,  ut  2  Jiticciilasque^  Laminas  flexiles, 
scutum  et  cetera  arma  in  vigiliam  quae  pendentes  e  casside,  buccas  te- 
ferrent.  Crev.  gebant.      Neque   enim,   ut   observat 

9  Cibum  pcn-atuyn]  Cibaria  in  cer-  Lips.  de  Milit.  Rom.  iii.  §.  5.  clausae 
tum  dierum  numerum  cocta.  cf.  supr.  erant,  et  vultui  appressae  antiquorum 
iii.  27.  galeae.     His  tantum  bucculis  genae 

1  Cetera  scire  de  se]  sc.  Diis  im-  tegebantur.  Ckev. 
mortalibus  et  imperatori   suo   curae 
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scnta  alii,  alii  loricas  tergcre :   alii  aptare  coi^pori  arma,  cx-  u.  C.  584. 
peririque  sub  his  mcmbrorum  agilitatcm:   quatere  alii  pila,  ^-  C.  168. 

3  alii  micare  gladiis,  mucronemque  intueri :  ut  facile  quis 
cemeret,  ubi  primum  conscrendi  manum  cum  hoste  data 
occasio  csset,  aut  victoria  egregia,  aut  morte  memorabili 
finituros  bellum.  Perseus  quoque  quum,  adventu  consuUs 
simul  et  veris  principio,  strepere  omnia  movcrique  apud 
hostes,  vekit  novo  bello,  cerneret,  mota  a  Phila  castra  in 
adversa  ripa  posita,  nunc  ad  contemplanda  opera  sua  cir- 
cumire  ducem,  haud  dubic  transitus  speculantem,  [nunc  ea 
omnia  intentissima  cura  appararc,  quae  ad  vim  faciendam 
oppugnandaquc  castra  usui  essc  possent;  nihil  omittere, 
quod  sive  adversus  hostem,  sive  ad  suorum  adiuvandas 
vires  magno  duci  conandum  facicndumque  essct :  et  ipse, 
tanquam  in  summae  rei  iam  discrimen  venturus,  acuere 
militum  animos,  firmare  opera  magis  ac  magis,  nunquam 
satis  provisa  omnia,  satis  tutam  munitamque  ripam  crcdere. 
Tamen  in  acerrimo  utrimque  ardore  fpiieta  per  ahquantuni 
temporis  stativa  fuere :  nec  unquam  tantos  exercitus  tam 
in  propinquum  coUatis  castris  tam  tran(|uillos  conscdisse 
memoriae  proditum  est.  Interim  fama  nuntiat,  victum  in 
Illyrico  Gentium  regem  ab  Anicio  praetorc,  ipsumque 
cum  domo  tota  et  universa  ditione  in  potcstate  Roma-] 
norum  essc.  Quae  res  Romanis  auxit  animos,  Macedoni-  35. 
bus  rcgique  corum  haud  mcdiocrem  attuHt  tcrrorem.  Et 
primo  supprimere  in  occuho  famam  cius  rei  est  conatus, 
missis,   qui    Pantauchum    indc    vcnicntem   appropinquare 

4castris  vetarent.  Sed  iam  et  pueri  quidam  visi  ab  suis  erant 
inter  obsides  lilyrios  ducti :  ct,  quo  quaecpie  accuratius 
celantur,  co  facihus  loquacitate  rcgiorum  ministrorum 
emanant. 

Sub  idcm  tempus  Rhodii  legati  in  castra  vencrunt  cum 
iisdcm  dc  pace  mandatis,  quae  Romac  ingentem  iram  Pa- 
trum   cxcilavere.      Muho  iniquioribus  animis  a  castrensi 

5consiUo  auditi  sunt.  Itaquc  ([uum  ahi  praccipitcs  sine 
responso  *  agendos  castris,  ])ronuntiavit,  post  diem  (|uin- 
tum  decimum  sc  rcsponsum  daturum.  Interim,  ut  appa- 
rcrct,  ([nantum  pacificantium  Rhodiorum  auctoritas  valu- 
issct,  consukarc  dc  ratiouc  bclU  gercndi  cocj)it.     Phiccbatconsiiimie 

6(iuibusdam,  et  maxime  maioribus  natu,  per  Enipci  ripani  •'>""• 

3  Afiicronemque   inhieri]    Explo-     Crevierius. 

rabiint  militi-s  aciem  niucronis,  quod  5  Sine  rcnpomo]  Vocem  censerent 

Romaiii  miigi»  punctim  quam  caesini  libnirii  incuriii  hoc  loeo   interci<iis«c 

pugnabunt.  Uiiak.  censcnt     Gronov.    et     Drakenboreh. 

4  I'ueri  f/uidam]  Quos  inter  ol)-  verum  Sigon.  et  Crcvier.  inembrum 
uden  fuifvu?  n  PerHCo  rcgi  Gentio  du-  orutionin,  quod  respondeat  r^  a/ii, 
toM,  et  u  1'antnucho  subductoa  in  Ro-  decssc  HUHpicantur. 

n)Hnorum  munuH  incidis8e    cxi.itimut         6  Kl  ma.rime  mniorihuH  natu]  Ex- 
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A.  C.  168. 


Nasicacum 
5000.  mi- 
litibus  mit- 
titur  ad 
Pythium. 


Proelia  in 
alveo  Eni- 
pei. 


munitioncsque  vim  facere,  '  confertis  et  vim  facientibus  re- 
'sistere  Macedonas  non  posse:  ex  tot  castellis  aliquanto 
*altioribus  ac  munitioribus,  quae  validis  praesidiis  insedis- 
*sent,  priore  anno  deiectos.'  Aliis  placebat,  Octavium 
cum  classe  Thessalonicam  petere,  et  populatione  maritimae 
orae  distringere  copias  regias :  ut,  altero  ab  tergo  se  osten- 
dente  bello,  circumactus  ad  interiorem  partem  regni  tuen- 
dam,  nudare  aliqua  parte  transitus  Enipei  cogeretur.  Ipsi  7 
natura  et  operibus  inexsuperabilis  ripa  videbatur :  et,  prae- 
terquam  quod  tormenta  ubique  disposita  essent,  missilibus 
etiam  melius  et  certiore  ictu  hostes  uti  audierat.  Alio 
spectabat  niens  tota  ducis :  dimissoque  consilio  Perrhaebos 
mercatores,  Coenum  et  Menophilum,  notae  iam  sibi  et 
fidei  et  prudentiae  homines,  arcessitos  secreto  percunctatur, 
quales  ad  Perrhaebiam  transitus  sint.  Quum  loca  non 
iniqua  esse  dicerent,  praesidiis  autem  regiis  obsideri,  spera 
cepit,  si  nocte  improviso  valida  manu  aggressus  necopinan- 
tes  esset,  deiici  praesidia  posse.  *  lacula  enim  et  sagittas  et 
*cetera  missiha  in  tenebris,  ubi,  quid  petatur,  procul  pro- 
*  videri  nequeat,  inutiha  esse :  gladio  cominus  geri  rem  in 
*permixta  turba,  quo  miles  Romanus  vincat.'  His  duci- 
bus  usurus,  praetorem  Octavium  arcessitum,  exposito,  quid 
pararet,  Heracleum  cura  classe  petere  iubet,  et  mille  ho- 
minibus  decem  dierum  cocta  cibaria  habere.  Ipse  P.  Sci- 
pionem  Nasicam,  Q.  Fabium  Maximum  fihura  suum  cum  8 
quinque  delectis  millibus  Heracleum  mittit,  velut  classem 
conscensuros  ad  maritimam  oram  interioris  Maccdoniae, 
quod  in  consiho  agitatum  erat,  vastandam.  Secreto  indi- 
catum,  cibaria  his  praeparata  ad  classem  esse,  ne  quid  eos 
moraretur.  Inde  iussi  duces  itineris  ita  dividere  viam,  ut 
quarta  vigiha  tertio  die  Pythium  adoriri  possent.  Ipse  9 
postero  die,  ut  detineret  regem  ab  circumspectu  rerum 
aliarum,  prima  luce  medio  in  alveo  cum  stationibus  hos- 
tium  proehum  commisit:  pugnatumque  utrimque  est  levi 
armatura;  nec  gravioribus  armis  in  tam  inaequaU  alveo 
pugnari  poterat.  Descensus  ripae  utriusque  in  alveum  tre- 
centorum  ferme  passuum  erat:  medium  spatium  torrentis, 
aUbi  ahter  cavati,  paullo  plus  quam  mille  passus  patebat. 
Ibi  in  medio,  spectantibus  utriraque  ex  vallo  castrorum 
hinc  rege,  hinc  consule  cum  suis  legionibus,  pugnatum  est. 


istimamus  Livium  potius  scripsisse 
minoribTis  natu.  Fervidum  enim 
illud  consilium  faciendae  sibi  viae 
per  ripam  Enipei  munitionesque 
magis  sapit  iuvenilem  ardorem,  quam 
senilem  prudentiiim.  Crev. 

7  //wi]   Aemilio. 

8  Q,   Fabium    Maximum  filium 


suum']  Nempe  is  adoptatus  fuerat  a 
Q.  Fabio  Maximo,  atque  adeo  no- 
mina  patris  sui  adoptivi  gerebat. 
Crev. 

9  Pi/thium']  Templum  ApoUinis 
Pythii,et  castellum  in  summo  Olympi 
iugo  positum.  Vid.  Plut.  in  Aemilio. 
Crev. 
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Missilibus  procul  regia  auxilia  melius  pugnabant ;  cominus  U.  C.  584. 

I  stabilior  et  tutior,  aut  parma,  aut  scuto  Ligustino,  Ronia-  ^-  ^-  '^^- 
nus  erat.  Meridie  fere  receptui  cani  suis  consul  iussit. 
Ita  eo  die  diremptum  proelium  est,  haud  paucis  utrimque 
interfectis.  Sole  orto  postcro  die,  irritatis  certamine  ani- 
mis,  etiam  acrius  concursum  est:  sed  Komani,  non  ab  his 
tantum,  cum  quibus  contractum  certamen  erat,  sed  multo 
magis  ab  ea  multitudine,  quae  disposita  in  turribus  stabat, 
omni  genere  missilium  telorum  ac  saxis  maxime  vulnera- 
bautur.  Ubi  propius  ripam  hostium  subissent,  tormentis 
missa  etiam  ad  ultimos  perveniebant.  Multo  pluribus  eo 
die  amissis,  consul  paullo  scrius  recepit  suos.  Tertio  die 
proelio   abstinuit,  dcgressus  ad   imam    partem   castrorum, 

^  veluti  per  dcvcxum  in  mare  l)rachium  transitum  tentaturus, 
Perseus,  quod  in  ocuHs  erat,  [id  tantum  cogitans,  ad  repel- 
lendum  ea  parte  hostem  omnem  curam  intendebat,  nihil 
aliud  solhcitus.  Interim  P.  Nasica  cum  attributa  sibi  manu 
versus  mare  Heracleum  profectus,  postquam  eo  pervenit, 
iussis  corpora  curare  militibus,  noctem  exspectavit.  Tum 
vera  consuHs  mandata  praecipuis  ducum  exposuit,  ac  primis 
se  intendentibus  tenebris,  flcxo  ad  montcm  itinere,  ad  Py- 
thium,  ut  imperatum  erat,  copias  silcntio  ducit.  Ubi  ven- 
tum  ad  summum  cacumen  cst,  quod  dccem  ampHus  stadia 
in  ahitudinem  assurgit,  fatigatis  miHtibus  aliquid  rcquictis 
datum.  IIoc  iugum,  ut  ante  dictum  est,  Medon,  et  Ilisti- 
aeus,  ct  Theogenes  a  Persco  missi  cum  quinque  miUibus 
Macedonum  obtincbant:  sed  tanta  ncgHgcutiu  rcgiis  du- 
cibus  erat,  ut  nemo  adventare  Romanos  senserit.  Sopitos 
aggrcssus  Nasica  dc  iugo  faciie  dciecit,  si  Polybio  fides. 
Ipse  enim  Nasica  in  cpistola  ad  aH(|ucm  rcgum  longe  ahter 
rem  narrat.     *  Montcm  arduo  asccnsu  fuisse,  sed  incusto- 

*  ditum,  ita  ut  saltum  occupare  nuHo  negotio  potuisset,  nisi 

*  transfuga  Cretensis  cx  iis,  cjuos  secum  ducebat,  ad  Persea 

*  cucurrisset,   eimique   docuissct,   quid    agcrctur.      Rcgem 

*  ipsum  (juidem  mansissc  in  castris,  sed  misisse  duo  Mace- 

*  donum,  dccem  auxiHarium  miHia,  Mcdonc  ducc,  ad  occu- 

*  pandum  saltum.    Cum  his  accrrima  pugna  in  summo  iugo 
'  concursum  esse,  atque  iutcr  aHa  scse  a  Thrace  miiitc  fcrro 

*  appctitum,  qucm  ipsc  adacta  per  pectus  hasta  transfixcrit. 

*  \  ictos  tandcm  Macedonas  ioco  ccssisse,  Maccdonenujue 

*  ipsum  turpissima  fuga  abicctis  armis  saluti  consuhiisse.' 
Romanis  fugientcs  j)crse(juentibus  facihs  et  sine  uHo  j)eri- 

I   Aut  paT-ma,  nul  srulo /Jffitslino]         2  /'er   dercjnttn']     Viilentur   cnim 

Quippo  velitcH  Romani  pamiani  por-  castni  Romann  in  collihu»  fuis«e,  i|ui 

tiihant,  et   Lij{ureH,  <|1ii)h  in   cxcrcitu  piiullatin)  vcrHun  niarc  »lcKCcn<lcl>anf. 
Aemilii  fuiHflc  rcfcrt  I'lularchu8,  seu-  3   Hrachium]     Non     murum,    kc<1 

tum  levo  ct  cx  murc  huuc  gcntis  t'u-  fluminis   Kni|>ei   hrachium  hic  iiitel- 

bricutum.  ligi  aniniudvcrtit  Doering. 
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U.  C.  584.  culo  in  plana  descensus  fuit.  IIoc  renim  statu  Perseus 
A.  C.  168.  ambigere,  quid  facto  opus.  Quum,  aperta  iam  per  saltum 
via,  metueret,  ne  circumiretur  a  llomanis,  omnino  necesse 
erat,  ut  aut  ad  Pydnam  recedens  hostem  ibi  exspectaret, 
sub  muris  munitae  urbis  minore  periculo  certaturus;  aut 
copiis  per  urbes  Macedoniae  dispersis,  convectisque  in  loca 
munitiora  frugibus  atque  pecoribus,  populatos  agros  et 
nudum  hosti  rehnqueret  solum.  Anceps  fluctuabat  inter 
haec  duo  consilia  regis  animus.  Amici  tutius  quoque  id, 
quod  honestius  foret,  rati,  hortabantur,  ut  pugnae  casum 
experiretur.  '  Eum  et  numero  praestare  mihtum,  et  vero 
'  etiam  virtuti  credere  debere,  quam  ingenitara  animis  ac- 
*  censura  quoque  essent  illa  validissima  et  sanctissima  apud 
'  homines  ad  fortiter  pugnandum  incitamenta,  arae,  foci, 
'sacra,  inter  quae  et  pro  quibus  dimicandum  esset;  et  pa- 
*rentes  ac  coniuges;  rex  denique  ipse  inspectans,  seseque 
'in  partem  discriminis  offerens.'  His  motus  rex  ad  pugnam 
sese  comparavit,  et,  quum  retrocessisset  ad  Pydnam,  simul 
castra  locat,  simul  instruit  aciem,  suum  cuique  ductorum 
munus  locumque  assignat,  tanquam  statim  ex  itinere  di- 
micaturus.  Regio  erat  huiusmodi.  Campus  exphcandae 
phalangi,  cui  aperta  et  aequabih  planitie  opus  est,  oppor- 
tunus ;  non  ita  tamen,  ut  facile  promoveri  posset :  perpetui 
deinde  colles,  qui  levi  armaturae  tum  refugiendi,  tum  cir- 
cumcursandi  copiam  praebcrent.  Amnes  duo,  Aesonem 
alterum,  aUerum  Leucum  incolae  appellant,  quamvis  tenui 
tum  fluerent  aqua,  ahquid  tamen  negotii  facessere  Romanis 
posse  videbantur.  Aemihus,  iunctis  cum  Nasica  copiis, 
recta  ad  hostem  ire  pergit.  Verum  ad  conspectum  exer- 
citus  et  numero  et  fobore  mihtum  vahdissimi,  et  egregie 
instructi,  et  parati  ad  pugnam,  stupefactus  substitit,  multa 
36.  secum  reputans.  Tempus]  anni  post  circumactum  solsti- 
Aemiiii  tium  erat :  hora  diei  iam  ad  meridiem  vergebat :  iter  mul- 
cunctatio.  ^^  pulvcrc  ct  incalescente  sole  factum  erat.  Lassitudo  et 
sitis  iam  sentiebatur,  et,  meridie  instante,  magis  accessu-  4 
rum  utrumque  apparebat.  Statuit  sic  affectos  recenti  at- 
que  integro  hosti  non  obiicere.  Sed  tantus  ardor  in  animis 
ad  dimicandum  utrimque  erat,  ut  consuh  non  minore  arte 
ad  suos  eludendos,  quam  ad  hostes,  opus  esset.  Nondum 
omnibus  instructis,  instabat  tribunis  mihtum,  ut  maturarent 
instruere :  circumibat  ipse  ordines,  animos  mihtum  hor- 
tando  in  pugnam  accendebat.  Ibi  primo  alacres  siguum 
poscebant:  deinde,  quantum  incresceret  aestus,  et  vultus 
minus  vigentes  et  voces  segniores  erant,  et  quidam  incum- 

^  4  Acces&-arum  utrumque]  sc.Lassi-  plane  modo  noster  supr.  xxx.  30 
tudinem  et  sitim.  Generis  mutatio  "  tuam  adolescentiam,  et  perpetuam 
oftendit     Gronovium.      Sed     eodera     felicitatem,  ferociorautraque."  Crev. 
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5  bentes  scutis,  nisique  pilis  stabant.  Tum  iam  aperte  pri-  u.  c.  584. 
mis  ordinibus  imperat,  metarentur  frontem  castrorum,  et-^-  C.  i6B. 
impedimenta  constituerent.      Quod  ubi  fieri  milites  sen- 

sere,  alii  gaudere  palam,  quod  fessos  viae  labore  flagran- 
tissimo  aestu  non  coegisset  pugnare.     Legati  circa  impera- 

6  torem  ducesque  externi  erant,  inter  quos  et  Attalus,  omnes 
approbantes,  quum  pugnaturum  consulem  credebant :  ne- 
que   enim   ne   his  quidem  cunctationem  aperuerat  suam. 
Tunc  mutatione  consilii  subita  quum  alii  silerent,  Nasica  Nasicae 
unus  ex  omnibus  ausus  est  monere  consulem,  '  Ne  hostem,  <^ol W»"jn 
'  ludificatum  priores  imperatores,  fugiendo  certamen,  mani-  lo. 

'  bus   emitteret.     Vereri,    ne,   si   nocte    abeat,    sequendus 

*  maximo  labore    ac   periculo   in    intima  Macedoniae  sit ; 

*  caesusque,  sicut  prioribus  ducibus,  per  calles  saltusque 
'  Macedonicorum    montium    vagando    circumagatur.       Se 

*  magnopere  suadere,  dura  in  campo  patenti  hostem  ha- 
'  beat,  aggrediatur,  nec  oblatam  occasionem  vincendi  amit- 
'  tat.'  Consul,  nihil  offensus  Hbera  admonitione  tam  clari 
adolescentis,  'Et  ego,'  inquit,  'animum  istuni  habui,  Na- 
'sica,  quem  tu  nunc  habes:  et,  quem  ego  nunc  habeo,  tu 
'  habebis.     Multis  belH  casibus  didici,  quando  pugnandum, 

*  quando  abstinendum  pugna  sit.     Non  operae  sit  stanti 

*  nunc  in  acie  docere,  quibus  de  causis  hodie  quiesse  me- 

*  Hus  sit.     Rationes  aUas  reposcito :  nunc  auctoritate  vete- 
'  ris   imperatoris    contentus    eris.'      Conticuit   adolescens ; 
haud  dubie  videre  ahqua  impedimenta  pugnae  consulem, 
quae  sibi  non  apparerent.     PauUus,  postquam  metata  cas-      37. 
tra  impedimentaque  collocata  animadvertit,  ex  postrema 

acie  triarios  primos  subducit:  deinde  principes,  stantibus 

in  prima  acie  hastatis,  si  quid  hostis  moveret:   postremo 

hastatos,  ab  dextro  primum  cornu  singulorum   paullatim 

signorum  mihtes  subtrahens.     Ita  peditcs,  equitibus  cum 

levi  armatura  ante  aciem  hosti  oppositis,  sine  tumuku  ab- 

ducti :  nec  ante,  quam  prima  fi^ons  valH  ac  fossa  perducta 

est,  ex  statione  equites  revocati  sunt.     Rcx  quoque,  quum 

sine  detrectatione  paratus  pugnare  co  die  fuisset,  conten- 

tus,  quod  per  hostcm  moram  fuisse  pugnae  scirent,  et  ipsc 

in  castra  copias  reduxit.     Castris  permunitis,  C.  Sulpicius  Eciipsis 

GaHus  tribunus  miHtum  secundae  legionis,  qui  praetor  su-  ^""'^,? 

pcriore  anno  fuerat,  consuHs  pcrmissu  ad  concioncm  mili-  suipicio.  ' 

tibus  vocatis  pronuntiavit,  '  Nocte  proxima,  nc  quis  id  pro 

'  portcnto   accij)eret,  ab    hora  secunda  usque  ad  quartam 

'  horam  noctis  lunam  dcfecturam  cssc.     Id,  quia  naturaH 

5  Primis  ordiniljiix']  sc.  Prinionim  pugnarc  ciipientes,  ac  proinde,  quum 

orjinum   centurionibus,  ut  supr.  33.  pugnatunmi  consulcm  crcdebant,  ap- 

cf.  Polyb.  vi.  34.  probaatea  hoc  consilium.  Crkv, 

C)    Omnes     approbantesl      Omnes 
VOL.  IV.  M 
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U.  C.  584. '  ordine   statis  temporibus   fiat,   et  soiri  ante   et   praedici 
A.  C.  168.  fposse.     Itaque  quemadmodum,  quia  certi  solis  lunaeque 

*  et  ortus  et  occasus  sint,  nunc  pleno  orbe,  nunc  senescen- 
'  teni  exiguo  cornu  fulsere  lunam  non  mirarentur :  ita  ne 
'  obscurari  quidem,  quum  condatur  umbra  ten-ae,  tranere 

'  in  prodigium  debere.'  Nocte,  quam  pridie  Nonas  Sep-  7 
tembres  insecuta  est  dies,  edita  hora  luna  quum  defecis- 
set,  Romanis  militibus  Galli  sapientia  prope  divina  videri : 
Macedonas,  ut  triste  prodigium,  occasum  regni  perniciem- 
que  gentis  portendens,  movit:  nec  aliter  vates.  Clamor 
ululatusque  in  castris  Macedonum  fuit,  donec  luna  in  suam 
lucem  emersit. 

Postero  die  (tantus  utrique  ardor  exercitui  ad  concur- 
rendum  fuerat,  ut  et  regem  et  consulem  suorum  quidam, 
quod  sine  proelio  discessum  esset,  accusarent)  regi  prompta 
defensio   erat,   non  eo    solum,   quod   hostis   prior,    aperte 
pugnam  detrectans,  in  castra  copias  reduxisset ;  sed  etiam, 
quod  eo  loco  signa  constituisset,  quo  phalanx,  quam  inutilera 
vel  mediocris  iniquitas  loci  efRceret,  promoveri  non  posset. 
Consul  ad  id,  quod  pridie  praetermisisse  pugnandi  occa-8 
sionem  videbatur,  et  locum  dedisse  hosti,  si  nocte  abire 
vellet,  tunc  quoque  per  speciem  immolandi  terere  vide- 
batur  tempus,  quum  luce  prima  signum  propositum  pugnae 
ad  exeundura  in  aciem  fuisset.     Tertia  demum  hora,  sa- 
crificio  rite  perpetrato,  ad  consiHum  vocavit ;   atque  ibi, 
quod  rei  gerendae  terapus  esset,  loquendo  et  intempestive 
consultando   videbatur   quibusdara    extrahere.     Post   ser- 
38.      raones  taraen  consul  orationem  habuit.     '  P.  Nasica,  egre- 
Aemiiii      « gi^^g  adolesccns,   ex   omnibus  unus,  quibus  hesterno  die 
"ugna  d1-    '  pugnari  placuit,  denudavit  mihi  suum  consihum  :  idem 
lata.  '  postea,  ita  ut  transisse  in  sententiara  meara  videri  posset, 

'  tacuit.  Quibusdara  ahis  absentera  carpere  iraperatorera, 
'  quam  praesentem  monere,  meUus  visum  est.  Et  tibi,  P. 
'  Nasica,  et  quicunque  idem,  quod  tu,  occukius  senserunt, 

*  non    gravabor  reddere  dilatae  pugnae    rationera.     Nara 

*  tantum  abest,  ut  rae  hesternae  quietis  poeniteat,  ut  ser- 
'  vatum  a  rae  exercitura  eo  consilio  credam.  In  qua  me 
'  opinione  esse  ne  quis  vestrura  sine  causa  credat,  recognos- 
'  cat,  agedura,  raecura,  si  videtur,  quara  raulta  pro  hoste 

7  Pridie  Nonas  Septemhres']  Hinc  Cycl.  x.  §.  18.    At  quum  Mense  Sep- 

Lunae  defectum,  ex   Astronomorum  tembri    Fersen    ab    Aemilio    Paullo 

rationibus,   accidisse   die   x.xi.   lunii  victum   esse  scripserit  Eutropius  iv. 

luliani  proleptici,  eumque  diem  se-  7.  mendam   hanc,  si   vera   sit   Dod- 

cundum  formam  anni  veteris  non  in  welli    coniectura,   admodum    invete- 

pridie    Nonas    Septembres,    sed     in  ratam  et  ipso  Eutropio  antiquiorem 

pridie  Nonas   Sextiles   incidisse    do-  esse  monet  Drakenborchius. 

cet     Dodwellus     in      Append.      ad  8  Ad  id,  qiwd]  Praeterquam  quod. 

Praelect,  Camd.  i>.  752.  et  Diss.  de  cf.  supr.  iii.  62,  xxxv.  14, 
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et  adversus  nos  fuerint.  lam  omnium  primum,  quantum  ij.  c.  .«^s^, 
numero  nos  praestent,  neminom  vcstrum  nec  ante  igno--^-  ^-  '68. 
rasse,  et  hcsterno  die  explicatam  intuentes  aciem  animad- 
vertisse,  certum  habeo.  Ex  hac  nostra  paucitatc  quarta 
pars  miHtum  praesidio  impedimentis  relicta  erat :  nec 
ignavissimum  quemque  rehnqui  ad  custodiam  sarcinarum 
scitis.  Sed  fuerimus  omnes  :  parvum  hoc  tandem  essc 
credimus,  quod  ex  his  castris,  in  quibus  hac  nocte  man- 
simus,  exituri  in  aciem  hodierno  aut  summum  crastino 
die,  si  ita  videbitur,  diis  bene  iuvantibus,  sumus  ?  Nihihie 
interest,  utrum  militem,  qucm  ncque  viae  labor  hodie, 
ncque  operis  fatigaverit,  requietum,  integrum  in  tentorio 
suo  arma  capcre  iubeas,  atque  in  acicm  plenum  virium, 
vigentem  et  corpore  et  animo  educas?  an  longo  itinere 
fatigatum,  et  opere  fessum,  madentem  sudore,  ardcntibus 
siti  faucibus,  ore  atque  ocuHs  repletis  pulvcrc,  torrente 
meridiano  solc,  hosti  obiicias  recenti,  requieto,  qui  nulla 
re  ante  consumptas  vires  ad  proehum  adferat  ?  Quis,  pro 
deum  fidem  I  ita  comparatus,  vel  iners  atquc  imbehis,  for- 
tissimimi  virum  non  viccrit  ?  Quid  ?  quod  hostcs  per 
summum  otiuni  instruxerant  aciem,  reparavcrant  animos, 
stabant  conipositi  suis  quisquc  ordinibus  ?  nobis  tunc 
rcpcnte  trepidandum  in  acie  instruenda  erat,  et  incom- 
positis  concurrendum  ?  At,  hcrculc,  aciem  quidcm  in-  39. 
conditam  inordinalam([uc  habuisscmus :  castra  munita, 
provisam  aquationem,  tutum  ad  eam  iter  pracsidiis  im- 
positis,  cxjilorata  circa  omnia ;  an  nihil  nostri  habentes 
practcr  nuduin  campum,  in  quo  ]>ugnaremus?  Maiorcs 
vcstri  castra  munita  portum  ad  omnes  casus  exercitus 
duccbant  esse :  unde  ad  pugnam  cxirent,  quo  iactati  tem- 
pcstatc  pugnae  rcccptum  haberent.  Ideo,  quum  muni- 
mcntis  ea  sacpsissent,  praesidio  quoquc  vahdo  firmabant ; 
quod,  qui  castris  exutus  erat,  etiamsi  pugnando  acie 
vicisset,  pro  victo  habcretur.  Castra  sunt  victori  recep- 
taculum,  victo  perfugium.  Quam  muUi  exercitus,  quibus 
minus  prospera  pugnae  fortuna  fuit,  intra  valkim  com- 
pulsi,  tcmpore  suo,  intcrdum  momento  post,  cruptione 
facta,    victorem    hostem    pcpulerunt  ?     Patria   altera   cst 

9  Qiianlitm  uiimero  )ins  praes/enll  2  Al,  hercule,  aciem]    01)iicit  Ribi 

PerstUH    umii-quadriij^inta     peditum,  Afiniliu» :   at  liorculc  aciem  quidcm 

rjuattuor  equitum  millia  hal)ui»ite  di-  inordinatam  atquc  incompositam  ha- 

citur  8upr.  xlii.  ,<;t.     Aemilio  duode-  buissemus,  sed  cetera  egref;ie  parata, 

trigintii  peditum,  duo  cquitum  miilia  id  e«t,  ca«tra  niunita,  proviBam  aqua- 

ex  lejjionibuH  Romanis  et  Aociali  exer-  tionem  ....  Tum    respondet  :    itane 

citu,  necnon  auxilia  Attali  et  Miwi-  pantti  concurrissenius,  an  potius  nihil 

Kcniii  haiid  mai^aerant.  cf.  Bupr.  xlii.  noKtri  habentcH,  praeter  nu<luni  ciini- 

31.  et  «upr.  21.  pum,  in  quo  pu^naremun.  Citr.v. 

I   Aut  Httmmum']   Ad  Kummum.  cf.         3   Tempore  ruo]  Opportuno  sibi. 
Bupr.  XXXV.  ^*. 
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U.  C.  584.  <  militaris  haec  sedes,  vallumque  pro  moenibus,  et  tento- 
A.  C.  168.  <  j.jjjjn  suum  cuique  militi  domus  ac  penates  sunt.     Sine 
'  ulla  sede  vagi  dimicassemus,  ut  quo  victores  nos  recipe-  4 
'  remus  ?     His  difficultatibus  et  impedimentis  pugnae  illud 

*  opponitur :  Quid  si  hostis  hac  interposita  nocte  abisset, 
'  quantum  rursus  sequendo  eo  penitus  in  ultimam  Mace- 
'  doniam  exhauriendum  laboris  erat  ?  Ego  autem,  neque 
'  mansurum  eum,  neque  in  aciem  copias  educturum  fuisse, 
'  certum  habeo,  si  cedere  hinc  statuisset.  Quanto  enim 
'  faciUus  abire  fuit,  quum  procul  abessemus,  quam  nunc, 
'  quum  in  cervicibus  sumus  ?  Nec  falleret  nos,  nec  in- 
'  terdiu  nec  nocte  abeundo.  Quid  autem  est  nobis  opta- 
'  tius,  quam  ut,  quorum  castra,  praeaka  fluminis  ripa  tuta, 

*  vallo  insuper  saepta  ac  crebris  turribus,  oppugnare  adorti 
'  sumus,  eos,  rehctis  munimentis,  agmine  effuso  abeuntes, 
'  in  patentibus  campis  ab  tergo  adoriamur  ?  Hae  dilatae 
'pugnae  ex  hestemo  die  in  hodiernum  causae  fuerunt. 

*  Pugnare  enim  et  ipsi  mihi  placet ;  et  ideo,  quia  per 
'  Enipeum  amnem  saepta  ad  hostem  via  erat,  alio  saltu, 
'  deiectis  hostium  praesidiis,   novum   iter  aperui :    neque 

*  prius,  quam  debellavero,  absistam.' 
Post  hanc  orationem  silentium  fuit,  partim  traductis  in 

sententiam  eius,  partim  verentibus  nequicquam  offendere 
in  eo,  quod,  utcunque  praetermissum,  revocari  non  posset. 
Ac  ne  illo  ipso  quidem  die,  aut  consule,  aut  rege,  (rege, 
quod  nec  fessos,  ut  pridie,  ex  via,  neque  trepidantes  in  acie 
instruenda  et  vixdum  compositos  aggressurus  erat ;  consule, 
quod  in  novis  castris  non  ligna,  non  pabulum  convectum 
erat,  ad  quae  petenda  ex  propinquis  agris  magna  pars 
militum  e  castris  exierat)  neutro  imperatorum  volente, 
Certamen  Eoituna,  quae  plus  consiUis  humanis  poUet,  contraxit  cer- 
tamen.  Flumen  erat  haud  magnum  propius  hostium 
castris,  ex  quo  et  Macedones  et  Romani  aquabantur,  prae- 
sidiis  ex  utraque  ripa  positis,  ut  id  facere  tuto  possent. 
Duae  cohortes  a  parte  Romanorum  erant,  Marrucina  et 
Pehgna;  duae  turmae  Samnitium  equitum,  quibus  prae- 
erat  M.  Sergius  Silus  legatus :  et  ahud  pro  castris  stativum 
erat  praesidium  sub  C.  Chivio  legato,  tres  cohortes,  Fir- 
mana,  Vestina,  Cremonensis ;  duae  turmae  equitum,  Pla- 
centina  et  Aesemina.  Quum  otium  ad  flumen  esset, 
neutris  lacessentibus,  hora  circiter  nona  iumentum,  e  ma-  5 


40. 


casu  con- 
tnihitur, 


4  Ut  quo  victoresl  Ut  deinde  victis 
hostibus  nihil  haberemus,  quo  nos 
reciperemus  ?  aut  nulla  castra  ha- 
beremus,  quae  victoribus  receptacu- 
luni  essent  ?  Sed  commodum  sen- 
sum  hoc  loco  vix  eliciendum  esse 
censet  Duker. 


5  Ilora  circiter  nona]  Ita  legen- 
dum  censuit  Gronov.  pro  vulg.  hora 
circiter  quarta,  quum  supra  consul 
diem  extraxisse  in  consilio  dictus  sit, 
et  Plutarchus  discrte  scripserit  pug- 
nam  coeptam  esse  Sipas  4vvdTr)s. 
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nibus  curantiura  elapsuni,  in  ulteriorem  ripam  effugit.  U.  C.  584. 
Quod  quum  per  aquam,  ferme  genu  tenus  altam,  tres  milites  ^-  ^-  '^*** 
sequercntur,  Thraces  duo  id  iumentum  ex  medio  alveo  in 

6  suam  ripam  traherent ;  altero  eorum  occiso,  receptoque  eo 
iumento,  ad  stationem  suorum  se  recipiebant.  Octingen- 
torum  Thracum  praesidium  in  hostium  ripa  erat.  Ex  his 
pauci  primo,  aegre  passi  popularem  in  suo  conspectu 
caesum,  ad  pereequendos  interfectores  fluvium  transgressi 

7sunt:  dein  plures,  postremo  omnes,  et  cum  praesidio, 
[quod  a  parte  Romanorum  ripam  defendebat,  manum  con- 
serunt.  Non  desunt  auctores,  qui  ipsius  Paulli  iussu 
equum  detracto  freno  impulsum  scribant  in  hostilera  ripam, 
emissosque,  qui  retraherent,  ut  hostes  pugnam  priores  la- 
cesserent.  Etenira  quum  viginti  caesis  hostiis  litatum  non 
esset,  tandem  laeta  vigesimae  primae  exta  haruspices  ita 
renuntiaverant,  ut,  Romanis  non  lacessentibus,  sed  de- 
fendentibus  sese,  victoriam  promitterent.  Ceterum,  sive 
consiHo  ducis,  sive  casu,  ab  hoc  certe  initio  commissa 
pugna,  aliis  supcr  alios  ad  ferendam  suis  opera  utrimque 
advolantibus,  brevi  ita  accensa  est,  ut  duces  cogerentur 
descendere  in  universum  summae  rei  discrimen.  Aerailius 
enira,  tumultu  concurrentium  audito,  praetorio  egressus, 
postquam  caccum  ruentium  ad  arma  impetura  revocare  aut 
sistcre  nec  facile  nec  tutum  videbatur,  utendum  ardore 
militum,  et  casum  in  occasionera  vertendura  putavit. 
Educit  itaque  copias  castris,  et  ordines  interequitans  hor- 
tatur,  ut  expctitam  tantopere  pugnam  pari  ardore  capesse- 
rent.  Siraul  Nasica  pracmissus  ad  explorandum,  quo  in 
statu  res  essent  inter  primara  cientes  pugnara,  advcntare 
instnicto  exercitu  Perseura  nuntiavit.  Primi  Thraces  in- 
cedebant,  truci  vultu,  corporc  procero,  splcndcntibus  miro 
candore  clij)eis  laevam  protecti.  Humerura  utruraque 
nigra  vestiebat  chlarays :  ab  dextro  iraraancra  ponderc 
frameara  identidcm  coruscabant.  luxla  Thracas  constitcre 
mcrcede  conducta  auxilia,  divcrso  inter  se  pro  diversis  na- 
tionilius  armatu  habituqtic  :  in  his  et  Paconcs  fuere.  Sub- 
iljat  agmcn  Macedonuin  ipsorum,  quam  Icuca.spidcm  pha- 
laiigcra  appellabant :  dclccti  quotquot  robore  ac  virtutc 
pracstiibant,  fulgcntcs  auratis  armis  sagisquc  puniccis.  Ea 
nicdia  acics  fuit.  IIos  sequcbantur,  fjuos  ab  aorcis  lucidis- 
(juc  clipcis  chalcsuspidsLS  diccbant.  Ilacc  phalanx  iu.\ta 
altcram  in  dextro  cornu  locata  est.  Practcr  hanc  utram- 
(\uc  phalangem,  nuod  i^raccipuum  robur  crat  Maccdonici 
exercitus,    caetrati,   Maccdoncs  ct   ipsi,   sarissas  gcrcntcs, 

6  Tra/u:rcul]    Itn  otncndavit   Ur-  proolium  concurriisBont,  initio  puffnao 
»inu»  pro  vulg.  trnhentcn.  in  fluminc  orto.   cf.  Plut.  in  .\cmil. 

7  AV  cum  priicitiiliii]   i'cr»ocuturuM  p.  264.  tSiuo.N. 
erut  nostcr,  ut  utrimquc  cxcrcftuo  ad 
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U.  C.  584.  quemadmodum  phalangitae,  cetera  levius  armati,  in  cornua 
A.  C.  168.  divisi  erant,  ante  reliquam  aciem  proiecti  et  eminentes. 
Fulgebat  campus  armorum  splendore  :  clamoribus  cohor- 
tantium  sese  invicem  vicini  colles  personabant.  Harura 
omnium  copiarum  pi-odeuntlum  in  pugnam  ea  fuit  celeritas 
et  audacia,  ut,  qui  primi  intei^fecti  sunt,  ad  ducentos  et 
quinquaginta  passus  a  Romanis  castris  caderent.  Progre- 
diebatur  interim  Aemilius :  utque  aspexit  quum  reliquos  Ma- 
cedonas,  tum  eos,  qui  in  phalangem  contributi  erant,  partim 
cUpeis,  partim  caetris  ex  humero  detractis,  inclinatisque  uno 
signo  sarissis,  excipientes  Roraanorum  irapetura,  admiratus 
et  illam  densatorura  agrainura  firmitateni,  et  vallum  pro- 
tentis  sarissis  horrens,  stupore  simul  ac  terrore  perculsus  est, 
tanquara  non  ahud  unquam  tam  terribile  spectaculum  con- 
spicatus:  ac  postea  id  saepius  commemorare  et  prae  se 
ferre  sohtus  est.  Tura  vero  sedulo  dissiraulans  perturbati 
animi  raotura,  vultu  sereno  ac  secura  fronte,  et  capite  et 
corpore  intecto  aciera  instruebat.  lam  pugnabant  Ir*eligni 
adversus  oppositos  sibi  caetratos,  quumque  diu  multuraque 
connisi  perrurapere  confertum  agmen  non  possent,  Sahus, 
qui  Pehgnos  ducebat,  arreptum  signum  in  hostes  misit. 
Hic  ino-ens  accensum  certamen  est,  dura  hinc  Peha-ni  ad 
recipiendura  signura,  hinc  Macedones  ad  retinendum, 
sumraa  ope  nituntur.  IIH  praelongas  Macedonum  hastas 
aut  feiTo  incidere,  aut  umbone  irapellere,  aut  nudis  etiara 
interdum  manibus  avertere.  Hi  arababus  firraiter  compre- 
hensas  tanta  vi  adigere  in  temere  ac  furore  caeco  ruentes, 
ut,  transfossis  scutis  loricisque,  transfixos  etiam  homines 
super  capita  proiicerent.  Sic  prolligatis  Pehgnorura  primis 
ordinibus,  caeduntur  etiam,  qui  post  illos  steterant :  atque, 
etsi  nondum  confessa  fuga,  pedem  referebant  tamen  mon- 
tem  versus  ;  Olocrum  indigenae  vocant.  Hic  vero  exarsit 
Aemilio  doloi*,  ut  etiara  ex  indignatione  paludamentum 
scinderet.  Nam  et  in'  ceteris  locis  videbat  cunctari  suos, 
timideque  accedere  ad  illam  velut  ferreara  saepera,  qua 
undique  acies  Macedonica  inhorrebat.  Sed  animadvertit 
peritus  dux,  non  stare  ubique  confertani  illara  hostium 
vehit  corapagera,  eamque  dehiscere  identidera  quibusdara 
intei'vaUis,  sive  ob  inaequaUtatem  soh,  sive  ob  ipsam  por- 
rectae  in  imraensum  frontis  longitudinem,  dura,  qui  su- 
periora  occupare  conantur,  ab  inferiora  tenentibus,  vel 
tardiores  a  citatioribus,  et  progredientes  a  subsistentibus, 
instantes  denique  hosti  ab  impulsis,  inviti  licet,  necessario 
divelluntur.  Ergo  ut  omnino  rumperet  ordinem  hostiura, 
et  inexpugnabilera  illara  univcrsae  phalangis  vira  in  raulta 
minutatira  proelia  carperet,  imperat  suis,  ut  intenti,  qua- 
cunque  rimas  agere  hostilem  aciera  viderint,  illuc  quisque 
impetu  infcranlur,  sequc  cuneatim  in  hiantia  vel  tantillum 
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spatia  insinuantes  strenue  rem  agant.     Hoc  edito  imperio,  u.  C.  584. 
et  per  totum  exercitum  circumlato,  ipse  alteram  e  legionibus  ■'^-  C.  168. 
in]  proelium  ducit.     Movebat  imperii  maiestas,  gloria  viri,      41. 
ante   omnia  aetas,   quod   maior  sexaginta  annis  iuvenum 
munia  in  parte  praecipua   laboris  periculique  capesscbat. 

8  Intervallum,  quod  inter  caetratos  et  phalanges  erat,  im- 
plevit  legio,  atque  aciem  hostium  interrupit.  A  tergo 
caetratis  erat,  frontem  adversus  chpeatos  habebat :  chalcas- 
pides  appellabantur.  Secundam  legionem  L.  Albinus  con- 
sularis  ducere  adversus  leucaspidem  phalangem  iussus:  ea 
media  acies  hostium  fuit.  In  dextrum  cornu,  unde  circa 
fluvium  commissum  proelium  erat,  elephantos  inducit,  et 
alas  sociorum  :   ct  hinc  primum  fuga  Macedonum  est  orta. 

9  Nam  sicut  pleraque  nova  commenta  mortalium  in  vcrbis 

1  vim  habent,  experiendo,  quum  agi,  non,  quemadmodum 
agatur,  edisseri,  oportet,  sine  ullo  eflPectu  evanescunt ;  ita 
tum  elcphanti  in  acie  nomen  tantum  sine  usu  fuerunt. 
Elephantorum  impetum  subsecuti  sunt  socii  nominis  Latini, 
pepulcruntque  laevum  comu.  In  medio  secunda  legio  Fugantur 
iramissa  dissipavit  phalangem  :  nequc  ulia  evidentior  causa  ^^/^'^*''^"^" 
victoriae  fuit,  quam  quod  muUa  passini  proeha  erant,  quae 
fluctuantem   turbarunt  primo,   deinde  disiecerunt  ])hahm- 

gem :  cuius  confertae  et  intcntis  horrentis  hastis  intolera- 

2  biles  vires  sunt.  Si  carptim  aggrediendo  circumagere  im- 
mobilem  longitudine  et  gravitate  hastam  cogas,  confusa 
strue  impHcantur :  si  vcro  aut  ab  hitere,  aut  ab  tergo 
aUquid  tumuUus  incrc])uit,  ruinac  modo  turbantur.  Sicut 
tum  advcrsus  catervatim  incurrentes  Romanos,  et  inter- 
rupta  mukifariam  acic,  obviam  ire  cogebantur:  et  llomani, 

juaciuique  data  intcrvalla  esscnt,  insinuabant  ordincs  suos. 

|ui,  si  universa  acie  in  frontcm  adversus  instructam  ])ha- 

Langom    concurrissent,    quod    Pehgnis,    ]>rinci]iio    pugnae 

sincaute  congressis  advcrsus  caetratos,  evenit,  induissent  sc 

hjvstis,  ncc  confcrtam  aciem  sustinuissent.      Ceterum  sicut      42. 

8  Phalanges']  Gronov.  phalangem  i  ETperiendo]  Haud  temere  ante 
mavult:  tieri  tamen  potest,  ut  ratione  hoc  proelium  elepliantis  usi  sunt  Ro- 
partium  phalanf^i»  Liviu»  numero  mani  ;  quippe  in  proeho  cuni  An- 
plurali  usus  sit,  id  (|Uod  Draken-  tiocho  supr.  xxxvii.  39.  post  triarios 
borchio  placuit,  nisi  duas  phalanges,  in  6ul)sidio  looati  sunt,  nunc  vero  in 
quac  mox  a  nostro  appellantur,  hostes  acti  nomen  tantuni  sine  usu 
Chalca.)pidem  nimirum  ct  Leucaspi-  erant. 

dem  fuis.se  censea-s.  2  Immobilem  ....  ha.slam]    Ilas- 

9  tVam  tirut  plrraf/ur\  Ut  ple-  tam,  quae  ob  longitudincm  et  gravi- 
raquc  nova  invenla  mortalmm  vim  tatcm  facile  movcri  nequit.  IIoc 
haberc  vidcntur,  (piamdiu  vcrhis  tan-  ideo  noUimus,  (juia  CJronovius  lotjen- 
tummodo  iactantur  ;  sed  uhi  ad  rcm  dum  es.sc  ccnsct  hasla.s,  ut  rh  immo- 
ventum  est,  quum  oportet  a^i,  non  bilem  rcfenitur  ad  phalangem.  Nos 
edisHcri  solum  <|uomod(>  iis  inventis  nihil  mutamus.  ("kkv. 

utamur,  sine  ullo  ctrectu  evancscunt.         3  Indaissrnt  se  hastis]    Se  perfo- 
CwKv.  diendos  haMis  obiocisscnt.  D(ii:u. 
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U.  C.  584.  pedituin  passim   caedes   fiebant,   nisi  qui   abiectis   armis 
A.  C.  168.  fugerunt ;    sic    equitatus    prope    integer    pugna    excessit. 
integer^^fu-  Princeps  fugae  rex  ipse  erat.     lam  a  Pydna  cum  sacris^ 
git.  alis  equitum  Pellam  petebat :  confestim  eos  Cotys  seque-  5 

batur  Odrysarumque  equitatus.  Ceterae  quoque  Mace- 
donum  alae  integris  abibant  ordinibus  ;  quia  interiecta  pe- 
ditum  acies,  cuius  caedes  victores  tenebant,  immemores 
fecerat  sequendi  equites.  Diu  phalanx  a  fronte,  a  late- 
ribus,  ab  tergo  caesa  est :  postremo,  qui  ex  hostium  ma- 
nibus  elapsi  erant,  inermes  ad  mare  fugientes,  quidam 
aquam  etiam  ingressi,  manus  ad  eos,  qui  in  classe  erant, 
tendentes,  suppliciter  vitam  orabant :  et  quum  scaphas 
concurrere  undique  ab  navibus  cernerent,  ad  excipiendos 
sese  venire  rati,  ut  caperent  potius,  quam  occiderent,  lon- 
gius  in  aquam,  quidam  etiam  natantes,  progressi  sunt.  Sed 
quum  hostiliter  e  scaphis  caederentur,  retro,  qui  poterant, 
nando  repetentes  terram,  in  aham  foediorem  pestem  inci- 
debant.  Elephanti  enim,  ab  rectoribus  ad  Utus  acti, 
exeuntes  obterebant  eUdcbantque.  Facile  conveniebat, 
Romanis  nunquam  una  acie  tantum  Macedonum  inter- 
2oocx>  cae-  fectum.  Caesa  enim  ad  viginti  milUa  hominum  sunt :  ad 
cijti'°°°  ^^^  miUia,  qui  Pydnam  ex  acie  perfugerant,  vivi  in  po- 
testatem  pervenerunt :  et  vagi  ex  fuga  quinque  miUia  ho- 
minum  capta.  Ex  victoribus  ceciderunt  non  plus  centum, 
et  eorum  multo  maior  pars  PeUgni :  vulnerati  aUquanto 
phires  sunt.  Quod  si  maturius  pugnari  coeptum  esset,  ut 
satis  diei  victoribus  ad  persequendum  superesset,  deletae 
omnes  copiae  forent :  nunc  imminens  nox  et  fugientes 
texit,  et  Romanis  pigritiem  ad  sequendum  locis  ignotis 
fecit. 
43.  Perseus  ad  Pieriam  silvam  via  miUtari,  frequenti  agmine 

Regis  fuga,  equitum  et  regio  comitatu,  fugit.  Simul  in  silvam  ventum 
est,  ubi  plures  diversae  semitae  erant,  et  nox  appropm- 
quabat ;  cum  perpaucis  maxime  fidis  via  devertit.  Equites, 
sine  duce  reUcti,  aUi  aUa  in  civitates  suas  dilapsi  sunt :  per- 
pauci  inde  PeUam  celerius,  quam  ipse  Perseus,  quia  recta6 
expedita  via  ierant,  pervenerunt.  Rex  ad  mediam  ferme 
noctem  terrore  et  variis  difficukatibus  viae  vexatus  est. 
In  regia  Perseo,  qui  PeUae  praeerat,  Euctus  regiique  pueri 
praesto  erant.     Contra  ea  amicorum,  qui,  aUi  aUo  casu 


4  Sacris  alis'\  cf.  Supr.  xlii.  66.  ut  quae  prima  syllaba  vocis  expedita 

5  Eos  Cotijs  sequebattir]  Ita  lac.  intercepta  sit,  reponendam  suadet 
Gronovius  emendavit  pro  vulg.  Cos-  Gronovius,  sed  Livius  aliquando  duo 
toctis  sequebatur,  quum  Cotj's  rex  adicctiva  uni  nomini,  omissa  particula 
Odrysarum  fuisse  supr.  xlii.  51.  mc-  connexiva,  subiunxit,  ut  Draken- 
monitur.  borchius  fusius  animadvcrtit.  cf.  supr. 

6  Recta  expedita   via^    Copiilam,  i.  14. 
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servati,  ex  proelio  Pellam  venerant,  quum  saepe  arcessiti  U.  C.  584. 
essent,  nemo  ad  eum  venit.  Tres  erant  tantum  cura  eo^-  ^-  '^^* 
fugae  comites,  Euander  Cretensis,  Neo  Boeotius,  et  Archi- 
damus  Aetolus.  Cum  iis,  iam  metuens,  ne,  qui  venire  ad 
se  abnuerent,  maius  aliquid  mox  auderent,  quarta  vigilia 
profugit.  Secuti  eum  sunt  admodum  quingenti  Cretenses. 
Petebat  Amphipolim:  sed  nocte  a  Pella  exierat,  properans 
ante  lucem  Axium  amnem  traiicere,  eum  finem  sequendi, 
propter  difficultatem  transitus,  fore  ratus  Romanis. 

Consulem,  quum  se  in  castra  victor  recepisset,  ne  sincero      44. 
gaudio  frueretur,  cura  de  minore  filio  stimulabat.    P.  Scipio  ^^"-''^^*''*? 
is  erat,  Africanus  et  ipse  postea,  deleta  Carthaginc,  appel-  suo  Scl- 

7  latus,  naturahs  consulis  Paulh,  adoptionc  Africani  nepos.  pione. 
Is,  septimum  decimum  tunc  annum  agens,  quod  ipsum 
curam  augebat,  dum  effuse  sequitur  hostes,  in  partem  aham 
turba  ablatus  erat :  et,  serius  quum  rcdisset,  tunc  demum, 
recepto  sospite  fiUo,  victoriae  tantae  gaudium  consul 
sensit. 

AmphipoUm  quum  iam  fama  pugnae  pervenisset,  con- 

8cursusque  matronarum  in  templum  Dianae,  quam  Tauro- 
polon  vocant,  ad  opem  exposcendam  fieret ;  Diodorus,  qui 
praeerat  urbi,  mctucns,  ne  Thraccs,  quorum  duo  miUia  in 
praesidio  crant,  urbera  in  tumuku  diriperent,  ab  subornato 
ab  se  per  faUaciam  in  tabcUarii  speciem  Uteras  in  foro 
medio  accepit.  Scriptum  in  iis  erat,  '  Ad  Emathiam 
'  classem  Romanara  appulsara  esse,  agrosque  circa  vexari : 

*  orare  praefectos  Emathiae,  ut  praesidium  advcrsus  popu- 
'  latores    mittat.'      His   lectis,    hortatur    Thracas,    *  ut   ad 

*  tuendam    Emathiae    orara    proficiscantur  :    niagnara    cos 

*  cacdcm  pracdaraque,  palatis  passira  per  Jigros  Roraauis, 

*  facturos.'     Simul  elevat  famara  adversae  pugnae  :   '  (juae 
'  si  vera  foret,  aUum  super  aUum  rccentes  cx  fuga  vcnturos 

*  fuisse.'     Per    hanc    causam    Tln-acibus    ablcgatis,    simul 
transgressos  eos   Strymoncra  vidit,  portas  chiusit.     Tcrtio      45. 
die    Perseus,    quam    pugnatum   erat,    AmphipoUm    vcnit.  Perscusca- 
Inde   oratores  cum   caducco  ad  PauUum   misit.     Intcrira  ',„jj(Yt  ad 
IIi]>pias,  ct   Mcdon,   ct   Pantauchus,   principcs  amicorutn  Cos. 
rcgis,  Bcroea,  qiio  ex  acic  confugerant,  i|>si  ad  consulcra 
profecti,   Romanis  se  dedunt :   hoc  idcm  ct  aUi  dcincc|)s 

mctu  j>crculsi  parabant  facerc.     Consul,  nuntiis  victoriae 

"}  SnlnraliscnnxnHs  l'anlli\  Et«i  cx  vnliint,  vcl  (\\uh\  apud  Taiiro8  Scy- 

praecedcntibui' iiitclligitur,curii  Klium  thi;ic  populuni  colatur,  vd  (|uod  gre- 

PHulli   fuiHHc,  taiiicn   niihl   vox  Jiliu.i  gibus  pracxit,  vcl  ipiod  cadcin  sit  ciiiii 

hiiic  vix  abcsjtc  posse  vidctur.    Potuit  luna,  «piani  tauris  vdii  fingimt  poctac. 

cxcidissc  piist  /'««//«.  i|iium  scriptuiii  Ciikv.    vf.  Soph.    Ai.    17J.    ^  (>d   trt 

fuioact  /'aulli  /•'.  vcl  /•'•/.   Dikku.  Toupomi^a  AiJii  "Apr*^»!. . .  Iluriiiaiin. 

8  hianac,   quam    Tuurojjo/on    fo-  ad  Uvid.  Mct.  XV.  51 1. 
cant]  Dianac  hoc  cognonicn  additum 
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U.  C.  584.  Q.  Fabio  filio  et  L.  Lentulo  et   Q.  Metello   cum  literis 

A.  C.  168.  j^Qj^j^^  missis,  spolia  iacentis  hostium  exercitus  peditibus 

concessit ;    equitibus   praedam    circumiecti  agri,   dum   ne 

amplius  duabus  noctibus  ab  castris  abessent.     Ipse  propius 

mare  ad  Pydnam  castra  movit.     Beroea  primum,  deinde 

Tota  Ma-    Thessalonica,  et  Pella,  et  deinceps  omnis  ferme  Macedonia 

cedonia  de- JQtj.^  biduum  dedita.    Pydnaei,  qui  proximi  erant,  nondum 

miserant  legatos :  multitudo  incondita  phirium  simul  gen- 

tium,  turbaque,  quae  ex  acie  fuga  in  unum  compulsa  erat, 

consiHum  et  consensum  civitatis  impediebat :  nec  clausae 

modo  portae,  sed  etiam  inaedificatae  erant.     Missi  Medon 

et  Pantauchus  sub  muros  ad  colloquium  Solonis,  qui  prae- 

sidio  praeerat.     Per  eum    emittitur  mihtaris  turba :    op- 

Persei  mi-  pidum  deditum  mihtibus  datur  diripiendum.    Perseus,  una 

seranda      tantum  spe  BisaUarum  auxilii  tentata,  ad  quos  nequicquam 

^^^'  miserat  legatos,  in  concionem  processit,  PhiKppum  secum 

filium  habens :    ut  et  ipsos  AmphipoHtanos,   et   equitum 

peditumque,  qui  aut  semper  secuti,  aut  fuga  eodem  delati 

erant,    adhortando    animos   confirmaret.       Sed    aUquoties 

dicere  incipientem  quum  lacrimae  praepedisseut ;  quia  ipse 

dicere  nequiit,  Euandro  Cretensi  editis,  quae  agi  cum  mul- 

titudine  vellet,  de  templo  descendit.     Multitudo,  sicut  adg 

conspectum  regis  fletumque  tam  miserabilem  et  ipsa  in- 

gemuerat  lacrimaveratque,  ita  Euandri  orationem  asperna- 

batur:  et  quidam  ausi  sunt  media  ex  concione  succlamare: 

Amphipoli '  Abite  hinc,  ne,  qui  pauci  supersumus,  propter  vos  pere- 

abit.  ( anius.'      Horum    ferocia   vocem    Euandri   clausit.      Rex  i 

inde  domum  se  recepit,  pecuniaque  et  auro  argentoque  in 

lembos,  qui  in  Strymone  stabant,  delatis,  et  ipse  ad  fiumen 

descendit.       Thraces,    navibus   se    committere    non   ausi, 

domos  dilapsi,  et  ahae  mihtaris  generis  turbae  :   Cretenses 

spem  pecuniae  secuti :  et,  quoniam  in  dividendo  plus  of- 

fensionum,   quam   gratiae,   erat,   quinquaginta   talenta   iis 

posita  sunt  in  ripa  diripienda.     Ab  hac  direptione  quum 

per  tumukum  naves  conscenderent,  lembum  unum  in  ostio 

Samothra-  amnis   multitudine    gravatum    merserunt      Galepsum    eo 

cam  per-     dic,    postero    Samothracam,    quam    petebant,    perveniunt. 

Ad  duo  millia  talentum  pervecta  eo  dicuntur. 

46.  Paullus,  per  omnes  deditas  civitates  dimissis,  qui  prae- 

essent,  ne  qua  iniuria  in  nova  pace  victis  fieret,  retentisque 

apud  se  caduceatoribus  regis,  P.  Nasicam,  ignarus  fugae 

regis,  Amphipohm  misit  cum  modica  peditum  equitumque 

9  De  templo  descendW^    De  loco,  viii.  14.  Crev. 

unde  populum  allot(ui  mos  erat.    Lo-  i  Rex  inde  domum]    Vulg.  hi  do~ 

quitur  more  Romano  Livius.    Notum  mum.    Nostra  lectio  e  manu  Gronov. 

est  Rostra  iemplum  fuisse,  id  est,  lo-  provenit.  cf.  supr.  2  7. 
cum  auguriis  consecratum.  vid.  supr. 


ven)t. 


( 
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manu :  simul  ut  Sinticen  evastaret,  et  ad  omnes  conatus  U.  C.  584. 

2regis  impedimento  esset.     Inter  haec  Meliboea  a  Cn.  Oc-'*^*  ^*  '^^* 
tavio    capitur   diripiturque :    ad  Aeginium,   ad   quod    op- 
pugnandum    Cn.   Anicius    legatus    missus    erat,    ducenti, 
eruptione  ex  oppido  facta,  amissi  sunt,  ignaris  Aeginien- 
sibus  debellatum   esse.      Consul,  a  Pydna  profectus,  cum  Consul 
toto  exercitu  die  altero  Pellam  pervenit :  et,  quum  castra  l^ellam  ve- 
mille    passus   indc   posuisset,   per  aliquot  dies  ibi  stativa^*" 
habuit,   situm   urbis   undique    aspiciens ;    quam   non    sine 
causa  delectam  esse  regiam  advertit     Sita  est  in  tumulo, 

^vergente  in  occidcntem  hibernum.  Cingunt  pahides  inex- 
superabiHs  akitudinis  aestate  et  hicnie,  quas  restagnantes 

5  faciunt  lacus.     In  ipsa  palude,  qua  proxima  urbi  est,  velut 

6  insula,  eminet,  aggeri  operis  ingentis  imposita :  qui  et 
murum  sustineat,  et  humore  circumfusae  paludis  nihil 
laedatur.     Muro  urbis  coniuncta  procul  videtur.     Divisa 

7  cst  intermurah  anmi,  et  eadem  ponte  iuncta :  ut  nec,  op- 

8  pugnante  externo,  aditum  ab  ulla  parte  habeat ;   nec,  si 
9quem  ibi  rex  includat,  ullum  nisi  per  facilHmae  custodiae 

pontcm  cffugium.  Et  gaza  regia  in  co  loco  erat :  sed  tum 
nihil  praeter  trecenta  talenta,  quae  missa  Gentio  regi, 
deinde  retenta  fuerant,  inventum  est.  Per  quos  dies  ad 
PeHam  stativa  fuerunt,  legationes  frcquentes,  quae  ad  gra- 
tulandum  convenerant,  maxime  ex  Thessaha,  auditac  sunt. 
Nuntio  deindc  accepto,  Pcrsca  Samothracam  traiecisse,  Deinde 
profectus  a  PeUa  consul  quartis  castris  AmphipoHm  per- 4"^?^'?°" 
venit.     Eftusa  omnis  obviam  turba  cuivis  indicio  erat,  non  '™" 

2  lieffis  impedimcnto  e.ssel}  Repi  pscrit,  quum  praescrtim  doceat  se  de 
Gronovius  lcgendum  suadct,  at  con-  acdificio  loqui,  non  de  nudo  solo, 
stantcr  edd.  omnes  regis  exhibent.  dum  adiicit  insulam  iiggeri  impositam 

3  I n  occidentem  hibermnn]   In  re-  esse  ?     ludicet  lector.  (hiuv. 
gionem  intcr  occidcntem  et  mcridiem  6  Qtii   ct   murnm   sustinent]    Qui 
sitam.  Rasch.    Similiter  apud  Herod.  agger  et  murum  arcis,  sive  insulac  eo 
i.    19.^,    irphi   V)Kiov   rtTpa^jififirr}    rhv  modo  sumptae  (|U0  exposuimus,  sus- 
Xf^tt^tpivov.  tineat,  ct  Itumore  circnmfusae  paludis 

4  JnexsuperaliiHs  altitudinis]  Vult  ni/ii/  laedatur.  Ceterum  non  facilc 
Livius  paludes  has,  propterea  quod  intelligimus,  qui  minus  agger  laede- 
lacus  resUignantes  in  cas  semper  retur  ab  aqua,  quam  sfixca  murorum 
aquani  infundunt,  nunijuam,  ac  ne  moles.  Viderctur  potius  diccnduni 
aestatc  quidcm,  ita  cxsiccari,  ut  pe-  nggcrc  illo  ct  sustineri  muruni,  et  de- 
dibuH  supcmri  possint.  DrKEH.  fcndi  ne  humorc  circumfusiie  paludis 

5  Veliit  insu/a,  cminct]  Inscrit  lacdatur.  Ad  cum  sensum  optarcmus 
Gronovius  vocem  arjr  hoc  modo  :  ut  facile  rcfingi  posacnt  Livii  verba. 
velut     insu/a    eminet    {arx)    aggeri     CiiEV. 

operis  ingrntis  imposita.     Atque  hoc         7  Intermura/i]      Vox     rarissima  : 

quidem  clariiis  cst,  dubitamus  tamen,  cuius  scnsus  essc  videlur,  inter  du- 

an  ita  dcderit  Livius.    /«««/«  intclligi-  jiliccm  nuirum  fiucnte,  murum  urbis 

tur  intcrduni  corpusquoddam  acditici-  ct  murinn  arci».  CiiKV. 
onmi  intcr  sc  cohdcrcntiuin,  a  reli(|uis         H  Aditum  ...  /ta/jcat]    UlIuDi  ha- 

aedificiis   divisum    j>cr    vicos   (|uil)UM  beat  locuiu  jicr  (|ucni  adiri  j^ussit. 
iindiquc  cingitiir.     (|uidiii  igitur  hoc         o  l-'aci//imac   custudiac]    sc.    Pons 

f»<rc  »cnHU  noster  bic  in.su/am   «um-  qui  facillimc  custodiri  jiotuit.  Ras<ii. 
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U.  C.  584.  bono  ac  iusto  rege  orba[tos,  sed  impotenti  domino  liberatos  r 
'sibi  Amphipolitanos  videri.  Ingressus  urbem  Paullus 
quum  divinis  rebus  operaretur,  sacrificiumque  sollenne 
faceret,  de  coelo  tacta  subito  ara  arsit;  sic  interpretan- 
tibus  omnibus,  acceptissima  diis  dona  consulis  esse,  quae 
etiam  coelesti  flamma  consecrarentur.  Non  diu  moratus 
Amphipoli  consul,  simul  ad  persequendum  Persea,  simul  ut 
per  omnes  gentes,  quae  ditionis  eius  fuerant,  victricia  arma 
circumferret,  Odomanticen,  regionem  ultra  Strymonem 
amnera,  petiit,  et  ad  Siras  castra  posuit.] 


I  lusto  rege  orba\_tos']    Quaedam     politanomm.        Amphipolim 
pauca  desunt  de  gratitudine  Amphi-     Paullus  venerat.  Sigon. 


enim 


EPITOME    LIBRI   XLV. 


PERSEUS  ah  Aemilio  Paullo  in  Samothrace  captus  est. 
Quiim  Antiochus,  Syriae  rex,  Ptolemaeum  et  Cleojmtram, 
Aegypti  reges,  obsideret,  et  missis  ad  eum  a  senatu  legatis,  qui 
ivherent,  ah  ohsidione  socii  regis  ahsisteret,  editisque  mandatis 
consideraturum  se  ille,  quid  faciendum  esset,  respondisset ; 
unus  ex  legatis  Popillius  virga  regem  circumscripsit,  iussitque, 
antequam  circulo  excederet,  responsum  daret.  Qua  asperitate 
effecit,  ut  Antiochus  hellum  omitteret.  Legationes  gratulan- 
tium  popuhrum  ac  regum  in  senat^im  admissae.  Rhodioriim, 
quia  eo  hcllo  contra  populum  Romanum  favcrant,  exclusa. 
Postero  die,  quum  de  eo  quaereretxir,  ut  iis  hellum  indiceretur, 
causam  in  senatu  patriae  suae  legati  egerunt,  nec  tanquam  hos- 
tes,  nec  tanquam  socii  dimissi.  Macedonia  in  provinciae  for- 
mam  redacta  est.  Aemilius  PauUus,  repugnantihus  militihus 
eius  propter  minorem  praedam,  et  contradicente  Ser.  Sulpicio 
Galha,  triumphavit :  et  Persen  cum  trihus  Jiliis  ante  currum 
durit.  Cuius  triumphi  laetitia  ne  soUda  ei  contingeret,  duorum 
JiUorum  funerihus  insignita  est :  quorum  aUerius  mors  potris 
triumphum  praecessit,  aUerius  secuta  est.  Lustrum  conditnm 
est  a  censorihus.  Censa  sunt  civium  capita  trecenta  duodecim 
miUia,  octingenta  quinque.  Prusias,  Bithyniae  rex,  Romam, 
ut  senatui  gratularetur  ob  victoriam  ex  Macedonia  partam, 
veuit;  et  Nicomedem  JiUum  senatuicommendavit.  Rex,  pUnus 
aduUitionis,  Ubertum  se  jwpuU  Romani  dicehat. 


T.   LIVII    PATAVINl 


L  I  B  E  R    XLV. 


victoria 

Macedo- 

nica. 


U.  C.  584.  -TTICTORIAE  nuntii,  Q.  Fabius  et  L.  Lentulus  et  Q. 

A.  C.  168.  y  Metellus,  quanta  potuit  adhiberi  festinatio,  celeritQr 
Romam  quum  venissent,  praeceptam  tamen  eius  rei  lae- 
titiam  invenerunt.  Quarto  post  die,  qnam  cum  rege  est 
pugnatum,  quum  in  circo  ludi  fierent,  murmur  repente 
populi  tota  spectacula  pervasit :  '  Pugnatum  in  Macedonia, 
'  et  devictum  regem  esse.'  Dein  fremitus  increvit :  po- 
stremo  clamor  plaususque,  velut  certo  nuntio  victoriae 
allato,  est  exortus.  Mirari  magistratus,  et  quaerere  auc- 
torem  repentinae  laetitiae.  Qui  postquam  nullus  erat, 
evanuit  quidem  tanquam  incertae  rei  gaudium ;  omen 
tamen  laetum  insidebat  animis.  Quod  postquam  veris 
nuntiis  Fabii  Lentulique  et  Metelli  adventu  firmatum  est, 
quum  victoria  ipsa,  tum  augurio  animorum  suorum,  laeta- 
bantur.  Et  aliter  editur  circensis  turbae  non  minus  similis 
veri  laetitia.  Ante  diem  quintum  decimum  Kalendas  f 
Octobres,  ludorum  Romanorum  secundo  die,  C.  Licinio 
consuli,  ad  quadrigas  mittendas  escendenti,  tabellarius,  qui  2 
se  ex  Macedonia  venire  diceret,  *  laureatas  literas  dicitur.  3 
Quadrigis  missis,  consul  currum  conscendit :  et,  quum  per 
circum  reveheretur  ad  foros  publicos,  laureatas  tabellas  po-  4 
pulo  ostendit.     Quibus  conspectis,  repente  immemor  spec- 


I  Quinlum  decimti7n'\  Quintum, 
quod  in  vulg.  non  exstat,  addidit 
Manutius.  Decimris  enim  quintus 
erat,  ut  Crevierius  annotavit,  tertius 
decimus  dies  ab  eo  quo  in  Macedonia 
pugnatum  est.  At  pridie  Nonas 
Septembres  pugnatum  fuerat,  supr. 
xliv.  37.  Tertius  autem  decimus 
dies  a  pridie  Nonas  Septembres  erat 
tunc  a.  d.  xv.  Kal.  Octobres.  Men- 
sis  enim  September  viginti  et  novem 
dierum  erat  ex  ordinatione  Numae, 
quam  tunc  sequebantur  Romani. 

1  Escendenti]  Incurrum,utnempe 


e  foris  publicis,  ubi  sedebat,  ad  car- 
ceres  iret,  atque  inde  signum  quadri- 
gis  daret.  Ceterum  unicum  exem- 
plar  praeferebat  exscendenti^  unde 
pronum  est  efficere  escendenti,  quod 
placuit  Tumebo  et  Gronovio.  Crev. 

3  *  Laureatas  literas  dicitur]  Dra- 
kenborchio  videtur  negligentia  librarii 
excidisse  vocem  unam,  quae  cum  di- 
citur  cohaereat.  Reddidisse  Sigonius 
desiderari  coniecit. 

4  Foros  publicos]  sc.  Loca,  unde 
spectarentur  ludi.  cf.  supr.  xxix.  37. 
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taciili  populus  in  medium  decurrit.     Eo  senatum  consul  U.  C.  584. 
vocavit,  recitatisque  tabellis,  ex  auctoritate  Patrum  pro  foris  ^-  ^-  '^* 
publicis  denuntiavit  populo  :  '  L.  Aemilium  collegam  signis 
'  collatis  cum  rcge  Perseo  pugnasse  :    Macedonum   exer- 
'  citum  caesum  fusumque  ;  regem  cum  paucis  fugisse  :  ci- 
'vitates  omnes   Macedoniae   in  ditionem  populi  Romani 
'vcnissc'     His  auditis,  clamor  cum  ingenti  plausu  ortus : 
ludis  relictis,  domos  magna   pars  hominum   ad   coniuges 
liberosque   laetum  nuntium   portabant.      Tertius  decimus 
dies  erat  ab  eo,  quo  in  Macedonia  pugnatura  est.     Postero       2. 
die  senatus  in  curia  habitus,  supplicationesque  decretae,  et 
senatusconsultum  factum  est,  ut  consul,  quos,  praeter  mi- 

5  Htes  sociosque  navalcs,  coniuratos  habcret,  dimittcret :   de 
militibus  sociisque  navalibus  dimittcndis  referretur,  quum 

6  legati  ab  L.  Aemilio  consule,  a  quibus  praemissus  tabclla- 

rius  esset,  *.      Ante  diem  sextum  Kalendas  Octobres,  hora  Lcgati  Ae- 

7  fere  secunda,  legati  urbem  ingrcssi  sunt,  et  ingentem  secum  ""^- 
occurrentium,    quacunque    ibant,    prosequentiumque    tra- 
hentes  turbam,  in  forum  ad  tribunal  perrexerunt.     Senatus 
forte    in   curia   erat :    eo    legatos   consul    introduxit.     Ibi 
tantum  temporis  retcnti,  dum  ex])onerent,  '  quantae  rcgiae 

*  copiae  peditum  equitumque  fuissent ;  quot  niillia  ex  his 
'  caesa,  quot  capta  forent;  quam  paucorum  militum  iactura 
'  tanta  hostium  strages  facta ;  quam  cum  paucis  rex  fu- 
'  gisset :  existimari  Samothraciam  petiturum ;  paratam 
'  classcm  ad  persequendum  esse  :  necjuc  tcrra,  neque  mari 
'  elabi  posse.'  Eadem  haec  paullo  post  in  concionem  tra- 
ducti  exposuerunt :  renovataque  lactitia,  quum  cousul  Supplica- 
cdixisset,  '  ut  omnes  acdes  sacrae  aperirentur,'  pro  se  ^"'"^»' 
quisque  ex  conciouc  ad  gratias  agendas  icrc  diis  ;  iugcntique 
lurba,  non  virorum  modo,  sed  etiam  feminarum,  conferta 
tota  urbc  deorum  immortalium  templa.  Senatus,  revocatus 
in  curiam,  su])])licationes,  ob  rem  egregic  gcstam  ab  L. 
Aemilio  consulc,  in  quintjuc  dics  circa  omnia  j)ulvinaria 
decrevit,  hostiisque  maioribus  sacrificari  iussit.  Navcs, 
(]uae  in  Tibcri  j)aratae  instructaeque  stabant,  ut,  si  rex 
j)osset  resistere,  in  Macedoniam  mitterentur,  subduci,  ct  in 
navalibus  collocari :  socios  navales,  dato  annuo  sti])endio, 
dimitti,  et  cum  his  omnes,  qui  in  consulis  verba  iuraverant: 
et  quod  militum  Corcyrae,  Brundisii,  ad  mare  superum, 
aut  in  agro  Larinati  esset,  (omnibus  his  locis  dispositus 
excrcitus  fucrat,  cum  quo,  si  rcs  j)osceret,  C.  Licinius  col- 

5  ('oniurato»    haberel]      sc.    Illo  adesscnt  omissum  csse  coniecit. 
iureiunindo  (istrictoH,  quod  supr.  xxii.  7  Ingressi    sunt]     Voculam    stint 
38.  memorutur.  uncinis  indusit  Hekker.  ct  delcndain 

6  Tahellaritu  euset*]    PoBt  vocem  suudct  Crcvierius. 
esset,  SigoniuB   venisseul,  Gronoviun 
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U.  C.  584. 
A.  C.  168, 


3. 


Legati 
Rhodii  lu- 
dibrio  ha- 
biti. 


4. 


Persei  lite- 
rae  ad  Ae- 
milium. 


legae  ferret  opem)  hos  omncs  milites  dimitti  placuit.  Sup- 
plicatio  pro  concione  populo  indicta  est,  ex  ante  diem 
quintum  Idus  Octobres  cum  eo  die  in  quinque  dies. 

Ex  Illyrico  duo  legati,  C.  Licinius  Nerva  et  P.  Decius, 
nuntiarunt,     *  exercitum    Illyriorum    caesum :     Gentium 

*  regem  captum,  in   ditione  populi  Romani  et  Illyricum 

*  esse.'     Ob  eas  res,  gestas  ductu   auspicioque   L.  Anicii 
praetoris,  senatus  in  triduum  supplicationes  decrevit :  sine  8 
dilatione  edictae  a  consule  sunt  in  ante  quartum  et  tertium 
et  pridie  Idus  Novembres. 

Tradidere  quidam,  legatos  Rhodios,  nondum  dimissos,  ^ 
post  victoriam  nuntiatam,  velut  ad  ludibrium  stohdae  su- 
perbiae,  in  senatum  vocatos  esse.    Ibi  Agepohm  principem 
eorum  ita  locutum :   '  Missos  esse  legatos  ab  Rhodiis  ad 

*  pacem  inter  Romanos  et  Persea  faciendam ;  quod  id 
'  bellum  grave  atque  incommodum  Graeciae  omni,  sump- 

*  tuosum  ac   damnosum  ipsis  Romanis  esset.      Fortunam 

*  perbene  fecisse,  quando,  finito  ahter  bello,  gratulandi  sibi 
*de  victoria  egregia  Romanis  opportunitatem  dedisset,' 
Haec  ab  Rhodio  dicta.  Responsum  ab  senatu  esse : 
'  Rhodios  nec  utiUtatium  Graeciae,  neque  cura  impen- 
'  sarum  popuh  Romani,  sed  pro  Perseo  legationem  eam 

*  misisse.     Nam,  si  ea  fuisset  cura,  quae  simularetur,  tum 

*  mittendos  legatos  fuisse,  quum  Perseus,   in   Thessaham 

*  exercitu  inducto,  per  biennium  Graecas  urbes,  ahas  ob- 

*  sideret,    ahas    denuntiatione    armorum    terreret.      Tum 

*  nuUam  pacis  ab  Rhodiis  mentionem  factam.  Postquam 
'  superatos  sahus  transgressosque  in  Macedoniam  Romanos 
*audierint,  et  inclusum  teneri  Persea,  tunc  Rhodios  lega- 

*  tionem  misisse,  non  ad  uham  aham  rem,  quam  ad  Persea 

*  ex  imminenti  periculo  eripiendum.'  Cum  hoc  responso 
legatos  dimissos. 

Per  eosdem  dies  et  M.  Marcehus,  ex  provincia  Hispania 
decedens,  Marcohca  nobih  urbe  capta,  decem  pondo  auri, 
et  argenti  ad  summam  sestertii  decies  in  aerarium  retidit. 

Pauhus  Aemihus  consul,  quum  castra,  ut  supra  dictum 
est,  ad  Siras  terrae  Odomanticae  haberet,  quum  hteras  ab  2 
rege  Perseo  per  ignobiles  tres  legatos  cerneret,  et  ipse  iUa- 
crimasse  dicitur  sorti  humanae :  quod,  qui  pauho  ante,  non 
contentus  regno  Macedoniae,  Dardanos  lUyriosque  op- 
pugnasset,  Bastamarum  excivisset  auxiha,  is  tum,  amisso 


8  Sine  dilatione  edictae']  Ut  La- 
tinae  indictae  vulgo  legitur,  et  a  Bek- 
kero  servatur.  Et  statim  indictae 
Gronovius  coniecerat. 

9  Tradidere  cjuidam}  Inter  quos 
Polybius  Leg.  88.  aiinumerandus 
cst. 


1  Nondum  dimissos']  Missos  vulgo 
legitur,  pro  quo  Gronovius  admissos 
reponendum  coniecit.  Nostra  iectio 
a  manu  Drakenborchii  provenit. 

2  Literas  ub  rege  Perseo'\  Subiicit 
Muretus  missas ;  quae  vox  necessaria 
videtur,  vel  allatas.  Crev. 
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exercku,  extorris  rcgno,  in  parvam  insulam  compulsus,  sup-  U.  C.  584 
plex,  fani  religione,  non  viribus  suis,  tutus  esset.     Sed  post-  ■^-  ^-  ^^^ 

3  quam,  '  Regem  Persea  consuli  Paullo  salutem,'  legit ;  mi- 
serationem  omnem  stultitia  ignorantis  fortutiam  suam  ex- 
emit.  Itaque  quanquam  in  reliqua  parte  literarum  minime 
regiae  preces  crant,  tamen  sine  responso  ac  sine  literis  ea 
legatio  dimissa  est.  Sensit  Perseus,  cuius  nominis  obli- 
viscendum  victo  esset:  itaque  alterae  literae  cum  privati 
nominis  titulo  missae,  et  petiere,  ct  impetravere,  ut  aliqui 
ad  eum  mittcrentur,  cum  quibus  loqui  de  statu  et  condi- 
tione  suae  fortunae  posset.  Missi  sunt  tres  legati,  P.  Len- 
tulus,  A.  Postumius  Albinus,  A.  Antonius.  Nihil  ea  lega- 
tione  perfectum  est,  Perseo  regium  nomen  omni  vi  am- 
plectente,  Paullo,  ut  se  suaque  omnia  in  fidem  et  clemen- 
tiam  populi  Romani  permitteret,  tendente. 

Dum  haec  aguntur,  classis  Cn.  Octavii  Samothracam  cst       0. 
appulsa.     Is  quoque,  praesenti  admoto  terrore,  modo  mi- Classis  Ro- 
nis,  modo  spe  pellicere,  ut  se  traderet,  quum  conaretur;  gj^i^J^j^j^ 
adiuvit  in  hoc  eum  res,  seu  casu  contracta,  seu  consiHo.  cam  appul- 
L.  Atilius  illustris  adolescens,  quum  in  concione  esse  po-sa. 
pulum  Samothracum  animum  advcrtisset,  a  magistratibus 
petiit,  ut  sibi  paucis  alloquendi  populi  potestatcm  facerent. 
Permisso,  '  Utrum  nos,  hospites  Samothraces,  vere  accepi- 

4  *  mus,  an  falso,  sacram  hanc  insulam,  et  augusti  totam  at- 
*que  inviolati  soU  esse?'     Quum  crcditae  sanctitati  assen- 

5  tirentur  omnes,  '  Cur  igitur,'  inquit,  '  pollui  eam  homicida, 
6'*  sanguine  regis  Eumenis  violavit,  et,  quum  onmis  ])rae- 

*  fatio  sacrorum  eos,  quibus  non  sint  purae  manus,  sacris 
'arceat,  vos  penetralia  vestra  contaminari  crucnto  latronis 
7  'coq)ore  sinetis?'     Nobilis  fama  erat  apud  omncs  Gracciae  Euander 
civitates  Eumenis  regis  per  Euandrum  Delphis  prope  per-  CretensiB 

,  T  1     •  evocaturad 

petrata  cacdes.     Itaque,   praetcrquam   quod    m    potcstate  causiim  di- 
Romanoruni  sesc  insulamque  totam  et  templum  ccrnebant  cendam  a 
esse,  ne  immerito  quidem  ea  sibi  cxprobrari  rati,  Theon- ^.'j'""''^™" 
dam,  qui  summus  magistratus  apud  eos  erat,  (regem  ipsi 

3  Conmli  Paiillo  salutem]  Supple,  haec  sacra  ex  orientalibus  religionibu» 
dicere.  Ceterum  titulus  epistolae  hic  repetenda  esse  docent.  Aiia  C.  O. 
recitatur.  Miiller.  in  Orchomen.  pp.  439.  450. 

4  Sacram  hanc  intulam]    Dc  diis  462.  coniecit. 

Samothracum,    qui    Cabiri    appella-  5  I'ollui  eam  homiciiJa]    Poliulu* 

banturapud  Herod.  ii.  118,  et  eorum  ytro  poliui  eiim  Gronovius  lcgit. 

rcligionibus    egcrunt    niuiti,    sed    vix  6  Omnis     prurfatio]      Intelligitur 

quid(|uam  elari  aut   certi  attuicrunt.  formula,    qua   a  sacri»  arccri   solent 

Pela.Mgica  origine   cos  fuis,se  et  cum  profani,  imiuiri,  e.  g.  procul  cste  pro- 

Penatibus    Laviniensibus    commune  /cini ;  vel  soliennecarmen  precatir)nis, 

quiddam    habuisse    Niebuhrius  ii.  n.  quod  praefari  solet,  de  quo  cf.  supr. 

548.  animadvertit.   cf.  Serv.  in  Aen.  xxxix.  15. 

iii.  n.  Creuzer.  auten»  in   Dionys.  p.  7  \ohiH$  fama]  sc.  Notus  nmiore. 

149.  Symbol.  ii.  p.  31S.  ct  Scheiling.  Fama    casu    scxto    accipit    Drukeu- 

de  Snmothrnc.  mvster.  p.  97.  ct  107.  borchius. 
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U.  C.  584.  appellant)  ad  Persea  mittunt,  qui  nuntiaret,  '  Argui  caedis 

A.  C.  168.  i  Euandrum  Cretensem :  esse  autera  iudicia  apud  sese  more 

*maiorum  comparata  de  iis,  qui  incestas  manus  intulisse 

*intra   terminos   sacratos   templi   dicantur.     Si  confideret 

'  Euander,  innoxium  se  rei  capitalis  argui,  veniret  ad  cau- 

'  sam  dicendam :    si  committere  se  iudicio    non  auderet, 

'liberaret  religione  templum,  ac  sibimet  ipse  consuleret.' 

Perseus  sevocato  Euandro  iudicium  subeundi  nullo  pactoS 

auctor  esse :   '  nec  causa,  nec  gratia  parem  fore.'     Suberat 

et  ille  metus,  ne  damnatus  auctorem  se  nefandi  facinoris 

protraheret.    '  Reliqui  quid  esse,  nisi  ut  fortiter  moriatur?'9 

N ihil  palam  abnuere  Euander :  sed  quum,  veneno  se  malle 

Occiditur  a  mori,  quam  ferro,  dixisset ;  occulte  fugam  parabat.     Quod 

Perseo.      quum  renuntiatum  regi  esset,  metuens,  ne,  tanquam  a  se 

subtracto  poenae  reo,  iram  Samothracum  in  se  converteret, 

interfici  Euandrum  iussit.     Qua  perpetrata  temere  caede, 

subiit  extemplo  animum,  in  se  nimirum  receptam  labem, 

quae  Euandri  fuisset :  ab  illo  Delphis  vulneratum  Eume- 

nem,    ab  se   Samothracae   Euandrum  occisum.      Ita  duo 

sanctissima  in  ten-is  templa,  se  uno  auctore,  sanguine  hu- 

mano  violata.    Huius  rei  crimen,  corrupto  pecunia  Theonda, 

avertitur,  ut  renuntiaret  populo,  Euandrum  sibi  ipsum  mor- 

6.        tem  conscisse.    Ceterum  tanto  facinore  in  unicum  relictum 

Persei  ami- amicum,   ab   ipso  per  tot  casus  expertum,   proditumque, 

fiK^/unr     ^^^^  "^^  prodiderat,   omnium   ab  se   abalienavit  animos. 

Pro  se  quisque  transire  ad  Romanos :  fugaeque  consilium 

capere    solum   prope    relictum   coegerunt:    Oroandemque 

Cretensem,  cui  nota  Thraciae  ora  erat,  quia  mercaturas  in 

ea  regione  fecerat,  appellat,  ut  se  sublatum  in  lembum  ad 

Rex  fugam  Cotjm  deveherct.     Demetrium  est  portus  in  promontorio 

mohtur.      quodam   Samothracae :    ibi  lembus  stabat.     Sub  occasum 

solis  deferuntur,  quae  ad  usum  necessaria  erant :   defertur 

et  pecunia,  quanta  clam  deferri  poterat.     Rex  ipse  nocte 

media,  cum  tribus  consciis  fugae,  per  posticum  aedium  in 

propinquum  cubiculo  hortum,  atque  inde,  maceriam  aegre 

transgressus,  ad  mare  pervenit.     Oroandes  iam  tum,  quum  i 

pecunia  deferretur,  primis  tenebris  solverat  navem,  ac  per 

altum  Cretam  petebat.     Postquam  in  portu  navis  non  in- 

venta  est,  vagatus  Perseus  ahquamdiu  in  litore,  postremo 

timens  lucem  iam  appropinquantem,  in  hospitium  redire 


8  Sevocato  Euandrol  Seorsum  vo-  cunia  deferre/ur,  primis  tenebris  sol- 
cato,  ut  cum  solo  Evandro,  non  audi-  verat~\  Ipso  temporis  puncto,  quo  de- 
ente  Theonda  vel  quovis  alio  arbitro,  latam  ad  se  pecuniam  acceperat. 
colloqueretur.  Drak.  Ceterum  Bekkerus  Oroandes  tantum, 

9  Frotraheret  ]  Patefaceret,  in  hi-  (liim  pecunia  deferretur  ....  primis 
cem  proferret.  cf.  supr.  xhv.  26.  tenebris  solverat  reponit,  aHquid  in- 

I  Oroandes    iam    tum,   quum  pe-  tercidisse  existimaus. 


rex. 
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non  ausus,  in  latcre  tem})li  prope  angukun  obscurum  deli-  u.  C.  584. 
tuit     Pueri  regii  apud  Macedonas  vocabantur  principum  ^-  ^.  168. 
liberi,  ad  ministerium  electi  regis.     Ea  cohors,  persecuta 
regem  fugientem,  ne  tum  quidem  abscedebat,  donec  iussu 
Cn.  Octavii  pronuntiatum  cst  per  praeconem,  '  Regios  pue-  Regii  pueri 
*ros  Macedonasque  alios,  qui  Samothracae  essent,  si  trans- '',''•"*''■""* 
'irent  ad  Romanos,  incolumitatem,  Hbertatemque  et  sua^og^  "'"'^' 
*  omnia  servaturos,  quae  aut  secum  haberent,  aut  in  Mace- 
*donia  rcHquissent.'     Ad   hanc  vocem  transitio   omnium 
facta  est,  nominaque  dabant  ad  C.  Postumium   tribunum 
miHtum.     Libcros  quoque  parvos  regios  lon  Thessaloni- 
censis  Octavio  tradidit :  ncc  quisquam,  practer  PhiHppum, 
maximum   natu  ex   fiHis,  cum   rege   rehctus.      Tum  sese  Tradit  sc 
filiumque   Octavio    tradidit;    fortunam    deosque,   quorum 
templum  erat,  nuHa  ope  suppHcem  iuvantes,  accusans.     In 
praetoriam  navcm  imponi  iussus :  eodem  et  pecunia,  quae 
superfuit,  delata  est :  extemploque  classis  AmphipoHm  re- 
petit     Inde  Octavius  regera  in  castra  ad  consulem  misit,  Atlducitur 
praemissis    Hteris,    ut   in    potestate   eum   esse   et   adduci  ^!^  Aemi- 

•      ,  *■  lium. 

sciret. 

Secundam  eam  Paullus,  sicut  erat,  victoriam  ratus,  victi-       7. 

mas  cecidit  eo  nuntio ;   et,  consiHo  advocato,  Hteras  })rae- 

toris  quum  recitiisset,  Q.  AcHum  Tuberonem  obviam  regi 

misit:  ceteros  manere  in  praetorio  frequentes  iussit.     Non 

ahas  ad  uHum  spectaculum  tanta  multitudo  occurrit.     Pa- 

trum  aetate  Sy})hax  rex  captus  in  castra  Romana  adductus 

erat :  praeterquam  f}uod  nec  sua,  nec  gentis  fama  com})a- 

randus,   tunc  accessio   Punici   bcHi  fuerat,   sicut   Gentius 

Macedonici.     Pcrseus  ca})ut  beHi  erat :  nec  i{)sius  tantutn 

•2  j)atris  avique,  quos  sanguine  ac  genere  contingcbat,  fama 

consj)ectum   eum   efficicbat,  sed  ettulgebant  PinH})})us  ac 

Magnus  Alexander,  qui  summum  im})eriuui  in  orbe  terra- 

3rum  Macedonum  fecerant.     PuHo  amictus  *  iHo  Perscus 

4ingressus  est  castra,  nuHo  suorum  aho  comite,  qui  socius 

caTamitatis   miserabiHorem   eum   faceret.      Progredi   j)rae 

•2  Patrig  avi'/iie,   qnos    sanguine'^  alio  comite.  CiiEV.     Drakenborcliius 

Aliquid    iutercidi.tso    existimat    Cre-  coniecturam    Graevii    probat     pnllo 

vieriuM,  qui  voces  et  ceterorum  rcgum  amictns  cum  filio,  modo  mox  pro  fa- 

ante  </uoii  sanguitte  rcponendiia  cen-  cerct  lei^aUiT  facichat. 
set.    Leviore  coniectur.i  l'erizoniu8  et         4  Sullo   suorum    alio   comitc,   inti 

qtws  emendandum  censct.  socius    calamitatis]     Nimiruui    solus 

^  J'ullonmictus*  i/lo  Perseus]  De-  cum    filio    minorem     misericordiam 

pravaturn    hunc    locum    varii    variis  fletumque  movebat  videntibus,  (|uam 

coniecturin  tentarunt.     Nihil   j)roba-  (linrex  circaeum  plan>;cret  amicoruni, 

biliuH,  quani  quod  suKKcrit  (JronoviuH,  luctumi|ue     iucentleret  :      <|Ui>d    ipsi 

qui   vocem  i/lo  corruptJim  es.se  ])utat  conti>{it    j)ostea,   (|Uuni    in    triumj)iio 

vx  filio,  cl  i^raeterea  male  traiectain  Aemilii  duceretur.      Hoc  ideo   nota- 

fuiwc    in    vetere    exemplari.       Le|,{it  vimus,   quia    Douiatiua   liunc   locum 

ergo  :  PuJto  amictus  Perseus  ingres-  sanum  non  cssc  suspicatuu  est.  Ckkv. 
tu*  ett  custra ;  filio,    nuUo   suorum 

N  2 
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U.  C.  584.  turba  occurrentium  ad  spectaculum  non  poterat,  donec  a 

A.  C.  16S.  consule  lictores  missi  essent,  qui  summoto  iter  ad  praeto- 

rium  facerent.     Consurrexit  consul,  et,  iussis  sedere  aliis, 

progressusque  paullum,  introeunti  regi  dextram  porrexit, 

summittentemque  se  ad  pedes  sustulit:  nec  attingere  genua 

passus,  introductum  in  tabcrnaculum  adversus  advocatos  in 

8.       consilium  considere  iussit.     Prima  percunctatio  fuit,  '  qua 

Cos.  eum    <  subactus  iniuria  contra  populum  Romanum  bellum  tam 

oqui  ur.  f  jjjfgg^Q  animo  suscepisset,  quo  se  regnumque  suum   ad 

*ultimum  discrimen  adduceret?'     Quum,  responsum  ex- 

spectantibus  cunctis,  terram  intuens,  diu  tacitus  fleret,  rur- 

sum  consul:   '  Si  iuvenis  regnum  accepisses,  minus  equi- 

'  dem  mirarer,  ignorasse  te,  quam  gravis  aut  amicus,  aut 

'inimicus  esset  populus  Romanus:   nunc  vero,  quum  et 

*  bello  patris  tui,  quod  nobiscum  gessit,  inteifuisses,  et 
'  pacis  postea,  quam  cum  summa  fide  adversus  eum  colui- 
'  mus,  meminisses,  quod  consilium,  quorum  et  vim  in  bello, 
'  et  fidem  in  pace  expertus  esses,  cum  iis  tibi  bellum  esse, 

*  quam  pacem,  malle?'  Nec  interrogatus,  nec  accusatus 
quum  responderet ;  '  Utcunque  tamen  haec,  sive  errore 
'  humano,  seu  casu,  seu  necessitate  inciderunt,  bonum  ani- 

*  mum  habe :  multorum  regum  et  populorum  casibus  cog- 
'  nita  populi  Romani  clementia  non  modo  spem  tibi,  sed 
'  prope   certam  fiduciam   salutis,   praebet.'     Haec  Graeco§ 
sermone  Perseo:  Latine  deinde  suis,  'Exemplum  insigne 

'  cernitis,'  inquit,  '  mutationis  rerum  humanarum.  Vobis 
'  hoc  praecipue  dico,  iuvenes.  Ideo  in  secundis  rebus  nihil 
'  in  quemquam  superbe  ac  violenter  consulere  decet,  nec 
'  praesenti  credere  fortunae  ;  quum,  quid  vesper  ferat,  in-  7 
'  certum  sit.  Is  demum  vir  erit,  cuius  animum  neque 
'  prospera  flatu  suo  efferet,  nec  adversa  infringet.'  ConsiUo 
dimisso,  tuendi  cura  regis  Q.  Aelio  mandatur.  Eo  die  et 
invitatus  ad  consulem  Perseus,  et  ahus  omnis  ei  honos  ha- 
9-  bitus  est,  qui  haberi  in  tah  fortuna  poterat.  Exercitus 
Regni  Ma-  Jeinde  in  hiberna  dimissus  est.     Maximam  partem  copia- 

cedonici  n-  a         i  •       t  i-  •  i  ^ 

nis  rum  Amphipohs,  rehquas  propmquae  urbes  acceperunt. 

Hic  finis  belH,  quum  quadriennium  continuum  bellatum 
esset,  inter  Romanos  ac  Persea  fuit :  idemque  finis  incluti 

5  Fiduciam  sahitis}  sc.  Vitae,  ut  teris  verba  fecit,  tum  quia  hi  Romani 
apparet  ex  Val.  Max.  v.  i.  8.  Cete-  erant,  tum  ut  Perseua  nihil  intelli- 
rum  Plutarchus  alios  auctores  in  vita  geret.  Hinc  autem  cognoscimus  Li- 
Aemilii  secutus  est,  qui  Aemilium  vium  utramque  orationem  ex  Polybio 
Perseo  ad  genua  suppliciter  advoluto  derivasse.  cf.  Polvb.  Exc.  Vat.  xxvi. 
exprobrassenarrat,quod  turpem  vitam  26. 

honestae  morti  praeferret.  7  Quid  vesper  ferat]   Proverbium 

6  Haec  Graeco  sermone]  Scilicet  est,  quo  Varro  usus  est,  unam  Sati- 
Aemilius  antea  Graece  Persea  allo-  rarum  inscribens,  7iescis,  quid  vesper 
cutus  fuerat :  dcindc  Latiae  cum  ce-  serus  vehat,  Dbak. 
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8  per  Europae  plerumque  atque  Asiam  omnem  regni.    Vice-  U.  C.  584. 

^simum  ab  Carano,  qui  primus  regnavit,  Persea  numera-^-  ^-  ^^^- 

^  bant.  Perseus,  Q.  Fulvio,  L.  Manlio  consulibus,  regnum 
accepit :  a  senatu  rex  est  appellatus,  M.  lunio,  A.  Manlio 
consulibus :  regnavit  undecim  annos.  Macedonum  obscura 
admodum  faraa  usque  ad  Philippum  Amyntae  filium  fuit : 
inde  ac  per  eum  crescere  quum  coepisset,  Europae  se  ta- 
men  finibus  continuit,  Graeciam  omnem  et  partem  Thra- 
ciae  atque  lUyrici  amplexa.  Superfudit  deinde  se  in  Asiam: 
et  tredecim  annis,  quibus  Alexander  regnavit,  primum  om- 
nia,  qua  Persarum  prope  immenso  spatio  imperium  fuerat, 
suae  ditionis  fecit.     Arabas  hinc  Indiamquc,  qua  tcrrarum 

2ultimos  fincs  Rubrum  mare  amplectitur,  peragravit.  Tum 
maximum  in  terris  Macedonum  rcgnum  nomenquc ;  inde 
mortc  Alexandri  distractum  in  multa  regna,  dum  ad  se 

3  quisque   opes   rapiunt,   lacerantes   suis  viribus :    a  summo 

4  culmine  fortunae  ad  ultimum  finem  centum  quincjuaginta 
annos  stetit. 

Victoriae   Romanae  fama  quum  pei^vasisset   in  Asiam,       10. 
Antenor,  qui  cum  classe  lemborum  ad  Phanas  stabat,  Cas- 
sandream  inde  traiecit.     C.  Poj)illius,  qui  ad  Delum  prae- 
sidio  navibus  Macedoniam  pcteutibus  crat,  postquam  de- 
bellatum  in  Macedonia,  et  statione  summotos  hostium  lem- 
bos  audivit,  dimissis  et  ipse  Atticis  navibus,  ad  susceptam 
lcgationem    peragcndam    navigare    Aegyptum    pergit :    ut 
prius  occurrere   Antiocho    posset,  quam  ad   Alexandrcae 
moenia  accederet.     Quum  praeter\'chercntur  Asiam  lcgati, 
et  Lorj'ma  venisscnt,   qui    })ortus  viginti   paullo   amplius 
millia  ab  Rhodo  abcst,  ex  adverso  urbi  ipsi  positus;  prin- Rhoilum 
cipes  Rhodiorum  occurrunt  (iam  cnim  eo  quoque  victoriac  j'>vitantur 
fama   perlata   erat)  orantes,   '  ut   Rhodum   devehcrcntur :  nmnomm 
*pertinere  id  ad  famam  salutemque  civitatis,  noscere  ipsosad  Antio- 

*  omnia,  quae  acta  essent,  agcrenturque  Rhodi,  ct  comperta '"''""^- 

*  pcr  se,  non  vulgata  fama,  Romam  rcfcrre.'  Diu  ncgantes 
pcr])ulerunt,  ut  moram  navigationis  brcvcm  pro  salutc  so- 
ciac  urbis  patcrentur.  Postquam  Rhodum  ventum  est,  in 
concioncm  quo^iue  eos  iidem  prccibus  pcrtraxerunt.     Ad- 


8  Europue    plerumque]    Locutio-  numenit  :     Eusebius     in     Chronico, 
ncm  hiinc,  ut  pleritmque  noctis,  exi-  novcm  et  triginta.  Ckkv. 

gunm  np/itii,  mc/n/m  c«;;i/yi,  illustr.it  2  Kubrum  niare\   Ilubri  maris  no- 

Ciaccon.  iid  Sall.  lunurth.  21.  mine  intclliKi  mare  Inclicum  iam  mo- 

9  Keyiii]     ConHcntit    ad    amus«im  nuimun  Hupr.  xlii.  52.  Ciii:v. 
DiotloruH    de    Macedonici    rcKni    al)  3   Laceranteg  suis  viribiis]   Emcn- 
Alexandroad  Ferseastatu.  cf.  Diodor.  datioiu-ni    Cronovii    luceratis   viribus 
Exc.  Vat.  xxvi.  10.  reposuit  Bekkcr. 

I    VieeBimum   ah  Cnrano]    Nume-  4    Centum     f/uinr/uaf/inta     annos] 

niHhauddubicmendoHuncht.   luntinus  Polybii   locum   in    Exc.  Vat.  xxx.  j. 

xxxiii.   2.  triKinta  Macccloniac  rv^^v»  ante  oculos  luii^uisiH.-  Li^ius  \idctur. 
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U.  C.  584, 
A.  C.  168, 
Popillii  as- 
peritas. 


Decimii 
moderatio. 


Damnati 
qui  Perseo 
faverant. 


11. 

RcsAegyp- 


ti. 


ventus  legatorum  auxit  potius  timorem  civitati,  quam  mi- 
nuit.  Omnia  enim  Popillius,  quae  singuli  nniversique  eo 
bello  hostiliter  dixerant,  feccrantqne,  retulit :  et,  vir  asper 
ingenio,  augebat  atrocitatem  eorum,  quae  dicerentur,  vultu 
truci  et  accusatoria  voce  :  ut,  quum  propriae  simultatis 
nulla  causa  cum  civitate  esset,  ex  unius  senatoris  Romani 
acerbitate,  qualis  in  se  universi  senatus  animus  esset,  con- 
iectarent.  C.  Decimii  moderatior  oratio  fuit,  qui,  '  in  ple- 
'  risque  eorum,  quae  commemorata  a  Popillio  essent,  cul- 
*pam   non  penes  populum,  sed  penes  paucos  concitores 

*  vulgi  esse,'  dixit.     '  Eos,  venalem  linguam  habentes,  de- 

*  creta  plena  regiae  assentationis  fecisse :  et  eas  legationes 
'  misisse,   quarum    Rhodios   semper   non   minus   puderet, 

*  quam  poeniteret.  Quae  omnia,  si  ea  mens  populo  foret,  5 
'  in  capita  noxiorum  versura.'  Cum  magno  assensu  audi- 
tus  est,  non  magis  co,  quod  mukitudinem  noxa  levabat, 
quam  quod  culpam  in  auctores  verterat.  Itaque  quum 
principes  eorum  Romanis  responderent,  nequaquam  tam 
grata  oratio  eorum  fuit,  qui,  quae  PopilUus  obiecerat,  diluere 
utcunque  conati  sunt;  quam  eorum,  qui  Decimio  in  auctori- 
bus  ad  piaculum  noxae  obiiciendis  assensi  sunt.  Decretum 
igitur  extemplo,  ut,  qui  pro  Perseo  adversus  Romanos  dix- 
isse  quid,  aut  fecisse,  convincerentur,  capitis  condemnaren- 
tur.  Excesserunt  urbe  sub  adventu  Romanorura  quidam,  6 
ahi  mortem  sibi  consciverunt.  Legati,  non  uUra  quara 
quinque  dies  Rhodi  morati,  Alexandream  proficiscuntur. 
Nec  eo  segnius  iudicia  ex  decreto  coram  his  facto  Rhodi 
exercebantur :  quam  perseverantiam  in  exsequenda  re  De-  7 
cimii  lenitas  *. 

Quum  haec  gererentur,  Antiochus  frustra  tentatis  moe-8 
nibus  Alexandreae  abscesserat:  ceteraque  Aegypto  potitus, 
rehcto  Memphi  maiore  Ptolemaeo,  cui  regnum  quaeri  suis 
viribus  simulabat,  ut  victorem  mox  aggrederetur,  in  Sjriara 
exercitum  abduxit.  Nec  huius  voluntatis  eius  ignarus 
Ptolemaeus  dum  conterritum  obsidionis  metu  minorem 
fratrcm  haberet,  posse  se  recipi  Alexandreae,  et  sorore  ad- 
iuvantc,  et  non  repugnantibus  fratris  amicis,  ratus ;  primum 
ad  sororem,  deinde  ad  fratrem  amicosque  eius,  non  prius 
destitit  mittere,  quam  pacem  cum  iis  confirmaret.  Sus- 
pectum  Antiochum  effecerat,  quod,  cetera  Aegypto  sibi 


5  Si  ea  mens  popiilo  foret]  Ita 
emendavit  lac.  Gronovius  pro  vulg. 
si  tamen  populo  foret. 

6  Sub  adventii~\  Frobenius  sub  ad- 
ventum  reposuit,  sed  vctcrem  lec- 
tionem  rcvocavit  Gronovius.  Utraque 
locutio  sub  ailvenlu,  et  sub  advenlum 


recte  dicitur.  cf.  supr.  ii.  55. 

7  Decimii  lenitas*'^  Vocem  affe- 
rebat  post  lenitas  reponendam  censet 
Sigonius ;  efficiebat  Douiatius,  accen- 
derat  Crevierius  supplet. 

8  Anfiochus  friistra]  cf.  Polyb. 
Exc.  Vat.  xxxi.  i. 
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9  tradita,  Pelusii  validum  relictum  erat  praesidium.  Ap-  U.  C.  584. 
parebat,  claustra  Aegypti  teneri,  ut,  quum  vellet,  rursus-^-  ^-  ^^^- 
exercitum  induceret :  bello  intestino  cum  fratre  eum  exi- 
tum  fore,  ut  victor,  fessus  certamine,  nequaquam  par  An- 
tiocho  futurus  esset.  Plaec,  prudenter  auimadversa  a  ma- 
iore,  cum  assensu  minor  frater,  quique  cum  eo  erant,  acce- 
perunt :  soror  plurimum  adiuvit,  non  consilio  modo,  sed 
etiam  precibus.  Itaque,  consentientibus  cunctis  pace  facta, 
Alexandrcam  recipitur,  ne  multitudine  quidem  adversante  : 
quae  in  bello,  non  pcr  obsidionem  modo,  sed  etiam  post- 
quam  a  moenibus  abscessum  est,  quia  nihil  ex  Acgypto 

1  subvehcbatur,  omnium  rerum  attenuata  inopia  erat.  His 
quum  laetari  Antiochum  conveniens  esset,  si  reduccndi 
eius  causa  exercitum  Aegyptum  induxisset,  quo  specioso 
titulo  ad  omnes  Asiae  et  Gracciae  civitates,  legationibus 
recipiendis  hterisque  dimittendis,  usus  erat,  adco  est  of- 
fensus,  ut  multo  acrius  infestiusque  adversus  duos,  quara 
ante  advereus  unum,  pararet  bellum.  Cyprum  extemplo 
classem  misit:  ipse,  primo  verc  cum  exercitu  Aegyptum 

i:)etens,  in  Coclen   Syriam  processit.      Circa  Rhinocolura 
Ptolemaei  legatis  agentibus  gratias,  quod  per  eum  regnum 

2  patrium  recepisset,  petentibusquc,  ut  suum  munus  tueretur, 
et  diceret  })otius,  quid  fieri  vellet,  quara,  hostis  ex  socio 
factus,  vi  at([ue  armis  ageret,  respondit:   '  Non  aHter  neque 

*  classem  revocaturum,  ncque  exercitum  reductururn,  nisi 

*  sibi  et  tota  Cypro,  et  Pehisio,  agroque,  qui  circa  Pelusia- 
*cum  ostium  NiU  essct,  cederet;'  diemcpie  praestituit,  in- 

3tra  quam   dc  conditionibus  ])eractis  responsum  acciperet. 

4  Post(piam  dics  data  indutiis  practcriit,  *  navigautibus  ostio       12. 
NiU  ad  Pehisium,  per  descrta  Arabiae  *  ad  Memphim  in- 
colebant,  et  ab  ccteris  Aegyptiis,  partim  vohmtate,  partim 

5  metu,  ad  Alexandrcam  modicis  itincribus  dcsccndit.     Ad  Occurrunt 
Eleusincra  transgrcsso  flumcn,  qui  locus  quattuor  miUia  ab  Antioclu) 
Alcxandrea  abest,  lcgati  Romani  occiuTcrunt.     Quos  quum  ^^^ 
advenientcs  sahitasset,  dextramquc  PopilHo  porrigeret ;  ta- 
belhis  ei  PopiUius  scnatusconsukum  liabentes  tradit,  at(|uc 
onmium  pnmum  id  k>gcrc  iubct,      Quibus  perlcctis,  quum 

9  Pelusii]    cf.  Diodor.  Exc.  Vat.  Drakcnborchio  ccrtum  videtur,  nisi 

xxvi.  74.  forte  peractis  ex]ionii3  pcrferlis. 

1  Attenuala  inopia  erat']  Propter  4  * Nnvif/anti/ius  ostio  Ni/i]  Locus 
oniiiiim)  renini  inoj^ium  ad  tenueni  et  liaud  dul)ie  niancun  et  dejiravatus  est, 
trcpidum  sUituni  redacta  crat.   DoKiu  queni    Sif;onius    et    CrevicriuB    alter 

2  Suutn  muniis]   Uegnum  nempe,  altero  modo  »upplet. 
quod  tanfiuam  munurt  per  Antioeluim  5  Ad  K/eusincm]    Ita   emendavit 
receperat.   Dokk.  Turnel)us  pro   vul);.  Lctisincm.     Cc- 

3  I>e  cnni/itiiini/jus  pcractis]  Vox  tenim  K/cusis  vicun  fuit  ad  fossam 
prrnctis  Crevierio  mendosii  esse  vi-  Cano|)ieain,  cuius  meminerunt  Stra- 
iletur,  pro  <\\\;\  Liviuni  Hcripsiiw*.'  bo  xvii.  Hoo.  et  AlhcnHCUs  xiii.  p. 
i/c/atis  ii<i\\\i\i      Ali<|uid  hiterc  mendi  f"^». 


Lomuni. 
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U.  C.  584.  se  consideraturum,  adhibitis  amicis,  quid  faciendum  sibi 

A.  C.  168.  ggget^  dixisset;  Popillius,  pro  cetera  asperitate  animi,  virga,  6 

virga  cir-    quam  in  manu  gerebat,  circumscripsit  regem :  ac,  '  Prius- 

cumscribit  *  quam   hoc   circulo   excedas,'  inquit,  '  redde    responsum, 

regem.       <  senatui  quod  referam.'     Obstupefactus  tam  violento  im- 

perio  parumper  quum  haesitasset,  '  Faciam,'  inquit,  '  quod 

'  censet   senatus.'     Tum   demum  Popillius  dextram  regi, 

tanquam  socio  atque  amico,  porrexit     Die  deinde  finita 

quum  excessisset  Aegypto  Antiochus,legati,  concordia  etiam 

auctoritate   sua   inter  fratres  firmata,  inter  quos  vixdum 

convenerat  pax,  Cyprum  navigant :   et  inde,  quae  iam  vi-  7 

cerat  proelio  Aegjptias  naves,  classem  Antiochi  dimittunt. 

Clara  ea  per  gentes  legatio  fuit,  quod  haud  dubie  adempta 

Antiocho    Aegyptus   habenti    iam,    redditumque    patrium 

regnum  stirpi  Ptolemaei  fuerat. 

LiciniiCos.      Consulum    eius   anni,    sicut   alterius   clarus   consulatus 

resgestae.  insigni  victoria,  ita  akerius  obscura  fama,  quia  materiam 

res  gerendi  non  habuit.     lam  primum  quum  legionibus  ad 

conveniendum  diem  dixit,  non  auspicato  templum  intravit.  8 

Vitio  diem  dictam  esse  augures,  quum  ad  eos  relatum  est, 

decreverunt.     Profectus  in  GalUam  circa  Macros  campos 

ad  montes  Siciminam  et  Papinum  stativa  habuit :  deinde 

circa  eadem  loca  cum  sociis  nominis  Latini  hibernabat: 

legiones   Romanae,  quod  vitio  dies  exercitui   ad   conve- 

niendum  dicta  erat,  Romae  manserant.     Et  praetores,  prae- 

ter  C.  Papirium  Carbonem,  cui  Sardinia  evenerat,  in  pro- 

vincias  iere.     Eum  tum  ius  dicere  Romae  (nam  eam  quoque  9 

sortem  habebat)  inter  cives  et  peregrinos  Patres  censuerant. 

Et  PopilHus  et  ea  legatio,  quae  missa  ad  Antiochum  erat, 

13.      Romam  rediit.     RetuHt,  controversias  inter  reges  sublatas  i 

esse,  exercitumque  ex  Aegypto  in  Syriam  reductum.    Post 

Legati  An-  ipsorum  regum  legati  venerunt :  Antiochi  legati,  referentes, 

tiochi.        (  Omni  victoria  potiorem  pacem  regi,  quae  senatui  pla- 

'  cuisset,  visam :  eumque  haud  secus,  quam  deorum  imperio, 

'  legatorum  Romanorum  iussis  paruisse.'     Gratulati  deinde 

victoriam   sunt,    '  quam   summa  ope,   si  quid  imperatum 

Ptolemaei. '  foret,  adiuturum  regem  fuisse.'     Ptolemaei  legati,  com-  » 

6  Virga'\    cf.   Diodor.    Exc.   Vat.     numine  siimerentur.  Crev. 

xxxi.  3.  9  Nam  eam  quoque  sortem  habebat} 

7  Convenerat  pao']  Perizonius />aj,'  Nimirum    intelligendum    est,   misso 
pro   vulg.  pars    emendavit.      Hunc  adversus  Gentium  Anicio,  cuius  ea 
librariomm  lapsum  saepissime  in  an-  sors  fuerat,  ad  Carbonem  sortem  eius 
tiquis    monumentis    observari    idem  translatam  fuisse.  Cuev. 
animadvertit.  i  Romam    rediit]     Vocem    rediit 

8  Templum    intravit']     Templum  delendam    censet   Crevier.    ut    quae 
hic  intelligimus  locum  auguriis  con-  plane  superflua  sit. 

secratum,  unde  diem  dici  ad  conve-  2  Ptolemaei  leyati]  sc.  Ptolemaei 
niendum  exercitui  mos  esset,  ut  sci-  minoris.  Is  enim  solus  auxilium  im- 
licet  initia  rei  gerendae  sub  deorum     ploraverat   Romanorum,  et    propter 
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muni  nomine  regis  et  Cleopatrae,  gratias  egerunt,  'Plus  eos  u.  C.  584. 

*  senatui  populoque  Romano,  quam  parentibus  suis,  plus,  ^-  ^-  '^^- 

*  quara    diis    immortalibus,    debere :     per   quos    obsidione 

*  miserrima  liberati  essent,  regnum  patrium  prope  amissum 

*  recepissent.'  Rcsjwnsum  ab  senatu  est :  '  Antiocbura 
*recte   atque   ordine   fecisse,  quod  legatis  paruisset,  gra- 

*  tumque  id  esse  senatui  populoque  Romano.'  Regibus 
Aegypti,  Ptolemaeo  Cleopatraeque  :   '  Si  quid  per  se  boni 

*  commodique   evenisset,   id   magnopere   senatum    laetari : 

*  daturumque  operam,  ut  regni  sui  maximum  semper  prae- 

*  sidium  positum  esse  iu  fide  populi  Romani  ducant.'  Mu- 
nera  legatis  ut  ex  instituto  mittenda  curaret,  C.  Papirio 
praetori  mandatum.  Literae  deinde  e  Maccdonia  allatae, 
quae   victoriae   laetitiam  geminarent :    *  Persea  regem  in 

*  potestatem  consulis  venisse.' 

Dimissis  legatis  disceptatum  inter  Pisanos  Lunensesque 
legatos  :  Pisanis  querentibus,  agro  se  a  colonis  Romanis 
pelli ;  Lunensibus  affirmantibus,  eum,  de  quo  agatur,  ab 
triumviris  agrum  sibi  assignatum  esse.  Senatus,  qui  de 
finibus  cognoscercnt  statuerentque,  quinqucviros  misit,  Q. 
Fabium  Buteonem,  P.  Cornelium  Blasionem,  T.  Sempro- 
nium  Muscam,  L.  Naevium  Balbum,  C.  Appuleium  Satur- 
ninum. 

Et  ab  Eumene  et  ab  Attalo  et  ab  Athenaeo  fi-atribus, 
eommunis  lcgatio  de  victoria  gratulatum  venit.  Et  Mas-  Masgaba 
gabae,  rcgis  Masinissae  filio,  Puteolis  nave  egresso,  praesto  Masmissae 
fuit,  obviam  missus  cum  pecunia,  L.  Manlius  quaestor,  qui 
Romam  cum  publico  sumptu  perduceret.  Advcnienti  ex- 
templo  scnatus  datus  est  Is  adolescens  ita  locutus  est,  ut, 
quae  rcbus  grata  erant,  gratiora  verbis  faccret  Com- 
memoravit,     '  quot    pedites    equitesque,    quot  elephantos, 

*  quantum  frumenti  eo  quadriennio  ])ater  suus  in  Mace- 

*  noniam  misisset.  Scd  duas  rcs  ei  rubori  fuisse  :  unam, 
'  quod  rogasset  eum  per  lcgatos  senatus,  quae  ad  belhmi 

*  opus  cssent,  et  non  imperasset :  aheram,  quod  pccuniara 

*  ci  ])ro  frumento  misissct.    Masinissam  mcminissc,  rcgnum 

*  a  ])opulo  Romano  ]iartum  auctuniquc  ct  niuhiphcatum 
'  habcre :    usu    rcgni    contcntum   scirc,   dominium   et    ius 

3  *  corum,  qui  dcderint,  csse.     Sumere  itaque  eosdcm,  non 

4  *  se  rogaro,  acquum  esse,  neque  emere  ca  ex  fructibus  agri 

eum  missa  lcgatio  a  Romanis  fiieral.  ali<|ui<l  cx  rcluifi,  quae  ipsi  dedcrint  ; 

cf.  supr.  xliv.  19.  priii»  ud    MiUiiiiisHam,  cuius   nomine 

3  j\on  .se  royare]     Perizonius   ad  instituitur  oratio. 
Sanct.   Minerv.   ii.    n.   monuit   reci-         4  Er  fructilius   agri  ab  se  dati] 

procuni  nf  iii  hoc  orationi»  conlcxtu  \(>x /ructi/jU!i  voci  ujiu  opponitur,  ct 

l)i(t  poHituin  ad  divcnMis  rcfcrri  :    po»-  MasinisHa  fructu»    a>;ri   sui   fan<|UHm 

tcriu»  eiiim   se  manifestc    rcferri   ad  vectigalis  popiili  Romani  arhitrio  Ko- 

Romanos,  cpio»  non  ojiortcat  cmcrc  manoriun  modcstc  subiccit.    Cctcrum 
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U.  C.  584. '  ab  se  dati,  quae  ibi  proveniant.     Id  Masinissae  satis  esse, 
A.  C.  168.  i  gj  fQj-g^  quod  populo  Romano  superesset.     Cum  iis  man- 
'  datis  a  patre  profectum  postea  consecutos  equites,  qui 
'  devictam  Macedoniam  nuntiarent,  gratulatumque  senatui  5 
'  iuberent  indicare,  tantae  eam  rem  laetitiae  patri  suo  esse, 
'  ut  Romam  venire  velit,  lovique  Optimo  Maximo  in  Ca- 
'  pitolio  sacrificare,  et  grates  agere  :  id,  nisi  molestum  sit, 
14.      '  ut  ei  permittatur,  ab  senatu  petere.'     Responsum  regulo 
est :  '  Facere  patrem  eius  Masinissam,  quod  virum  gratum 
'  bonumque  facere  deceat,  ut  pretium  honoremque  debito 
'  beneficio    addat.     Et   populum   Romanum  ab  eo,  bello 
'  Punico,  forti  fidelique  opera  adiutum,  et  illum,  favente 
'populo  Romano,  regnum  adeptum ;  aequitate  sua  postea6 
'  trium  regum  bellis  deinceps  omnibus  eum  functum  officiis. 
'  Victoria  vero  populi  Romani  laetari  eum  regem  mirum 
'  non  esse,  qui  sortem  omnem  fortunae  regnique  sui  cum 
'  rebus  Romanis  immiscuisset.     Grates  diis  pro  populi  Ro- 
'  mani  victoria  apud  suos  penates  ageret ;    Romae  filium 
'  pro  eo  acturum.     Gratulatum  quoque  satis  suo  ac  patris 
'  nomine  esse.     Ipsum  relinquere  regnum,  et  Africa  ex- 
'  cedere,  praeterquam  quod  illi  inutile  esset,  non  esse  e 
'  republica    populi    Romani,    senatum    censere.'      Petenti 
Masgabae,    ut  Hanno    Hamilcaris   filius   obses    in   locum  7 
*  exitieret.     Munera    ex    senatusconsulto    emere    regulo 
quaestor  lussus  ex  centum  pondo  argenti,  et  prosequi  eunt 
Puteolos,  omnemque  sumptum,  quoad  in  Italia  esset,  prae- 
bere,   et  duas  naves   conducere,   quibus   ipse    comitesque  8 
regis    in   Africam   deveherentur :    et   comitibus   omnibus, 
Misagenes  libcris  servisque,  vestimenta  data.     Haud  ita  multo  post 
aiter  filius  ^jg  altero   Masinissae  filio  Misagene  literae  allatae  sunt, 
I  asmissae.  ^  jyjjgg^jj^    g^^jj^    ^jh,    j^   PauUo    post   devictum    Persea    in 
'  Africam  cum  equitibus  suis ;  navigantem,  dispersa  classe 
'  in  Hadriatico  mari,   Brundisium  tribus  navibus  aegrum 
'  delatum.'     Ad  eum  cum  iisdem   muneribus,  quae   data 
Romae  fratri  eius  erant,  L.  Stertinius  quaestor  Brundisium 
missus :  iussusque  curare,  ut  aedes  hospi[tio  reguli,  simul 
omnia,  quae  ad  valetudinem   opus  essent,   praeberentur ; 
impensaeque  HberaUter  quum  ipsi  tum  toti  comitatui  prae- 
starentur;  naves  etiam  ut  prospicerentur,  quibus  se  bene 

sibi,i.e.  Romanis,/jromiea«/Perizon.  oratione,  quae  tota  in  eo  est,  ut  cum 

coniicit.  Masinissae  gratulatione  et  modestia 

5  Gratulatttmque  senatui  iuherent  certent  Romani  comitate  et  laudibus. 

indlrare^    Et  iubcrcnt  se,  postquam  7  Iii  locum  *  exigeret^  Locus  haud 

gratulatus     csset     scnatui,    indicare.  dubie  mancus,  cui  medela  adhuc  de- 

Crev.  sideratur,  quum  sententia  Livii  om- 

Aequitate  «?/«]    Has  voces  loco  nino  obscura  sit. 

alienas  esse  Crevierius  suspicatur,  qui  8  Comitesque  rerjis']  Eius  pro  regis 

nc  virtitle  sua  roponendum  censct,  ita  Gronovius  emendandum  censet. 
ut  liacc  consentanca  sint  cum  rcliqua 
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ac  tuto  in  Africam  traiicerct.  Equitibus  singulae  librae  U.  C.  584. 
argcnti,  et  quingeni  sestertii  dari  iussi.  Comitia  creandis-'^-  ^-  '^^* 
in  sequentem  annum  consulibus  habita  sunt  a  C.  Licinio 
consule.  Creati  Q.  Aelius  Pactus,  M.  lunius  Pennus. 
Inde  praetores  facti  Q.  Cassius  Longinus,  M'.  luventius 
Thalna,  Ti.  Claudius  Nero,  A.  Manlius  Torquatus,  Cn. 
Fulvius  Gillo,  C.  Licinius  Nerva.  Eodem  anno  censores 
Ti.  Sempronius  Gracchus  et  C.  Claudius  Pulcher  rem  diu 
inter  se  variis  altercationibus  agitatam  tandem  concordi 
animo  decreverunt.  Gracchus,  quum  libertini  itenmi 
iterumquc  in  quattuor  tribus  urbanas  redacti  sese  rursus 
per  omnes  effudissent,  repulkilans  semper  malum  radicitus 
exstii-pare  vokierat,  omncsque,  qui  scrvitutem  servissent, 
censu  excludere.  Nitebatur  contra  Claudius,  et  maiorum 
instituta  commemorabat,  qui  hbertinos  coercere  saepius, 
nunquam  prohibcre  omnino  civitate  tentassent.  Quin 
etiam  ab  censoribus  C.  Flaminio,  L.  Aemiho  aliquid  cx 
pristina  severitate  laxatum  essc  referebat.  Sane  quum  tum 
quoque  faex  illa  populi  per  omnes  tribus  sese  divisisset, 
eamque  rursus  redigere  in  antiquam  velut  sedem  necessa- 
rium  viderctur,  nonnullis  tamcn  eius  ordinis  ahquid  prae- 
9cipuum  concessum  erat.    Nam  ab  iUis  ccnsoribus]  in  quat-       15. 

tuor  urbanas  tribus  descripti  erant  hbertini,  praeter  eos, 
*  quibus  fihus  quinquenni  maior  ex  se  natus  esset.  Eos,  ubi 
3  proximo  lustro  censi  essent,  censcri  iusserunt :  et  eos,  qui 
4praedium  praediave  rustica  pluris  sestertium  triginta  mil- 
5  lium  habcrent,  ccnsendi  ius  factum  est.     lloc  quum  ita 

9  In  quattnor  urbanas  tribua]  cf.  vix  alitcr  constarc  posse,  quam  si  le- 

Bupr.  ix.  46.  ganius,  in  tribubus  ruslici.i  censendi 

1   Ex  se  nntus  essef]    Ita  quoquc  ius  factum  est.     Nam  L.  Aemilio,  C. 

Bekkcrus  pro  vulg.  exsfna/M.vconj(M//o  Flaniinio    censoribus,    non    agebatur 

eBsetf  quod   haud  dubie  depravatum  utriun   ccnserentur  libertini,  sed  ubi 

est.  censerentur.    Bcne  autem  ii  in  tribus 

1  Ubi pro.rimo  lustro]  sc.  Quoloco,  rusticas  admittuntur,  qui  praedia  nis- 

ut  8upr.  xxxviii.  28.  et  36.  ex  sena-  ticiv  haberent.     Potest  venire  in  men- 

tusconsulto,    ubi    censerentur    Cam-  tem,  non  contcninendas  fuisse  divitias 

pa;ii,  Romae  censebantur;  velinqua  illis    tcmporibus    sestertium    triginta 

tribu,  ut  8upr.  xxv.  3.  ubi  Latini.  millia  in  praediis  rusticis,  quum  ali- 

3  Cenaeri  insserunt]  llaec  vcrba  quot  annis  post  Cn.  Seipionis  filiac 
de  censorilnis  i^rioris  lustri,  sc.  C.  Fla-  ilos  e  pul)lico  constituta  sit,  teste 
minioet  M.  Aemilio,  intelligitCrcvier.  Valer,  iSlax.  iv.  4.  quadraginta  mil- 
Tenipus  autem  vcrbi  descripli  erant  lium  aeris  gravis,  id  est,  scdccim  mil- 
atl  Ci.  Fabii  Maximi  ccnsunim  refe-  lium  scstertium.  Sed  facile  respon- 
rcndum  cst.  supr.  ix.  46.  debimus  hanc  ipsam  fuissc  ccnsorum 

4  Settertium  Iriyinta  millium]  h.e.  mentem,  ut  in  tribus  rusticas  non  ad- 
Qui  censum  supra  fjuinquc  et  septua-  mitfereiitur,  nisi  ditissinii  quiquc  ex 
ginta  niillia  aeris  haberent,  quoccnsu  libcrtinis.  1'orro  quicquid  hic  atte- 
sectindam  rlasscm  imWnv  Serviano  fu-  riimis,  id  iion  pro  certo  aftinnare  in 
isse  auctor  cst  Liviussupr.  i.  43.  Ve-  aiiimn  cst,  sed,  iii  rebus  jierobscuris, 
rum  iain  inin  ain|)iiusrt<rM,  8ed«f»/fr-  t.inquam  iioii  oiniiino  iniiinibaliiie 
tium  niillia  numerabantur.  lectori       cxpendcndum       jierniitlcrc 

5  Ceturndi  ius  faclum  cst]  Crcdi-  Crev. 
nius  hic  ali<|uid  cxcitlissc,  ct  scnsum 
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In  Esquili- 
nam  tri- 
bum  con- 
iecti  liber- 
tini. 


Censura  se- 
vere  gesta. 


16. 

U.  C.  585 
A.  C.  167 
Q.  Aelio, 
M.  lunio 
Coss.  Pro- 
vinciae. 


servatum    esset,    negabat    Claudius,    '  sufFragii    lationein 
'  iniussu  populi  censorem  cuiquam  homini,  nedum  ordini 
'  universo,  adimere  posse.     Neque  enim,  si  tribu  movere  6 
'  posset,  quod  sit  nihil  aliud,  quam  mutare  iubere  tribum, 

*  ideo  omnibus  quinque  et  triginta  tribubus  emovere  posse ; 
'  id  est,  civitatem  libertatemque   eripere  ;    non,  ubi  cen- 

*  seatur,   finire,   sed  censu  excludere.'     Haec   inter   ipsos 
disceptata :    postremo    eo  descensum  est,   ut  ex  quattuor 
urbanis  tribubus  unam  palam  in  atrio  Libertatis  sortirentur, 
in   quam    omnes,   qui   servitutem   servissent,    coniicerent. 
EsquiUnae   sors  exiit :    in   ea  Ti.  Gracchus  pronuntiavit,  7 
hbertinos   omnes  censeri  placere.     Magno   ea  res  honori 
censoribus  apud  senatum  fuit.     Gratiae  actae  et  Sempro- 
nio,  qui  in  bene  coepto  perseverasset ;  et  Claudio,  qui  non 
impedisset.    Plures,  quam  ab  superioribus,  et  senatu  remoti  8 
sunt,  et  equos  vendere  iussi.     Omnes  iidem  ab  utroque  et 
tribu   emoti,   et   aerarii   facti :    neque    ulHus,   quem    alter  9 
notaret,   ab   altero   levata   ignominia.     Petentibus,   ut  ex 
instituto  ad  sarta  tecta  exigenda,  et  ad  opera,  quae  locas- 1 
sent,  probanda,  anni  et  sex  mensium  tempus  prorogaretur,  2 
Cn.  Tremellius  tribunus,  quia  lectus  non  erat  in  senatum, 
intercessit. 

Eodem  anno  C.  Cicereius  aedem  Monetae  in  monte 
Albano  dedicavit  quinquennio  post,  quam  vovit.  Flamen 
Martiahs  inauguratus  est  eo  anno  L.  Postumius  Albinus. 

Q.  AeHo,  M.  lunio  consuhbus  de  provinciis  referentibus, 
censuere  Patres,  duas  provincias  Hispaniam  rursus  fieri, 
quae  una  per  bellum  Macedonicum  fuerat :  et  Macedoniam 
Illyricumque  eosdem,  L.  Paullum  et  L.  Anicium,  obtinere, 
donec  de  sententia  legatorum  res  et  bello  turbatas,  et  in 


6  Adimere  possel  Niebuhrius  Zo- 
naram  vii.  19.  et  A.  Gell.  xvi.  31. 
et  Pseud.  Ascon.  ad  Cic.  Divin.  3. 
citans,  censores  civem  Romanum 
ex  albo  centuriae  suae  movere  et  in 
aerarios  referre  potuisse  censet,  ita 
ut  ius  sufFragii  omnino  adimeretur ; 
sed  Wachsmuthius  hoc  loco  fretus, 
rem  aliter  fuisse  contendit.  cf.  Niebhr. 
ii.  n.  875.  Wachsmuth.  n.  891. 

7  Esquilinae  sors  exiit]  Unde  Es- 
quilinam  extremo  loco  inter  urbanas 
tribus  habitam  fuisse  existimat  Nie- 
buhrius  iii.  n.  569. 

8  Senatu  remoti]  Vulg.  emoti. 
Bekkerus  moti  reposuit. 

9  Tribuemotil  \ \\\^.  remoti.  Bek- 
kerus  hic  quorjue  moti  legit. 

I  Ad  sarta  tecta  exigenda']  Opera 
publica,  quae  locantur,  ut  intcgra 
pracstenhir.  cf.  supr.  xxix.  37. 


2  Sex  mensium']  Vulgo  liimensis 
legebatur,  quod  haud  dubie  deprava- 
tum  est.  De  quo  Crevierius  haec 
animadvertit  ;  Livium  scilicet  de- 
disse  anni  et  VI.  mensium :  quod 
quum  hoc  modo  scriptum  esset, 
primo  litera  V  in  B  ob  affinitatem 
soni  mutata  est :  unde  aliquis  libra- 
rius  quum  reperiret  bimensium,  ex- 
istimavit  se  facturum  esse  operae  pre- 
tium,  si  corrigeret  bimensis.  Igitur 
quum  censores  intra  anni  et  sex  men- 
sium  spatium,  quo  censura  finiebatur, 
non  potuissent  et  sarta  tecta  exigere, 
et  opera  quae  locassent  probare,  pos- 
tulabant,  ut  exacto  magistratu  pro- 
rogaretur  sibi  tempus,  non  quo  totam 
censurae  vim  tenerent,  sed  cum  po- 
testate  essent  ad  haec,  quae  super- 
erant,  perficienda. 
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statum  alium  ex  regno  formandas  composuissent.     Con-  U.  C.  585. 
sulibus   Pisae    et    Gallia   decretae    cum    binis    legionibus  ^-  ^*  ^^"^' 

squinum  millium  peditum,  et  equitum  quadringenorum. 
Praetorum  sortes  fuere,  Q.  Cassii  urbana,  M'.  luventii 
Thalnae  inter  peregrinos,  Ti.  Claudii  Neronis  Sicilia, 
Cn.  Fulvii  Hispania  citerior,  C.  Licinii  Nervae  ulterior. 
A.  Manlio  Torquato  Sardinia  obvenerat.  Nequiit  ire  in 
provinciam,  ad  res  capitales  quaerendas  ex  senatusconsulto 
retentus. 

De    prodigiis   deinde    nuntiatis    senatus    est   consultus.  Prodigia. 
Aedes  deum  Penatium  ia  Velia  de  coelo  tacta  erat :  et  in 
oppido  Minervio  duae  portae  et  mmn  aliquantum.     Anag- 
niae  terra  pluerat ;  et  Lanuvii  fax  in  coelo  visa  erat;  et 

4  Calatiae  in  publico  agro  M.  Valerius  civis  Romanus  nun- 
tiabat  ex  foco  suo  sanguinem  per  triduum  et  duas  noctes 
manasse.  Ob  id  maxime  decemviri  libros  adirc  iussi,  sup- 
plicationem  in  diem  unum  populo  edixerunt,  et  quinqua- 
ginta  capris  in  foro  sacrificaverunt.  Et  aliorum  prodigi- 
orum  causa  diem  alterum  supplicatio  circa  omnia  pulvinaria 

sfuit,  et  hostiis  maioribus  sacrificatum  est,  et  urbs  lustrata. 
Inde,  quod  ad  honorem  deum  immortalium  pertineret,  de- 
crevit  senatus,  '  Ut,  quoniam  })erduelles  superati,  Perseus 

*  et  Gentius  reges  cum  Macedonia  atque  lllyrico  in  po- 

*  testatc    populi    llomani   essent,    ut,    quanta    dona,    Ap. 

*  Claudio,  M.  Sempronio  consulibus,  ob  devictum  Antio- 
'  chum  regem  data  ad  omnia  pulvinaria  essent,  tanta  Q. 

*  Cassius  et  M'.  luventius  praetorcs  curarent  danda.' 

Legatos   deinde,  quorum   de    sententia  imperatores   L.       17. 
6PauIIus,  L.  Anicius  componerent  rcs,  decrcverunt  decem  Legati  in 
in  Macedoniam,  quinque  in  IIK'ricum.     In  Maccdoniam  t^m^^i  iijL". 
sunt  hi  nominati,  A.  Postumius  Luscus,  C.  Claudius,  ambo  ricum. 
censorii,  C.  Licinius  Crassus,  coUega  in  consulatu  PauIIi ; 
tum  prorogato  impcrio  provinciam  Galliam  habebat.      llis 
consularibus  addidcre   Cn.  Doinitium  Ahcnobarbum,  Ser. 
Cornelium   SuIIam,   Jj.  lunium,   C.  Antistium   Labeonem, 
T.  Numisium    Tarquiniensem,    A.  Tercntium   Varronem. 
In  Illyricum  autem  hi  nomiiiati,  P.  Aelius  Ligus  consularis, 
C.  Ciccreius,  et  Cn.  Bacbius  Tamphilus,  (hic  ])riore  anno. 


3  Qiiinutn  miHium]  Numcruni  ad-  ionis  a  ccnsorihus.  M.  Valcrius,  dc 
didit  Dnikenl)orcliiu.i,  qui  j)ro  i/uad-  quo  hic  agitur,  unus  vidclicet  erat 
nn/7fH/fHi*,  <|uo(l  vulgo  exstat,  c/»/rtrf-  ex  iin  ()ui  alif|unm  j^artcm  huius 
ringenorum  cn\cni\ii\..i:i'.m\tx.\\\\.  },(•>.  publici  agri  conduxcrant.  CiiKV. 

4  Calatiae  in  jiubliro  apro  M.  \'ale-  5  l'rbs  iustrata]  Anil)url)iali  sacro, 
rius  ciris  Homanus  nunliahat  cx  foco  de  quo  ^\\\ir.  xxi.  (\1.  ct  xxii.  60. 
»uo\  Calatia  enit  url)«  Campaniae,  6  Decem  in  Maccdoniam]  At  no- 
cuiusagcr,  (|uemadmodum  ct  Ca])uae,  vem  tantum  nominuntur.  Intercidit 
pubiicusfactusfiierat  populi  Komnni.  unum  nomen,  (|uod  lac.  (ironovius 
Ii  igitur  uger  frucndus  locabutur  co-  suMpicatur  cum.-  (4.  Marcii  riiilippi. 
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U.  C.  585.  Cicereius  multis  ante  annis  practor  fuerat)  P.  Terentius 

A.  C.  167.  Tuscivicanus,  P.  Manilius.     Moniti  deinde  consules  a  Pa- 

tribus,  ut,  quoniam  alterum  ex  his  succedere   C.  Licinio, 

qui  legatus  nominatus  erat,  in  Galliam  oporteret,  primo 

quoque  tempore  provincias  aut  compararent  inter  se,  aut 

sortirentur,  sortiti  sunt.    M.  lunio  Pisae  obvenerunt,  (quem 

prius,  quam  in  provinciam  iret,  legationes,  quae  undique 

Romam  gratulatum  convenerunt,  introducere  in  senatum  7 

placuit)   Q.  Aelio  Gallia.     Ceterum  quanquam  tales  viri 

mitterentur,  quorum  de  consilio  sperari  posset  imperatores 

nihil  indignum  nec  clementia  nec  gravitate  populi  RomaniS 

decreturos  esse,  tamen  in  senatu  quoque  agitata  est  summa 

consiliorum,  ut  inchoata  omnia  legati  ab  domo  ferre  ad  im- 

18.      peratores  possent.     '  Omnium  primum  hberos  esse'  pla- 

S.  C.  de     cebat  '  Macedonas  atque  IUjanos,  ut  omnibus  gentibus  ap- 

nia.'^^  °      '  pareret,  arma  popuH  Romani  non  liberis  servitutem,  sed 

*  contra  servientibus  hbertatem  afferre  ;  ut  et  in  hbertate 

*  gentes  quae   essent,   tutam   eam  sibi  perpetuamque  sub 

*  tutela  popuh  Romani  esse,  et  quae  sub  regibus  viverent, 
'  et  in  praesens  tempus  mitiores  eos  iustioresque  respectu 
'  popuh  Romani  habere  se,  et,  si  quando  bellum  cum  po- 
'  pulo  Romano  regibus  fuisset  suis,  exitum  eius  victoriam 

'  Romanis,   sibi   hbertatem  ahaturum  crederent.     MetaUi  9 
'  quoque  Macedonici,  quod  ingens  vectigal  erat,  locationes- 
'  que  praediorum  rusticorum  tohi'  placebat.     '  Nam  neque 
'  sine  pubhcano  exerceri  posse  ;  et,  ubi  pubhcanus  esset, 
'  ibi  aut  ius  pubhcum  vanum,  aut  hbertatem  sociis  nuUam  i 
'  esse.     Ne  ipsos  quidem  Macedonas  idem  exercere  posse.  2 
'  Ubi  in  medio  praeda  administrantibus  esset,  ibi  nunquam 

*  causas  seditionum  et  certaminis  defore.     Commune  con- 

*  cihum  gentis  esset,  ne  improbum  vulgus  ab  senatu  ali-  3 
'  quando  hbertatem  sahibri  moderatione  datam  ad  hcentiam 

'  pestilentem  traheret.     In  quattuor  regiones  describi  Ma- 

7  Conveneriint']  Convenerant,  ex  i  Ibi  aut  ius  publicum  va^ium'] 
emendatione  Dukeri,  reposuit  Bek-  Ubi  publicanus  est,  alterutrum  aeci- 
ker.  dere  necesse  est.   Aut  remissius  agere 

8  Populi  Ro7nam'\  Has  voces  ad-  publicani  iubebuntur:  tunc  ius  pub- 
didit  Sigonius.  licum  vanum  erit,  id  est,  ex  iure  illo 

9  Metalli  guoque  Macedonici]  Dii-  publico,  vel  metalli,  vel  portorii, 
bium  esse  potest,  utrum  haec  verba  nihil  aut  perpauUulum  pecuniae  re- 
referenda  sint  ad  vectigal,  an  ad  lo-  cipietur.  Aut  publicanus  rigide  et 
cationes.  Posterius  magis  placet.  districte  aget :  tunc  libertas  sociis 
Quid  sint  hoc  loco  locationes  prae-  nulla  erit.  Crev, 

diorum  rusticorum,  haud    facile  de-  2  Idem    exercere    posse]    Id    pro 

finire  possumus.     Fortasse  hoc  intel-  idem  mavult  Crevierius. 

ligendum  est  de  praediis,  quae  pro-  3  Gentis     esset]     Gentis     nullum 

prium  essent  regum  Macedonicorum  esset  Crevierius   et   Drakenborchius, 

patrimonium,  qu.ae  quum  locarentur  auctore  Sigonio,  reponendum  censent, 

a  regibus,  a  Romanis  vel  venduntur,  quorum  ille  consilium  pro  concilium 

vel  donantur.  Ckev.  legendum  suadet. 


1 
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'cedoniam,  ut  siium  quaequc  concilium  habcret,'  placuit ;  U.  C.  585. 

4'et  dimidium  tributi,  quara  quod  regibus  ferre  soliti  erant, -'^-  ^-  '^7- 
*populo   llomano  pendere.'     Similia  his  et   in   lU^Ticum 
mandata.     (vCtera  ipsis  imperatoribus  lcgatisquc  reUcta,  in 
quibus  praesens   tractatio  rerum   certiora  subiectura  erat 
consiUa. 

Inter  mukas  regum  gentiumque  et  populorum  lcgationes  19, 
Attahis,  frater  regis  Eumenis,  maxinie  convertit  in  se  om-Attalus 
nium  oculos  animosque.     Exccptus  cnim   est  ab  his,  qui^^"™'**^- 

ssimul  co  beUo  miUtaverunt,  haud  pauUo  benignius,  quam 
si  ipse  rex  Eumencs  vcnissct.  Adduxerant  eum  duae  in 
speciem  honeslae  res :  una,  gratuhitio,  conveniens  in  ea 
victoria,  quam  ipse  adiuvisset :  ahera,  qucrimonia  GaUici 

6tumuhus,  acceptaequc  cladis,  qua  regnum  in  dubium  ad- 
ductum    esset.      Suberat    et    secreta   spes   honorum  prae- 

7  miorumque  ab  scnatu,  quae  vix  sah'a  pietate  eius  contin- 
gere  poterant.  Erant  enim  quidam  Romanorum  quoque 
non  boni  auctores,  qui  spe  cupiditatem  eius  eUcerent : 
'  Eam  opinionem  de  Attalo  et  Eiuncne  llomae  esse,  tan- 

*  quam  de  ahero  Komanis  ccrto  amico,  ahero  nec  llomanis, 
'nec  Persi  fido  socio.  Itaque  vix  statui  posse,  utrum, 
*quae  pro  se,  an,  quae  contra  fratrem  petiturus  esset,  ab 

*  senatu  magis  impetrabiUa  forent :  adeo  universos  omnia 

8 '  ct  huic  tribucrc,  et  iUi  vero  ncgare.'  Eorum  hominimi,  Attali  spes 
ut  rcs  docuit,  Attahis  erat,  qui,  quantum  spes  spopondisset,  priivae. 
cupcrent,  ni  unius  amici  ])rudens  monitio  vehiti  frenos 
animo  cius,  gestienti  sccundis  rebus,  imposuisset.  Stratius 
cum  eo  fuit  medicus,  ad  id  ipsum  a  non  securo  Eumcne 
Ilomam  missus,  speculator  rerum,  (|uac  a  fratrc  agerentur, 
monitorfiue  fidus,  si  decedi  fidc  vidisset.  Is,  ad  occupatas 
iam  aures  soUicitatumque  iam  animum  quum  venisset,  ag- 

9gressus  tempcstivis  temporibus  rem  pro])e  })rohipsam  resti- 
tuit,  '  AUis  aUa  regna  crcvissc  rebus,'  diccndo  :   '  regnum  Castigantur 
*eorum  novinu,  nuUis  vctustis  fundatum  opibus,  fraterna  ^  ^'""atio. 

*  stare  concordia :  quod  unus  nomen  regium  et  praecipuiun 
'  capitis  insigne   gerat,  omnes  fratres  regncnt.      Attalum 

*  vero,  ([uia  actatc  proximus  sit,  quis  non  ])ro  rcgc  habcat? 
'  ne(]ue  eo  solum,  (juia  lanlas  j)raesentcs  cius  oj)Cs  ccrnat, 

*  sed  (|uod  haud  ambiguum  ])ro])ediem  rcgnaturum  eum 

4  Quam     f/uoH]      Coniiinctioncni  hnhuit,  e  manu  Walcliii  j^rovenit. 
t/uom    dcicndani    ccnsent    Gronovius  7  l'ictatc  eins  coiitiiu/rrc]  Ki  pro 
et  Crevieriiis.     Dimidium,  (/luxt  s\\\n.  cim*,  auctore  Crevicrio,  repobuit  Bck- 
xxxiv.  iQ.  ct  infr.  if>.  ct  29.  occurrit.  ker. 

5  Militiivprnnt  \    MiHturcrnnt  re-  8    Vero  tiefjare]    Vero  hic  cum  em- 
poKuit  Bckkcr.  phiini  i|UH(iHm  afKmiatur. 

d  Arrcjitiiri/uc    r/iifiiii]     Ilaec   op-  9   'l'riiijirstiris  triiipnriliun]  Scrtiio- 

timn  emcndatio  \txit  adrrrtan/uc  iiln-  tiilins  (ironitviu!)  coniccit,  probnntc 
diM,  quod  Crcvieriua  pro  couclamato     Drukcuborcliio  ct  Crcvicrio. 
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U.  C.  585. '  infirmitate  aetateque  Eiimenis  esset,  nuUam  stlrpem  li- 
•^' ^' '^7- '  berum   habentis:'   (necdum    enim    agnoverat    eum,    qui  i 
postea    regnavit).     '  Quid    attinere   vim    afferre    rei,    sua 

*  sponte  ad  eum  mox  venturae  ?     Accessisse  etiam  novam 

*  tempestatem  regno  tumultus  Gallici,  cui  vix  consensu  et 

*  concordia  regum  resisti  queat.     Si  vero  ad  externum  bel- 

*  lum  domestica  seditio  adiiciatur,   sisti   non   posse ;    nec  2 

*  aliud  eum,  quam,  ne  frater  in  regno  moriatur :  sibi  ipsi 

*  spem  propinquam  regni  erepturum.     Si  utraque  gloriosa 

*  res  esset,  et  servasse  fi'atri  regnum,  et  eripuisse  ;  servati 

*  tamen  regni,  quae  iuncta  pietati  sit,  potiorem  laudem 
'  fuisse.  Sed  enimvero  quum  detestabilis  altera  res  et 
'  proxima  parricidio  sit,  quid  ad  deliberationem  dubii  su- 
'  peresse  ?  Utrura  enim  partem  regni  petiturum  esse,  an 
'  totum  erepturum  ?  Si  partem  ;  ambo  infirmos,  distractis 
'  viribus,  et  omnibus  iniuriis  probrisque  obnoxios  fore  :    si 

*  totum ;   privatumne  ergo  maiorem   frati'em,  an  exsulem 

*  illa   aetate,   illa   corporis   infirmitate,    ad    ultimum    mori  3 
'  iussurum  ?     Egregiura  enim,  ut  fabulis  traditus  impiorum 

'  fratrum  eventus  taceatur,  Persei  exitum  videri,  qui  ex 
'  fraterna  caede  raptum  diadema  in  templo  Samothracum, 
'  vekit    praesentibus    diis    exigentibus    poenas,    ad   pedes 

*  victoris  hostis  prostratus  posuerit.  Eos  ipsos,  qui,  non 
'  illi  amici,  sed  Euraeni  infesti,  stimulent  eum,  pietatem 
'  constantiamque  laudaturos,   si   fidem   ad  ultimura   fratri 

20.  '  praestitisset.'  Haec  plus  valuere  in  Attali  animo.  Itaque 
Stratio  ol>  introductus  in  senatura,  gratulatus  victoriara  est,  et  sua 
AttaluT*  merita  eo  bello  fratrisque,  si  qua  erant,  et  Gallorura  de- 
fectionem,  quae  nuper  ingenti  raotu  facta  erat,  exposuit. 
Petiit,  ut  legatos  mitteret  ad  eos,  quorum  auctoritate  ab 
arrais  avocarentur.  His  pro  regni  utiHtate  editis  raandatis, 
Aenum  sibi  et  Maroneam  petiit.  Ita  destituta  eorura  spe, 
qui,  fratre  accusato,  partitionera  regni  petiturura  credide- 
rant,  curiam  excessit.  Ut  raro  alias  quisquam,  rex  autl 
privatus,  tanto  favore  tantoque  oranium  assensu  est  auditus ; 
omnibus  honoribus  rauneribusque,  et  praesens  est  cultus, 
et  profiscentem  prosecuti  sunt.  6 

I  Eum,  qui  postea  regnavW^  Atta-  exponendum  censentes. 
lam   Philometora,  qui  regnavit   post         4  Curiam    excessif^     Quemadmo- 

hunc    Attalum    patruum    suum,    et  dum  supr.  ii.  37.  M<M>-6e»i  ea-cederen^ 

herede    populo     Romano     decesait.  Vulgo  curia  legitur,  sed  prima  editio 

Crev.  curiam  exhibet,  teste  Gronovio. 

■2  Nec  aliud  ewm]  Effecturum  sub-         5   Ut  raro  a/ias^    Particulam    tit, 

intelligit  Crevier.  forte  natam  ex  ultimis  literis  prae- 

3  Ad  ultimum']  A  n  ■ultimum  \\x\go  cedentis  vocis  e j?ces«i<,  Gronovio  auc- 

legitur,  quod  Crevierius  et  Douiatius  tore,  delendam  censent   Crevier.    et 

tuentur,  ultimum   tanquam    ad  ulti-  Bekker. 

mum,  quemadmodum  supr.  xxxv.  85.         6  Proficiscentem   prosecttti    stmtl 

x\.  ^8.  summum  tanqn&m  ad  summtim,  Hic  operae  jjretium  est  supplere  ea 
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Inter  multas  Asiae  Graeciaeque  legationcs  Rhodiorum  u.  c.  =,Sii. 
maxime  legati  civitatem  converterunt.     Nam  quum  primo  ^-  ^:  '^i'- 
in  veste  candida  visi  cssent,  quod  et  gratulantes  decebat,  ruiu  lcgati. 
et,  si  sordidam  vestem  habuisscnt,  higentium  Persei  casum 
praeberc  speciem  poterant ;  postquam  consuUi  ab  M.  lunio 
consule  Patres,  stantibus  in  comitio  legatis,  an  locum,  lautia, 
senatumque  darent,  nullum  hospitale  ius  in  iis  servandum 
censuerunt ;  egressus  c  curia  consul,  quum  Rhodii,  gratu-  Malc  cx- 
latum  sc  de  victoria  purgatumque  civitatis  crimina  dicentes  ^epti. 
venisse,  petissent,  ut  senatus  silii  daretur,  pronuntiat :   '  So- 
'  ciis  et  amicis  et  aha  comiter  atque  hospitahter  praestare 
'  Romanos,  et  senatum  dare  consuesse :   Rhodios  non  ita 

7'mcritos  co  bello,  ut  amicorum  sociorumquc  numero  ha- 
'  bendi  sint.'     Ilis  auditis,  prostravcrunt  se  omncs  humi, 
consulemque   et  cunctos,   qui   aderant,   orantes,   ne   nova 
falsaque  crimina  plus  obesse  Rhodiis  acquum  censerent, 
quam  antiqua  incrita,  quorum  ipsi  tcstes  essent.     Extcm- 
plo,  veste  sordida  sumpta,  domos  principum  cum  precibus 
ac    lacrimis    circumibant,  orantes,    ut   prius    cognoscerent 
causam,  quam  condemnarent.     M'.  luventius  Thalna  prac-      21. 
tor,  cuius  inter  civcs  et  peregrinos  iurisdictio  crat,  popu- 
lum  adversus  Rhodios   incitabat:  rogationemcpic  promuI-Thalnac 
gavcrat,  'Ut  Rhodiis  bellum  indiceretur:  et  ex  magistra- ^"8''^*"' 
'  tibus  eius  anni  deligerent,  qui  ad  id  bellum  cum  classe  jj^oJio,^ 
'  mittcretur,'  se  cum  sperans  futurum  esse.      Iluic  actioni 
M.  Antouius  et  M.  Pomponius  tribuni  plcbis  adversaban- 
tur.     Scd  et  praetor  novo  maloquc  excmplo  rcm  iugrcssus 
erat,  quod,  antc  non  consulto  scnatu,  uon  consulibus  cer- 
tioribus   fficlis,  de  sua  unius  sententia  rogationem   ferret, 
'  Vellcnt,  iubcrcntne,  Rhodiis  bcHum  indici?'  cjuum  antca 

Sscmper  prius  senatus  de  bcllo  consullus  essct,  dciudc  cx 

cx  Poljbio  quac  Livius,  quum  cctcra  modo  de  ca  loquitur  Graccus  scriptor, 

cx    eo   cxscribcrct,  oniisit,  scu    quia  quamvis  rcni  clarc  non  cxplicct,  satis 

falsa  putabat,  scu  quia  Uoinanis  pa-  intlicat  ca  mandata   lcj^^iitis  data,  cx 

rum  dccora,  nimiuni  indulncns  cacco  quibus    potius    contirmarcntur    Cial- 

in    patriam    amori,    noluit    }iistoriae  lorum  animi  ad   bcllum,  (luani    Ku- 

Huac  inscrerc.     Tradit  crgo  Polybius,  mcni  ct  Attalo  conciiiarcntur.     Idem 

legat.  93.  Acnum  ct  Maroncam  primo  suspicari  pos.sumus  cx  ipso  Livio  infr. 

conccssas   csse    Attalo,    ct   dccretam  34.  Ckf.v. 

le){ationcm    ad    (lallos,    ct    omnilius  7    Sf>ciorinn<iitc\     Sociornm     vulgo 

honoribus  muncribusquc  cum  magni-  Icgitur,   pro  (juo  .ioriorumvc  rcponit 

ficc  cultum  cssc,  quia  spenibant  Pa-  Oronovius. 

tres  itcrum   illum  aditurum  ad  cos,  8  /C.v    nurlnritate    /'atrnm]      Has 

postulaturumque  ut  rcnnuni   Eumc-  voccs   addidit    Krevssigius,  sequcnte 

nia  secum  dividcrctur.  (-iuac  ubi  spes  Bekkerci.     Scd  supr.  vi.  11.  quando 

eo«  frustrata  cst,  tum  vero  eos,  quum  Patres,  ut  ad    populum   fcrrctur   dc 

ctiamnum  csset  in  Italia  Attalus,  11-  bcllo   Vclitcrnis   indiccndo,  dccrcve- 

beras  esse  iussissc  Acnum   ct   Maro-  nint,  »cr\)nt  uit^lcr  /at  iin  ad  pnpuluni 

ncam  urbcs,  promissionis  factac  At-  fuissc,  omissis  vocibus  rr  nuctoritate 

talo  oblitofl.      I'ractcrea   misisse  qui-  1'ntrum. 
dcm  lcgationcm  nd  CtAllo».    Scd  quo- 

VOI,.  IV.  O 
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U.  C.  585.  auctoritate  Patrum  ad  populum  latum ;  et  tribuni  plebis, 
A.  C.  167.  qyyjjj  jta  traditum  esset,  ne  quis  prius  intercederet  legi, 
quam  privatis  suadendi  dissuadendique  legem  potestas  facta 
esset;  eoque  persaepe  evenissct,  ut  et,  qui  non  professi 
essent  se  intercessuros,  animadversis  vitiis  legis  ex  oratione  9 
dissuadentium,  intercederent ;  et,  qui  ad  intercedendum 
venissent,  desisterent,  victi  auctoritatibus  suadentium  le- 
gem.  Tum  inter  praetorem  tribunosque  omnia  intem- 
pestive  agendi  certamen  erat.  Tribuni  festinationem  prae- 
toris  ante  tempus  intercedendo,  [quum  damnarent,  imita-  i 
bantur.  Hoc  tamen  intercessioni  suae  praetendebant,]  in 
adventum  im[peratoris  et  decem  legatorum  ex  Macedonia, 
qui,  re  diligentissime  ex  literis  tabulisque  perpensa,  certo 
indicaturi  essent,  quo  quaeque  civitas  in  Persea  Romanosve 
animo  fuisset,  totam  de  Rhodiis  consultationem  reiici  opus 
esse.  Sed  quum  nihilo  minus  praetor  propositum  urgeret, 
eo  res  processit,  ut  Antonius  tribunus,  productis  ad  popu-  2 
lum  legatis,  procedentem  contra  Thalnam  et  dicere  inci- 
pientem  de  Rostris  detraheret,  Rhodiisque  concionem 
praeberet.  Ceterum,  etsi  praecipitem  ac  fervidum  prae- 
toris  conatum  par  tribuni  pervicacia  discusserat,  nondum 
tamen  cura  decesserat  Rhodiorum  animis.  Patres  enim 
erant  infensissimi :  ut  iraminenti  malo  levati  magis  in  prae- 
sens  Rhodii,  quam  omnino  Hberati  essent.  Igitur  quum 
diu  multumque  precantibus  tandem  senatus  datus  esset ; 
introducti  a  consule,  primo  prostratis  humi  corporibus  diu 
flentes  iacuerunt:  deinde,  quum  excitatos  consul  dicere 
iussisset,  Astymedes,  quam  maxime  composito  ad  commo- 
vendam  miserationem  habitu,  in  hunc  modum  verba  fecit. 

'Hic  luctus  et  squalor  paullo  ante  florentium  amicitia 
Westra  sociorum,  Patres  conscripti,  non  potest  non  esse 

*  etiam  iratis  miserabihs.     At  quanto  iustior  vestras  mentes 

*  subibit  miseratio,  si  cogitare  volueritis,  quam  dura  condi- 

*  tione  causam  hic  apud  vos  prope  iam  damnatae  civitatis 
^agamus?  Ceteri  rei  fiunt,  antequam  damnentur :  nec 
'prius  luunt  suppHcia,  quam  de  culpa  constet.  Rhodii]  *  * 
'est,  peccaverimusne,  adhuc  dubium  est:  poenas,  igno-3 
'minias  omnes  iam  patimur.  Antea,  Carthaginiensibus 
*victis,  Phihppo,  Antiocho  superatis,  quum  Romam  venis- 


22. 

Oratio 
Rhodio- 
rum  in  se- 
iiatu. 


9  Ex  oralione]  Ita  Gronovius 
pro  vulg.  raiione. 

I  Ante  tempus  intercedendo']  Ex- 
ciderunt  pauca,  quae  ad  rem  Rho- 
diorum,  de  quibus  loquitur,  pcrtine- 
bant.  Exciderunt  etiani  prima  vcrba 
orationis  Rhodiorum,  quam  pro  sc 
dixerunt  in  senatu.  Huius  autcm 
orationis  capita  una  cum  sententiis 
quibusdam  orationis  eius  quam  dixit 


Cato  pro  Rhodiis,  exstant  apud  A. 
Gell.  vii.  3.  Catonianae  autem  ora- 
tionis    post    etiam    meminit    Livius. 

SlGOX. 

2  Antonius   tribu7ins]    cf.    Polvb. 

XXX.  4. 

3  Peccaverinmsne'\  Exstat  hic 
locus  iisdem  fere  verbis  in  Dionys. 
Exc.  Vat.  xxxi.  4. 
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scmiis,  cx  publico  hospitio  in  curiam  gralulatiun  vohis,  u.  C.  585. 
Patrcs  conscripti,  ex  curia  in  Capitohum  ad  dcos  vcstros  A.  C.  167. 
dona  ferentes ;  nunc  ex  sordido  deversorio,  vix  merccdc 
rccepti,  ac  prope  hostium  morc  cxtra  urbcm  manere  iussi, 
in  hoc  squalorc  vcnimus  in  curiam  Romanam  Rhodii, 
quos  provinciis  nupcr  Lycia  atque  Caria,  quos  pracmiis 
atque  honoribus  amphssimis  donastis.  Et  Maccdonas  II- 
lyriosque  hbcros  esse,  ut  audinms,  iubctis,  quum  scrvie- 
rint,  antequam  vobiscum  beHarent :  (ncc  cuiusquam  for- 
tunac  invidcmus,  imo  agnoscimus  clementiam  popuh  Ro- 
mani)  Rhodios,  qui  nihil  ahud  quam  quievcrunt  hoc  bello, 
hostcs  cx  sociis  facturi  cstis  ?  Certe  quidem  vos  estis 
Romani,  qui  idco  fchcia  beHa  vcstra  csse,  quia  iusta  sint, 
prac  vobis  fcrtis;  nec  tam  exitu  eorum,  quod  vincatis, 
quam  principiis,  quod  non  sine  causa  susci]>iatis,  glori- 
amini.  Messana  in  ISiciha  oppugnata  Carthaginicnses, 
Athenac  oppugnatac  ct  Graecia  in  scrvitutcm  pctita,  et 
adiutus  Ilannibal  pecunia,  auxihis,  Phihppum  hostem  fe- 
ccrunt.  Antiochus  ipse,  uhro  ab  Aetohs  hostibus  vcstris 
arccssitus,  ex  Asia  classe  in  Graeciam  traiecit;  Deme- 
triadc,  ct  Chalcide,  ct  saku  Thcrmopyh\rum  occupato,  de 
posscssione  impcrii  vos  dciicere  conatus,  Cum  Perseo 
socii  vestri  oppugnati,  ahi  intcrfccti  rcguh  principes(juc 
gentium  aut  populorum,  causa  bclh  vobis  fucrc.  Qucm 
tandem  tituhmi  nostra  calamitas  habitura  cst,  si  pcrituri 
sumus  ?  Nondum  scgrego  civitatis  causam  a  Polyarato 
ct  Dinonc,  civibus  nostris,  ct  iis,  quos,  ut  tradcrenuis  vo- 
bis,  adduximus.  Si  omnes  Rhodii  aeque  noxii  cssennis, 
quod  nostrum  in  hoc  bcHo  crimen  cssct?  Persei  ])artibus 
favimus  ;  ct,  qucmadmodum  Antiochi  Phih{i])ique  bcllo 
))ro  vobis  adversus  regcs,  sic  nunc  pro  rcgc  advcrsus  vos 
stetimus.  Qucmadmodum  soleamus  socios  iuvarc,  ct  (juam 
impigre  caj^cssere  bcHa,  C.  Livium,  L.  Aemilium  Rcgil- 
lum  intcrrogatc,  (|ui  classibus  vcstris  in  Asia  jiracfucnuit. 
Nunquam  vcstrae  navcs  ]iugnavcrc  sinc  nobis:  nostra 
classc  pugnaviinus  scmcl  ad  Samum,  itcrum  in  Pamphyha 
advcrsus  Ilannibalcm  im])eratorcm.  Quac  victoria  nobis 
co  gloriosior  cst,  (juod,  quum  ad  Samum  mtignam  partcm 


4  Dnnn   /ercnlcn^     Deduccbamnr  a  civitatc  ail  Polycrattim  ct  Dinnneni, 
intclli>;it  Crcvicriiis.  principcs  civitatis,  transfcrrc.  cf.  supr. 

5  <iucm    taHiliin     lilu/um]     Qiiac  xlii.  23.  ct  2<).   1'olylj.  xxx.  8.  ct  9. 
tandcni   pr.ictcndi   jiotcrit   causn  sivc  7  C  Liviuvi]    Pcrizonius   incuriac 
culpa,  ft  (jua,  »i  pcrituri  Buniun,  caia-  nostruni    nrgucre    videtur,    quod    C. 
niitjw  noatm  rc|)ctcnda  vidcliilur.  cf.  Livius  iam  mortuu-i  fiicrit.    Scd  Dra 
nupr.  xxxvii.  54.  r/iu-in  litulum  jirui:-  kcnliorcliius  duos  ftiis.->c  (,'.  Livios  Ka 
trnderili.i.    Dokr,  liiiatorcs,    (|uonini    allcr    .•idliuc    hii- 

6  Xouilum    Mef/ref/n   civitatin    ruii-  perstcs  fucrit,  copioso  ad  liuiic  locuni 
*am]  Nonduni  cupit»  omncm  culpam  proltat. 
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navium  adversa  pugna  et  egregiam  iuventutem  amisisse- 
mus,  ne  tanta  quidem  clade  tcrriti,  iterum  ausi  sumus 
regiae  classi  ex  Syria  vcnienti  obviam  ire.  Haec  non 
gloriandi  causa  retuli,  (ncque  enim  ea  nunc  nostra  est 
fortuna)  sed  ut  admonerem,  quemadmodum  adiuvare  so- 
cios  solerent  llliodii.  Praemia,  Philippo  et  Antiocho 
devictis,  amplissima  accepimus  a  vobis.  Si,  quae  vestra 
nunc  est  fortuna  deum  benignitate  et  virtute  vestra,  ea 
Persei  fuisset,  et  praemia  petitum  ad  victorem  regem  ve- 
nissemus  in  Macedoniam,  quid  tandem  diceremus?  Pecu- 
ninane  a  nobis  adiutum,  an  frumento?  auxiliis  terrestribus, 
an  navalibus?  quod  praesidium  tcnuisse  nos?  ubi  pu- 
gnasse  aut  sub  iliius  ducibus,  aut  per  nos  ipsos?  Si  quae- 
reret,  ubi  miles  noster,  ubi  navis  intra  praesidia  sua  fuis- 
set ;  quid  respondercmus  ?  Causam  fortasse  diceremus 
apud  victorem,  quemadmodum  apud  vos  dicimus.  Hoc 
enim  legatos  utroque  de  pace  mittendo  consecuti  sumus, 
ut  ne  ab  utraque  parte  gratiam  iniremus;  ab  altera  etiams 
crimen  et  pcriculum  esset.  Quanquam  Perseus  vere 
obiiceret,  id  quod  vos  non  potestis,  Patres  conscripti,  nos 
principio  bclli  misisse  ad  vos  legatos,  qui  poUicerentur 
vobis,  quae  ad  bcllum  opus  essent ;  navalibus,  armis,  iu-  9 
ventute  nostra,  sicut  prioribus  bellis,  ad  omnia  paratos 
fore.  Ne  praestaremus,  per  vos  stetit,  qui  de  quacunque 
causa  tum  aspernati  nostra  auxilia  estis.  Neque  fecimus 
igitur  quicquam  tanquam  hostes,  neque  bonorum  sociorum 
defuimus  officio ;  sed  a  vobis  prohibiti  praestare  fuimus. 
Quid  igitur  ?  nihihie  factum  ncque  dictum  est  in  civitate 
vestra,  Rhodii,  quod  nolletis,  quo  merito  offenderetur 
popuhis  Romanus?  Hic  iam  non,  quod  factum  est,  de- 
fensurus  sum,  (non  adeo  insanio)  sed  publicam  causam  a 
privatorum  culpa  segregaturus.  Nulla  cnim  est  civitas, 
quae  non  ct  improbos  civcs  ahquando,  et  imperitam  mul- 
titudinem  scmper  habeat.  Etiam  apud  vos  fuisse  audivi, 
qui  assentando  muhitudini  grassarentur:  et  secessisse  ah- 
quando  a  vobis  plebem,  nec  in  potestate  vestra  rempubh- 
cam  fuisse.  Si  hoc  in  hac  tam  bene  morata  civitate  acci- 
dere  potuit,  mirari  quisquam  potest,  aliquos  fuisse  apud 
nos,  qui,  rcgis  amicitiam  petentcs,  plcbcm  nostram  consi- 
His  depravarent?  qui  tamen  nihil  uhra  vahierunt,  quam 
ut  in  officio  ccssarcmus.  Non  utique  ]n'aetcribo  id,  quod 
gravissimum   est   in    hoc    bcho   crimen    civitatis    nostrae. 

8   Ut  ne  ah  iitraque  partel    Gro-         9    ICavalH/us,    arniis]     Gronovius 

novius  iit  ah  neulra  parte  legenilum  navihiis  pro  navalibiis  reponit,  C|uem 

censet,    ut    legatus    Rhodius    dicat,  secutus  cst  Bekker.     Ficri  potest  ut 

cives  suos  neque  a  Ronianis  neque  a  navaita  llhodiorum,  in   quibus  Ro- 

Perseo  gratiam  inisse.     Ne  ab  titra  manae  naves  reficcrentur,  hic  intcl- 

fjuidem  parte  Bekker.  reposiiit.  ligantur. 
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Lcgatos  eodem  tempore  ct  ad  vos,  ct  atl  Pcrsca  de  pacc  U.  C.  5^5. 
misimus:  quod  infclix  consilium  furiosus,  ut  postca  au- ■^"  ^"  '^^* 
divimus,  orator  stultissimum  fccit:  qnem  sic  locutum  con- 
stat,  tanquam  C.  Popillius  legatus  Romanus,  qucm  ad 
summovcndos  a  bello  Antiochum  et  Ptolemaeum  regcs 
misistis,  loqucrctur.  Scd  tamen  ea,  sive  superbia  sive 
stultitia  appellanda  cst,  eadem,  cjuac  a])ud  vos,  et  apud 
Persea  fuit.  Tam  civitatium,  quam  singulorum  hominum 
mores  sunt :  gentcs  quoquc  aliac  iracundae,  aliae  audaces, 
quaedam  timidae :  in  vinum,  in  Vcncrcm  ])roniores  aliae 
sunt.  Athcnicnsium  popukuii  fama  cst  cclcrcm  ct  supra 
vires  audaccm  esse  ad  conandum :  Lacedacmoniorum 
cunctatorem,  et  vix  in  ea,  quibus  fidit,  ingredicntem.  Non 
ncgaverim,  et  totam  Asiae  regioncm  inaniora  parcre  in- 
gcnia,  et  nostrorum  tumidiorcm  scrmoncm  essc,  quod  cx- 
ccllcre  inter  finitimas  civitatcs  vidcamur;  et  id  ipsum  non 
tam  viribus  nostris,  quam  vestris  honoribus  ac  iudiciis. 
kSatis  quidem  et  tunc  in  pracscntia  castigata  illa  legatio 
erat,  cum  tam  tristi  rcsponso  vestro  dimissa.  Si  tum  pa- 
rum  ignominiae  pensum  est,  haec  certe  tam  miserabiUs  ac 
supjilcx  legatio  etiam  insolentioris,  quam  illa  fuit,  lega- 
tionis  satis  magnum  ])iacukim  esset.  Su})erbiam,  verbo- 
rum  })racscrtim,  iracundi  odcrunt,  ])rudentes  irrident;  uti- 
(juc  si  inferioris  adversus  su])eriorcm  cst :  ca])itak  ])oena 
nenio  unquam  dignam  iudicavit.  Id  cnimvcro  ])ericuium 
crat,  ne  Romanos  llhodii  contemnerent.  Etiam  dcos 
aliqui  vcrbis  fcrocioribus  incrc])ant,  ncc  ol)  id  (jucmquam 
fuhninc  ictuin  au(hmus.  Quid  igitur  su])crat,  (juod  ])ur-  24. 
gcmus,  si  ncc  factum  hostilc  ulkun  nostrum  cst,  ct  vcrba 
tumi(Hora  k^gati  otrcnsione  aurium  non  ])crnicicm  civitatis 
mcrucrunt?  Vokuitatis  nostrac  tacitac  vclut  htcm  acsii- 
mari  vestris  inter  vos  sermonibus  audio,  Patrcs  conscri])ti : 
favisse  nos  rcgi,  ct  illum  vincere  makiisse ;  idco  bello  ])cr- 
sc(juendos  csse  credunt.  Aki  vestrum,  vokiisse  (juidem 
nos  hoc,  non  tamcn  ob  id  belio  ])crsc(jucn(k)s  esse :  neque 
moribus,  ncquc  Icgibus  uUius  civitatis  ita  com])aratum 
cssc,  ut,  si  (jui  vcUct  inimicum  })crirc,  si  nihil  fcccrit,  (juo 
id  fiat,  ca})itis  danuictur.     Ilis,  (jui  nos  })oena,  non  cri- 


I   Id    eiiimvrro    periculum    eral]         4  Si  qui  vrllel]   Si  quis  vulgo  lc- 

Ilaec  ininicc  dlcta  Mint.  Ha^^cii.  pitur.      Utra    lectio    lioc    loco    priio- 

3    \'oliintii(is  noflrtie  Ificilue]    Oc-  fercnda     »it,     Drakciil)orcliiu.s      pro 

cultac  voluntati»  nontrno  ;   naui  inm  ccrto  afliniiarc  »0  non  auderc  dicit, 

apcrtis  vcrliis   KJiodii   <Icclaravcraiit,  licct   Hurinaunu  ad  1'liacdr.  i.  13.  6. 

1'croco  BC' favcre.   Pkuizon.  as.sentiatur,    *' vclerc»    ccrtos    fuissc 

i    Velut  litem  aestiiiiari]    Kxpcn-  ekgiiiitiae  siiae,  ct  ulii  qui,  ubi  i/uis 

•lcrc  <|unm    niiilctaiii    piicnauive   vd-  pnic.Htnrct,  iimi  fuiNce  doct<i!<,  licct  no» 

luiitasmuln  increatur.  cf.iuipr. xx.wiii.  i-ac|H-    iii    lii.s   lluctiicniu.s.'"   <-f.  oupr. 

55.  xxix.  21.  41  ijui  fkiiiinium. 
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U.  C.  585. '  mine,  liberant,  gratiam  quidem  habemus :  ipsi  nobis  hanc 
A.  C.  167.  <  (licimus  legem :  si  omnes  voluimus,  quod  arguimur,  non 
'  distinguimus  voluntatem  a  facto :  omnes  plectamur.  Si 
*ahi  principum  nostrorum  vobis,  ahi  regi  faverunt ;  non 
*postulo,  ut  propter  nos,  qui  partium  vestrarum  fuimus, 
'regis  fautores  salvi  sint:  ilhid  deprecor,  ne  nos  propter 

*  illos  perearaus.     Non  cstis  vos  illis  infestiores,  quam  civi- 
'tas  ipsa;  et  hoc  qui  sciebant,  plerique  eorum  aut  profu-5 
'  gerunt,   aut   mortem  sibi  consciverunt :    ahi,   damnati  a 

'  nobis,  in  potestate  vcstra  erunt,  Patres  conscripti.  Ceteri 
'  Rhodii,  sicut  gratiam  nullam  meriti  hoc  bello,  ita  ne  poe- 
'nam  quidem  sumus.  Priorum  nostrorum  beneflictorum 
'  cumulus  hoc,  quod  nunc  ccssatum  in  officio  est,  expleat. 
'  Cum  tribus  rcgibus  gessistis  bella  per  hos  annos.  Ne 
'j)his  obsit  nobis,  quod  uno  bello  cessavimus,  quam  quod6 
'duobus  belhs  pro  vobis  pugnavimus.  PhiHppum,  Antio- 
'  chum,  Persea,  tanquam  tres  scntentias,  ponite.    Duae  nos 

*  absolvunt :   una  autcm  dubia  est,  ut  gravior  sit.     Ilh  de  g 
'  nobis  si  iudicarent,  damnati  essemus.     Vos  iudicate,  Pa- 

'  tres  conscripti,  sit  Rhodus  in  terris,  an  funditus  deleatur. 
'  Non  cnim  de  bello  dehberatis,  Patres  conscripti,  quod  in- 
'  ferre  potestis,  gerere  non  potestis ;  quum  nemo  Rhodio- 
'  rum  arma  adversus  vos  laturus  sit.  Si  perseverabitis  in 
'ira,  tempus  a  vobis  petemus,  quo  hanc  funestam  legatio- 
'nem  domum  rcferamus:  omnia  libera  capita,  quicquid 
'  Rhodiorum  virorum,  fcminarum  cst,  cum  omni  pecunia 
'  nostra  naves  consccndemus :  ac,  rchctis  penatibus  pubhcis 
'  privatisquc,  Romam  vcniemus  :  et,  omni  auro  et  argento, 
'  quicquid  pubhci,  quicquid  priyati  est,  in  comitio,  in  vesti- 
'bulo  curiae  vcstrae,  cumulato, corpora nostra coniugumque 
•'ac  hbcrorum  vestrae  potestati  permittemus,  hic  passuri, 
*,quodcunque  patiendum  erit.  Procul  ab  ocuhs  nostris  urbs 
i  nostra  diripiatur,  inccndatur.  Hostcs  Rhodios  csse,  Ro- 
*mani  iudicare  possunt :  est  taraen  et  nostruni  alI(juod  dc 
'nobis  iudicium,  quo  nunquara  iudicabimus  nos  vcstroso 
'  hostes :  nec  quicquam  hostile,  etiam  si  omnia  patiemur, 
'  faciemus.' 

5  Ei  hoc  c/iti  sciebant'\  Quia  auc-  tantum  abest,  ut  gravior  sit  legat. 
tore  Perizonio  reposuit  Bckker.  Haud  scio  an,  si  forte  locus  mancus 

6  Quam  rjuod}  Una  vox  excidisse,  sit,  reponendum  suadeam  una  autem 
ac  legendum  videtur,  fjuam  prosit,  dubia  est,  utrum  gravior  sit,  vocula 
(juod  duol/iis  hellis.    Ideni  ctiam  Cre-  iiecne  subaudita. 

vierio  in  mcntcm  venit.  Dkak.  S  ///«]  Hanc  voccm  ad  Philippum, 

7  Una.  (lulcm  dubia  esi]  Autem  Antioclium,  atque  etiam  Persea,Cre- 
addidit  Kreyssigius.  Hunc  locum  vierius  referciidam  existimat,  Doe- 
ita  vertit  Crevicr.  Unu  scutentia,  ringius  ad  Philippum  et  Antiochum. 
inquiunt  llhodii,  ut  f/ravior  sit,  id  <)  Quo  7iun(/uum  iiiflicabimus]  Quod 
cst,  ctiamsi  severior,  durior  sit,  dubin  iiunfjitiim  tuctur  Bckker.  Nostra  It^ 
est.     Cronovius  voccs  taiitiim   abcst  ctio  Gronovio  dcbetur. 

cxcidissc  ccnset,  ita  ut  una  dubia  cst. 
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I      Secundum  talem  orationom  universi  rursus  prociderunt,  U.  C.  585. 
ramosque  oleae  supplices  iactantes,  tandem  excitati,  curia  *^-  *^-_  '^7- 
excesserunt.     Tunc    sententiae    interrogari    cocptae.      In-      --^" 
festissimi  Rhodiis  erant,  qui  consules  praetoresve  aut  lcgati 
gesserant  in  Macedonia  bellum.     Plurimum  causam  eorum 
adiuvit  M.  Porcius  Cato ;  qui,  asper  ingenio,  tum  lenem 

Tmitemque  senatorem  egit.     Non  inseram  simulacrum  viri 

3Copiosi,  quae  dixerit,  rcfcrendo  :  ipsius  oratio  scripta  ex- 
stat,  Originum  quinto  libro  inclusa.      Llhodiis  responsum  Rhodiisan- 
ita  rcdditum  cst,  ut  nec  hostcs  fierent,  nec  socii  permanc- '''^^^ '^®' 

4  rent.     rhuocrates  et  Astymecles  pruicipes  legationis  erant.  tiatum. 
Partem    cum   Philocrate   rcnuntiare   Rhodum    legationcm 
phicuit,   partcm   cum  Astymcde  Roniae   subsisterc,  quae, 

5quac  agcrcntur,  sciret,  certiorcsque  suos  faccrct.  In  prae- 
sentia   praesidia    deducere    ante    ccrtam    diem   ex   Lycia 

6  Cariaque  iusserunt  pracfectos.  Haec  Rhodum  nuntiata. 
Quae  per  se  tristia  fuisscnt,  quia  maioris  mali  levatus  erat 
tiraor,  quum  beUum  timuissent,  in  gaudium  renuntiata  ver- 

7tcrunt.     Itaque  cxtemplo  coronam  viginti  milHum  aureo- Rhodii  so- 

grum  decreverunt:  Theaetetum,  praefectum  classis,  in  eam^^****^™* 
lcgationem  miscrunt.     Societatcm  ab  Romanis  ita  volebant  tunt. 

9peti,  ut  nuUum  dc  ea  rc   scitum  popuU  ficret  aut  Utcris 

1  mandaretur :  quod,  nisi  impetrarcnt,  maior  a  rcpulsa  igno- 
minia  esset.  Praefecti  classis  id  unius  crat  ius,  ut  agcre 
dc  ea  re  sine  rogationc  uUa  perlata  posset.  Nam  ita  pcr 
tot  annos  in  amicitia  fuerant,  ut  sociaU  foedcrc  se  cum 
Romanis  non   iUigarcnt   ob  nuUam    aUam   causam,  quam 

2  nc  spcm  regibus  absciderent  auxiUi  sui,  si  quid  opus  csset. 


1  Secundum  talem  orationem]  Lon-  retl  Ita  Sigonius  emendavit  quum  in 
gcdivcnyim  lial)uit  or.itionem  Astyme-  vulg.  edd.  prior  guae  exsularet.  Ut., 
des,  quam  cdidisse  cim  in  vulgus  tra-  guae  Clericus  ;  qui,  quae  .  .  .facerent 
dit  Polybius,  Leg.  xxx.  4.  qui  et  hoc  Gronovius  reponendum  suadet,  quem 
gravissimc  reprehcndit,  quod  Rhodius  auctorem  sccutus  est  Bekker. 
orator  ita  suos  libcnirc  culj^a  cona-  6  /u.ssenint]  Patres  Romani. 
retur,  ut  Graecos  ceteros  accusarct.  7  l'i(/in(i  mi/lium]  'Anh  nvplwv 
Crev.  xP^'^'^^  Polyl).  XXX.  5.  cxhihet. 

2  Non  inscram]  Xon  inscram  hoc  8  Thcaftctuin]  Ilaco  cmcndatio 
loco  imaginem  aduniliratam  clo(iucn-  pro  vulg.  Thcodolnm.,  cx  Polybio  est. 
tiiie  Catonis,  scribcndo  orationem  tan-  9  Ul  nuUum  de  ea  rc  scitum  pn- 
quam  ab  illo  habiUim.  Ckkv.  pw/i]  sc.  Rhodii.   hixcirov^<pl<T^La.roi 

3  Ipsius  oratio  scripla  c.istal]  F^ius  koI  irpfa^fias  Poiyb.  xxx.  5.  scribit. 
omfionis   multa  capita  rcfcrt,  ct  de-  i   (Juod,  nisi  im/ictrarcnt]  (iiiia,  si 
fendit  advcrsus  Tironcm  A.  Gelliu»  non   impctrarcnt,  postijuam    |)o|)ulus 
vii.  3.  CiiKv.  et   univerNi   civitas    id    postulaiulum 

4  rhilocrates  ct  Asti/mcdcs  princi-  decrcssct,  nuiior  ignominia  futuni  cnit 
j>es  /rt/ationis]  Dupliccm  lcgationcin  rcpulsis,  quam  si  pracfectus  classis 
a  RhodiiH  ini.ss.ini  cssc  ilocct  Poly-  id  quasi  suo  iiominc  petcrc  vidcrctur. 
bius  ibid.  quaruni   altcrius   Philncra-  Ckev. 

tc»,  altcrius  Astymcdcs  princcps  crat.  2  Si  r/uid  opus  esset]   Si  cui  vulgo 

Crkv.  lcgitur.     Si  i/uo   Dckkcrus   rcposuit. 

5  Qiiac,  tjuac  agcrcntur  .  .  .  facc-  Vcrum  opcrac  cst  prctium,  Rhodio- 
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U.  C.  585.  neu  sibi  ipsis  fructus  ex  benignitate  et  fortuna  eorum  per- 
A.  C.  167.  j,jpjgjj(jj^  Tunc  utique  petenda  societas  videbatur;  non 
quae  tutiores  eos  ab  aliis  faceret,  (nec  enim  timebant  quem- 
quam,  praeter  Romanos)  sed  quae  ipsis  Romanis  minus 
suspcctos.  Sub  idem  fere  tcmpus  et  Caunii  descivere  ab 
liis,  ct  Mylasenses  Euromensium  oppida  occuparunt.  Non 
ita  fracti  animi  civitatis  erant,  ut  non  sentirent,  si  Lycia  et 
Caria  ademptae  ab  Romanis  forent,  cetera  aut  se  ipsa  per 
defectionem  liberarent,  aut  a  finitimis  occuparentur,  includi 
se  insulae  parvae  et  sterilis  agri  litoribus,  quae  nequaquam 
alcre  tantae  urbis  populum  posset.  Missa  igitur  iuventute, 
propere  et  Caunios,  quanquam  Cibyratarum  asciverant 
auxilia,  coegerunt  imperio  parere ;  et  Mylasenses  Alaban- 
denosque,  qui,  Euromensium  provincia  adempta,  ad  ipsos 
coniuncto  exercitu  venerunt,  circa  Orthosiam  acie  vice- 
runt. 
26.  Dum  haec  ibi,  alia  in  Macedonia,  alia  Romae  geruntur ; 

Anicii  res  intcrim  iu  Illyrico  L.  Anicius  rege  Gentio,  sicut  ante  dictum 
gestae  in  ggj^  [^  potestatem  redacto,  Scodrae,  quae  regia  fuerat,  prae- 
^^''°"  sidio  imposito  Gabinium  praefecit,  Rhizoni  et  Olcinio  ur- 
bibus  opportunis  C.  Licinium.  Praepositis  his  Illyrico, 
cum  rcHquo  exercitu  in  Epirum  est  profectus :  ubi  prima 
Phanota  ei  dedita,  tota  mukitudine  cum  infuhs  obviams 
effusa.  Plinc,  praesidio  imposito,  in  Molossidem  trans-4 
gressus :  cuius  omnibus  oppidis,  praeter  Passaronem,  et 
Tecmonem,  et  Pliylacen,  et  Horreum,  receptis,  primum  ad 
Passaronem  ducit.  Antinous  et  Theodotus  principes  eius 
civitatis  erant,  insignes  et  favore  Persei,  et  odio  adversus 
Romanos:  iidem  universae  genti  auctores  desciscendi  ab 
Romanis.  Hi  conscientia  privatae  noxae,  quia  ipsis  nulla 
spes  veniae  erat,  ut  communi  ruina  patriae  opprimerentur, 
clauserunt  portas,  multitudinem,  ut  mortem  servituti  prae- 
ponerent,  hortantes.  Nemo  adversus  praepotentes  viros 
hiscere  audebat.  Tandem  Theodotus  quidam,  nobihs  et 
ipse  adolescens,  quum  maior  a  Romanis  metus  timoreni  a 
principibus  suis  vicisset,  '  Quae  vos  rabies,'  inquit,  '  agitat, 
'  qui  duorum  hominum  noxae  civitatem  accessionem  faci-  5 
'  tis  ?  Equidem  pro  patria  qui  letum  oppetissent,  saepe 
*  fando  audivi :  qui  patriam  pro  se  perire  aequum  cense- 
'  rent,  hi  primi  inventi  sunt.  Quin  aperimus  portas,  et 
'  imperium  accipimusj  quod  orbis  terrarum  accepit?'    Haec 

rum  rationem  in  societate  cum   alio         4  Hinc,  pracsidio]   Ilinc  Dukerus 

(juovis  populo  non  ineunda,  cum  si-  pro  vulg.  hic  ementlavit. 
mili  Corcyraeorum    consilio    conipa-         5  Ciy(/«/cm]  Ita  quoquc  Bekkerus, 

rare,  ut  apud  Tliucyd.  i.  32.  exstat.  Gronoviiim    auctorcm    secutus,    qui 

3  r/ianoln]    Scrihitur  Phunotia  a-  vulg.  civilatis  inelegantius  poni  cen- 

pud  Polyb.  in  Exc.  Vat.  xxx.  i.  suit. 
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dicentem  quum  multitudo  sequeretur,  Aiuinous  ct  Thco-U.  C.  585. 

6dotus  in  priniam  stationem  hostium  irruperunt,  atcjue  ibi, -^-  ^-  '^7- 
ofFerentes  se   ipsi  vuhieribus,   interfecti :    urbs  dedita  est 

7  Romanis.  SimiU  pertinacia  Cephali  principis  clausum 
Tecmonem,  ipso  interfecto,  per  deditionem  recepit.  Nec 
Phylace,  nec  Ilorreum,  oppugnationem  tulerunt.  Pacata 
Epiro,  divisisque  in  hiberna  copiis  per  opportunas  urbes, 
regressus  ipse  in  IUyricum,  Scodrae,  quo  quinque  legati  ab 
Roma  venerant,  evocatis  ex  tota  provincia  princi{)ibus,  con- 
ventum  habuit.  Ibi  pro  tribunaU  pronuntiavit  de  sententia 
consiUi :  '  Senatum  populumque  Romanum  lUyrios  esse  Decretum 
'  Uberos  iubere:  praesidia  ex  omnibus  oppidis,  arcibus,  ef^*^  ^"^''"^- 
'  castcUis  sese  deducturum.     Non  solum  liberos,  sed  ctiam 

8 '  imuuuies  forc  Isscnses,  et  Taulantios,  Dassarctiorum  Pi- 

9 '  rustas,  Rhizonitas,  Olciniatas,  quod,  incolumi  Gcntio,  ad 
'  Romanos    defecisscnt.      Daorseis    quoque    immunitatem 

*  dare,  (^uod,  reUcto  Caravantio,  cum  armis  ad  Romanos 
'  transissent.     Scodrensibus,  et   Dassarensibus,   et    Selepi- 

I  *  tanis,  ceterisquc  lUyriis,  vectigal  dimidium  eius  imposi- 

*  tura,  quod  regi  pependissent.'  Inde  in  tres  partes  Illyri- 
2cum  divisit.  Unam  cam  fecit,  quae  supra  dicta  est;  aUc- 
sram  Labcatas  onines  ;  tertiam  Agravonitas,  et  Rhizonitas, 

et  Olciniatas,  accohisque  corum.      Ilac  formula  dicta  in 
lUyrico,  ipse  in  Epiri  Passaroncm  in  hiberna  rcdiit. 

Dum  hacc  iu  Illyrico  gcruntur,  PauUus  ante  adventum      27. 
dccem  lcgatorum  Q.  Maximum  fiUum,  iam  ab  Roma  re- ^f'^'"*-'^^»- 
grcssuni,    ad    Aeginium    ct    Agassas    diripicndas    n^ittit :  "J.'ij^,g  jj*. 
Agassas,  cjuod,  (juum  ^larcio  consuli   tradidisscnt  iu"bcm,  reptae  a 
petita  ultro  societate  Romana,  defccerant  rursus  ad  Persea:  ^°"'- 
4  Acginicnsium  novum  crimcn  crat.     Famae  de  victoria  Ro- 
manorum  fidem  non  habcntcs,  in  cjuos(Uun  miUium,  urbcm 
ingressos,  hostiliter  saevicrant.     Ad  Aeuiorum  quo(jue  ur- 
bem  diripiendam  L.  Postumium   misit,  quod   pertinacius, 

6  /rrupcrunl]  Eruperunl  ex  auc-  fastidiosam  indiligcntius  transcurrit 
toritate  l'crizonii  rei^osuit  Bekkcr.  Livius.     Ut  ut  sit,  certe  haud  facile 

7  Cephali  principis]  Sic  noinen  definiri  potest  ex  antcccdentil)us,  quos 
liuius  insignis  viri  cdunt  ct  rolybius  populos  Iiabucrit  prima  haec  lllyrici 
xxvii.  I3.  et  ipsc  Liviussupr.  xliii.  i8.  j)ars.  Ciu:v. 

Vulgati   liic    habent  Cephalonis.    cf.  3  Ayravonilas]   Fortasse  Ascririo- 

«upr.  xliii.  18.  tiilas.     A^riviuni    urbs   est    Dalma- 

8  1'irustas]  Sic  lcfji  iussit  Sigonius  tiac,  menwrata  Flinio  ct  Ptolcmaco. 
ex  Ptolcmaco  ct  Strabonc.  Antca  Doiiat.  Scd  ab  Ascricio  urbe  non 
Tiruslas.  bene   fonnarctur   nomen   gcntilitium 

y   Incolumi  ficntin]     Nondum    in  Ascricionitac.      Licciit    ali(|iia    igno- 

potestatcm  Itfmianorum  rctlacto.  rarc.    Cui;v.      Ayranonitas    tcposuit 

I   Impositum]    Jlaiic  voccm  Mure-  Jk-kker. 
tus  aildidit.  4  Acf/inicnsium]     Non   satis   aj»te 

a  l'nam  cam  fcril,  f/uac  supra  flictn  cohaerct  orntio,  Rcd    ciusmodi    ncgli- 

esl\   Ubinam?    Vel  hic  aliqua  inlcr-  gentia  apud   nptimos  scriptorcs  Bue- 

cidcrunt,  vcl   rcm  non    |»arum    wnc  pius  obvia  cst. 
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U.  C.  585.  quam  finitimae  civitates,  in  armis  fiicrant.     Auctumni  fere 
A.  C.  167.  tempus  erat ;   cuius  temporis  initio  circumeundam  Grae- 
Graeciam   ciam,  visendaque,  quae  nobilitata  fama  maiora  auribus  ac-5 
peragrat.     cepta  sunt,  quam  oculis  noscuntur,  ut  statuit,  pracposito 
castris  C.  Sulpicio  Gallo,  profectus  cum  haud  magno  comi- 
tatu,  tegentibus  latera  Scipione  filio  et  Athenaeo  Eumenis 
regis  fratre,  per  Thessaliam  Delphos  petit,  inclutura  ora- 
culum :  ubi,  sacrificio  ApolUni  facto,  inchoatas  in  vestibulo 
cokimnas,  quibus  imposituri  statuas  regis  Persei  fuerant, 
suis  statuis  victor  destinavit.     Lebadiae  quoque  templum 
lovis  Trophonii  adiit.      Ubi  quum  vidisset  os  specus,  per  6 
quod  oraculo  utentes  sciscitatum  deos  descendunt,  sacrificio 
lovi  Hercynaeque  facto,  quorum  ibi  templum  est,  Chalci- 
dem    ad    spectaculum   Euripi  Euboeaeque  insulae,  ponte 
continenti  iunctae,  descendit.     A  Chalcide  Aulidem  rate 
traiicit,  trium  millium  spatio  distantem,  portum  inchitum 
statione   quondam    mille    navium   Agamemnoniae    classis, 
Dianaeque   templo,  ubi  navibus  cursum  ad  Troiam,  fiha 
victima  aris  admota,  rex  ille  regum  petiit.     Inde  Oropum 
Atticae  ventum  est ;  ubi  pro  deo  vates  antiquus  cohtur,  7 
templumque  vetustum  est,  fontibus  rivisque   circa  amoe- 
num.     Athenas  inde,  plenas  quidem  et  ipsas  vetustate  fa-  8 
mae,  muka  tamen  visenda  habentes  :   arcem,  portus,  murosg 
Piraeeum  urbi  iungentes,  navaha  magnorum  imperatorum,  i 
simulacra  deorum  hominumque,  omni  genere  et  materiae 
28.      et  artium  insignia.     Sacrificio  Minei^vae  praesidi  arcis  in 
urbe  facto  profectus,  Corinthum  altero  die  pervenit.    Urbs 
erat  tunc  praeclara  ante  excidium,  arx  quoque  et  Isthmus  2 
praebuere  spectaculum  :  arx  intra  mocnia  in  immanem  al-  3 
titudinem  edita,  scatens  fontibus :  Isthmus  duo  maria,  ab 


5  Quae  nobiUtala . . .  oculis  noscun-  erant  portus.  Praeterea  et  duos  alios 
itir]  Q,uae  vulgo  plerique  auribus  ac-  ad  Munychiam  et  ad  Phalerum  por- 
cipere  satis  hubent,  nec  curant  etiam  tus  habebant  Athenienses.  cf.  Pausan. 
oculis  noscere.  Att.  initio.  Crev. 

6  lovis  Trophonii}  De  Trophonii  i  Navalia  magnorum  imperato- 
oraculo,  et  de  Hercyna  virgine,  Pro-  rum]  Navalia  non  sunt  imperatorum, 
serpinae  comite,  cf.  Pausan.  ix.  39.  sed  jiopuli.     Videtur  excidisse  aliqua 

7  Vates  antiquus^  Vates  Amphia-  vox,  puta  monumenta,  aut  alia  non 
ra7M  Bekker.  Vates  Amphilochus,([m  absimilis  sensus.  Sic  igitur  legendum 
Amphiarai  filius  erat,  Douiatius  et  et  distinguendum  erit :  navalia,  mag- 
Crevierius  reposuerunt.  norum  imperatorum  monumenta,  si- 

8  Plenas  quidem  et  ipsas  vetustate  mulacra  deorum  hominumque.  Crev. 
famae,  multa  tavien}  Plenas  qui-  1  Ante  e.vcidiuml  Corinthus  excisa 
dem  monmnentis  vetustatis,  quae  ni-  est  a  Nummio,  altero  et  vicesimo 
hil  aliud  insigne  habeant,  quam  quod  post  hunc  anno.  Crev. 
repraescntant  heroicorum  temporum  3  Arx  intra  moenia~\  Ita  emenda- 
memoriam ;  multa  tamen  habentes,  vit  Gronovius  pro  inter  omnia.  Do- 
quae  per  se  ipsa,  et  ob  structurae  cet  enim  Strabo  viii.  p.  379.  Acro-Co- 
miigniticentiam,autexcellentiam  arti-  rinthum  communi  cum  urbe  muro 
ficii,  visenda  sint.  Crev.  cinctam  fuissc.  CuEV. 

9  Portus^    In    Piraeeo   solo   trcs 
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occasu  et  ortii  solis  finitima,  artis  faucihus  dirimens.  Si-  U.  C.  585. 
cyonem  inde  et  Argos  nobilcs  urbcs  adit :  inde  haud  parem  ^*  ^-  '^^* 
opibus  Epidaurum,  sed  inclutam  Aesculapii  nohili  templo ; 
quod,  quinque  millihus  passuum  ab  urhe  distans,  nunc 
vestigiis  revulsorum  donorum,  tum  donis  dives  erat,  quae 
remediorum  salutarium  aegri  mercedem  sacraverant  deo. 
Inde  Lacedaemonem  adit,  non  operum  magnificentia,  sed 
^disciplina  institutisque  memorabilem,  ac  Pallantium  :  undc 
per  Mcgalopolim  Olympiam  esccndit ;   ubi  et  alia  quidem 

5  spectanda  visa,  et,  lovem  vclut  praescntcm  intuens,  motus 
animo  est.  Itaquc,  haud  sccus  quam  si  in  Capitolio  im- 
molaturus  cssct,  sacrificium  ampHiis  solito  apparari  iussit. 
Ita  peragrata  Graecia,  ut  nihil  corum,  quae  (juisque  Persei 
bcUo  privatim  aut  puhlicc  scnsissct,  incjuircrct,  nc   cuius 

6  metu  soUicitaret  animos  sociorum,  Dcmctriadcm  quum  re- 
vertitur,  in  itinere  sordidata  turha  Aetolorum  occurrit ; 
mirantique  et  percunctanti,  quid  cssct,  defertur,  quingentos 
(luinquaginta  principes  ab  Lycisco  et  Tisippo,  circumscsso 
senatu  ]icr  niilitcs  Romanos,  missos  a  Bacbio  praefccto 
pracsidii,  intcrfcctos ;  alios  in  exsilium  actos  csse :  honaf[ue 

7  eorum,   qui   intcrfccti   essent,    et    exsulum  possidere,   qui 
sarguebant.     lussis  Amphipoli   adesse,  ipse,  convcnto  Cn. 

Octavio  Demctriadc,  postcjuam  fama  accidit,  traiccissc  iam 
marc  decem  legatos,  omnibus  ahis  omissis,  yVpolloniam  ad 
cos  pergit.     Quo  quum  Perscus  ohviam  Amjihipoli  nimis  Redit 
soluta  custodia  proccssisset,  (id  diei  itcr  cst)  ipsum  (juidcm  ^''|"""'' '" 
benlgne  allocutus  est:  cetcrum,  postcniam  in  castra  ad  Am-,^,j.'„„ 
phiix^Hm  vcnit,  graviter  incrcpuissc  traditur  C.  Sulpicium : 
prinmm,  quod  Pei-sca  tam  procul  a  se  viigari  pcr  ])rovin- 
ciam  ])assus  csset:  deinde,  quod  adco  indulsissct  militihus, 
ut  nudarc  tcf;ulis  muros  urhis  ad  tc<jcnda  hibcrnacula  sua 
9t)ateretur :  rcferrKiue  tcguhis  ct  rcsarciri  tccta,  sicut  fucrant, 
lussit.     Et  Pcrsea  ([uidcm  cum  maiorc  fiho  Phili])])o,  tra- 
ditos  A.  Postumio,  in  custodiam  misit :  filiam  cum  minore 
filio,  a  Samothracc  accitos  Am])hi])olim,  onuii  liberali  cultu 
habuit.      Ij)sc,  u\n  dics  vcnit,  ([uo  adcsse  Am])hi})oli  dcnos       29. 
i)riucipcs  civitatium  iusscrat,  literas(iuc  omnes,  (luac  ubi^iuc  Aiii|.liipoli 
uc})()sUae  csscnt,  ct  jiccuniam  rcgiam  contcrri,  cum  ciccem  ,i„„j.^p 
lcgatis,  circimifusa  onmi  inultitudinc  Macedonum,  in  tri- componit. 
hunali    conscdit.      Assuclis    rcgio    im])crio    tamen    novum 

4  Ac  PaJ/anlium]   Ilas   voccs  ad-     horcliiiis  coniccit   pro  vulg,  revcrtil, 
<li<lit  Krcvssif^iiis,  probantc  Crcvicrio.     pro  (ivio  rcccrtisset  Gronovius  lcgcn- 

5  Motus  uuimn  ciil\  IMutarclius  rc-     «luni  cxistiniat. 

fcrt  nienioniliilc  Acniilii  «lictuin:  Thi-  7  l'itssiiUrc\  sc.  Kn.H,(|iii  arKuehaiif. 

diuit   lovin,  in(|uit,  attinxisse   vidctur  8  lussii  Amphipoli]   sc.  Iis<iuiar- 

cum  lovcni,  ({ucm  ccciiiit  llomcrus.  guclnintur.      Vcruni  AniiihijMili   Du- 

Crkv.  kcrus  siiii-sit  pro  vulj;.  Aviphipolim. 

6  (^iiwm  rcvcrtitur'^    Ita  Drukcn-  <j  Tccta\  ef.  Supr.  xxv.  35. 
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U.  C.  585.  formam  terribilera  praebuit  tribunal,  summoto  aditus,  prae-  9 

A.  C.  167.  eo,  accensus,  insueta  omnia  oculis   auribusque ;  quae  vel 

socios,  nedum  hostes  victos,  terrere  possent.     Silentio  per  i 

praeconem  facto,  Paullus  Latine,  quae  senatui,  quae  sibi 

ex  consilii  sententia  visa  essent,  pronuntiavit,  ea  Cn.  Octa- 

vius  praetor  (nam  et    ipse    aderat)  interpretata   sermone 

Decretum  Graeco  referebat.     '  Omnium  primum  liberos  esse  iubere 

de  Mace-    « Macedonas,  habentes  urbes  easdem  agrosque,  utentes  le- 

donibus.     «gibug  gnig^  annuos  creantes  magistratus:  tributum  dimi- 

'dium  eius,  quod  pependissent  regibus,  pendere  populo 

*  Romano.  Deinde  in  quattuor  regiones  dividi  Macedo- 
'niam.  Unam  fore  et  primam  partem,  quod  agri  inter 
'  Strymonem  et  Nessum  amnem  sit:  accessurum  huic  parti 

*  trans  Nessum,  ad  orientem  versum,  qua  Perseus  tenuisset  2 
*vicos,  casteila,  oppida,  praeter  Aenum,  et  Maroneam,  et 
*Abdera;  trans  Strymonem  autem  vergentia  ad  occasum, 
*Bisakicam  omnem  cum  Heraclea,  quam  Sinticen  appel- 
'lant.  Secundam  fore  regionem,  quam  ab  ortu  Strymo 
'amplecteretur  amnis,  praeter  Sinticen  Heracleam  et  Bi- 
'saltas:  ab  occasu  qua  Axius  terminaret  fluvius,  additis 
'Paeonibus,  qui  prope  Axium  flumen  ad  regionem  orientis 

*  colerent.  Tertia  pars  facta,  quam  Axivis  ab  oriente,  Pe- 
*neus  amnis  ab  occasu,  cingunt:  ad  septentrionem  Bora 
'  mons  obiicitur.  Adiecta  huic  parti  regio  Paeoniae,  qua 
*ab  occasu  praeter  Axium  amnem  porrigitur:  Edcssa  quo- 
'  que  et  Beroea  codem  concesserunt.  Quarta  regio  trans 
'  Boram  montem,  una  parte  confinis  Illyrico,  akera  Epiro. 
'  Capita  reglonum,  ubi  conciha  fierent,  primae  regionis  Am- 
'  phipohm,  secundae  Thessalonicen,  tertiae  Pellam,  quartae 
'Pelagoniam  fecit.  Eo  concilia  suae  cuiusque  regionis  in-3 
'dici,  pecuniam  conferri,  ibi  magistratus  creari  iussit.'  Pro- 
nuntiavit  deinde,  '  neque  connubium,  neque  commercium  4 
'agrorum  aedificiorumque  inter  se  placere  cuiquam  extra 
'fines  regionis  suae  esse.  Metalla  quoque  auri  atque  ar- 
'genti  non  exerceri:  ferri  et  aeris  permitti.'     Vectigal  ex- 

9  Summolo  adihtsl  Crevier.  etGro-  num  humilium. 
nov.  summotor  adilus,  i.  e.  lictor  qui         2  Ad  orientem  versum']  sc.  Agi'um, 

summoveret   obvios,  scribunt.     Bek-  quae    vox   modo    praecessit   ct    inde 

kerus  cum  Kreyssigio  summoto  aditus  commode  hic  repeti  potest.  Dkak. 
i.  e.  aditus  ad  praetorem  datus,  sum-         3  Suae  cuins/jue  ref/ioni]  Sua  auc- 

moto  populo,  quum  summoto  hoc  sen-  tore   Gronovio  reposuit  Bekker.    cf. 

su  saepius  adhibeatur.  cf.  supr.  xxviii.  supr.  iii.  22.  xxv.  17. 
i^.Sicmmotoinceperunt.  Verum  Har-  4  Neque   connubium    neque  com- 

duinus  ad  Plin.  H.  N.  viii.  46.  su/n-  mercium]   lam  olim  similis  lcx  a  Ro- 

motu,  i.  e.  lictorum,  mavult.  nianis  dicta  Latiiiis  et  Hernicis  erat, 

I  Nedum  hostes^    Nedum  hoc  loco  supr.  viii.  14.  ix.  42.     Quippe  ca  ra- 

pro   7ion   solum    poni    observat    Cre-  tione  Romani  rempublicam  ISIacedo- 

vierius  ct  illustrat  locis  (,'ic.  ad  Att.  nicam   dissociabant,  et  quattuor  po- 

X.   16.  et  rursus  Ep.  Balb.  et  Opp.  pulos  ex  uiio  eificicbant. 
apud  Cic.  ad  Att.  ix.  7.  nedum  homi- 
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crccntibus  dimidium   cius   impositum,  quod  pepcndisscnt  u.  C.  585. 
rcgi,     Et  sale  invccto  uti  vctuit.     Dardanis  rcpetcntibus  A.  C.  167. 
Paeoniam,  quod  et  sua  fuissct,  et  contincns  esset  finibus 
suis,  '  Omnibus    dare    libcrtatem'   pronuntiavit,    'qui  sub 
*regno  Pcrsei  fuissent.'     Post  non  impctratam  Paconiam, 

Ssalis  commercium  dedit:  tcrtiac  regioni  impcravit,  ut  Sto- 
bos  Paconiae  devehercnt,  pretiumque  statuit.  Navalem 
materiam  et  ipsos  caedere,  et  alios  pati  vctuit.  Regioni- 
bus,  quac  affincs  barbaris  esscnt,  (exccpta  autcm  tertia, 
omncs  crant)  permisit,  ut  praesidia  armata  in  finibus  cxtrc- 
mis  hal)crcnt. 

Ilacc,  pronuntiata  primo  die  convcntus,  varie  affeccrunt      30. 
animos.     Libertas   praetcr  spcm  data  arrcxit,  ct  lcvatum 
annuum  vcctigal.     Rcgionatim  commercia  intcrruptis  ita 

6vidcri  laccrata,  tanquam  animaha  in  artus,  aiterum  altcrius 
indigcnlcs,  distracta:  adco,  quanta  Maccdonia  csset,  quam  Partcs  Ma- 

ydivisui  facilis,  et  ut  sc  ipsa  quacquc  contcnla  pars  csset,  ^^^'^""'•■^e 
Maccdoncs  quoquc  ignorabant.     Pars  priina  Bisaltas  1^^-'^"^""°'^* 

9bet,  fortissimos  viros,  (trans  Nessum  amncm  incolunt  et 

1  circa  Strymoncni)  ct  multas  frugum  proprictatcs,  et  me- 
talla,  ct  ojiportunitatcm  Amphipotis:  quae  obiecta  claudit 
omncs  ab  oricntc  solc  in  Maccdoniam  aditus.  Sccunda 
pars  celcljcrrimas  urbcs,  Thcssalonicen  ct  Cassandrcam, 
nabct ;  ad  hoc  Pallcncn,  fertilem  ac  frugifcram  tcrram : 
maritimas  quoque  opportunitates   ci    prac!)ent   portus    ad 

^Toroncn  ac  montcm  Atho,  (Acncac  vocant  hunc)  ahi  ad 
insulam  Eubocam,  alii  ad  llcllespontum  opportunc  vcrsi. 
Tertia  rcgio  nobilcs  urbes,  Edcssam  ct  l^crocam  ct  Pcllam, 
habct,  ct  Vcltiorum  bcliicosam  gcntcm :  incohis  quoque 
pcrnnihos  Cilallos  ct  Illvrios,  impigros  cultorcs.  (iuartam 
rcgioiicm    Eordaci   ct   Lynccstac    ct   Pchigoncs    incohint : 

3  iuncUi  his  Atintania,  ct  Stymphahs,  ct  EUmiotis.     Erigida 

5  SiilLs   commcrclum   fledil]     Pcr-     sufficeret. 

misit  Danl.uii»  wilem  cx  Maccdonia  9  Trans  Xessum]  Pracpositio /ra«s 

mcrcari  :    qucin   ut   facilius   I)arilani  hoc   loco  difficultatcm   pluribus  viris 

liaberc  po.sscut,  impcravit  tcrtiae  rc-  doctis   movct,   quoiiiam   ci/rn   j)otius 

gioni,  ubi  nimiruni  maxima  salis  co-  requirimus,  quum  iii  cap.  jiracc.  Bi- 

pia  erat,  ut  Stobos  dcvelicrent,  (juod  saltica  rcgio  iiitcr  Xcssuni  ct  Strymo- 

op|>i(lum  haud  procul  abcrat  a  Dar-  ncm  fuisse  dicta  sit.     Drakcnborcliio 

danorum  tiiiibus.  CitKV.  autcm    vidctur,   Bisjiltas   fuisse   p;en- 

6  Leifcrii/a]  sc.  Maccdonia,  quod  tcm  longc  ac  late  patcntciu,  ct  lialii- 
vocabuluiii  cx  scquenti  membro  liic  tassc  ad  dcxtram  rijiaiii  StryiiKinis  iii 
Bubintcliigciidum  monct  Cironovius.  Maccdonia,  dcindc  traiis  Slrymoiicm 

7  iJirifuifaci/i.s]    Fortussc  scripsit  intcr    cuin    iluvium    ct    Nessum,   ct 
Livius  divitu.     Sed  tamcn  tam  vidc-  deni^iuc  pcrtiiiuissc  ultra  Ncssum  ad 
tur  dici   poMC   rejjio  divisui  /acilis,  ripam  eius  sinistram  in  Tliracia. 
quam  ci/tus  furil/imus  nd  concnijucn-  i    Mc/n//ii]  cf.  1'occkh.  Staatshaus- 
dum,  (luomodo  lociitus  cst  Ciccro,  dc  haltunj;  der  Athcncr  ii.  §  5. 

Fin.  ii.  70.  Ckkv,  2  Acncac]  sc.  Portiiiii. 

8  Ul  ic  ipsa  iiuaeqtte  contenta  pnrs  3  Kl  S/i/mplia/is]  Sli/mphaeis  Va.\- 
euet]   Cluani  »ibi  ipsa  quneque  pani     mer.  in  Orncc.  Ant.  ii.  9.  ct  CellariuB 
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u.  c.  585.  haec  omnis,  duraquo  cultu,  ct  aspera  plaga  est :  cultorum 

A.  C.  1^7-quoque   ingenia  terrae   similia  habet.     Ferociores  cos  et 

accolae  barbari   faciunt;  nunc  bello   exercentes,  nunc  in 

pace    miscentes   ritus  suos.     Divisae    itaque  Macedoniae, 

partium  usibus  separatis,  quanta  universos  teneat  Macedo-  4 

nas,  formula  dicta,  quura  leges  quoque  se  daturum  osten- 

disset. 

31.  Aetoli  deinde  citati:  in  qua  cognitione  magis,  utra  pars 

ludicium    Romanis,  utra  regi  favisset,  quaesitum  est,  quam  utri  fecis- 

de  Aetolis.  ggnj-  iniuriam,  aut  accepissent.    Noxa  Hberati  intcrfectores: 

exsilium  pulsis  aeque  ratum  fuit,  ac  mors  interfectis.     A. 

Baebius  unus  est  damnatus,  quod  mihtes  Romanos  prae- 

Assentato-  buisset  ad   ministerium   caedis.     Hic  eventus   Aetolorum 

rum  Ro-     causac  In  omnibus  Graeciae  gentibus  popuhsque  eorum, 

manae  po-       •  pgj.tjs  Romanorum  fuerant,  inflavit  ad   intolerabilem 

tcntifiG  SU."    T.  1  ,  , 

perbia.       supcrbiam   animos ;   et  obnoxios  pedibus  eorum  subiecit, 

quos    aliqua   parte   suspicio  favoris    in    regem   contigerat. 

Tria   genera   principum  in   civitatibus  erant :   duo,   quae 

adulando  aut  Romanorum  imperium,  aut  amicitiam  regura, 

sibi  privatim  opes  oppressis  faciebant  civitatibus  :   medium  5 

unum,  utrique  generi  adversum,  Hbertatem  et  leges  tueba- 

tur.     His  ut  maior  apud  suos  caritas,  ita  minor  ad  externos 

gratia  erat.     Secundis  rebus  elati  Romanorum  partis  eius 

fautores,   soli   tum   in    magistratibus,  soU   in   legationibus 

erant.     Hi    quum   frequentes    et   ex  Peloponneso,  et  ex 

Boeotia,  et  ex  Graeciae  conciliis  adessent,  implevere  aures 

Inquisitio-  dccem  lcgatorum :   *  Non  eos  tantum,  qui  se  propalam  per 

nes  in  eos   i  vanitatem  iactassent,  tanquam  hospites  et  amicos  Persei, 

rantP^-    '  ^cd  multo  phircs  ahos  ex  occuko  favisse  :  rehquos  per 

seo.  '  speciem  tuendae  hbertatis  in  concihis  adversus  Romanos 

'  omnia  instruxisse :  nec  ahter  eas  mansuras  in  fide  gentes, 

'  nisi,    fractis   animis   partium,    aleretur   confirmareturque 

*  auctoritas  eorum,  qui  nihil  praeter  imperium  Romanorum 

*  spectarent.'     Ab  his  editis  nominibus,  evocati  hterisim-6 
peratoris  ex  Aetoha,  Acarnaniaque,  et  Epiro,  et  Boeotia, 

Geograph.  Ant.  ii.  13.  legeiidum  sua-  disceptari  et  iudicari  deberent,  atque 

dent,  at  vulgatum  tueri  videtur  Gro-  ad  quam  astricti  sint  iudices,  donec 

novius,  qui  supr.  xxxii.  13.  pro  est  iii  leges   ab    Aemiiio   datae   fuerint,   id 

Triphyllia  terrae  Melotidis,  fortassis  qiiod  infr.   32.    narratur.      Pro    voce 

est  Stymphaliam    inter   et  Eliinioti-  rfic/a  Walchiusflio/i/«  legendum  cen- 

den  rcponendum  suspicatur.  set,  interdicta  Heusingerus. 

4  Quanta  vniversos  ieneat]    Quac  5  Sibi  privatim  opesl    Sibi  poten- 

antea  universos  tenuit,  reposuit  Bek-  tiam  et  auctoritatem  parabant.  Doer. 

ker.     Quae  universos  teneret  Grono-  6  Literis  imperatoris]   Has  literas 

vius  emendat.    CeteiTim  vox  formu-  invitus   dedit  Acmilius,  ut   discimus 

la  de  iure  et  ditione,  supr.  xxvi.  24.  ex  Polybio,  xxx.  10.  qui  tcstatur  ei 

x.xxviii.  9.  et  de  divisione  terrarum,  nullo  modo  placuisse  calumnias  illas 

supr.  ■26,  necnon  de  cognitione  supr.  assentatorum  Romanae  potentine,  id- 

xi.  12.  dicitur.  Hoc  loco  significari  vi-  (juc  eum  rcbus  ipsis  satis  significasse 

deturformula,  ex  qua  res  controversae  affirmat.  Crev. 
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qui  Romam  ad  causam  diceudam  sequcrentur  :  iu  Achaiam  U.  c.  585 
ex  deccm  legatorum  numero  profecti  duo,  C.  Claudius  et  ^-  ^-  '^7 
Cn.  Domitius,  ut  ipsi  edicto  evocarent     Id  duabus  de  cau- 
sis  factum :    una,  quod  fiduciae   plus   animorumque  essc 
Achaeis  ad  non  parendum  credebant,  et  forsitan  etiam  in 

f)ericulo  fore  (^allicratem  et  ceteros  criminum  auctorcs  dc- 
atoresqiie  :  ahera,  cur  praesentes  evocarent,  causa  erat, 
quod  ex  ahis  gentibus  principum  htcras  deprensas  in  com- 
mentariis  rcgiis  habebant :  in  Achaeis  caecum  erat  crimen, 
nuUis  eorum  hteris  inventis. 

Aetohs  dimissis,  Acarnanum  citata  gens.  In  his  nihil 
novatum,  nisi  quod  Leucas  exempta  est  Acamanum  con- 
ciho.  Quaercndo  deinde  latius,  qui  pubhcc  aut  privatim 
partium  regis  fuissent,  in  Asiam  quoque  cognitionem  ex- 
tendere  :  et  ad  Antissam  in  Lesbo  insula  diruendam,  tra- 
ducendos  Methymnam  Antissaeos,  Labeonem  miserunt ; 
quod  Antenorem,  rcgium  pracfectum,  quo  tempore  cum 
lembis  circa  Lesbum  est  vagatus,  portu  receptum  commea- 
tibus  iuvisscnt.  Duo  securi  pcrcussi  insignes;  Audronicus 
Andronici  fihus  Aetohis,  quod,  patrem  secutus,  arma  con- 
tra  populum  Ilomanum   tuhsset :   et  Neo  Thebanus,  quo 

7  auctorc  socictatem  cum  Pcrsca  iunxerant. 

Ilis   reruin  extcrnarum  cognitionibus  interpositis,  Ma-      ,32. 
cedonum    rursus    advocatum    concihum.      Pronuntiatum, 

8 '  Quod  ad  statum  Maccdoniae  pertinebat,  senatorcs,  quos 

*  Synedros  vocant,  lcgcndos  esse,  quorum  consiho  respubhca 

*  administraretur.'    Nomina  deinde  sunt  rccitata  principum  rrincipcs 
Maccdonum,  quos  cum  hberis,  maioribus  quam  «luindccim  ^^'•'^■^'«l""^ 
annos  natis,   pracccdcre  in   Itaham  ])lacerct.      Id,  l>rima  ;i",](.4tt"' 
spccie  sacvum,  mox  apparuit  multitudini  ^laccdonum  ])ro 
Hbcrtatc  sua  cssc  factum.      Nominati  sunt  cnim  rcgis  amici 

9  })uqiuratique,  duces  excrcituum,  ]iracfccti  navium  aut  ])rac- 
sidiorum ;  servire  regi  humiliter,  aliis  su]ierbe  im])erarc 
assucti :  ]iracdivitcs  alii,  alii,  quos  fortuna  non  accjuarcnt, 
liis  sum])tibus  pares :   regius  omnibus  victus  vcstitusfjue  : 

I  nulli  civilis  animus,  neque  Icgum  nccjuc  libcrtatis  ac(juac 
patiens.  Omnes  igitur,  qui  in  ali(]uibus  ministeriis  regiis, 
ctiam  qui  in  minimis  lcgationibus  fuerant,  iussi  Maccdonia 
cxccdcrc,  atquc  in  Italiaui  irc  :  (jui  non  ]iaruissct  iui])crio, 
mors  dcnuntiata.  Lcgcs  Maccd(jniac  dcdit  cuui  tauta  cura,  Lpjres  ila- 
ut  non  hostibus  victis,  scd  sociis  benc  mcritis,  darc  vidc-t^H-. 


7  Xeo  Thebanu»  quo  auclore  ....  hnoc  sunt  verba  Icj?ntonini  Romaiui- 
iiiuxrriint\     nc.  'l'hel)iini,    qiiac    vox  runi,  jirrtirira/  li'f,'fM<liini  ccnsct. 
liitct    in    vocc    Tltcbanus.       Dc     hoc  9  l'ur]turittiijur\   cf.  Siijir.  xxx.  4?. 
Ncone,  f|ui  nd  1'crnca  confiincnit,  cf.  1   \'ulli  civilis  aitiinus\    Niilli  nni- 
mipr.  xliv.  43.   r<>lyl>.  xxvii.  i.  iiuih  ptililicain  fuklutcin  cunins. 

8  Pcrlinctmt]  CrevicriiiB,  Miquiilcni 
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U.  C.  585.  retnr :  et  quas  ne  usus  quidem  longo  tempore  (qui  unus 
•  ^-  ^07.  ggj.  Jegujy,  corrector)  experiendo  argueret. 

Ab  seriis  rebus  ludicrum,  quod  ex  multo  ante  praeparato, 
et  in  Asiae  civitates,  et  ad  reges  missis,  qui  denuntiarent, 
et  quum  circumiret  ipse  Graeciae  civitates,  indixerat  prin- 
cipibus,  magno  apparatu  Amphipoli  fecit.  Nam  et  artifi-  2 
cum  omnis  generis,  qui  ludicram  artem  faciebant,  ex  toto 
orbe  terrarum  multitudo,  et  athletarum,  et  nobihum  equo- 
rum  convenit :  et  legationes  cum  victimis,  et  quicquid 
ahud  deorum  hominumque  causa  fieri  magnis  hidis  in 
Graecia  solet.  Ita  factum  est,  ut  non  magnificentiam  tan- 
tum,  sed  prudentiam  in  dandis  spectacuhs,  ad  quae  rudes  3 
tum  Romani  erant,  admirarentur.  Epulae  quoque  lega- 
tionibus  paratae  et  opulentia  et  cura  eadem.  Vulgo  dictum 
ipsius  ferebant :  '  Ec  convivium  instruere,  et  hidos  parare 
33.  « rare  eiusdem  esse,  qui  vincere  bello  sciret.'  Edito  ludicro 
omnis  generis,  chpeisque  aereis  in  naves  impositis,  cetera 
omnis  generis  arma,  cumulata  in  ingentem  acervum,  pre- 
catus  Martem,  Minervam,  Luamque  matrem,  et  ceteros4 
deos,  quibus  spoha  hostium  dicare  ius  fasque  est,  ipse  im- 
perator,  face  subdita,  succendit.  Deinde  circumstantes 
Munificen-  tribuni  mihtum  pro  se  quisque  ignes  coniecerunt.  Notata 
tia  Paulli.  gg|-  j^  iHo  conventu  Europae  Asiaeque,  undique  partim  ad 
gratuLitionem,  partim  ad  spectaculum  contracta  muhitu- 
dine,  tantis  navalibus  terrestribusque  exercitibus,  ea  copia 
rerum,  ea  vihtas  annonae,  ut  et  privatis,  et  civitatibus,  et 
gentibus,  dona  data  pleraque  eius  generis  sint  ab  impe- 
ratore,  non  in  usum  modo  praesentem,  sed  etiam  quod 
domos  aveherent,  Spectaculo  fuit  ei,  quae  venerat,  turbae 
non  scenicum  magis  ludicrum,  non  certamina  hominum, 
aut  curricula  equorum,  quam  praeda  Macedonica  omnis, 
ut  viseretur,  exposita  statuarum,  tabulainunque,  textihum, 
et  vasorum  ex  auro  et  arffento  et  aere  et  ebore  factorum 
ingenti  cura  in  ea  regia :  ut  non  in  praesentem  modo  spe-  5 
ciem,  quahbus  referta  regia  Alexandreae  erat,  sed  in  per- 
petuum  usum  fierent.  Haec,  in  classem  imposita,  deve- 
henda  Romam  Cn.  Octavio  data. 

Pauhus,  benigne  legatis  dimissis,  transgressus  Strymo- 
nem,  mine  passuum  ab  Amphipoh  castra  posuit:  inde  pro- 
fectus,  Peham  quinto  die  pervenit.  Praetergressus  urbem, 
ad  Spelaeum,  quod  vocant,  biduum  moratus,  P.  Nasicam, 

2  Artificuml  Scenicoruni.  cf.supr.  isse  videtur,  et  praefuisse  lustris,  et 

V.  I.  lustrationibus  post  hostium  caedem. 

^  Ad  quae  rudi.s'^    Similem   locu-  cf.  supr.  viii.  i. 
tioncm  adeas  supr.  x.xi.  25.  x.\iv.  48.  5  Iii  ca  regia]  sc.  Pellae,  cui  mox 


4  Luamqiie  malrem]  Haec  dea  no-     regia  Alexandria  opponitur, 
mcn  a  lucndo  cxpiandoque  sortita  fu- 


3 
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et  Q.  Maximum  filium  cum  partc  copiarum  ad  depopu-  u.  C.  585. 
landos  Illyrios,  qui  Persea  iuverant  bello,  misit,  iussos  ad-'^-  ^-  ''^j. 
Oricum  sibi  occurrere  :  ipse,  Epirum  petens,  quintis  de- 
cimis   castris    Passaronem    pervenit.      Haud   procul   inde      34. 
Anicii  castra  aberant.     Ad  quem  literis  missis,  ne  quid  ad  Epiri  prac- 

6ea,  quae  fierent,  moveretur;  'senatum  praedam  Epiri  civi- p^pjj'^,j^  ^^" 
*  tatium,   quae    ad    Persea  defecissent,   exercitui    dedisse,' 
summissis  centurionibus  in  singulas  urbes,  qui  sc  diccrent- 
ad  praesidia  deducenda  venisse,  ut  liberi  Epirotae,  sicut 
Macedones,  essent,  denos  principes  ex  singulis  evocavit 
civitatibus :    quibus,  quum  denuntiasset,  ut  aurum  atque 
argentum    in    publicum   proferrctur,   per   omnes    civitates 
cohortes  dimisit.     Ante  in  ulteriores,  quam  in  propiores, 
profecti,  ut  uno  die  in  omnes  perveniretur.     Edita  tribunis 
centurionibusque    erant,   quae    agerentur.      Mane    aurum 
omne  argcntumquc  collatum  :  hora  quarta  signum  ad  diri- 
piendas  urbcs  datum  est  militibus :  tantaquc  praeda  fuit, 
ut  in  equitem  quadringeni  dcnarii,  peditibus  duceni  divi- 
derentur,  centum  quinquaginta  millia  capitum  humanorum 
abducerentur.       Muri   deinde    direptarum    urbium    diruti 
sunt :  ea  fuere  oppida  circa  septuaginta.     Vendita  praeda 
omnium,  de  ea  summa  mihti  numeratum  est.     PauUus  ad 
mare  Oricum  dcscendit,  nequaquam,  ut  ratus  erat,  expletis 
militum  animis :  qui,  tanquam  nuUum  in  Macedonia  ges- 
sissent  bcllum,  expcrtes  regiac  pracdae  cssc  indignabantur. 
Orici  quum  missas  cum  Scipione  Nasica  Maximoque  fiHo  Paullus  in 
copias  invcnisset,  exercitu  in  naves  imposito,  in  Italiam  [j*^'||"""*™" 
traiecit.    Et  post  paucos  dies  Anicius,  convcntu  rehquorum  Anicius. 
Epirotarum  Acarnanumque  acto,  iussisque  in  ItaUam  sequi 

7  principibus,  quorum  cognitioncm  causae  rcservarat,  et  ipse, 
navibus  exspectatis,  vquibus  usus  Maccdonicus  exercitus 
crat,  in  Italiam  traiccit. 

Quum  haec  in  Macedonia  Epiroquc  gesta  sunt,  legati, 

5[ui  cum  Attalo  ad  finiendum  bcllum  inter  Gallos  et  regem 
^umcnem  missi  erant,  in  Asiam  pervenerunt.  Indutiis 
()er  hiemem  factis,  ct  Galli  domos  abicrant,  et  rex  in 
liberna  concesserat  Pergamum,  graviquc  morbo  acger 
sfuerat.  Ver  primum  ofc  donio  excivit :  iamcjuc  Synnada 
pervenerant,  quum  Eumcnes  ad  Sardes  undique  cxercitum 
contraxcrat.  Ibi  et  Roniani  Solovettium  ducem  Gallorum 
Syimadis  allocuti,  ct  7\(tahis  cum  iis  profcctus  ;  scd  castra 
Gidloruni   infrarc  eum  non  phicuit,  ne  animi  ex  disccpta- 

6  Senalum  jtrncdam]  IntelliKcn-  8  Ex  domo  excivit]  Satis  intelligi- 
duni  ent  hoc  loco  nrrijt.sit,  rninlinrit,  tur  hncc  dici  de  (inllin.  Rch  tnmen 
c  f|uo  |)on(lc!int  9ef|iicntia.   Uascii.  clarior  esset,  ni  eoruni  nomina  liiscrte 

7  l<eiirrvnrnt\     In    aliud    tonipus     exprimerentur.  Crkv. 
dintulenit.    Dokk. 

VOL.   IV.  P 
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U.  C.  585.tionc  irritarentur.     P.  Licinins  cura  regulo   Gallorum  est9 

A.  C.  167.  locutus,  rctulitque,  ferociorcm  cum  dcprccando  factum  :  ut 

mirum  videri  posset,  inter  tam  opulentos  rcgcs,  Antiochum 

Ptolemaeumque,    tantum    legatorum    Romanorum    verba 

valuisse,  ut  extemplo  paccm  facerent ;  apud  Gallos  nullius 

momenti  fuissc. 

35.  Romam  primum  reges  captivi,  Perseus  et  Gcntius,  in 

custodiam  cum  liberis  abducti ;  dein  turba  alia  captivorum : 

tum  quibus  Maccdonum  dcnuntiatum  erat,  ut  Romam  ve- 

nirent,    principumquc    Graeciac.       Nam   bi    quoque   non 

solum  praescntes  cxciti  erant,  scd  etiam,  si  qui  apud  reges 

Paulhis      esse  diccbantur,  litcris  arcessiti  sunt.     Paullus  ipse  post 

^""  fn      ^^^^^  paucos  rcgia  nave  ingcntis  magnitudinis,  quam  sex- 

dein  Ani-    dccim  vcrsus  rcmorum  agebant,  ornata  Maccdonicis  spoliis, 

cius  et  Oc-  non  insisnium  tantum  armorum,  scd  ctiam  reo-iorum  tex- 

tavius.        tilium,  adverso  Tiberi  ad  urbcm  est  subvectus,  completis 

ripis  obviam  effusa  multitudinc.     Paucos  post  dies  Anicius 

TriumphuB  et  Octavius  classc  sua  advecti.    Tribus  iis  omnibus  decretus 

iis  decretus  ^^^  ^j^  scuatu  triumphus :  mandatumque  Q.  Cassio  praetori, 

cum  tribunis  plebis  ageret,  ex  auctorilate  Patrum  rogationem 

ad  plebem  fcrrent,  ut  iis,  quo  die  urbem  triumphantes  in- 

veherentur,  imperium  esset.     Intacta  invidia  media  sunt : 

Trium-       ad  summa  ferme  tcndit.     Ncc  de  Anicii,  nec  dc  Octavii 

PauUo    ■  triumpho  dubitatum  est :  Paullum,  cui  ipsi  quoque  se  com- 

lites  abro-  parare  erubuissent,  obtrectatio  cai^psit.     Antiqua  discipHna 

gare  vo-      niilitcs  habucrat ;  de  praeda  parcius,  quam  speravcrant  ex 

""  ■  tantis  regiis  opibus,  dedcrat  nihil  rehcturis,  si  aviditati  in- 

dulgcretur,  quod  in  aerarium  deferret.    Totus  Macedonicus 

excrcitus   imperatori    erat    neghgentcr   aifuturus    comitiis 

ferendae  legis.     Scd  eos  Ser.  Sulpicius  Galba  qui  tribunus 

mihtum  secundae  legionis  in  Macedonia  fuerat,  privatim 

imperatori  inimicus,  prensando  ipse,  et  per  suae  legionis 

milites  solhcitando,  stimulaverat,  ut  frequentes  ad  sufFra- 

gium   adessent :    '  Imperiosum   ducem   et  mahgnum   anti- 1 

*  quando  rogationem,  quae  de  triimipho  eius  ferretur,  ulcis- 

ccrentur :     plcbem    in-banam    secuturam    essc    mihtum 

'  iudicia.     Pecuniam  ihum  dare  non  potuisse  ?     Mihtem  2 


9  P.Licinius'^   Princeps  legationis  2   Militem    honorcm    darc    ^josse] 

in  Asiam  missus,  cuius  occultis  arti-  Dare  non  posse  Sigonius,  Gronovius 

bus  fortassc  evenit,  ut  Galli  in   po-  autem  pecuniam  illum  non  darc  po- 

testate  llomanorum,  paccm  inter  eos  tuisse,  militem  honorem  non  dare  pos- 

et  Eumenem  conciliantium,  csse  no-  se,   mavult.     Crevierius,   qui  Sigonii 

lueiint,  ut  ita  paullatim  vires  Eume-  coniccturam    probat,    intelligit    non 

nis  a  Gallis  frangcrcntur.     Suspicio-  posse  militem,  qui  non  vult  ;  quem- 

ncm  hanc  palani  iniicit  Polyb.  xxx.  admodum  imperatorem  arguit  Galba 

3.  Drak.  iactassc  non  posse  se  pecuniam  dare, 

I  Malignum']  Nimis  parcum.  supr.  quum  revera  nollet. 
ix.  32.  X.  46. 
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*  honorcm  darc  possc  !  nc  spcrarct  ibi  fructum  gratiac,  ubi  U.  C.  5R5. 

*  non  mcruisset.'  ^-  ^-  ''^^- 

llis  incitatis,  quum   in   Capitolio  rogationcm   cam   Ti.      36. 
Sempronius  tribunus  plcbis  ferret,  et  privatis  dc  lcgc  di- 
3  cendi  locus  csset,  sed  ad  suadendum,  ut  in  re    minimc 
dubia,  haud  quisquam  proccdcrct;   Ser.  Galba  repente  pro-Ser.  Gaiua 
cessit,  et  a   tribunis  postulavit,    '  Ut,  quoniam  hora  iam  <i'ssuadet 

*  octava  diei  cssct,  ncc  satis  tcmporis  ad  demonstrandum  trfumpho 

*  habcrct,  cur  L.  AemiHum   non  iubercnt  triumpharc,  in  Paulli. 

*  posterum   diem   diffcrrent,   ct    mane    eam    rcm    agcrent. 

*  Intcgro  sibi  die  ad  causam  cam  orandam  opus  cssc' 
Quum  tribunus  dicere  co  dic,  si  quid  vcllet,  iubcret, 
in  noctcm  rcra  diccndo  cxtraxit,  rcferendo  admoncn- 
doque,    '  Exacta    accrljc    munia    mihtiac ;    plus    laboris, 

*  phis  periculi,  quam  dcsiderasset  rcs,  iniunctum  ;  contra  in 

*  pracmiis,   in    honoribus,    omnia  aitata :    mihtiamque,    si 
4 '  talibus    succedat    ducibus,    horridiorcm     asperiorcmquo 

*  bellantibus ;  candem  victoribus  inopem  atque  inhonoratam 
*futuram.  Maccdonas  in  mchore  fortuna,  qnam  mihtes 
'  Romanos,  esse.  Si  frccjucntcs  postero  dic  ad  legem  anti- 
'  quandam  adessent,  intehccturos  potentcs  viros,  non  omnia 

*  in  ducis,  aliquid  et  in  mihtum  manu  essc'  His  vocibus 
incitati,  postero  die  milites  tanta  frcquentia  Capitohum 
complcvcrunt,  ut  aditus  nuhi  practcrca  ad  suffragium  fc- 
rcndum  cssct.  Intro  vocatac  primae  tribus  quum  anti- 
quarcnt,  concursus  in  Capitohum  principum  civitatis  factus 
cst,  *  Indignum  facinus  csse,'  clamitantium,  '  L.  PauUum, 
'  tanti  bchi  victorcm  dcspoliari   triumpho :    obnoxios  im- 

5 '  pcratorcs  tradi  licentiae  atque  avaritiae  mihtari.  Nmic 
*nimis  sacpc  per  ambitionem  pcccari.  Quid,  si  domini 
'  militcs  impcratoribus  imponantur?'  In  Galbam  pro  sc 
quisque  probra  ingercre.  Tandcm,  hoc  tumuhu  scdato, 
M.  Scrvihus,  qui  consul  ct  magistcr  cquitum  fucrat,  ut  dc 
integro  cam  rcm  agercnt,  ab  tril)unis  ])ctcre,  dicendique 
sibi  ad  pojiuhim  potestatcm  facercnt.  Triliuni,  quum  ad 
dchbcrandum  scccssisscnt,  victi  auctoritatibus  princij)um, 
dc    intcgro    agcrc    cocperunt,    rcvocaturosquc    kc    e{i.sdcm 

^  Scd  fid  suadcndum  . . .  hnud  quis-  res  bene  ccdat.     An  scripsit  Liviu.4, 

7»/flm]   S'cc  ....  tjui.sf/unrii  Sigonius  .li  tiilin  succcdanl  diunhus  !  Dor.R. 
eineiuiiiverat,  qucni  taiituni  non  oni-         5  Xunc  nimi.i  sacpc  ....  peccari] 

nen  sccuti  sunt.     Gronovius  primus  Ita  lacohs.  emcndavit   pro  vui)j;.  in 

de  lcye  pro  vuiR.  leye  scripsit.     Sed  uno  nimis  sc  pcr  ambitioncm  pcccarc. 

locus  dicendi  de  lege  a  niagistratibus  Sensus  est,  nunc  niniis  saejH'  per  am- 

dabatur,  (|uando  privatis  copiam  fa-  bitioncm,  i.  e.  diKcijdinam  militarom 

ciebant  prodcjundi  iii  medium,  i)o|)u-  ambitionis  caus.!  remittcndo,  j)eccari 

lumquc  vel  accipiendarc  eius  vel  anti-  ab  iinperatoril)us.    Amltitio  nihii  aliud 

(juandae  rationc»  edoccndi.  est,  «junin  intompestiva  captatio  gra- 

4  Si  talihu»  Muccedat  ducihus]    Si  tiae  et  favoris. 
ducibuH   talibufl,  i.  e.   ita   aKcntibus, 
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37. 

Scrviliiora- 
tio  pro  tri- 
iimpho. 


U.  C.  585.  tribns   renuntlarunt,   si    M.  Servilius   aliique    privati,    qui6 

A.  C.  167.  (licere  vellent,  dixissent. 

Tum  Servilius  :  '  Quantus  imperator  L.  Aemilius  fuerit, 
Quirites,  si  ex  alia  re  nulla  aestimari  possit,  vel  hoc  satis 
erat,  quod,  quum  tam  seditiosos  et  leves  milites,  tam 
nobilem,  tara  temerarium,  tam  eloquentem  ad  instigandam 
multitudinem  inimicum  in  castris  haberet,  nullam  in  ex- 
ercitu  seditionem  habuit.  Eadem  severitas  imperii,  quam 
nunc  odcrunt,  tunc  eos  continuit.  Itaque,  antiqua  di- 
sciplina  habiti,  *  neque  fecerunt.  Ser.  quidem  Galba,  si  7 
in  L.  Paullo  accusando  tirocinium  ponere,  et  documentum 
eloquentiae  dare  voluit,  non  triumphum  impedire  debuit, 
quem,  si  nihil  ahud,  senatus  iustum  esse  iudicaverat :  sed 
postero  die,  quam  triumphatum  est,  privatum  cum  visurus  8 
esset,  nomen  deferret,  et  legibus  interrogaret ;  aut  serius  9 


paullo,    quum   primum 


magistratus 


ipse    cepisset,   diem 


diceret,  inimicum  ad  populum  accusaret.  Ita  et  pretium 
recte  facti  triumphum  haberet  L.  Paullus  pro  egregie  bello 
gesto ;  et  poenam,  si  quid  et  vetere  gloria  sua  et  nova 
indignum  fecisset.  Sed  videhcet,  cui  crimen  nullum, 
nullum  probrum  dicere  poterat,  eius  obtrectare  laudes 
vohiit.  Diem  integrum  hesterno  die  ad  accusandum  L. 
PauUum  petiit :  quattuor  horas,  quantum  supererat  diei, 
dicendo  absumpsit.  Quis  unquam  tam  nocens  reus  fuit, 
cuius  vitia  vitae  tot  horis  expromi  non  possent  ?  Quid  i 
interim  obiecit,  quod  L.  Paullus,  si  causam  dicat,  negatum 
veht  ?  Duas  mihi  ahquis  conciones  parumper  faciat : 
unam  mihtum  Macedonicorum ;  puram  alteram,  inte- 
gTioins  iudicii  et  a  favore  et  odio,  universo  iudicante  po- 2 
pulo  Romano.  Apud  concionem  togatam  et  urbanam 
prius  reus  agatur.  Quid  apud  Quirites  Romanos,  Ser.  3 
Galba,  diceres  ?  illa  enim  tibi  tota  abscisa  oratio  esset : 
"  In  statione  severius  et  intentius  institisti ;  vigihae  acer- 
"  bius  et  dihgentius  circumitae  sunt ;  operis  plus,  quam 


6  Renuntiaruni}  Pronnntiarunt 
ex  emendatione  Dukeri  Bekkerus  re- 
posuit. 

7  *  necjue  feceritnt']  Tunc  quieve- 
runt,  quod  Rubenius  legendum  con- 
iecit,  probat  Crevierius.  Ceterum  ad 
marginem  ed.  Curionis  virum  doctum 
ascripsisse  animadvertit  Drakenbor- 
chius,  "  vocem  forte  excidisse,  ac  le- 
gendum  neque  seditionem  fecerunt.'''' 

8  Triumphatum  estli  Triumphatum 
esset  reposuit  Bekkcr.  triumphatum 
et  privatum  Gronovius  mavult.  Pri- 
vaium,  sc.  Aemilium  Paullum. 

9  Deferrel}  Deferre  et  interrogare, 
sub.   debuit,  reposuit    Bekker.  atque 


infr.  dicere  et  accusare,  necnon  supr. 
privatum  cum  visurus  esset. 

I  Cuius  vitia  vitae]  Initia  pro  vi- 
tia  reposuit  Bekker. 

1  Et  afavm-e  et  odio]  Et  afavore 
et  ab  odio  Crevierius  mavult.  Hac 
ad  vocem  integrioris  referendae  sunt. 

3  Reus  agaturl  Crevierius  et  Dou- 
iatius  causam  non  esse  iudicarunt, 
cur  Mureto  reus  agatur  displicuerit. 
Reum  enim  agere  ac  peragerc  locu- 
tiones  sunt  optimis  scriptoribus  usi- 
tatae.  Necnon  Servilius  hoc  loco 
agit,  quasi  Paullus  a  Gallja  accusare- 
tur  ad  populum.  Res  pro  reus  Bek- 
keriis  reposuit. 
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4  *  "  antea,  fecisti,  quum  ipse  imperator  et  exactor  circum-  U.  C.  585. 

*  "  iret ;  eodem  die  et  iter  fecisti,  et  in  aciem  ex  itincre  ■*■•  ^-  ^^7- 
*"ductus  es.     Ne  victorem  quidem  te  acquiescere  passus 

*  '^  est :  statim  ad  pcrsequendos  hostcs  duxit.  Quum  te 
* "  praeda  particnda  locupletem  facere  posset,  pecuniam 
* "  regiam  translaturus  in  triumpho  est,  et  in  aerarium 
* "  laturus."  Ilaec  sicut  ad  miUtum  animos  stimulandos 
'  ahqucm    aculeum    habent,   qui   parum    licentiae,    parum 

*  avaritiae  suae  inser\'itum  censent ;  ita  apud  popidum 
'  Romanum    nihil  valuissent :    qui,   ut   vetera   atque    au- 

*  dita  a  parentibus  suis  non  repetat,  quae  ambitione  impe- 
'  ratorum  clades  acceptae  sint,  quae  severitate  imperii 
'  victoriae  partae,  proximo  ccrtc  Punico  bello,  quid  inter 

*  M.  Minuciura  magistrum  equitum  et  Q.  Fabium  ^NIaximum 

5  '  dictatorem  interfuerit,  meminit.     Itaque  accusatorem  id 
'  scire  potuisse,  et  supervacaneam  defensionem  PaulU  fuisse. 

6 '  Transeatur  ad  akcram  concionem  :  ncc  Quirites  vos,  sed 

*  mihtes  videor  appehaturus,  si  nomen  hoc  sakem  ruborem 
'incutere,   et   verecundiam   ahquam    imperatoris  violandi 

*  affcrre  possit.     Equidem  ipse  aliter  affectus  animo  sum,      38. 
'  qui  apud  excrcitum  mihi  loqui  videar,  quam  paullo  ante 

7 '  eram,  quum  ad  plcbem  urbanam  spectabat  oratio.     Quid 
'  ctiam  dicitis,  milites?    Aliquis  est  Romae,  praeter  Pcrsea, 

*  qui  triumphari  de  Macedonibus  nolit?  et  eum  non  iisdem 
'  manibus  discerpitis,  quibus  Macedonas  vicistis  ?  Yincere 
'  vos  prohibuisset,  si  potuissct,  qui  triumphantcs  urbem 
'  inire  prohibct.  Erratis,  milites,  si  triumphum  imperatoris 
'  tantum,  et  non  mihtum  quoquc  et  universi  populi  Ro- 

8 '  mani,   cssc    dccus   censetis.     Non    unius  in  hoc   Paulli. 

*  Multi  ctiam,  qui  ab  senatu  non  impctrarunt  triumphum, 
9 '  in  monte  Albano  triumphanmt.     Neino  L.  Paullo  magis 

*  cripere  decus  j)erfccti  bcUi  Maccdonici  potcst,  quam  C. 
'  Lutatio  primi  Punici   belli,  quam   P.  Cornelio  secundi, 

' '  quam  illis,  qui  post  eos  triumphaverunt.    Nec  L.  Paulhmi 

4  Circumirel]    Gronovius  circum-     appellatione    Qtiiritium     conipellari, 
•  iret,  ei  duclus  es  YiTO  \u\^.  circumires,     (luiisi   genus  poenac  erat,  et  signuni 

f     et  rfMji,«/i  ementlavit.     Crevierius  i«-  missionis  inhonestaehabehatur.    Nota 

stitit  |)r()  institixti  rejjonendum  suadet,  est  occJLsio,  qua  «editionem  militum 

cui  lJrakenl)orchiu8   astipuhitur,    ita  hac  voce  sola  pronuntiata  lul.  Caesar 

ut,  (|uae  in  secundapersona  dicuntur,  compescuit.   cf.  Sueton.  Caes.  70. 
ad  niilitem,  (|uac  in  tertia,  ad  impe-  7  Quid  etiam']  Quid  enim  Murctus 

ratorem  rofcrantur.  mavult. 

5  Itaque  accu.sutorem']  Ilic  aliquid  8  /fnc  I'au/li1  Supj)le,  decus  est. 
Mt  c|uod  offendat.  Lcgit  Gronovius:  Sed  Crevierius  aliijua  post  vocem 
ilfU/uc  et  accusator  iil  scire  potuisset,  l'anlli  excidisso  oxistiniat,  et  a.steris- 
et  superr-acniieu  I'aulli  defriisio  fu-  cum  loco  npjjoncuduni  censet. 

itrt.     Nos  aliquid  Livio  dignius  de-  9  In  moiite  AU>ano\  cf.  Supr.  xxvi. 

aideramus.  Chkv.  21.  xxxiii.  23. 

A  Sec  Quirites  cos]    \ox  Quirites  i  Quam  iUis,rjui  jiost  eos  triumphn- 

proprie  ad  civc«  npect^it ;  hinc  niilitcs  rerunt]    Voces/x»/  cos,  bc.  Lutatium 


214  TITI   LIVII 

U.  C.  585.  <  minorem    aiit    maiorem    imperatorem    triumpbus   faciet. 
"^"  *  Militum  magis  in  hoc  univcrsique  populi  Romani  fama 
'  agitur.     Primum   ne   invidiae  et  ingrati  animi  advereus 
'  clarissimum  quemque  civem  opinionem  habeat,  et  imitari  1 

*  in  hoc  populum  Atheniensem,  lacerantem  invidia  prin- 
'  cipcs  suos,  videatur.  Satis  peccatum  in  Camillo  a  maio- 
'  ribus  vestris  est,  quem  tamen  ante  receptam  per  eum  a 
'  Galhs  urbem  violarunt :  satis  insuper  a  vobis  in  P.  Afri- 
'  cano.  Literni  domicihum  et  sedem  fuisse  domitoris 
'  Africae  !  Literni  sepulcrum  ostendi !  Erubescamus,  gloria 

*  si  par  ihis  viris  L.  Pauhus,  iniuria  vestra  exaequetur. 
'  Haec  igitur  primum  infamia  deleatur,  foeda  apud  ahas 
'  gentes,  damnosa  apud  nostros.  Quis  enim  aut  Africani, 
'  aut  Paulh,  simihs  esse  in  ingrata  et  inimica  bonis  civitate 
'  vcht  ?  Si  infamia  nuHa  esset,  ct  de  gloria  tantura  agere- 
'  tur,  qui  tandem  triumphus  non  conmiuncra  nominis  Ro- 
'  mani  gloriam  habet  ?  Tot  de  Gahis  triumphi,  tot  de 
'  Hispanis,  tot  de  Poenis,  ipsorum  tantum  imperatorum, 
'  an  populi  Romani,  dicuntur  ?  Quemadmodum  non  de 
'  Pyrrho  modo,  nec  de  Hannibale,  [nec  de  Phihppo,]  sed 
'  de  Epirotis,  Carthaginiensibusque,  et  Macedonibus  tri- 
'  umphi  acti  sunt,  sic  non  M'.  Curius  tantum,  nec  P.  Cor- 
'  nehus,  [nec  T.  Quinctius,]  sed  Romani  triumpharunt. 
'  Mihtum  quidem  propria  est  causa;  qui  et  ipsi  laureati,  et 

'  quisque  donis,  quibus  donati  sunt,  insignes,  triumphum  3 
'  nomine  cient,  suasque  et  imperatoris  laudes  canentes  per 
'  urbem  incedimt.  Si  quando  non  deportati  ex  provincia 
'  mihtes  ad  triuraphum  sint,  fremunt :  et  tamen  tum  quoque 
'  se  absentes,  quod  suis  manibus  parta  victoria  sit,  tri- 
'  umphare  credunt.  Si  quis  vos  interroget,  mihtes,  ad 
'  quam  rem  in  Itaham  deportati,  et  non  statim,  confecta 

*  provincia,  dimissi  sitis  ?  quid  Romam  frequentcs  sub 
'  signis  veneritis,  quid  morcmini  hic,  et  non  diversi  domos 
'  quisque  abeatis  vestras  ?  quid  ahud  respondeatis,  quam 
'  vos  triumphantes  videri  vehe  ?     Vos  certe  victores  con- 

39.       '  spici  vehe  debebatis.     Triumphatum  nuper  de  Phihppo,  3 
'  patre  huius,  et  de  Antiocho  cst.     Ambo  regnabant,  quum 
'  de  his  triumphatum  est.    I)e  Pcrsco  capto,  in  urbem  cum 
'  hbcris  abducto,  non  triumphabitur  ?      Quod  si  in  curru  4 
'  scandcntes  Capitohura,  auratos  purpuratosque,  ex  infe- 

et  Ciitulum,  Sigouius   addidit.     Lo-  3    felle  debebdtis]  Addit,  si  id  non 

cum  iistcrisco  notavit  Bekker.  responsuri  essent,  at  saltem  cos  do- 

1  Opimonem  habeaf]  Opiiiionem  cere,  ut  victores  consiiici  ct  spcctato- 
animi  ingrati  hulere  ille  dicitur,  qui  rum  oculis  in  sollenni  pompa  notari 
existimatur  ingratus  csse.  Drak.  vcllent.  Drak. 

2  Triumpliitm  nominc  cicnt^  Mi-  4  (Jnnddi  in  curru]  At  practoribiis 
litari  acckunationc,  lo  Iriumphc.  cf.  iriumphabiti/r,  r/uos  si,  lacobs.  repo- 
llor.  Od.  iv.  2.  Varr.  dc  L.  L.  v.  58.  neadum  suadet. 
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'  riore  loco  L.  PauUus  in  turba  togatorum  unus  privatus  U.  C.  585. 
'  interroget :  L.  Anici,  Cn.  Octavi,  utrum  vos  digniores  ^-  ^-  '^7- 
'  triumpho  esse,  an  me,  censetis  ?  currum  ei  cessuri,  et 
'  prae  pudore  videntur  insignia  ipsi  sua  tradituri.  Et  vos 
'  Gentium,  quara  Persea,  duci  in  triumpbo  mavubis,  Qui- 
'  rites,  et  de  accessione  potius  beUi,  quam  de  bello,  tri- 
'  umphari  ?  Et  legiones  ex  Illyrico  laureatac  urbem 
'  inibunt,  et  navales  socii  ?  Macedonicae  legiones,  suo 
'  abrogato,  triumphos  alienos  spectabunt  ?  Quid  deinde 
5  '  tam  opimae  praedae,  tam  opulentae  victoriae  spoHis  fiet  ? 
'  Quonam  abdentur  illa  tot  millia  armorum,  detracta  cor- 
'  poribus  hostium  ?  an  in  Macedoniam  rcmittcntur?  Quo 
'  signa  aurea,  marmorea,  eburnea,  tabulae  pictae,  textiha, 
'  tantum  argenti  caclati,  tantum  auri,  tanta  |)ecunia  regia  ? 

*  An  noctu,  tanquam  furtiva,  in  aerarium  deportabuntur  ? 

*  Quid?  illud  spectaculum  maximuni,  noljilissimus  opulen- 
'  tissimusque  rcx  captus,  ubi  victori  populo  ostcndctur  ? 
'  Quos  Syphax  rex  captus,  accessio  Punici  beUi,  concursus 
'fccerit,  plerique  meminimus.     Perseus  rex  captus,  Phi- 

*  hp])us  et  Alexander  fihi  regis,  tanta  nomina,  subtrahentur 
'  civitatis  ocuhs  ?  Ipsum  L.  Paullum,  bis  consulcm,  do- 
'  mitorem  Graeciae,  omnium  ocuH  conspicere  urbem  curru 

6 '  ingredientem  avent.  Ad  hoc  fccimus  consulem,  ut  bel- 
7 '  lum,  per  quadricnnium  ingenti  etiam  pudorc  nostro 
'  tractum,  perficerct :  cui  sortito  provinciam,  cui  proficis- 
'  centi  pracsagientibus  aniu)is  victoriam  trium[)humquc 
'  destinavimus,  ci  victori  triumphum  negaturi?  et  Cjuidem 
'  non  homincs  tantum,  sed  deos  etiam  suo  honorc  frauda- 

*  turi  ?  Diis  quo([ue  enim,  non  sohun  hominibus,  debctur 
'  triumphus.  Maiores  vestri  onuiium  magnarum  rerum  et 
'  princi[)ia  exorsi  ab  diis  sunt,  et  finem  statuenmt.  Consul, 
'  proficiscens,  praetoive,  pahidatus  cum  hctoribus  in  pro- 
'  vinciam  ct  ad  belhun,  vota  in  CapitoUo  nuncupat :  victor, 

*  peqKnrato  eodcm,  in  CapitoHo  triumphans  ad  eosdem 
'deos,  quibus  vota  nuncupavit,  merita  dona  popuH  llomani 
'  transvehit.  Pars  non  minima  lrium})hi  est  victimac  prae- 
'  cedentes ;  ut  a[)pareat,  (His  grates  agentem  imperatorem 
'  ob  rempubhcam  bene  gestam  redirc.      Omncs  iUas  victi- 

8'mas,  (juas  traihjcendas  in   lrium[)ho  vindicavit,  aHas  alio 

*  cacdentc,  mactabitis  ?     Quid  ?  ilias  epuhis  senatus,  c[uac 

5  Titm  njnmac  prtieiltie^  Kiiif;ul;i-  8  Qiins  Irinliicendtis  in  Iriuwpfio 
tioiiein  (iroiiDV.  lam  ojiimii  prnedii,  i-i/y/uvn'//]  Vitiiiin  iniiiiircstuni.  (Jio- 
quiiin  Si;;i)i>iii.H  iii  po.-ttrfiiiii  cditiouo  nuvius  legoiuliim  |uil;it,  ifuas  triulu- 
sua  i>riicli.Tt,  lickkcTUM  prohiit.  ceiulas    in    Iriiimji/io    lucavit :     («itirt 

6  siil  AocJ  Ub  hoc,  i>ro|ilc'rea.  bclle,  ni  nioilo  iiitclli;;»tiir  l*aullus 
Dtt.*K.  victiiiiii»   nnn    moilo    triuliicendii.i    iii 

7  /Vr  fjunthicnniiim\  Imo  tricn-  trnimpho,  »cd  et  i«raeben<liuj  lociuae. 
nium.  ef.  infr.  41.  Ckev.  Cuev. 
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U.  C.  585.  *  nec  privato  loco,  nec  publico  profano,  sed  in  Capitolio 
A.  C.  167.  i  eduntur,  (utrum  hoininura  voluptatis  causa,  an  deorum  9 

*  hominuraque  ?)  auctore   Ser.  Galba,  turbaturi  estis  ?    L. 

*  PauUi  triumpho  portae  claudentur  ?  Rex  Macedonum 
'  Perseus  cum  liberis  et  turba  alia  captivorum,  spoHa  Ma- 
'  cedonum,  citra  flumen  rehnquentur?    L.  Paullus  privatus, 

*  tanquam  rure  rediens,  a  porta  domum  ibit  ?     Et  tu,  cen-  i 

*  turio,  miles,  quid  de  imperatore  Paullo  senatus  decrerit 
'  potius,   quam  quid   Ser.  Galba  fabuletur,  audi :    et  hoc 

*  dicere  me  potius,  quam  illum,  audi.  Ille  nihil,  praeter- 
'  quara  loqui,  et  id  ipsum  maledice  ac  maligne,  didicit :  ego 
'  ter  et  vicies  cum  hoste  per  provocationem  pugnavi :  ex 
'  omnibus,  cum  quibus  manum  conserui,  spoha  retuH :  in- 

*  signe  corpus  honestis  cicatricibus,  oranibus  adverso  cor- 
Servilius  '  pore  exceptis,  habeo.'  Nudasse  deinde  se  dicitur,  et,  quo 
luidat  cor-  quaeque  bello  vulnera  accepta  essent,  retuhsse.  Quae  dum 
nera  osten-  ostentat,  adapertis  forte,  quae  velanda  erant,  tumor  in- 
tat.            guinum  proximis  risum  movit.     Tum,  *  Hoc  quoque,  quod 

'  ridetis,'  inquit,  '  in  equo  dies  noctesque  persedendo 
'  habeo :  nec  magis  me  eius,  quara  cicatricum  harum, 
'  pudet  poenitetque  ;  quando  nunquam  mihi  impedimento 

*  ad  rempubhcam  bene  gerendara  dorai  mihtiaeque  fuit. 
'  Ego  hoc  ferro  saepe  vexatura  corpus  vetus  railes  adoles- 
'  centibus  raihtibus  ostendi :  Galba  nitens  et  integrum 
'denudct.      Revocate,  si  videtur,   tribuni,   ad   suffragium 

'  tribus ;    ego  ad  vos,  mihtes,   [descendara,  euntesque  ad  2 
'  suffragia  assectabor,  et  notabo  improbos  ingratosque,  et 
'  eos,  qui  non  regi  se  ab  imperatore,  sed  eum  uhro  sibi  per 

*  ambitionera  servire  aequura  censent.'  Hac  oratione  cas- 
tigata  raihtaris  turba  ita  rautavit  aniraum,  ut  tribus  ad  suf- 
fragium  revocatae  ad  unam  omnes  rogationem  de  triumpho 
iuberent.  Victa  igitur  inimicorura  malevolentia  et  obtrec- 
tatione,  triumphavit  PauHus  de  Perseo  rege  et  Macedo- 
nibus  per  triduum,  ante  diem  quartum  et  tertium  et  pridie 
Kalendas  Decembres.  Fuit  hic  triumphus,  sive  magni- 
tudinem  victi  regis,  sive  speciera  simulacrorum,  sive  pe- 
cuniae  vim  spectes,  longe  magnificentissimus,  ut  omnium 
ante  actorum  comparationem  amphtudine  superaret.     Po- 

9  Ulrum  fiominum  voluplatis  cau-         2   Ego  ad  vos  tiiUites}     Intercidit 

sa,   an   deorum   hominumque^     Non  finis  orationis,  qua  usus  est  M.  Ser- 

haec  sincera  videntur  Crevierio,  qui  vilius  pro  triumpho   Aemilii  PauUi. 

fortasse     legendum      coniecit,      no7i  Q,ui    tamcn    finis   apud    Pluta>-chum 

liondnum    voluptutis  cau.su,  sed  deo-  in  Aemil.  p.  272.  servatui'.     Excidit 

ru7n  ho7ioris.     Aliam  medicinam  ex  quoque  initium  expositionis  triumphi 

intCRriore   codice  desiderat  Draken-  Paulli,  quem  per  triduum  egit  quar- 

borcliius.  to,  tertio,  et  pridie  Kal.  Decemhr.  ut 

I  Et  tu,  centurio']    At  tu,ce7iturio  in  triumjiliis  Ca])itolinis  scribitur.  Si- 

(irouovius  cmendat,  qui  pro  vocc  di-  go.n'. 
ccre  legendum  diccntcm  suadet. 
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pulus,  exstructis  per  forum  et  cctcra  urbis  loca,  qua  traduci  U.  C.  585, 
pompam  oportebat,  tabulatis  theatrorum  in  modum,  spec--'^-  ^-  ^^7" 
tavit  in  candidis  togis.  Aperta  templa  omnia  et  sertis 
coronata  ture  fumabant.  Lictorcs  satcllitesque  confluen- 
tem  temere  tm^bam  et  vagc  discurrentem  summoventes  e 
raedio,  patentes  late  vias  vacuasque  praebebant.  Quum  in 
tres,  ut  diximus,  dies  distributa  esset  pompa  spectaculi, 
primus  dies  vix  suffecit  transvehcndis  signis  tabuhsque 
captivis,  in  ducentos  quinquaginta  currus  impositis.  Se- 
quenti  die  multis  plaustris  translatum,  quicquid  Macedoni- 
conim  armorum  pulchcrrimum  et  magnificentissimum  fuit, 
quae  et  ipsa  ferri  aut  aeris  recens  tcrsi  nitorc  splcndebant, 
et  ita  structa  crant  intcr  se,  ut,  quum  acen'atim  potius 
cumulata,  quam  artificiose  digesta,  vidercntur,  miram 
quandam  hac  ipsa  velut  temeraria  et  fortuita  concursione 
speciem  obiicercnt  ocuHs :  galeae  scutis,  et  loricae  ocreis, 
et  pehae  Crcticae,  et  Thracicae  caetrae,  et  pharetrae  eques- 
tribus  permixtac  frenis,  strictique  gladii  hinc  inde  mucrone 
exserto  minaccs,  et  e  lateribus  cminentes  sarissae.  Atque 
haec  omnia  quum  laxius  vincta  inter  se  forent,  si  quando  in 
transvchendo  sibi  mutuo  alhdcrcntur,  Martium  quendam 
ac  tcrribilem  cdebant  sonum,  ut  ne  victa  quidem  conspici 
posscnt  sine  quodam  animorum  horrorc.  Tum  onusta 
argento  signato  vasa  quinquaginta  supra  septingenta  a 
tribus  miUibus  hominum  portabantur.  Tria  talenta  in  sin- 
guhs  a  quaternis  gestata  hominibus.  Erant  et  qui  crateras 
argenteos,  ct  phialas,  et  cahccs,  et  cornua  ferebant,  tum 
apte  inter  se  coUocata,  tum  magnitudinc,  ct  pondere,  et 
exstantis  insignitcr  caclaturae  artificio  conspicua.  Tcrtio 
autcm  die  duccre  agmen  primo  statim  manc  cocpcrc  tu- 
biciues,  non  fcstos  soUcnnium  pomparum  modos,  scd  bel- 
Hcum  cancntes,  quasi  in  aciem  proccdendum  foret.  Post 
hos  agebantur  pingucs,  cornibus  auratis,  ct  vittis  scrtisque 
redimiti  bovcs  ccntum  et  viginti.  Ducclxmt  cos  cincti 
fasciis  eximio  opcre  tcxtis  iuvcncs,  quibus  comitcs  additi 
pueri  pateras  aureas  argcntcasque  gcstabant.  Scquebantur 
ii,  qui  signatum  aurum  in  vasis  scptem  et  scptuaginta  fcre- 
bant,  quorum  imumquodquc,  qucmadmodum  ct  ca,  in 
quibus  argciitum  translatum  fiicrat,  tria  talcuta  habcl)at. 
Tum  viscbatur  sacra  phiala  decem  talentorum  pondo  auri, 
pretiosis  distincta  gcmmis,  quam  Paulhis  faciendam  cura- 
verat,  ct  Antigonidcs,  Sclcucidesquc,  ct  Thcriclea,  cetcraquc 
pocuhi  cx  auro,  quibus  Pcrsci  trichnia  ornabantur.  Su- 
bibat  Pcrsci  currus,  cius  armis  onustus,  addito  diadcmatc. 
Scqucbatur  captivorum  {igmcn  :  IJithys,  Cotyis  rcgis  fiUus, 
obscs  in  Maccuoniam  a  patrc  niissus,  ac  dcindc  cum  Pcrsci 
libcris  captus  a  Uomauis;  luin  ipsi  Pci"sci  Ubcri,  comitanlc 
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U.  C.  585.  educatorum  et  magistrorum  agmine,  mauus  ad  spectatores 
A.  C.  167.  j.m^  lacrimis  miserabiliter  tendentium,  et  docentium  pueros, 
iraplorandam  suppliciter  victoris  populi  misericordiam. 
Filii  erant  duo,  puella  una,  qui  eo  maiorem  movebant 
miserationem  spectantibus,  quod  ipsi  per  aetatem  vix  mala 
sua  intelligere  poterant.  Itaque  plurimi  lacriraas  tenere 
non  potuerunt,  et  oranibus  contudit  animum  tacitus  quidam 
maeror,  qui  sincero  eos  frui  gaudio,  quam  diu  sub  oculis 
pueri  fuerunt,  non  sineret.  Pone  filios  incedebat  cum 
uxore  Perseus,  puUo  amictu,  cum  crepidis  Graeci  moris, 
stupenti  et  attonito  sirailis,  et  cui  magnitudo  malorum 
mentem  oranino  eripuisse  videretur.  Sequebatur  araicorum 
et  familiarium  turba,  quorum  in  vultu  dolor  gravis  emi- 
nebat,  quique,  quum  semper  oculos  in  eum  figerent,  la- 
crimis  rigantes  ora,  satis  indicabant,  sese  illius  dolere  malis, 
suorum  imniemores.  Hanc  quidera  ignorainiara  dcpre- 
catus  erat  Perseus,  missis  ad  Aemilium,  qui  orarent,  ne  in 
triumpbo  ducerctur.  Risit  Aerailius  horainis  ignaviara,  et 
'  Id  quidera,'  inquit,  '  in  ipsius  et  pridem  fuit,  et  nunc  est, 
*  raanu  ac  potestate  : '  tacite  raonens,  ut  generosa  morte  id, 
'  quod  metuebat,  dedecus  effugeret.  Sed  forte  consilium 
non  admisit  mollis  animus,  et  nescio  qua  spe  delinitus, 
maluit  in  praedae  suae  parte  ipse  numerari.  Quadrin- 
gentae  inde  coronae  aureae  portabantur,  Paullo  ab  oranibus 
fere  Graeciae  et  Asiae  civitatibus  in  gratulationera  victoriae 
per  legatos  dono  missae :  grandis  sane,  si  per  se  ipsae 
spectarentur,  pretii,  sed  mediocris  accessio  imraanium 
40.  opura,  quae  in  hoc  triunipho  transvectae  fuerant.]  Sum- 
mam  onmis  captivi  auri  argentique  translati  sestertium 
niillies  ducenties  fuisse,  Valerius  Antias  tradit :  quae  haud  3 
dubic  maior  ahquanto  summa  ex  nuraero  plaustrorum  pon-  4 


3  Quae  haud  duhie  maior  allipian- 
to  summa}  Lege  cum  Gronovio  (/ua. 
Ceterum  quod  hic  observat  Livius, 
summam  a  Valerio  Antiate  notatam 
minorem  iusto  esse,  icl  astruitur  ex 
ceteris  quoque  scriptoribus.  Ex  Plu- 
tarcho  in  Aemii.  solum  aurum  argen- 
tumque  sif^natum  ab  illa  suuima  non 
multum  abit.  YcUeius  i.  9.  scribit 
Aeniilium  bis  millies  centies  aerario 
intalisse.  riinius  H.  N.  xxxiii.  3.  bis 
millies  trecenties ;  sic  enim  legendiim 
esse  contendit  Harduinus  ad  h.  1.  Et 
sane  maximam  fuisse  ilhmi  pecuniam 
necesse  est,  qiiae  populo  Romano 
finem  attulerit  tributorum,  ut  habet 
Cic.  dc  Ort'.  ii.  76.  cui  astipuhintur 
Plinius  loco  momorato,  ct  Plutarchus 
in  Paullo.  Cavc  tamea  nnites  in  Li- 
vio  nothm  numeri,  quod  voluit  Gro- 


novius.  Ideo  enim  carpit  Valerium 
noster,  quia  numerum  parum  accu- 
rate  notatum  iudicavit.  Chev. 

4  J^j!  numero  plaustroriaii]  Non 
est  verisimile  plaustris  aurum  argen- 
tumque  transvectum  :  nec  ita  Plutar- 
chus,  qui  et  signatos  nummos,  et  om- 
nia  aurea  argenteaque  vasa  ab  homi- 
nlbus  gestata  esse  memorat.  Ergo 
libenter  cum  Perizonio  rcponeremua 
Fhir^ppeorum ;  vel,  quomodo  magis 
l^lacet  lae.  Gronovio,  ]}h.  aureorum, 
qua  ex  scriptura  facile  vulgata  manare 
potuit.  Certe  frequens  erat  usus  Phi- 
iippeorum  ajiud  Graecas  et  Asiaticas 
nationes;  frequcns  item  coruin  men- 
tio  in  trJumphis  quos  Romani  ex  illis 
gentibus  egcrunt.  supr.  xxxiv.  52. 
xxxvii.  i<).  xx.xix.  5.  Ckev. 
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deribusque  auri,  argenti,  generatim  ab  ipso  scriptis,  effi-  U.  C.  585. 
citur.  Alterum  tantum  aut  in  bellum  proximum  ab-  *^-  ^-  '^7- 
sumptum,  aut  in  fuga,  quum  Samothracen  peteret,  dissi- 
patum  tradunt :  eoque  id  mirabilius  erat,  quod  tantum 
pecuniae  intra  tringinta  annos  post  bellum  Philippi  cum 
Romanis,  partim  ex  fructu  mctallorum,  partim  ex  vecti- 
gahbus  ahis,  coacervatum  fuerat.  Itaque  admodum  inops 
pecuniae  Phihppus,  Perseus  contra  praedives,  behare  cum 

5  Romanis  coepit.    Ipse  postremo  Pauhus  in  curru  magnam,  Paullus  in 
quum  dignitate  aha  corporis,  tum  senecta  ipsa,  maiestatem*^"""^* 
prae  se  ferens :  post  currum  inter  ahos  ihustres  viros  fihi 
duo,  Q.  Maximus  et  P.  Scipio :  deinde  equites  turmatim, 
et  cohortes  peditum   suis   quaeque   ordinibus.     Pediti  in 

6singulos  dati   dcuarii   ccnteni,  du])lcx   centurioni,   triplex 

7equiti.  Tantum  pcditi  daturum  fuisse  credunt,  et  pro  rata 
ahis,  si  aut  non  rcfragati  honori  eius  fuissent,  aut  benigne 
hac  ipsa  sumnia  pronuntiata  acclamassent. 

Sed  non  Pcrseus  tantum  pcr  illos  dics  documentum  hu- 
manorum  casuum  fuit,  in  catenis  ante  cumun  victoris  ducis 
per  urbem  hostium  ductus ;  sed  etiam  victor  Paullus,  auro 
pur])uraque  fulgens.     Nam  duobus  c  filiis,  quos,  duobus  Paullus 

Sdatis  iu  adoptionem,  solos  nominis,  sacrorum,  familiaeque^'""^  11^'°^ 
heredcs  rctinucrat  domi,  minor,  ferme  duodecim  annos' 
natus,  quinque  diebus  ante  triumphum,  maior,  quattuor- 
decim  annorum,  triduo  post  triumphum  decessit :  quos 
praetextatos  curru  vehi  cum  patrc,  sibi  ipsos  similcs  prae- 
destiuantcs  triumphos,  oj)ortucrat.  Paucis  post  diebus, 
data  a  M.  Antouio  tribuno  plebis  concionc,  quum  dc  suis 
rebus  gcstis  more  ceterorum  imperatorum  disseruissct,  me- 
morabilis  eius  oratio  et  digna  Romano  principc  fuit. 
'  Quancjuam    et   f]uam  felicitcr   rcmjiublicam    adn)inistra-      4L 

n' veritu,  et  (luod  duo  fulmina  douuim  mcam  jier  hos  dics^'"''»*'»  •^'^ 

*  pcrculennt,  non  iguorare  vos,   Quirites,  arbitror,  quum  pj,im„ 

*  spectaculo  vobis  nunc  triumjihus  meus,  nunc  funcra  libe- 
'  rorum  nioorum  fucrint ;  taiucu  |)aucis,  (]uacso,  sinatis  me 
'  cum  ])ui)lica  fclicitatc  com})ararc  co,  tjuo  dcbcc^,  animo 
'  j)rivatam  mcam  fortunam.     Profcctus  cx  Italia,  classem  a 

idisio  solc  orto  solvi ;  noua  dici  hora  cuiu  ouuiibus 


'  privat 
'  iJruuc 


5  ///.«?  postremo  I'aiil/us]  Onlinem  iilcni  quod  tuntutidem  .«ijrnificat.  cf. 
iiarmtioniii  ii  libruriiH  corruj^tuni  cmc-  xupr.  viii.  8.  cf.  Hupr.  xxii.  51.  tanla 
credit  Crcvierius,  ct  tot^ini  pcrioduni  prupe  civium  .  .  . 

ijute  jioitremo  .  .  .  ordinibus,  [iriiecc-  8  Dalis  in  adoptiniiem]  Fiibio  neni- 

dcrc  prioreni   tummam  omnis  ....  pc  et  Scipioni.     Vcruni  Kutro|)iii8iv. 

coepit,  ileberc  existiniiit.  3.  lioH  iluos  liiiot)  iiiiii  ciiiii    piitrc  in 

6  /hili  rcnlcni]   !sc.  Deiiiirii.  curni  triiiinpliiili  xecto.s  es^e  triuiit. 

7  I'anliim\  .ll/irum  lantuni,  <\\iin\  <)  J:'f  i/uod  dwi  fii/mina]  IJuar  diio 
Miirelun  coiiiccit,  tc|io.suit  IWkkcr.  cx  einenUiiti^iiiu  Grunovii  lepouuit 
Celtruui   a/tcrum    lunlum   hoc    loco  itekkcr. 
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meis  navibus  Corcyram  tenui.     Inde  quinto  die  Delphis 
Apollini  pro  me,  exercitibusque,   et  classibus  lustrandis9 
sacrificavi.     A  Delphis  quinto  die  in  castra  perveni :  ubi 
exercitu  accepto,  mutatis  quibusdam,  quae  magna  impe- 
dimenta  victoriae  erant,  progressus  inde,  quia  inexpugna- 
bilia  castra  hostiiim  erant,  neque  cogi  pugnare  poterat 
rex,  inter  praesidia  eius  saltum  ad  Petram  evasi,  et,  ad  i 
pugnam  rcge  coacto,  acie  vici :  Macedoniara  in  potesta- 
tem  populi  Romani  redegi,  et,  quod  bellum  per  quadrien-  2 
nium  quattuor  ante  me  consules  ita  gesserunt,  ut  semper 
successori   traderent   gravius,   id   ego   quindecim   diebus 
pcrfeci.     Aliarum  dcinde  secundarum  rerum  velut  pro- 
ventus  secutus.     Civitates  omnes  Macedoniae  se  dedide- 


runt ;  gaza  regia  in  potestatem  venit ;  rex  ipse. 


traden- 


tibus  prope  ipsis  diis,  in  templo  Samothracum  cum  liberis 
est  captus.  Mihi  quoque  ipsi  nimia  iam  foituna  mea 
videri,  eoque  suspecta  esse.  Maris  pericula  timere  coepi, 
in  tanta  pecunia  regia  in  Italiam  traiicienda,  et  victore 
exercitu  transportando.  Postquam  omnia  secundo  na- 
vium  cursu  in  Italiam  pervenerunt,  neque  erat,  quod 
ultra  precarer,  ilkul  optavi,  ut,  quum  ex  summo  retro 
volvi  fortuna  consucsset,  mutationem  eius  domus  mea 
potius,  quam  respublica,  sentiret.  Itaque  defunctamS 
esse  fortunam  publicam  mea  tam  insigni  calamitate  spero ; 
quod  triumphus  meus,  velut  ad  hidibrium  casuum  huma- 
norum,  duobus  funeribus  liberorum  meorum  est  inter- 
positus.  Et,  quum  ego  et  Perseus  nunc  nobiha  maxime 
sortis  mortahum  exempla  spectemur,  ille,  qui  ante  se  cap- 
tivos,  captivus  ipse,  duci  liberos  vidit,  incolumes  tamen 
eos  habet :  ego,  qui  de  illo  triumphavi,  ab  alterius  funere 
fihi  curru  in  [Capitohum,  ad  alterum]  ex  Capitolio  prope 
iam  exspirantem  veni :  neque  ex  tanta  stirpe  liberum 
supcrest,  qui  L.  AemiUi  PauUi  nomen  ferat.     Duos  enim, 


9  Classihus  lustrandisl  Lusira  val- 
go  legitur,  quod  haud  dubie  depra- 
vatum  est.  Vestris  Sigonius,  lustris 
Bekkerus  emendat. 

1  Sallum  ad  Petrarn]  Locus  voca- 
tur  I'ytliium,  supr.  xliv.  35.  Plut.  in 
Aemilio,  ubi  saltuni  hunc  supcratum 
narrat,  utrumque  nomen  coniungit, 
Triv  (^ilfffioKriv)  Trapa  To  Ilvdtov  Ka\  tijv 
VleT pav.  Cui:v. 

2  /'cr  quadriennium  quattnor  ante 
me  co7isule.s]  Mirum  vidcri  debet,  et 
8upr.  3g.  et  liic  rursus  ])erperam  nu- 
merari  annos,  quibusbelhim  adversus 
Persea  gcstum  est.  Constat  enim,  ut 
quod  maxime,  ex  jiraecedentibus  li- 
bris,  tres  tantum  consules  ante  Aemi- 


lium  Paullum  per  triennium  hoc  bel- 
lum  administrasse,  nempe  P.  Lici- 
nium  Crassum,  A.  Hostilium  Manci- 
num,  Q.  Marcium  Philippum.  Cre- 
dere  vix  audemus  hunc  errorem  esse 
a  Livio.  Incusemus  igitur  corrupto- 
ris  pervicaciam.  Crev. 

3  Defunctam  esse  fortunam  publi- 
cam]  Liberam  et  immunem  factam 
esse  fortunam  publicam  ab  omni  ma- 
lorum  metu  ac  periculo,  per  nieam 
calamitatem  ;  in  mcam  scilicet  do- 
mum  verso  quidcjuid  calamitatis,  in 
compensationcm  nimis  laetiirum  re- 
rum,  impcndcrc  Rcipublieae  poterat. 
Crev. 


missus. 
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*  tanquara   ex   magna  progenie   liberorum   in   adoptionem  U.  C.  585. 
'  datos,  Comelia  et  Fabia  gens  habent ;  Paulli  in  domo,  '^'  ^'  ''^'' 

*  praeter  senem,  nemo  superest,     Sed  hanc  cladem  domus 

*  meae  vestra  fehcitas  et  secunda  fortuna  pubHca  conso- 

'  latur.'    Haec,  tanto  dicta  animo,  magis  confudere  audien-      42. 
tium   aiiimos,  quam  si    miserabiUter  orbitatem   suam  de- 
flendo  locutus  esset. 

Cn.  Octavius    Kalendis    Decembribus   de   rege   Perseo 
navalem  triumphum  egit.     Is  triumphus  sine  captivis  fuit,  Triumphus 
sine  spohis.     Dedit  sociis  navahbus  in  singulos  denarios^"'*^^?.^"- 
septuagenos     quinos  ;     gubematoribus,    qui     in     navibus 

4  fuerant,  duplex  ;  magistris  navium  quadruplex. 

Senatiis  deiude  habitus  est.  Patres  censuerunt,  ut  Q. 
Cassius  Persea  regem  cum  Alexandro  fiho  Albam  in  cus-  Perseus 
todiam  duceret ;  comites,  pecuniam,  argentum,  instrumen--^!''^'" 
tum  quod  haberet.  Bithys,  regis  Thracum  fihus,  cum 
obsidibus  in  custodiam  Carseolos  est  missus.  Ceteros  cap- 
tivos,  qui  in  triumpho  ducti  erant,  in  carcerem  condi 
placuit  Paucos  post  dies,  quam  haec  acta,  legati,  ab 
Cotye  rege  Thracum  vencrunt,  pecuniam  ad  redimendum 
fihum  ahosque  obsides  apportantes.     lis,  in  senatum  intro- 

5  ductis,  et  id  ipsum  argumenti  praetendentibus  orationis, 
non  sua  voluntatc  Cotyn  bello  iuvisse  Persea,  quod  obsides 
dare  coactus  essct,  orantibusque,  ut  eos  pretio,  quantura 
ipsi  statuissent  Patres,  redimi  paterentur,  responsum  ex 
auctoritate  senatus  est :    '  Populum   Romanum  meminisse 

*  amicitiae,  nuae  cum  Cotvc,  maioribusque  eius,  et  gente 
'  Thracum  fuisset.     Obsides  datos    crimen,   non  criminis 

6 '  dcfcnsionem,    esse :     quum    Thracum    gcnti    ne    quietus 

*  quidem  Perseas,  nedum  bcUo  Ilomano  occupatus,  timen- 
'  dus  fucrit.     Ceterum,   etsi   Cotys   Persei  gratiam  prae- 

7  *  tuUssct  amicitiae  popuU  Romani,  magis,  quid  se  dignum 

8  *  esset,  quam  quid  merito  eius  fieri  posset,  acstimaturum  : 

*  fiUum  atque  obsidcs  ei  rcmissurum.     Bcneficia  gratuita 

*  esse  populi  Romani :  prctiuni  corum  maUc  reUnquere  in 
'  accipicntiura  animis,  quam  praesens  exigere.'  Legati 
trcs  nominati,  T.  Quinctius  Flamininus,  C.  Licinius  Ncrva, 
M.  Caninius  Rcbihis,  qui  obsidcs  in  Tliraciam  rcduccrent : 
et  Tliracibus  munera  data  in  singulos  binum  miUium  aeris. 
Bithys,  cum  ccteris  obsidibus  ab  CarseoUs  arccssilus,  ad 
patrem  cum  legalis  missus.     Naves  regiae,  captac  dc  Ma- 


4  Maijutris  navium]  Navium  prae-  patu«  alio  hello. 

fijcti».  <f.  «•:!■-.  r\i\.  26.  xliii.  8.  "  Quii^  se  dii/num  ....  aestimatu- 

5  ■/'                       ■■«  or/i/ioniji]    Ora-  rttm]  sc.  Populum  Itomanum. 

tUmi,\:. u.    ,.jvio,  rcpo9uitlk-k-  8  Merito]   Pro  cius  culpa  et  locsa 

krr.  Romanorum  amicitia.  Doeb. 

6  AV  «{uietm  quidem]  Non  occu- 
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U.  C.  585.  cedonibus,  invisitatae  ante  magnitudinis,  in  campo  MartioQ 
A.  C.  i67.subductae  sunt. 

43.  Haercnte   adhuc,   non   in   animis   modo,   scd  pacne   in 
L.  Anicii    oculis,  mcmoria  Maccdonici  triumphi,  L.  Anicius  Quiri-  i 
triuiDphus.  nalibus  triumphavit  de  rege   Gentio  Illyriisque.     Simiha 

omnia  raagis  visa  hominibus,  quam  paria.  Minor  ipse  im- 
perator,  et  nobilitate  Anicius  cum  AcmiHo,  et  iure  imperii 
praetor  cum  consule  coUatus :  non  Gentius  Perseo,  non 
Illyrii  Macedonibus,  non  spolia  spohis,  non  pecunia  pe- 
cuniae,  non  dona  donis  comparari  poterant  Ttaque  sicut 
praefulgebat  huic  triumphus  recens ;  ita  apparebat  ipsum 
per  se  intucntibus  nequaquam  esse  contemnendum.  Per- 
domuerat  intra  paucos  dics,  terra  marique  ferocem,  locis 
munimentisque  fretam,  gentem  IlljTiorum :  regem  i'egiae- 
que  omnes  stirpis  cepcrat :  transtuht  iu  triumpho  multa 
miiitaria  signa,  spoHaquc  alia,  et  supcllcctilem  regiam : 
auri  pondo  viginti  et  septem,  argenti  decem  et  novem 
pondo :  denarium  decem  et  tria  miilia,  et  centum  viginti  2 
millia  Illyrii  argenti.  Ante  currum  ducti  Gentius  rex  cum 
coniuge  et  liberis,  et  Caravantius  frater  regis  et  aliquot 
nobiles  Illyrii.  De  praeda  militibus  in  singulos  quadra- 
genos  quinos  denarios,  duplex  centurioni,  triplcx  equiti, 
sociis  nominis  Latini  quantum  civibus,  et  sociis  navalibus 
dedit  quantum  militibus.  Laetior  hunc  triumphum  est 
secutus  miles,  multisque  dux  ipse  carminibus  celebratus. 
Sestertium  ducenties  ex  ca  praeda  redactum  esse,  auctor 
est  Antias,  praeter  aurum  argentumque,  quod  in  aerarium 
sit  latum :  quod  quia  unde  rcdigi  potuerit,  non  apparebat, 
Gentius  auctorcm  pro  re  posui.  Rex  Gentius  cum  liberis,  et 
cum  suis  coniuge,  et  fratre  Spoletium  in  custodiam  ex  senatuscon- 
missus^"™  sulto  ductus,  ceteri  captivi  Romae  in  carcerem  coniecti : 
tum  Igu-  recusantibusque  custodiam  Spoletinis,  Iguvium  reges  tra-3 
vium.  ducti.  Reliquum  ex  Illyrico  praedae  ducenti  viginti 
lembi  erant ;  de  Gentio  rege  captos  eos  Corcyraeis,  et 
ApoIIoniatibus,  et  Dyrrhachinis  Q.  Cassius  ex  senatuscon- 
sulto  tribuit. 

44.  Consules  eo  anno,  agro  tantum  Ligurum  populato,  quum 
hostes  exercitus  nunquam  eduxissent,  nulla  re  memorabili 
gesta,  Romam  ad  magistratus  subrogandos  redierunt ;  et 

9   Invisitaiael     sc.   Ronianis.    cf.  ffenii}    Non  abs  re  suspicatur  Douia- 

Rupr.  V.  35.      liacc    vox    pro    vulg.  tius  hic  designari  Victoriatos,  quos  ex 

inusitatae  a  Gronovio  invecta  est.  Illyrico  primum  advectos  esse  memo- 

1  Quirinalibusl  Sollennibus  in  ho-  rat  Plinius,  H.  N.  xxxiii.  3.  Victo- 
norem  Quirini  sive  llomuli  mense  riatus  autem  erat  quinarius,  sive  di- 
Februario  A.  D.  xm.  Kal.  Mart.  ce-  midia  pars  denarii.  Crev. 

lebratis.    cf.  Ovid.  Fast.  ii.  513.  et        3  Reges   traducti'\   Intellige  Gen- 
Fest.  in  voce.  Qnirinalia.  tium  cum  uxore  et  omni  stirpe.  Crev. 

2  Cenlum  viyinti  millia  Illyrii  ar- 


I 
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prinio  comitiali  dic  consulcs  crcarunt  M.  Claudium  Mar-  U.  C.  585. 
ccUum,   C.  Sulpicium  Gallum.     Deindc  praetores  postcro-^  f!-.'^'7- 
die    L.  lulium,    L.  Appulcium    Saturninum,    A.  Licinium 
Nervam,  P.  Kutiiium  Calvum,   P.  Quintilium  Varum,  M. 
Fonteium.     Ilis  praetoribus  duac  urbanae  provinciae  sunt 
decrctae,  duae  Hispaniac,  Sicilia  ac  Sardinia. 
4      Intcrcalatum  eo  auno :   postridie  Tcrminalia  Kalendac 
intercalarcs  fuerunt.     Augur  eo  anno  mortuus  cst  C.  Clau- 
dius :  in  cius  locum  augures  lcgcrunt  T.  Quinctium  Fla- 
mininum.       Et    flamcn     Quirinalis    mortuus    Q.  Fabius 
Pictor. 

Eo  anno  rex  Prusias  venit  Roniam  cum  filio  Nicomcde.  Pmsias  rex 
Js,  magno  comitatu  urbcm  ingressus,  ad  foruni  a  porla  tri- '\J""^™ ^'^' 
bunalque  Q.  Cassii  practoris  pen"exit :  concursuque  undique 
facto,  '  Deos,  ([ui  urbem  Ilomam  incolerent,  scnatunKpic 
*et  populum  Komanum  salutatum  sc'  dixit   '  venisse  :   et 
*gratulatum,   quod    Pcrsca   Gcntiumquc    rcges  vicisscnt ; 

*  jVIacedonibusque  et  Illyriis  in  ditionem  rcdactis,  auxisscnt 
impcrium.  Quum  praetor  scnatum  ei,  si  velit,  co  die  da- 
turum  dixisset ;  biduum  pctiit,  quo  templa  deum  urbcm- 
cjue  ct  hospitcs  amicos([ue  viscret.  Datus,  (pii  circum- 
duceret  cum,  L.  Cornelius  Scipio  quaestor,  qui  et  Capuam 
ei  obviam  missus  fuerat :  et  aedes,  quae  ipsum  comitcsquc 
cius  benigne  recipcrcnt,  conductac.  Tcrtio  post  dic  se- 
natum  adiit ;  gralulatus  victoriam  cst ;  mcrita  sua  in  eo 
bcUo  commemoravit ;  pctiit,  *  Ut  votum  sibi  solverc,  Ilomac 
'  in  Capitolio  decem   maiorcs  l)ostias,  et  Praencstc  unam 

*  Fortunae,  liceret :   ca  vota  pro  victoria  populi  Romani 

*  csse.     Et  ut  societas  secum  rcuovaretur  ;  agcrquc  sibi,  dc 

*  rege  Antiocho  captus,  ([ucm  nulli  datum  a  populo  llomano 
'  Galli  possidercnt,  daretur.'  Filium  postremo  Nicomedem 
senatui  conmicndavit.  Omniuin,  qui  in  Macedonia  im- 
peratores  fucrant,  favorc  cst  adiutus.  Ita^juc  cctera,  (juae 
petcbat,  conccssa :    de  agro  rcsponsum   est,    '  Legatos  ad 

5*rcni  inspicicndam   missuros.     Si  is  agcr  populi  Romani 
'  fuisset,   nec  cuiipiain   datus  essct,  diguissimum  co  dono 

*  Prusiam  habituros  esse.  Si  autcm  Antiochi  non  fuisset, 
*co  nc  populi  quidcm   Uomaui   factum  a])parcrc  :   aut,  si 

*  datus  (jalhs  cssct,  iguosccrc  Prusiam  debcrc,  si  cx  nullius 
^»'  iniuria  (iiiic(juam  ci  datuin  vcllct  populus  Romanus.     Ne 

*  cui  dctur  (luidcm,  gratum  cssc  donum  possc,  (juod  cum, 

*  qui  dct,  ubi  vellcl,  ablaturum  csse  sciat.     Facilc   Nico- 

4  Knleudfu:  intercnlare»]    Vocem     Roinano«. 

Kaleiidtte    rcponcnUuni    auaait    Cro-  6  AV  ctii  drhir]  Quod  pro  pui  \\\\- 

vicriuR.  go  lcgiuir,  suti  Miirctus  iu  voce  t/uod 

5  Mitsuros]    l'i)»t  lianc  voccm   ct  nntiquani  furmam  i/uoi  latcrc  conic- 
•cciucntcm  haliluruM  su])plc  »o,  i.  e.  cit. 
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U.  C.  585. '  medis  commendatlonem  accipere.     Quanta  cura  regum 
A.  C.  167.  i  amicorum  liberos  tueatur  populus  Romanus,  documento 
*  Ptolemaeum   Aegypti  regem   esse.'     Cum  hoc  responso 
Prusias  est  dimissus.     Munera  ei  ex  *  sestertiis  iussa  dari,  7 
et  vasorum    argenteorum   pondo    quinquaginta.      Et   filio 
regis  Nicomedi  ex  ea  summa  munera  dari  censuerunt,  ex 
qua  Masgabae  filio  regis  Masinissae   data  essent :    et  ut 
victimae    aliaque,    quae    ad    sacrificium    pertinerent,    seu 
Romae,  seu  Praeneste  immolare  vellet,  regi  ex  publico, 
sicut  magistratibus  Romanis,  praeberentur  :  et  ut  ex  classe, 
quae  Brundisii  esset,  naves  longae  viginti  assignarentur, 
quibus  uteretur,   donec    ad   classem,  dono  datam  ei,  rexs 
pervenisset.      L.  Cornelius   Scipio   ne   ab   eo   abscederet, 
sumptumque    ipsi   et  comitibus   praeberet,   donec   navem 
conscendisset.     Mire  laetum  ea  benignitate  in  se   populi9 
Romani  regem  fiiisse,  ferunt :    munera  sibi  ipsi  emi  non  i 
sisse  ;    filium    iussisse    donum    populi    Romani    accipere. 
Prasiae  vi-  Haec  de  Prusia  nostri  scriptores.     Polybius,  eum  regem  2 
litas.  indignum  maiestate  nominis  tanti,  tradit ;  pileatum,  capite  3 

raso,  obviam  ire  legatis  solitum,  libertumque  se  populi  Ro-  4 
mani  ferre ;  et  ideo  insignia  ordinis  eius  gerere.  Romae 
quoque,  quum  veniret  in  curiam,  summisisse  se,  et  osculo 
limen  curiae  contigisse  :  et  *deos  servatores  suos'  senatum 
appellasse,  aliamque  orationem,  non  tam  honorificam  audi- 
entibus,  quam  sibi  deformem,  habuisse.  Moratus  circa 
urbem  triginta  haud  amplius  dies  in  regnum  est  profectus,  s 
actumque  in  Asia  bellum  *  *  *. 

7  Ex  *  sestertiis}   Excidit  nume-  catur  Dukerus.      Ceterum   haec  de 

rus  sestertioram.  legatis  olim  missis,  non  de  eo  tem- 

S  Ad  classeyn  dono  datum  ei]    Dis-  pore  quo  Prusias  Romam  venit,  intel- 

cimus  ex  lioc  loco,  si  modo  sanus  est,  ligenda  esse  censet  Crevierius,  quum 

datam  esse  a  Romanis  Prusiae  regi  L.  Comelius  Scipio  quaestor  ad  Pra- 

classem,  ex  navibus  nimirum  Perseo  siam  Romam  venientem  missus  fue- 

ereptis.  rat. 

9  Conscendissef^    Nempe  Prusias.         5  Profectus']     Lambecius,  citante 

Gronovianae    editiones    habent  con-  Hearaio,  observat  in  Biblioth.  Vin- 

scendissent,   contra  primae   editionis  dobon.  ii.  p.  947.  post  vocem  profec- 

fidem.  tus  sequi  in  unico  exemplari  actum- 

1  Emi  non  sisse']  Ita  quoque  Bek-  que,  aliosque  etiam  duos  versus  olim 
keras  reposuit  pro  vulg.  emisse,  pro  fuisse,  qui  nunc  prorsus  evanuerunt, 
quo  Gronovius  renuisse  legendum  nec  ulla  ratione  ex  eorum  vestigiis 
vult.  certi  quidquam  posse  colligi.     Totum 

2  Polyhius]  cf.  Polyb.  xxx.  i6.  denique  illud  volumen  claudi  monet 
Appian.  Mithridat.  p.  172.  subscriptione   hac,  quac  ob  vetusta- 

3  PUeatum,  capite  rasol  Tanquam  tem  pene  oculos  ftigit : 
servitute  exemptum.   cf.  supr.  xxxiv.  titi  hvi 

52.  AB  URBE  CONDITA 

4  Obviam  ire  legatis  solitum']    Vo-  lib.  xlv.  exp. 

cem  solitum  pro  alia  irrepsisse  suspi-  inc.  lib.  xlvi.  feliciter.    ' 
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EPITOME  XLVI. 

EUMENES  rex  Romara  venit ;  qui,  quia  Macedonico 
bello  medium  cgerat,  ne  aut  hostis  iudicatus  vide- 
retur,  si  exclusus  esset,  aut  liberatus  crimine,  si  admitte- 
retur ;  in  commune  lex  lata  est,  ne  cui  regi  Romam  vcnire 
liceret.  Claudius  Marcellus  consul  Alpinos  Gallos,  C.  Sul- 
picius  Gallus  consul  Ligures  subegit.  Legati  Prusiae  regis 
conquesti  sunt  de  Eumene,  quod  fmes  suos  popularetur : 
dixeruntquc,  eum  conspirasse  cum  Antiocho  contra  po- 
pulum  Romanum.  Societas  cum  Rhodiis  deprecantibus 
luncta  cst.  Lustrum  a  censoribus  conditum  est.  Censa 
sunt  civum  capita  treccnta  viginti  septem  milha,  viginti 
duo.  Princeps  senatus  lectus  M.  AemiUus  Lepidus.  Ptole- 
maeus  Aegypti  rex,  pulsus  regno  a  minore  fratre,  missis  ad 
eum  legatis,  restitutus  est.  Ariarathe  Cappadociae  regc 
mortuo,  filius  eius  Ariarathcs  regnum  accepit,  et  amicitiam 
cum  populo  Romano  per  legatos  renovavit.  Res  praetcrta 
adversus  Ligures,  et  Corsos,  et  Lusitanos,  vario  cventu 
gestas,  et  motus  Syriae,  mortuo  Antiocho,  qui  filium  An- 
tiochum  pucrum  admodum  rehquerat,  continet.  Hunc 
Antiochum  puerum  cum  Lysia  tutore  Demctrius,  Selcuci 
fihus,  qui  Romae  obscs  fuerat,  clam,  quia  non  dimittcbatur 
a  Ronianis,  intcremit ;  et  ipse  in  rcgnum  rcccptus.  \j. 
Acmiho  Paullo,  qui  Pcrsen  vicerat,  mortuo,  tanta  eius 
abstinentia  fiiit,  ut,  quum  ex  Hispania  et  ex  Macedonia 
immcnsas  opos  rctuHssct,  vix  cx  auctifmc  oius  rcdacttim 
sit,  undo  uxori  eius  dos  solveretur.  Pomptinac  pahidcs  u 
Comeho  ('cthego  consulc,  cui  ea  provincia  cvcncraf,  sic- 
catae,  agerque  ex  iis  factus. 

q2 
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XLVII. 

CN.  TREMELLIO  tribuno  plebis  multa  dicta  est,  quod 
cum  M.  Aemilio  Lepido  pontifice  maximo  iniuriose  con- 
tenderat ;  sacrorumque,  quara  magistratuum,  ius  potentius 
fuit.  Lex  de  ambitu  lata.  Lustrum  a  censoribus  con- 
ditum  est.  Censa  sunt  civium  capita  trecenta  triginta  octo 
millia,  trecenta  quattuordecim.  Princeps  senatus  lectus 
Aemilius  Lepidus.  Inter  Ptolemaeos  fratres,  qui  disside- 
bant,  foedus  ictum,  nt  alter  in  Aegypto,  alter  Cyrenis 
regnaret.  Ariarathes,  Cappadociae  rex,  consilio  Demetrii, 
regis  Syriae,  et  viribus  pulsus  regno,  a  senatu  restitutus 
est.  Missi  a  senatu,  qui  inter  Masinissam  et  Carthagini- 
enses  de  agro  iudicarent.  C.  Marcius  consul  adversus 
Dahnatas  parum  prospere  primum,  postea  fehciter  pugna- 
vit ;  cum  quibus  bello  confligendi  causa  fuit,  quod  Illyrios, 
populi  Romani  socios,  vastaverant;  eandemque  gentem 
CorneHus  Nasica  consul  domuit.  Q.  Opimius  consul 
Transalpinos  Ligures,  qui  MassiUensium  oppida,  Antipo- 
lim  et  Nicaeam,  vastabant,  subegit.  Praeterea  res  in  His- 
pania  a  compluribus  parum  prospere  gestas  continet.  Con- 
sules  anno  quingentesimo  nonagesimo  octavo  ab  urbe  con- 
dita  magistratum,  peractis  comitiis,  insequentisque  anni 
consuUbus  creatis,  inire  coeperunt.  Mutandi  comitia  causa 
fuit,  quod  Hispani  rebellabant.  Legati,  ad  disceptandum 
inter  Masinissam  et  Carthaginienses  missi,  reHuntiaverant, 
vim  navahs  materiae  se  Carthagine  deprehendisse.  Ahquot 
praetores,  a  provinciis  avaritiae  nomine  accusati,  damnati 
sunt. 


XLVIIL 

LUSTRUM  a  censoribus  conditum  est.  Censa  sunt  ci- 
viura  capita  trecenta  viginti  quattuor  milha.  Semina 
tertii  belh  Punici  referuntur.  Quum  in  finibus  Cartha- 
giniensium  ingens  Numidarum  exercitus,  duce  Ariobar- 
zane,  Syphacis  nepote,  diceretur  esse,  M.  Porcius  Cato 
suasit,  ut  Carthaginiensibus,  quum  Ariobarzanem,  specie 
contra  Masinissam  regem,  sed  re  vera  contra  Romanos, 
accitum  in  finibus  haberent,  bellum  indiceretur.  Contra- 
dicente  P.  Corneho  Nasica,  placuit,  legatos  mitti  Cartha- 
ginem,  qui  specularentur,  quid  ageretur.     Castigato  senatu 
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Carthaginien&ium,  quod  contra  foedus  et  exercitum  ct  na- 
vales  materias  haberent,  pacem  inter  eos  et  Masinissam 
facere  voluerunt,  Masinissa  agro  de  quo  lis  erat,  cedente. 
Sed  Gisgo,  Hamilcaris  fiUus,  homo  seditiosus,  qui  tunc  in 
magistratu  erat,  quum  senatus  pariturum  se  iudicio  legatis 
dixisset,  ita  belkim  adversus  Romanos  suadendo  conci- 
tavit,  ut  legatos,  quo  minus  violarentur,  fuga  explicuerit. 
Id  nuntiantes,  infestum  iam  senatum  Carthaginiensibus, 
infestiorem  fecerunt.  M.  Porcius  Cato  fiUi,  in  praetura 
mortui,  funus  tenuissimo,  ut  valuit,  (nam  pauper  erat) 
sumptu  fecit.  Andriscus,  qui  se  Persei  fiHum,  regis  quon- 
dam  Macedoniae,  ingenti  asseveratione  mentiretur,  Ronuim 
missus.  M.  AemiHus  Lcpidus,  qui  princeps  senatus  ab 
sextis  iam  censoribus  crat  lectus,  antequam  exspiraret, 
praecepit  fiUis,  lccto  se  strato  sine  Unteis,  sine  purpura 
efferrent ;  in  reUquum  funus  ne  pkis,  quam  aeris  denos, 
consumcrent :  imaginum  specie,  non  sumptibus,  nobiUtari 
magnorum  virorum  funera  solere.  De  vcneficiis  quae- 
situm.  PubUcia  et  Licinia,  nobiles  feminae,  quae  viros 
suos  consulares  necasse  insimulabantur,  cognita  causa, 
quum  praetori  pro  se  vades  dedissent,  cognatorum  decreto 
necatae  sunt.  Gukissa,  Masinissac  fiUus,  dcnuntiavit, 
Carthagine  delectus  agi,  classem  comparari,  et  haud  du- 
bium  beUum  strui.  Quum  Cato  suaderet,  ut  iis  belknn 
indiccretur,  P.  CorncUo  Nasica  diccnte,  nihil  temcre  faci- 
undum,  placuit,  decem  mitti  legatos  exploratum.  L.  Li- 
cinius  LucuUus,  A.  Postumius  AH^inus  consuies,  quum  dc- 
lcctum  scvere  agerent,  ncc  quemquam  gratia  dimitterent, 
ab  tribunis  plebis,  qui  pro  amicis  suis  vacationem  impctrarc 
non  potcrant,  in  carccrcm  coniccti  sunt.  Quum  His- 
paniense  beUum,  parum  prospcre  aUquoties  gcstum,  ita 
confudisset  civitatcm  Romanam,  ut  nc  ii  (juidem  inveni- 
rcntur,  qui  aut  tribunatum  cxciperent,  aut  lcgati  ire  vcUent, 
P.  CorneUus  AemiUanus  processit,  et  excepturum  se  mi- 
Utiae  gcnus,  (juodcunquc  impcratum  esset,  professus  est. 
Quo  cxemplo  onnics  ad  .studium  miUtandi  concitavit.  L. 
LucuUus  consul,  qui  M.  Clau(Uo  Marcclio  successcrat, 
(juum  lacessere  omnes  ('ekibcriae  popuU  vidcrcntur,  Vac- 
caeos,  et  ('antahros,  ct  aUas  a(Uuic  incoguitas  nationes  in 
Hispania  subcgit.  Ibi  P.  ('orncUus  Scipio  Africanus 
Aemilianus,  L.  PaulU  fiUus,  Africani  ncpos,  scd  adoplivus, 
provocatorcm  barbarum  tribunus  miUtum  occicUt :  ct  in 
(jj>pugnationc  Intercatiae  urbis,  maius  ctiani  pcriculum 
a(Uit.  Nam  murum  j)rimus  transccn(Ut.  Ser.  iSuij)icius 
(ialba  jiractor  niaic  advcrsus  liUsitanos  j)ugnavit.  (^uum 
lcgati  ex  Africa  cum  oratoribus  ('arlliaginiensium,  ct  (iu- 
lussa,  Maiiinissac  fiUo,  rcdisscnt,  diccrcnt(jue,  ct  cxcrcitum 
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se  et  classem  Carthagine  deprehendisse,  perrogari  senten- 
tias  placuit.  Catone  et  aUis  principibus  senatui  suaden- 
tibus,  ut  in  Africam  confestim  transportaretur  exercitus, 
quod  P.  Cornelius  Nasica  dicebat,  nondum  sibi  iustam 
causam  belli  videri,  placuit,  ut  bello  abstinerent,  si  Cartha- 
ginienses  classem  exussissent,  et  exercitum  dimisissent : 
sin  niinus,  proximi  consules  de  Punico  bello  referrent. 
Quum  locatum  a  censoribus  theatrum  exstrueretur ;  P. 
Cornelio  Nasica  auctore,  tanquam  inutile  et  nociturum 
publicis  moribus,  ex  senatusconsulto  destructum  est,  po- 
pulusque  aliquaradiu  stans  ludos  spectavit.  Carthagini- 
enses  quum  adversus  foedus  bellum  Masinissae  intulissent, 
A'icti  ab  eo,  annos  habente  nonaginta  duos,  et  sine  pulpa- 
raine  mandere  et  gustare  panem  tantum  sohto,  insuper 
Romanum  bellum  meruerunt. 


XLIX. 

TERTII  Punici  belh  initium  altero  et  sexcentesimo  anno 
ab  urbe  condita,  intra  quintum  annum,  quam  erat  coeptum, 
consuraraati.  luter  M.  Porcium  Catonem  et  Scipionem 
Nasicam,  quorura  alter  sapientissimus  vir  in  civitate  habe- 
batur,  aker  etiam  vir  optimus  a  senatu  iudicatus  erat,  di- 
versis  certatum  sententiis  est ;  Catone  suadente  bellum,  et 
ut  toUeretur  delereturque  Carthago,  Nasica  dissuadente. 
Placuit  tamen,  quod  contra  foedus  naves  haberent,  quod 
exercitum  extra  fines  duxissent,  quod  socio  popuH  Romani 
et  amico  Masinissae  arma  intulissent,  quod  fihum  eius 
Gulussam,  qui  cum  legatis  Romanis  erat,  in  oppidum  non 
recepissent,  beUum  iis  indici.  Priusquam  ullae  copiae  in 
naves  imponerentur,  Uticenses  legati  Romara  venerunt,  se 
suaque  omnia  dedentes.  Ea  legatio,  veluti  omen,  grata 
Patribus,  acerba  Carthaginiensibus  fuit.  Diti  patri  hidi  ad 
Terentum,  ex  praecepto  hbrorum  Sibylhnorum,  facti :  qui 
ante  annum  centesimum,  prirao  Punico  bello,  quingen- 
tesirao  et  aUero  anno  ab  urbe  condita,  facti  erant.  Legati 
triginta  Romam  venerunt,  per  quos  se  Carthaginienses  de- 
debant.  Catonis  sententia  pervicit,  ut  in  decreto  persta- 
retur,  et  ut  consules  quani  primum  ad  belhim  proficisce- 
rentur.  Qui  ubi  in  Africam  transierunt,  acceptis,  quos 
iraperaverant,  trecentis  obsidibus,  et  arrais,  oranibusque  in- 
strumentis  belhcis,  si  qua  Carthagine  erant ;  tunc,  quum 
ex  auctorital^  Patrum  iuberent,  ut  in  ahura  locura,  dum  a 
niari  deccm  miUia  passuum,  ne  minus,  rcmotum,  oppidum 
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facerent,  indignitate  rei  ad  rebellandum  Cartha^inienses 
compulerunt.  Obsideri  oppugnarique  coepta  est  Carthago 
ab  L.  Marcio,  M'.  ManiUo  consulibus.  In  qua  oppugna- 
tione  quum  neglectos  ab  una  parte  muros  duo  tribuni 
temere  cum  cohortibus  suis  irrupissent,  et  ab  oppidanis 
graviter  caederentur,  a  Scipione  Africano  expliciti  sunt : 
per  quem  et  casteUum  Romanorum,  quod  nocte  expugna- 
bant,  paucis  equitibus  iuvantibus,  Uberatum  est :  castro- 
rumque,  quae  Carthaginienses,  omnibus  copiis  ab  urbe 
pariter  egressi,  oppugnabant,  Uberatorum  is  ipse  praecipuam 
gloriam  tuUt  Praeterea,  quum  ab  irrita  oppugnatione 
Carthaginis  consul  (alter  enim  Romam  ad  comitia  ierat) 
exercitum  duceret  adversus  Hasdrubalem,  qui  cum  altera 
manu  iniquum  saltum  insederat,  suasit  primo  consuU,  ne 
tam  iniquo  loco  confligeret.  Victus  deinde  compkirium, 
qui  et  prudentiae  eius  et  virtuti  invidebant,  sententiis,  et 
ipse  saltum  ingressus  est :  quumque,  sicut  praedixerat, 
fusus  fugatusque  esset  Romanus  exercitus,  et  duae  cohortes 
ab  hoste  obsiderentur,  cum  exiguis  equitum  turmis  in 
saltum  reversus,  Uberavit  eas,  et  incolumes  reduxit.  Quam 
virtutem  eius  et  Cato,  vir  promptioris  ad  vituperandum 
■  Unguae,  in  scnatu  sic  prosecutus  est,  ut  diceret,  ReUquos, 
qui  in  Africa  miUtarcnt,  umbras  miUtare,  Scipionem  vi- 
gere :  ct  populus  Romanus  eo  favore  complexus,  ut 
comitiis  phirimae  eum  tribus  consulem  scriberent,  quum 
hoc  per  aetatem  non  Uceret.  Quum  L.  Scribonius  tri- 
bunus  plebis  rogationem  ])romulgasset,  ut  Lusitani,  qui,  in 
fidem  popuU  Romani  dediti,  a  Ser.  GaU)a  in  GaUiam  ve- 
nissent,  in  Ubcrtatcm  restituerentur,  M.  Cato  acerrime 
suasit.  Exstat  oratio  in  AnnaUbus  eius  inclusa.  Q.  Ful- 
vius  NobiUor,  et  saepe  ab  co  in  senatu  hiccratus,  rcspondit 
pro  Galba.  Ipsc  quoquc  Galba,  quum  se  damnari  vidcrct, 
complcxus  duos  fiUos  praetextatos,  et  Sulpicii  GaUi  fiUum, 
cuius  tutor  erat,  ita  miserabiUter  pro  se  locutus  est,  ut 
rogatio  antiquaretur.  Exstant  trcs  orationcs  eius :  duae 
advcrsus  Liboncm  tribunum  plebis  rogationcmque  eius, 
habitae  de  Lusitanis :  una  contra  L.  CorneUum  Ccthegum, 
in  qua  Lusitanos  pro[)tcr  sese  castra  liabcntes  caesos 
fatetur,  cjuod  compertuin  habucrit,  cquo  at(|uc  lioiuinc  suo 
ritu  inmiolatis,  ])cr  spccicm  ])acis  adoriri  cxercitum  suum 
in  animo  habuisse.  Andriscus  quidam,  ultimae  sortis 
homo,  Pcrsci  rcgis  sc  fiUum  ferens,  ct  nuUato  nomine  Phi- 
U|)])us  vocatus,  (juum  ab  urbc  Roinana,  ([uo  iUum  Dcimc- 
trius,  Syriac  rex,  ob  hoc  ij)suni  incii(hiciiim  iniscrat,  claiu 
profugissct,  mukis  ad  ialsaiu  cius  fal)uiam,  vchii  ad  vcram, 
coeuntibus,  contracto  cxercitu,  totam  Macc(hiiuam  aut  vo- 
hmtatc  incolcntium,  aut  armis  occu])avit.      labuhim  autcm 
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talem  finxerat.  Ex  pellice  se  et  Perseo  rege  ortiim,  tra- 
ditum  educandum  Cretensi  cuidam  esse,  ut  in  belli  casus, 
quod  ille  cum  Romanis  gereret,  aliquod  velut  semen  regiae 
stirpis  exstaret.  Perseo  demortuo,  Adramyttei  se  educa- 
tum  usque  ad  duodecimum  annum  aetatis,  patrem  eum 
esse  credentem,  a  quo  educaretur,  ignarum  generis  fuisse 
sui.  Affecto  deinde  eo,  quum  prope  ad  vitae  finem  ulti- 
mum  esset,  detectam  tandem  ibi  originem  suam,  falsaeque 
matri  libellum  datum,  signo  Persei  regis  signatum,  quem 
sibi  traderet,  quum  ad  puberem  aetatem  venisset :  obtes- 
tationesque  ultimas  adiectas,  ut  res  in  occulto  ad  id  tempus 
sei*varetur.  Pubescenti  libellum  traditum :  in  quo  relicti 
sibi  duo  thesauri  a  patre  dicerentur.  Tum  scienti  mulierem 
subditum  se  esse,  veram  stirpem  ignoranti,  edidisse  genus : 
atque  obtestatam,  ut  prius,  quam  manaret  ad  Eumenem 
res,  Perseo  inimicum,  excederet  iis  locis,  ne  interficeretur. 
Eo  se  exterritum,  simul  sperantem  aliquod  a  Demetrio 
auxilium,  in  Syriam  se  contulisse  :  atque  ibi  primum,  quis 
esset,  palam  expromere  ausum. 


THESSALIA,  quum  et  illam  invadere  armis  atque  occu- 
pare  Pseudophilippus  vellet,  per  legatos  Romanorum 
auxiliis  Achaeorum  defensa  est.  Prusias,  rex  Bithyniae, 
omniumque  humillimorum  vitiorum,  a  Nicomede  filio, 
adiuvante  Attalo,  rege  Pergami,  occisus  est.  Habebat 
aUum  filium,  qui,  pro  superiore  ordine  dentium,  enatum 
habuisse  unum  os  continens  dicitur.  Quum  tres  legatos 
ad  pacem  inter  Nicomedem  et  Prusiam  faciendam  Romani 
misissent,  et  unus  ex  iis  multis  cicatricibus  sparsum  caput 
haberet,  alter  pedibus  aeger  esset,  tertius  ingenio  socors 
haberetur ;  dixit  Cato,  Eam  legationem  nec  caput,  nec 
pedes,  nec  cor  habere.  In  Syria,  quae  eo  tempore  stirpe 
generis  parem  regi  Macedonum,  inertia  socordiaque  sirai- 
lem  Prusiae  regem  habebat,  iacente  eo  in  ganea  et  lustris, 
Ammonius  regnabat ;  per  quem  et  amici  omnes  regis,  et 
Laodice  regina,  et  Antigonus,  Demetrii  filius,  occisi. 
Masinissa,  Nuraidiae  rex,  maior  nonaginta  aimis  decessit, 
vir  insignis.  Inter  cetera  opera  iuvenilia,  quae  ad  uhiraum 
edidit,  adeo,  etiara  versus  in  senectam,  viguit,  ut  post 
sextura  et  octogesimum  annum  filiura  genuerit.  Inter  tres 
liberos  cius,  maximura  natu  Micipsam,  Guhissam,  Masta- 
nabaleui,  qui  etiara  Graccis  hteris  eruditus  crat,  P.  Scipio 
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Aemilianus,  quum  commune  iis  pater  regnum  reliquisset, 
et  dividere  eos  arbitro  Scipione  iussisset,  partes  admini- 
strandi  regni  divisit.  Item  Phamaeae  Himilconi,  prae- 
fecto  equitum  Carthaginiensium,  viro  forti,  et  cuius  prae- 
cipua  opera  Poeni  utebantur,  persuasit,  ut  ad  Romanos 
cumcquitatu  suo  transiret.  Ex  tribus  legatis,  qui  ad  Ma- 
sinissam  missi  fuerant,  Claudius  Marcellus,  coorta  tem- 
pestate,  fluctibus  obrutus  est.  Carthaginienses  Hasdni- 
balem,  Masinissae  nepotem,  quem  praetorem  habebant, 
proditionis  suspectum,  in  curia  occiderunt :  quae  suspicio 
inde  emanavit,  quod  propinquus  esset  Guhissae,  Romanos 
auxiUo  iuvantis.  P.  Scipio  AemiHanus,  quum  aediHtatem 
peteret,  consul  a  populo  dictus,  quoniam  per  annos  con- 
sulem  fieri  non  Hcebat,  cum  magno  certamine  suffragantis 

f)lebis,  et  repugnantibus  aHquamdiu  Patribus,  lcgibus  so- 
utus,  et  consul  creatus  est.  M'.  ManiHus  aHquot  urbes 
circumpositas  Carthagini  expugnavit.  PseudophiHppus  in 
Macedonia,  caeso  cum  exercitu  P.  luventio  praetore,  a  Q. 
CaeciHo  victus  captusquc  est,  et  reccpta  Macedonia. 


LI. 

CARTHAGO,    in    circuitu    miUia   viginti    tria   passuum 

patcns,   magno    labore    obsessa,   et  per  partes   capta  est ; 

primum  a  Mancino  lcgato,  deinde  a  Scipione  consulc,  cui 

cxtra  sortcra  provincia  Africa  data  erat.     Carthaginicnses, 

portu  novo,  quia  vetus  obstructus  a  Scipionecrat,  facto,  et 

contracta    dam    cxiguo   tempore    ampla  classe,   infcHcitcr 

navaH    procHo    pugnaverunt.     HasdrubaHs    quoquc    ducis 

corum  castra,  ad  Neplicrim  oppidum  loco  difficiH  sita,  cum 

exercitu  dcleta  sunt  a  Scipionc  ;  qui  tandcm    urbem  cx- 

pugnavit  scptingcntesimo  aruio,  quam  crat  condita.      Sjio- 

liorum   maior  pars    SicuHs,   quibus   ablata   craut,   rcddita. 

Ultimo  urbis   cxcidio,   quum   se   llasdrubal    Scipioni   dc- 

didisset,  uxor  eius,  quae  paucis  ante  diebus  dc  marito  im- 

petrarc    non    })otucrat,   ut    ad    victorcn»   transfugcrcnt,   in 

medium  sc  ilagrantis  urbis  inccndium,  duobus  cum  Hbcris, 

cx  arcc  praecipitavit.      Scipio  cxcmplo  patris  sui  naturahs 

AeniiHi  l*auHi,  qui  Maccdoniam  viccrat,  ludos  fccit,  trans- 

fug;u<(juc  ac  fugitivos  bcstiis  obiccit.      liclH  i\chaici  scmiua 

rcfiTnntur  hacc  :   quod  lcgati   poj)uH   Romani  ab  Achat-is 

])nlsati    siut    Corinthi,   inissi,    ut    cas    civitatcs,   (juac    siib 

<litionc    Philippi    fucrant,    al)    Achaico    concilio    scccrnc- 

rcnt. 
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LIL 

CUM  Achaeis,  qui  in  auxilio  Boeotos  et  Chalcidenses 
habebant,  Q.  Caecihus  Metellus  ad  Thermopylas  bello 
conflixit :  quibus  victis,  dux  eorum  Critolaus  veneno  sibi 
mortem  conscivit.  In  cuius  locum  Diaeus,  Achaici  motus 
primus  auctor,  ab  Achaeis  dux  creatus,  ad  Isthmon  a  L. 
Mummio  consule  victus  est :  qui,  omni  Achaia  in  de- 
ditionem  accepta,  Corinthon  ex  senatusconsulto  diruit, 
quia  ibi  legati  Romani  violati  erant.  Thebae  quoque  et 
Chalcis,  quae  auxiho  fuerant,  dirutae.  Ipse  L.  Mummius 
abstinentissimum  virum  egit :  nec  quicquam  ex  iis  opibus 
ornamentisque,  quae  praedives  Corinthos  habuit,  in  domum 
eius  pervenit.  Q.  CaeciHus  Metellus  de  Andrisco  tri- 
umphavit ;  P.  CorneUus  Scipio  Africanus  Aemihanus  de 
Carthagine  et  de  Hasdrubale.  Viriathus  in  Hispania  pri- 
mura  ex  pastore  venator,  ex  venatore  latro,  mox  iusti 
quoque  exercitus  dux  factus,  totam  Lusitaniam  occupavit ; 
C.  Vetihum  praetorem,  fuso  eius  exercitu,  cepit :  post 
quem  C.  Plautius  praetor  nihilo  fehcius  rem  gessit :  tan- 
tumque  terroris  is  hostis  intuht,  ut  adversus  eum  consulari 
opus  esset  et  duce,  et  exercitu.  Praeterea  motus  Syriae, 
et  bella  inter  reges  gesta  referuntur.  Alexander,  homo 
ignotus  et  incertae  stirpis,  occiso,  sicut  ante  dictum  est, 
Demetrio  rege,  in  Syria  regnabat.  Hunc  Demetrius,  De- 
metrii  fihus,  qui  a  patre  quondam  ob  incertos  belh  casus 
ablegatus  Gnidon  fuerat,  contempta  socordia  inertiaque 
eius,  adiuvante  Ptolemaeo,  Aegypti  rege,  cuius  fiham 
Cleopatram  in  matrimonium  acceperat,  bello  interemit. 
Ptolemaeus,  in  caput  graviter  vulneratus,  inter  curationem, 
•  dum  ossa  medici  terebrare  contendunt,  exspiravit :  atque 
in  locum  eius  frater  minor  Ptolemaeus,  qui  Cyrenis  regna- 
bat,  successit.  Demetrius  ob  crudehtatem,  quam  per  tor- 
menta  in  suos  exercebat,  a  Diodoto  quodam,  uno  ex 
subiectis,  qui  Alexandri  fiho,  bimulo  admodum,  regnum 
asserebat,  bello  superatus,  Seleuciam  confugit.  L.  Mum- 
mius  de  Achaeis  triumphavit :  signa  aerea,  marmoreaque, 
et  tabulas  pictas  in  triumpho  tuht. 


LIII. 

AP.  CLAUDIUS  consul  Salassos,  gentem  Alpinam,  do- 
muit.    Alter  Pseudophihppus  in  Macedonia  a  L.  TremelHo 
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quaestore  cum  exercitu  caesus  est.  Q.  Caecilius  Metellus 
proconsul  Celtiberos  cecidit.  A  Q.  Fabio  proconsule  pars 
magrna  Lusitaniae,  expugnatis  aliquot  urbibus,  recepta  est. 
C.  lulius  senator  Graece  res  Romanas  scribit. 


LIV. 

Q.  POMPEIUS  consul  in  Hispania  Termestinos  subegit : 
cum  iisdem  et  Numantinis  pacem  a  populo  Romano  infir- 
matam  fecit.  Lustrum  a  censoribus  conditum  est.  Censa 
civium  capita  trccenta  viginti  octo  millia,  quadringenta 
quadraginta  duo.  Quum  Macedonum  legati  conquestum 
(le  D.  lunio  Silano  praetore  venissent,  quod  acceptis  pe- 
cuniis  provinciam  spoliasset,  et  senatus  de  querelis  eorum 
vellet  cognoscere ;  T.  ISIanlius  Torquatus,  pater  Silani, 
petiit,  impetravitque,  ut  sibi  cognitio  mandaretur:  et,  domi 
causa  cognita,  filium  condemnavit,  abdicavitque ;  ac  ne 
funeri  quidem  eius,  quum  suspendio  vitam  finisset,  inter- 
fuit ;  sedensque  domi  potestatem  consultantibus  ex  insti- 
tuto  fecit,  Q.  Fabius  proconsul  rebus  in  Hispania  prospere 
gestis  labem  imposuit,  pace  cum  Viriatho  acquis  condi- 
tionibus  facta.  Viriathus  a  proditoribus,  consilio  Servilii 
Caepionis,  interfectus  est,  et  ab  exercitu  suo  muhum  com- 
ploratus,  ac  nobilitcr  sepuhus ;  vir  duxquc  magnus,  ct  per 
quattuordccim  annos,  quibus  cum  Romanis  beilum  gessit, 
frequcntius  superior. 


LV. 

P.  CORNELIO  NASICA,  cui  cognomen  Scrapion  fuit 
ab  irridcntc  Curiatio  tribuno  plebis  impositum,  ct  1).  lunio 
Rruto  consuhbus  dclcctum  habentibus,  in  conspectu  tiro- 
num  res  saluberrimi  exemph  facta  est :  nam  C.  Maticnus 
accusatus  est  apud  tribunos  jilcbis,  quod  excrcitum  in  His- 
pania  descruisset :  damnatusquc,  sub  furca  diu  virgis 
caesus  cst,  et  sestertio  nummo  veniit.  Tribuni  plcbis,  quia 
non  impetrarent,  ut  sibi  denos,  quos  veUcnt,  mihtcs  cximere 
hceret,  consules  in  carcerem  duci  iusserunt.  lunius  Brutus 
consul  in  Hispania  iis,  qui  snb  Viriatho  militavcrant,  agros 
ct  oppidum  (ledit,  (juoil  Nalcntia  vocatum  cst.  M.  Popil- 
hus  a  Nutiiantinis,  cutn  (juibus  pacctn  factam  scnatus  irri- 
tam  ficri  ccnsuerat,  cum  cxercitu  fusus  fugatus(juc  cst  C. 
Ilostiho  Mancino  consule  sacrificantc,  puUi  cx  cavca  cvo- 
hivcrunt.      C'on5Ccndcnti  dcinde  navim,   ut  iii   Hispaniam 
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proficisceretur,  accidit  vox,  Mane,  Mancine :  quae  auspicia 

tristia  fuisse,  eventu  probatum  est.  Victus  enim  a  Nu- 
mantinis  et  castris  exutus,  quum  spes  nulla  servandi  exer- 
citus  esset,  pacem  cum  iis  fecit  ignominiosam,  quam  ratam 
esse  senatus  vetuit.  Triginta  millia  Romanorum  a  Nu- 
mantinorum  millibus  quattuor  victa  erant.  D.  lunius 
Lusitaniam,  triginta  urbium  expugnationibus,  usque  ad 
occasum  et  Oceanum  perdomuit ;  et,  quum  fluvium  Ob- 
livionem  transire  nollent  milites,  ereptum  signifero  signum 
ipse  transtulit,  et  sic,  ut  transgrederentur,  persuasit.  Alex- 
andri  filius,  rex  Syriae,  decem  annos  admodum  habens,  a 
Diodoto,  qui  Tryphon  cognominabatur,  tutore  suo,  per 
fraudem  occisus  est ;  corruptis  medicis,  qui,  eum  calculi 
dolore  consumi  ad  populum  mentiti,  dum  secant,  occide- 
runt. 

LVI. 

D.  lUNIUS  BRUTUS  in  Hispania  ulteriore  feliciter  ad- 
versus  Gallaecos  pugnavit.  DissimiU  eventu  M.  Aemilius 
Lepidus  proconsul  adversus  Vaccacos  rem  gessit,  cladem- 
que  similem  Numantinae  passus  est.  Ad  exsolvendum 
Numantini  foederis  rehgione  populum,  Mancinus,  quum 
huius  rei  auctor  fuisset,  deditus  Numantinis,  non  est  re- 
ceptus.  Lustrum  a  censoribus  conditum  est.  Censa  sunt 
civium  capita  trecenta  viginti  tria  milHa,  nongenta  viginti 
tria.  Fulvius  Flaccus  consul  Vardaeos  in  Illyrico  subegit. 
M.  Cosconius  praetor  in  Thracia  cum  Scordiscis  prospere 
pugnavit.  Quum  bellum  Numantinum  vitio  ducum  non 
sine  pudore  pubhco  duraret,  delatus  est  ukro  Scipioni 
Africano  a  senatu  populoque  Romano  consulatus :  quem 
quum  ilh  capere  ob  legem,  quae  vetabat,  quemquam  iterum 
consulem  fieri,  non  hceret,  sicuti  priori  consulatu,  legibus 
solutus  est.  Behum  servile,  in  Siciha  ortum,  quum  op- 
primi  a  praetoribus  non  potuisset,  C.  Fulvio  consuh  man- 
datum  est.  Huius  behi  initium  fuit  Eunus  servus,  natione 
Syrus ;  qui,  contracta  agrestium  servorum  manu,  et  sohitis 
ergastuhs,  iusti  exercitus  numerum  implevit.  Cleon  quo- 
que,  aker  servus,  ad  septuaginta  mihia  servorum  contraxit; 
et,  copiis  iunctis,  contra  populum  Romanum  exercitumque 
eius  behum  saepe  gesserunt. 


LVIL 

SCIPIO  AFRICANUS  NUMANTIUM  obsedit,  et  cor- 
ruptum   hccnlia   kixuriaque    exercitum    ad   severissimam 
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mllitiae  disciplinam  revocavit.  Omnia  deliciarum  instru- 
menta  recidit ;  duo  millia  scortorum  a  castris  eiecit :  mili- 
tem  quotidie  in  opere  habuit,  et  triginta  dierum  frumentum 
ad  septenos  vallos  ferre  cogebat :  aegre  propter  onus  ince- 
denti  dicebat,  Quum  gladio  te  vallare  scieris,  vallum  ferre 
desinito.  Alii,  scutum  parvum  habiliter  ferenti,  scutum 
amplius  iusto  ferre  iussit :  neque  id  se  reprehendere, 
quando  melius  scuto,  quam  gladio,  uteretur.  Quem  militem 
extra  ordinem  deprehendit,  si  Romanus  esset,  vitibus,  si 
extraneus,  fustibus  cecidit.  lumenta  omnia,  ne  exonera- 
rent  militem,  vendidit.  Saepe  adversus  eruptiones  hostium 
feliciter  pugnavit.  Vaccaei  obsessi,  Hberis  coniugibusque 
Irucidatis,  ipsi  se  interemerunt.  Scipio  amphssima  munera, 
missa  sibi  ab  Antiocho  rege  Syriae  quum  celare  aliis  impe- 
ratoribus  regum  munera  mos  esset,  pro  tribunaU  acceptu- 
rum  se  esse  dixit,  omniaque  ea  referre  quaestorem  in 
pubUcas  tabulas  iussit :  ex  iis  se  viris  fortibus  dona  da- 
turum.  Quum  undique  Numantiam  obsidione  clausisset, 
et  obsessos  fame  videret  urgeri ;  hostes,  qui  pabulatum 
exierant,  vetuit  occidi ;  quod  diceret,  vclocius  eos  ab- 
sumpturos,  frumenti  quod  haberent,  si  plures  fuissent. 


LVIII. 

TI.  SEMPRONIUS  GRACCHUS  tribunus  plebis,  quum 
legem  agrariam  ferret  adversus  vohmtatem  senatus  et  cques- 
trLs  ordinis,  Ne  quis  ex  pubHco  agro  plus,  quam  quingenta 
iugera,  possideret,  in  eum  furorem  exarsit,  ut  M.  Octavio 
collegae,  causam  divcrsac  partis  dcfcndcnti,  potestatem  lege 
lata  abrogaret,  seque,  et  C.  Gracchum  fratrem,  ct  Ap. 
Claudium  socerum,  triumviros  ad  dividcndum  agrum 
crearet.  Promulgavit  et  aliam  legem  agrariam,  qua  sibi 
latius  agrum  patefaceret,  Ut  iidem  triumviri  iudicarcnt, 
qua  pubUcus  ager,  qua  privatus  esset.  Deinde,  (juum 
minus  agri  csset,  (juam  quod  dividi  posset  sine  offcnsa 
etiain  plebis,  quoniam  eos  ad  cupicUtatem  ampUim  modum 
sperandi  incitaverat,  lcgcm  se  pronuilgaturum  ostcndit,  Ut 
iis,  qui  Sempronia  legc  agrum  acciperc  dcberent,  pccunia, 
quae  regis  AttaU  fuissct,  dividcrctur.  llcrcdcm  aiitcm  po- 
puUmi  Romanum  rcU(jucrat  Attalus,  rex  Pcrgami,  Eumenis 
fiUus.  Tot  indignitatibns  commotus  graviter  scnatus,  ante 
onmcs  T.  Annius  consularis,  qui,  quum  in  scnatu  in  Grac- 
chuin  pcrorassct,  raptus  ab  eo  ad  ])o{)uhun,  dehitusquc 
pUhi,  rursus  in  eum  pro  rostris  concionatus  est.  Quum 
iterum  tribunus  plebis  crcari  vcUct  Gracchus,  auctorc  P. 
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Cornelio  Nasica,  in  Capitolio  ab  optimatibus  occisus  est, 
ictus  primum  fragmentis  subselliorum,  et  inter  alios,  qui  in 
eadem  seditione  occisi  erant,  insepultus  in  flumen  proiectus. 
Res  praeterea  in  Sicilia  vario  eventu  adversus  fugitivos 
gestas  continet. 


LIX. 

NUMANTINI,  fame  coacti,  ipsi  se  per  vicem  tradentes 
trucidaverunt.  Captam  urbem  Scipio  Africanus  delevit, 
et  de  ea  triumphavit,  quarto  decimo  anno  post  Cartha- 
ginem  deletam.  P.  Rupilius  consul  in  Sicilia  cum  fugitivis 
debellavit.  Aristonicus,  regis  Eumenis  filius,  Asiam  occu- 
pavit ;  quum,  testaraento  Attali  regis  legata  populo  Ro- 
mano,  libera  esse  deberet.  Adversus  eum  P.  Licinius 
Crassus  consul,  quum  idem  pontifex  maximus  esset,  quod 
nunquam  antea  factum  erat,  extra  Italiam  profectus,  proelio 
victus  et  occisus  est.  M.  Perperna  consul  victum  Aristo- 
nicum  in  deditionem  accepit.  Q.  Pompeius  et  Q.  Metel- 
lus,  tunc  primum  uterque  ex  plebe  facti  censores,  lustrum 
condiderunt.  Censa  sunt  civium  capita  trecenta  septen- 
decim  millia,  octingenta  viginti  tria,  praeter  pupillos  et 
viduas.  Q.  Metellus  censor  censuit,  ut  omnes  cogerentur 
ducere  uxores,  liberorum  creandorum  causa.  Exstat  oratio 
eius,  quam  Augustus  Caesar,  quum  de  maritandis  ordini- 
bus  ageret,  velut  in  haec  tempora  scriptam  in  senatu 
recitavit.  C.  Atinius  Labeo  tribunus  plebis  Q.  Metellum 
censorem,  a  quo  in  senatu  legendo  praeteritus  erat,  de 
saxo  deiici  iussit :  quod  ne  fieret,  ceteri  tribuni  plebis 
auxilio  fuerunt.  Quum  Carbo  tribunus  plebis  rogationem 
tuhsset,  ut  eundem  tribunum  plebi,  quoties  vellet,  creare 
liceret ;  rogationem  eius  P.  Africanus  gravissima  oratione 
dissuasit :  in  qua  dixit,  T.  Gracchum  iure  caesum  videri. 
Gracchus  contra  suasit  rogationem :  sed  Scipio  tenuit. 
Bella  inter  Antiochum  S^rriae,  et  Phraatem  Parthorum 
regem  gesta,  nec  magis  quietae  res  Aegypti  referuntur. 
Ptolemaeus,  Euergetes  cognominatus,  ob  nimiam  crudeli- 
tatem  suis  invisus,  incensa  a  populo  regia,  clara  Cypron 
profugit :  et,  quum  sorori  eius  Cleopatrae,  quara,  fiha  eius 
virgine  per  vim  compressa,  atque  in  matriraonium  ducta, 
repudiaverat,  regnum  a  populo  datum  esset,  infensus  filium, 
quem  ex  illa  habebat,  Cypri  occidit,  caputque  eius  et 
raanus,  et  pedes  matri  misit.  Seditiones  a  triumviris 
Fulvio  Flacco,  et  C.  Graccho,  et  C.  Papirio  Carbone, 
agro  dividendo  creatis,  excitatae  :  quibus  quura  P.  Scipio 
Africanus  adversaretur,  fortisque  ac  validus  de  die  domum 
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se  recepisset,  mortuus  in  cubiculo  inventus  est.  Suspecta 
fuit,  tanquam  ei  venenum  dedisset,  Sempronia  uxor,  hinc 
maxime,  quod  soror  esset  Gracchorum,  cum  quibus  si- 
raultas  Africano  fuerat.  De  morte  tamen  eius  nulla 
quaestio  acta.  Eo  defuncto,  seditiones  triumvirales  acrius 
exarserunt.  C.  Sempronius  consul  contra  lapydas  primo 
rem  male  gessit :  mox  victoria  cladem  acceptam  emendavit 
virtute  D.  lunii  Bruti,  eius,  qui  Lusitaniam  subegerat. 


LX. 

L.  AURELIUS  consul  rebellantes  Sardos  subegit.  M. 
Fulvius  Flaccus  primus  Transalpinos  Ligures  bello  domuit, 
missus  in  auxilium  Massiliensibus  adversus  Salluvios  Gal- 
los,  qui  fincs  MassiHensium  populabantur.  L.  Opimius 
praetor  Fregellanos,  qui  defecerant,  in  deditionem  accepit, 
FrcKellas  diruit.  Pestilentia  in  Africa  ab  ingenti  locus- 
tarum  multitudinc,  et  deindc  necatarum  strage,  fuisse  tra 
ditur,  Lustrum  a  censoribus  conditum  cst.  Censa  sunt 
civium  capita  treccnta  nonaginta  millia,  septingenta  tri- 
ginta  sex.  C.  Gracchus,  Tiberii  frater,  tribunus  plebis, 
eloquentior  quam  frater,  pemiciosas  aliquot  leges  tulit: 
intcr  quas  frumentariam,  Ut  semisse  et  triente  frumentum 
plebi  daretur :  alteram  legem  agrariam,  quam  et  frater 
eius  tulcrat :  tertiam,  qua  equestrem  ordinem,  tunc  cum 
senatu  consenticntem,  corrumperet,  Ut  sexcenti  ex  equi- 
tibus  in  curiam  sublegerentur :  et,  quia  illis  temporibus 
trecenti  tantum  senatorcs  erant,  sexcenti  equites  trccentis 
senatoribus  admisccrcntur :  id  est,  ut  equester  ordo  bis 
tantum  virium  in  senatu  haberet :  et,  continuato  in  ahcrum 
annum  tribunatu,  legibus  agrariis  latis  effecit,  ut  compUires 
coloniae  in  Itaha  deducerentur,  ct  una  in  solo  dirutae  Car- 
thaginis ;  quo  ipse  triumvir  crcatus  coloniam  dcduxit. 
Praeterea  res  a  Q.  Metello  adversus  BaHares  gestas  con- 
tinet :  quas  Graeci  Gymnesias  appeUant,  quia  aestatem 
nudi  cxigant :  BaHares  a  teU  missu  appeUati,  aut  a  Baleo, 
llercuHs  comitc,  ibi  reHcto  tunc,  quum  Ilercules  ad  Ge- 
ryonem  navigaret.  Motus  (luoque  Syriae  rcfcruntur,  in 
quibus  Cleopatra  Dcmctrium  virum  suum  et  Seleucum 
fiHum,  indignata,  quod,  occiso  patre  eius  a  se,  iniussu  suo 
diadema  sumpsisset,  interemit. 
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LXI. 

C.  SEXTIUS  proconsul,  victa  Salluviorum  gente,  colo- 
niam  Aquas  Sextias  condidit,  ob  aquarum  copiam  e  calidis 
frigidisque  fontibus,  atque  a  nomine  suo  ita  appellatas. 
Cn.  Domitius  proconsul  adversus  Allobrogas  ad  oppidum 
Vindalium  feliciter  pugnavit.  Quibus  bellum  inferendi 
causa  fuit,  quod  Teutomalium,  Salluviorum  regem,  fu- 
gientem  recepissent,  et  omni  ope  iuvissent ;  quodque 
Aeduorum  agros,  sociorum  populi  Romani,  vastassent. 
C.  Gracchus,  seditioso  tribunatu  acto,  quum  Aventinum 
quoque  armata  multitudine  occupasset,  a  L.  Opimio  con- 
sule,  ex  senatuscdnsulto  vocato  ad  arma  populo,  pulsus  et 
occisus  est ;  et  cum  eo  Fulvius  Flaccus  consularis,  socius 
eiusdem  furoris.  Q.  Fabius  Maximus  consul,  Paulli  nepos, 
adversus  Allobrogas  et  Bituitum,  Arvernorum  regem, 
feliciter  pugnavit.  Ex  Bituiti  exercitu  caesa  millia  ho- 
minum  centum  viginti.  Ipse,  quum  ad  satisfaciendum 
senatui  Romam  profectus  esset,  Albara  custodiendus  datus 
est,  quia  contra  pacem  videbatur,  ut  in  Galham  remitte- 
retur.  Decretum  quoque  est,  ut  Congentiatus,  filius  eius, 
comprehensus  Romam  mitteretur.  Allobroges  in  dedi- 
tionem  accepti.  L.  Opimius,  accusatus  apud  populum  a 
Q.  Decio  tribuno  plebis,  quod  indemnatos  cives  in  carcerem 
coniecisset,  absolutus  est. 


LXIL 

Q.  MARCIUS  consul  Stoenos,  gentem  Alpinam,  expug- 
navit.  Micipsa,  Numidarum  rex,  rnortuus  regnura  tribus 
fihis  reliquit,  Adherbali,  Hiempsah,  et  lugurthae,  fratris 
fiho,  quem  adoptaverat.  L.  Caecilius  Metellus  Dalmatas 
subegit.  lugurtha  Hiempsalem  fratrera  bello  petiit,  quem 
victum  occidit :  Adherbalem  regno  expuHt :  is  a  senatu 
restitutus  est.  L.  CaeciUus  Metellus,  Cn.  Domitius  Ahe- 
nobarbus,  censores,  duos  et  triginta  senatu  moverunt. 
Praeterea  motus  Syriae  regum  continet. 


LXIII. 

CATO  PORCIUS  consul  in  Thracia  male  adversus 
Scordiscos  pugnavit.  Lustrum  a  censoribus  conditum  est. 
Censa   sunt   civium   capita    trecenta   nonaginta   quattuor 
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millia,  treccnta  triginta  sex.  Aemilia,  Licinia,  Marcia, 
virgines  Vestales,  incesti  damnatae  sunt :  idque  incestum 
quemadmodum  et  commissum,  et  deprehensum,  et  vin- 
dicatum  sit,  refertur.  Cimbri,  gens  vaga,  populabundi  in 
Illyricum  venerunt :  ab  iis  Papirius  Carbo  consul  cura 
exercitu  fusus  est.  Livius  Drusus  consul  adversus  Scor- 
discos,  gentem  a  Gallis  oriundam,  in  Thracia  fehciter 
pugnavit 

LXIV. 

ADHERBAL,  bello  petitus  a  lugurtha,  et  in  oppido  Cirta 
obsessus,  contra  denuntiationem  senatus  ab  eo  occisus  est. 
Ob  hoc  ipsi  lugurthae  bellum  indictum :  idque  Calpurnius 
Bestia  consul  gerere  iussus,  pacem  cum  lugurtha  iniussu 
popuh  et  senatus  fecit.  lugurtha,  fide  pubHca  evocatus 
ad  indicandos  auctores  consihorum  suorum,  quod  muUos 
pecunia  in  senatu  corrupisse  dicebatur,  Romam  venit :  et, 
propter  caedem,  admissam  in  reguhmi  quendam,  nominc 
Massivam,  qui  regnum  eius  populo  Romano  invisi  affecta- 
bat,  Romae  interfectum,  quum  perichtaretur,  causam  ca- 
pitis  dicere  iussus,  clam  profugit,  et,  cedens  urbe,  fertur 
dixisse :  O  urbem  venalem,  et  cito  pcrituram,  si  emptorem 
invenerit  I  A.  Postumius  legatus  infehciter  proeho  ad- 
versus  lugurtham  gesto  pacem  quoquc  adiecit  ignomi- 
niosam,  quam  non  esse  ser%andam  senatus  censuit. 


LXV. 

Q.  CAECILirS  METELLUS  consul  duobus  proehis 
lugurtham  fudit,  totamque  Numidiam  vastavit.  M.  lunius 
Silanus  consul  adversus  Cimbros  infehciter  pugnavit.  Le- 
gatis  Cimbrorum  sedem  et  agros,  in  quibus  consisterent, 
postulantibus  scnatus  negavit.  M.  Minucius  proconsul 
adversus  Thracas  prospcre  pugnavit.  L.  Cassius  consul  a 
Tigurinis  Gahis,  pago  Ilelvetiorum,  qui  a  civitate  scces- 
serant,  in  finibus  Ahobrogum  cum  exercitu  caesus  est. 
Mihtes,  qui  ex  ea  clade  supcraverant,  obsidibus  datis,  et 
dimidia  rerum  omnium  parte,  ut  incohimes  dimitterentur, 
cum  hostibus  pacti  sunt. 


LXVI. 

lUGURTIIA,  pulsas  a  C.  Mario  Numidia,  auxiho  Bocchi, 
Maurorum   rcgis,   adiutus  ost :    vt,   racais  proeho   Bocchi 

VOI,.    IV.  R 


242  EPITOMAE 

quoque  copiis,  nolente  Boccho  bellum  infeliciter  susceptum 
diutius  sustinere,  vinctus  ab  eo  et  Mario  traditus  est :  in 
qua  re  praecipua  opera  L.  Cornelii  Sullae,  questoris  Marii, 
fuit. 


LXVII. 

M.  AURELIUS  SCAURUS,  legatusconsuiis,  a  Cimbris 
fuso  exercitu,  captus  est :  et,  quum,  in  consilium  ab  iis 
evocatus,  deterreret  eos,  ne  Alpes  transirent  Italiam  pe- 
tituri,  eo  quod  diceret,  Romanos  vinci  non  posse,  a 
Boiorige,  feroci  iuvene,  occisus  est.  Ab  iisdem  hostibus 
Cn.  ManHus  consul  et  Q.  ServiHus  Caepio  proconsul,  victi 
proeKo  castrisque  binis  exuti  sunt.  MiHtum  miUia  octo- 
ginta  occisa,  calonum  et  Hxarum  quadraginta,  secundum 
Arausionem.  Caepionis,  cuius  temeritate  clades  accepta 
erat,  damnati  bona  pubHcata  sunt,  primi  post  regem  Tar- 
quinium ;  imperiumque  ei  abrogatum.  In  triumpho  C. 
Marii  ductus  ante  currum  eius  lugurtha  cum  duobus  fiHis, 
et  in  carcere  necatus  est.  Marius  triumphaH  veste  in  se- 
natum  venit,  quod  nerao  ante  eum  fecerat :  eique  propter 
Cimbrici  beUi  metum  continuatus  per  compkires  annos 
magistratus  est.     Secundo  et  tertio  absens  consul  creatus, 

?uartum  consulatum  dissimulanter  captans  consecutus  est. 
In.  Domitius  pontifex  maximus  popuH  suffragio  creatus 
est.  Cimbri,  vastatis  omnibus,  quae  inter  Rhodanum  et 
Pyrenaeum  sunt,  per  saltum  in  Hispaniam  transgressi, 
ibique  muha  loca  populati,  a  CeUiberis  fugati  sunt :  rever- 
sique  in  Galliam,  beHicosis  se  Teutonis  coniunxerunt. 


LXVIII. 

M.  ANTONIUS  praetor  in  CiHciam  maritimos  praedones 
persecutus  est.  C.  Marius  consul  summa  vi  oppugnata  a 
Teutonis  et  Ambronibus  castra  defendit :  duobus  deinde 
proeHis  circa  Aquas  Sextias  eos  hostes  delevit,  in  quibus 
caesa  traduntur  hostium  ducenta  mihia,  capta  nonaginta, 
Marius  absens  quintum  consul  creatus  est :  triumphum 
oblatum,  donec  et  Cimbros  vinceret,  distuHt.  Cimbri,  re- 
pulso  ab  Alpibus  fugatoque  Q.  Catulo  proconsule,  qui 
fauces  Alpium  obsederat,  et  ad  flumen  Athesim  casteUura 
editum  insederat,  reliqueratque,  quum,  virtute  sua  ex- 
pHciti,  fugientem  proconsulem  exercitumque  consecuti,  in 
ItaHam  traiecissent,  iunctis   eiusdem  CatuH  et  C.  Marii 
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exercitibus,  proelio  victi  sunt  ab  iis :  in  quo  caesa  traduntur 
hostium  centum  quadraginta  millia,  capta  sexaginta.  jNIa- 
rius,  totius  civitatis  consensu  exceptus,  pro  duobus  tri- 
umphis,  qui  ofFerebantur,  uno  contentus  fuit.  Primores 
civitatis,  qui  aliquamdiu  ut  novo  homini,  ad  tantos  honores 
evecto,  inviderant,  conservatam  ab  eo  rempublicam  fate- 
bantur.  PubHcius  Malleolus,  matre  occisa,  primus  insutus 
culeo,  in  mare  praecipitatus  est.  Ancilia  cum  strepitu 
mota  esse,  antequam  Cimbricum  bellum  consummaretur, 
referuntur.     Bella  praeterea  inter  Syriac  reges  continet. 


LXIX. 

L.  APPULEIUS  SATURNINUS,  adiuvante  C.  Mario, 
et  per  milites  occiso  A.  Nonio  competitore,  tribunus  plebis 
per  vim  creatus,  non  minus  violenter  tribunatum,  quam 
petierat,  gessit ;  et,  quum  legem  agrariam  per  vim  tulisset, 
Metello  Numidico,  et  quod  in  eam  non  iuraverat,  diem 
dixit :  qui  quum  a  bonis  civibus  defenderetur,  ne  causa 
certaminum  esset,  in  exsihum  voluntariam  Rhodum  pro- 
fectus  est :  ibique  legendo  et  audiendis  magnis  viris  avoca- 
batur.  Profecto  C.  Marius,  seditionis  auctor,  qui  sextum 
consulatum  per  tribus  sparsa  pccunia  emerat,  aqua  et  igni 
interdixit,  Idem  Appuleius  Saturninus  tribunus  plebis  C. 
Menmiium  candidatum  consulatus,  quem  maxime  adver- 
sarium  actionibus  suis  timcbat,  occidit.  Quibus  rebus  con- 
citato  senatu,  in  cuius  causam  et  C.  Marius,  homo  varii 
et  mutabilis  ingenii  consihique  semper  secundum  fortunam, 
transierat,  quum  eum  tueri  minime  posset,  oppressus  armis 
cum  Glaucia  praetore,  et  aliis  eiusdem  furoris  sociis,  bello 
quodam  interfectus  est.  Q.  CaeciHus  Metellus  ab  exsiUo, 
ingenti  totius  civitatis  favore,  reductus  est.  M'.  AquilHus 
proconsul  in  SiciHa  beHum  servile  excitatum  confecit. 


LXX. 

QUUM  M'.  AquilHus  de  pecuniis  repctundis  causam  di- 
ceret,  ipse  iudices  rogare  noluit  M.  Antonius,  qui  pro  eo 
perorabat,  tunicam  a  pectore  eius  discidit,  ut  honestas 
cicatrices  ostcndcret :  quibus  conspectis,  indubitanter  ab- 
solutus  est  Ciccro  eius  rei  solus  auctor.  T.  Didius  pro- 
consul  adversus  Celtiberos  feliciter  pugnavit.  Ptolemaeus, 
Cyronarum   rex,  rui   cognomcntum   Apioni   fuit,   mortinis 
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heredem  populam  Romanum  reliquit,  et  eius  regni  civitates 
senatus  liberas  esse  iussit.  Ariobarzanes  in  regnum  Cap- 
padociae  a  L.  Cornelio  Sulla  reductus  est.  Parthorum 
legati,  a  rege  Arsace  missi,  venerunt  ad  Sullam,  ut  amici- 
tiam  popuh  Romani  peterent.  P.  Rutihus,  vir  summae 
innocentiae,  quoniam  legatus  Q.  Mucii  proconsuhs  a  pubh- 
canorum  iniuriis  Asiam  defenderat,  invisus  equestri  ordini, 
penes  quem  iudicia  erant,  repetundarum  damnatus,  in 
exsihum  missus  est.  C.  Sentius  praetor  contra  Thracas 
infehciter  pugnavit.  Senatus,  quum  impotentiam  equestris 
ordinis  in  iudiciis  exercendis  ferre  nohet,  omni  vi  niti 
coepit,  ut  ad  se  iudicia  transferrentur,  sustinente  causam 
eius  M.  Livio  Druso  tribuno  plebis :  qui,  ut  vires  sibi 
acquireret,  perniciosa  spe  largitionum  plebem  concitavit. 
Praeterea  motus  Syriae  regum  continet. 


LXXI. 

M.  LIVIUS  DRUSUS,  tribunus  plebis,  ut  maioribus 
viribus  senatus  causam  susceptam  tueretur,  socios  et  Itahcos 
populos  spe  civitatis  Romanae  soUicitavit :  iisque  adiuvan- 
tibus,  per  vim  legibus  agrariis  frumentariisque  latis,  iudi- 
ciariam  quoque  pertuht,  Ut  aequa  parte  iudicia  penes 
senatum  et  equestrem  ordinem  essent.  Quum  deinde  pro- 
missa  sociis  civitas  praestari  non  posset,  irati  Itahci  de- 
fectionem  agitare  coeperunt.  Eorum  coitus,  coniuratio- 
nesque,  et  orationes  in  concihis  principum  referuntur* 
Propter  quae  Livius  Drusus,  invisus  etiam  senatui  factus, 
vekit  sociahs  behi  auctor,  incertum  a  quo,  domi  occisus  est. 


LXXII. 

ITALICI  popuh  defecerunt,  Picentes,  Vestini,  Marsi, 
Pehgni,  Marrucini,  Samnites,  Lucani,  initio  beUi  a  Picen- 
tibus  moto.  Q.  Servihus  proconsul  in  oppido  Asculo  cum 
omnibus  civibus  Romanis,  qui  in  eo  oppido  erant,  occisus 
est.  Saga  populus  sumpsit.  Ser.  Galba,  a  Lucanis  com- 
prehensus,  unius  feminae  opera,  ad  quam  devertebatur, 
captivitate  exemptus  est.  Aesernia  et  Alba  coloniae  ab 
Itahcis  obsessae  sunt.  Auxiha  deinde  Latini  nominis  ex- 
ternarumque  gentium  missa  populo  Romano,  et  expe- 
ditiones  invicem  expugnationesque  urbem  referuntur. 


LIBROR.    DEPERD.  245 


LXXIII. 

L.  lULIUS  CAESAR  consul  male  adversus  Samnites 
pugnavit.  Nola  colonia  in  potestatem  Samnitium  venit 
cum  L.  Postumio  praetore,  qui  ab  iis  interfectus  est.  Com- 
plures  populi  ad  hostes  defecerunt.  Quum  P.  Rutilius 
consul  male  adversus  hostes  Marsos  pugnasset,  et  in  proeho 
cecidisset,  C.  Marius,  legatus  eius,  mehore  eventu  cum 
hostibus  conflixit.  Ser.  Sulpicius  Pelignos  proelio  fudit 
Q.  Caepio,  legatus  Rutilii,  quum  obsessus  prospere  in 
hostes  crupisset,  et  ob  eum  successum  aequatum  ei  cum  C. 
Mario  esset  imperium,  temcrarius  factus,  et  circumventus 
insidiis,  fuso  exercitu  cecidit.  L.  luUus  Caesar  consul 
fehciter  adversus  Samnites  pugnavit.  Ob  eam  victoriam 
Romae  saga  posita  sunt :  et,  ut  varia  belli  fortuna  esset, 
Aesemia  colonia  cum  M.  Marcello  in  potestatem  Sam- 
nitium  venit.  Sed  C.  Marius  proeUo  Marsos  fudit,  Herio 
Asinio,  praetorc  Marrucinorum,  occiso.  C.  Caccilius  in 
GaUia  Transalpina  SaUuvios  rebeUautes  vicit. 


LXXIV. 

CN.  POMPEIUS  PICENTES  procUo  fudit,  ct  obsedit: 
proptcr  quam  victoriam  Romac  practextae  et  aUa  nuigis- 
tratuuni  insignia  sumpta  sunt.  C.  Marius  cum  Marsis  dubio 
eventu  pugnavit.  Libertini  tum  primum  miUtare  coe- 
pcrunt.  A.  Plotius  legatus  Umbros,  L.  Porcius  practor 
Marsos,  quum  uterque  popuUis  defecisset,  proeUo  viccrunt. 
Nicomedes  in  Bithyniae,  Ariobarzanes  in  Cappadociae 
regna  reducti  sunt.  Cn.  Pompeius  consul  Marsos  acic 
vicit.  Quum  acrc  aUeno  oppressa  csset  civitas,  A.  Sem- 
pronius  AseUio  practor,  quoniam  sccundum  debitorcs  ius 
dicebat,  ab  iis,  qui  fcnerabantnr,  in  foro  occisus  cst.  Prae- 
terca  incursioncs  Thracum  iu  Maccdoniam  populatioucsquc 
conlinct. 


LXXV. 

A.  POSTUMIUS  ALBINUS  legalus,  (luum  chissi  prac- 
csset,  iufamis  criiuinc  proditiouis,  ab  cxercitu  suo  intcr- 
fcctus  cst.     \j.  CorncUus   SuUa   kgalus    Sanmitcs   procUo 
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vicit,  et  bina  castra  eorum  expugnavit.  Cn.  Pompeius 
Vestinos  in  deditionem  accepit.  L.  Porcius  consul,  rebus 
prospere  gestis,  fusisque  aliquoties  Marsis,  dum  castra 
eorum  expugnat,  cecidit.  Ea  res  hostibus  victoriam  eius 
proelii  dedit.  Cosconius  et  Lucceius  Samnites  acie  vice- 
runt,  Mariura  Egnatium,  nobilissimum  hostium  ducem, 
occiderunt,  compluraque  eorum  oppida  in  deditionem  ac- 
ceperunt.  L,  Sulla  Hirpinos  domuit,  Samnites  multis 
proeliis  fudit,  aliquot  populos  recepit :  quantisque  raro 
quisquam  alius  ante  consulatum  rebus  gestis,  ad  petitionem 
consulatus  Romam  est  profectus. 


LXXVI. 

A.  GABINIUS  legatus,  rebus  adversus  Lucanos  prospere 
gestis,  et  plurimis  oppidis  expugnatis,  in  obsidione  castro- 
rum  hostilium  cecidit.  Sulpicius  legatus  Marrucinos  ce- 
cidit,  totamque  eam  regionem  recepit  Cn.  Pompeius  pro- 
consul  Vestinos  et  Pelignos  in  deditionem  accepit.  Marsi 
quoque,  a  L.  Murena  et  Caecilio  Pinna  legatis  aliquot 
proeliis  fracti,  pacem  petierunt.  Asculum  a  Cn.  Pompeio 
captura  est,  caesis  et  a  Mara.  Aerailio  legato  Italicis.  Silo 
Porapaedius,  dux  Marsorura,  auctor  huius  rei,  in  proelio 
cecidit.  Ariobarzanes  Cappadociae,  Nicomedes  Bithyniae 
regno  a  Mithridate,  Ponti  rege,  pulsi  sunt.  Praeterea 
incursiones  Thracum  in  Macedoniam  populationesque 
continet. 


LXXVIL 

QUUM  P.  Sulpicius  tribunus  plebis,  auctore  C.  Mario, 
perniciosas  leges  proraulgasset,  "  Ut  exsules  revocarentur,  et 
novi  cives  hbertinique  distribuerentur  in  tribus,"  et  "  Ut  C. 
Marius  adversus  Mithridatem  Ponti  regem  dux  crearetur," 
et  adversantibus  consuhbus  Q.  Pompeio  et  L.  Sullae  vim 
intulisset,  occiso  Q.  Porapeio  consulis  fiho,  genero  Sullae  ; 
L.  Sulla  consul  cum  exercitu  in  urbem  venit,  et  adversus 
factionem  Sulpicii  et  Marii  in  ipsa  urbe  pugnavit,  earaque 
expulit :  ex  qua  duodecira  a  senatu  hostes,  inter  quos  C. 
Marius  pater  et  filius,  iudicati  sunt.  P.  Sulpicius,  quum  in 
quadam  villa  lateret,  indicio  servi  sui  retractus  et  occisus 
est.  Servus,  ut  praemiura  promissura  indici  haberet,  raa- 
numissus,  et  ob  scekis  proditi  domini  de  saxo  deiectus  est. 
C.  Marius  filius  in  Africam    traiecit.     C.  Marius   pater. 
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quuni  in  paludibus  Minturnensium  lateret,  extractus  est  ab 
oppidanis :  et,  quum  missus  ad  occidendum  eum  servus, 
natione  Gallus,  maiestate  tanti  viri  perterritus  recessisset, 
irapositus  publice  in  navim  delatus  est  in  Africam.  L. 
Sulla  civitatis  statum  ordinavit :  exinde  colonias  deduxit. 
Q.  Pompeius  consul,  ad  accipiendum  a  Cn.  Pompeio  pro- 
consule  exercitum  profectus,  consilio  eius  occisus  est. 
Mithridates,  Ponti  rex,  Bithynia  et  Cappadocia  occupatis, 
et  pulso  AquilHo  legato,  Phrygiam,  provinciara  populi 
Romani,  cum  ingenti  exercitu  intravit. 


LXXVIIL 

MITHRIDATES  Asiam  occupavit :  Q.  Oppium  procon- 
sulem,  item  AquilUum  legatum,  in  vincula  coniecit:  iussu- 
que  eius,  quicquid  civium  Romanorura  in  Asia  fuit,  uno 
die  trucidatura  est.  Urbem  Rhodum,  quae  sola  in  fide 
permanserat,  oppugnavit,  et  aHquot  proehis  navahbus 
victus  recessit.  Archelaus,  praefectus  regis,  in  Graeciam 
cum  exercitu  venit ;  Athenas  occupavit.  Praeterea  tre- 
pidationem  urbium  insularumque,  aliis  ad  Mithridatem, 
aHis  ad  populum  Romanum  civitates  suas  trahentibus, 
continet. 


LXXIX. 

L.  CORNELIUS  CINNA,  quum  pemiciosas  leges  per 
vira  atque  amia  ferret,  pulsus  urbe  a  Cn.  Octavio  collega, 
cum  scx  tribunis  plcbis :  impeiuoque  ei  abrogato,  cor- 
ruptum  Ap.  Chmdii  cxercitura  in  potestatem  suam  redegit, 
et  beHum  urbi  intuHt,  arcessito  C.  Mario  ex  Africa  cura 
ahis  exsuHbus :  in  quo  bello  duo  fratres,  alter  ex  Porapeii 
exercitu,  aker  ex  Cinnae,  ignorantcs  concurrcrunt :  et, 
quum  victor  spoHaret  occisura,  agnito  fratrc,  ingenti  la- 
mcntatione  edita,  rogo  ei  exstructo,  ipse  supra  rogum  se 
transfodit,  ct  eodera  igni  consuraptus  est.  Et  quum  op- 
primi  inter  initia  potuissent,  Cn.  Pompeii  fraude,  qui, 
utram(|uc  partcm  fovcndo,  vircs  Cinnao  dedit,  ncc  nisi 
protiigatis  optiniatium  rebus  auxiUum  tuHt,  ct  consuHs 
segnitie  confirmati  Cinna  et  Marius  quattuor  excrcitibus, 
cx  (juibus  duo  Q.  Scrtorio  ct  Carboni  dati  sunt,  urbem 
circumsederunt.  Ostiara  coloniara  Marius  expugnavit,  et 
crudeHtcr  diripuit. 
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LXXX. 

ITALICIS  populis  a  senatu  civitas  data  est.  Samnites, 
qui  soli  arma  retinebant,  Cinnae  et  Mario  se  coniunxerunt. 
Ab  iis  Plautius  cum  exercitu  caesus  est.  Cinna  et  Marius 
cum  Carbone  et  Sertorio  laniculum  occupaverunt,  et  fugati 
ab  Octavio  consule  recesserunt.  Marius  Antium,  et 
Ariciam,  et  Lanuvium  colonias  devastavit.  Quum  nuUa 
spes  esset  optimatibus  resistendi  propter  segnitiem  et  per- 
fidiam  et  ducum  et  militum,  qui  corrupti  aut  pugnare 
nolebant,  aut  ad  diversas  partes  transibant,  Cinna  et  Ma- 
rius  in  urbem  recepti  sunt :  qui,  velut  captam,  eam  caedibus 
et  rapinis  vastarunt,  Cn.  Octavio  consule  occiso,  et  omnibus 
adversae  partis  nobilibus  trucidatis,  inter  quos  M.  Antonio 
eloquentissimo  viro,  L.  et  C.  Caesare,  quorum  capita  in 
Rostris  posita  sunt.  Crassus  filius  ab  equitibus  Fimbriae 
occisus :  pater  Crassus,  ne  quid  indignum  virtute  sua  pa- 
teretur,  gladio  se  transfixit.  Et  citra  ulla  comitia  consules 
in  sequentem  annum  se  ipsos  renuntiaverunt :  eodemque 
die,  quo  magistratum  inierant,  Marius  Sex.  Licinium  se- 
natorem  de  saxo  deiici  iussit ;  editisque  multis  sceleribus, 
Idibus  lanuariis  decessit :  vir,  cuius  si  examinentur  cum 
virtutibus  vitia,  haud  facile  sit  dictu,  utrum  bello  melior, 
an  pace  perniciosior  fuerit :  adeo,  quam  rempublicam  ar- 
matus  servavit,  eam  primo  togatus  omni  gcnere  firaudis, 
postremo  armis  hostiliter  evertit. 


LXXXL 

L.  SULLA  ATHENAS,  quas  Archelaus,  praefectus 
Mithridatis,  occuparat,  circumsedit,  et  cum  magno  labore 
expugnavit :  urbi  hbertatem,  et  civibus,  quae  habuerant, 
reddidit.  Magnesia,  quae  sola  in  Asia  civitas  in  fide 
manserat,  summa  virtute  adversus  Mithridatem  defensa 
est.     Praeterea  Thracum  in  Macedonia  continet  gesta. 


LXXXIL 

SULLA  copias  regis,  quae,  Macedonia  occupata,  in  Thes- 
saham  vcnerant,  proeho  vicit,  caesis  hostium  centum  mil- 
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libus,  et  castris  quoque  expugnatis.  Renovato  deinde 
bello,  iterum  exercitum  regis  fudit  ac  delevit.  Archelaus 
cum  classe  regia  Sullae  se  tradidit.  L.  Valerius  Flaccus 
consul,  collega  Cinnae,  missus,  ut  Sullae  succederet, 
propter  avaritiam  invisus  exercitui  suo,  a  C.  Fimbria  legato 
ipsius,  ullimae  audaciae  homine,  occisus  est,  et  imperium 
ad  Fimbriam  translatum.  Praeterea  expugnatae  in  Asia 
urbes  a  Mithridate,  et  crudehter  direpta  provincia,  incur- 
sionesque  Thracum  in  Macedoniam,  referuntur. 


LXXXIIL 

C.  FIMBRIA  in  Asia,  fusis  proelio  ahquot  praefectis 
Mithridatis,  urbem  Pergamum  cepit,  obsessumque  rcgem, 
non  mukum  abfuit,  quin  caperet.  Urbem  Ihon,  quae  se 
potestati  Suhae  reservabat,  expugnavit  ac  delevit,  et 
magnam  partem  Asiae  recepit,  Suha  muUis  proehis 
Thracas  cecidit.  Quum  L.  Cinna  et  Cn.  Papirius  Carbo, 
ab  se  ipsis  consules  per  biennium  creati,  bellum  contra 
SuUam  pararent,  effectum  est  per  L.  \  alerium  Flaccum 
principem  senatus,  qui  orationem  in  senatu  habuit,  et  per 
eos,  qui  concordiae  studebant,  ut  legati  ad  Suham  de  pace 
mittcrcntur.  Cinna  ab  exercitu  suo,  quem  invitum  co- 
geljat  navcs  conscendere,  ct  adversus  Suham  proficisci, 
mterfcctus  est.  Consulatum  Carbo  sohis  gessit.  SuUa, 
quum  in  Asiam  traiecissct,  paccm  cum  Mithridate  fecit ; 
ita  ut  is  cederct  provinciis  i\sia,  Bithynia,  Caj>])adocia. 
Fimbria,  dcsertus  ab  cxorcitu,  qui  ad  Sullam  transicrat, 
ipsc  sc  pcrcussit :  impetravitque  de  servo  suo,  praebens 
ccrviccm,  ut  se  occiderct. 


LXXXIV. 

SULLA  lcgatis,  qui  a  senatu  missi  crant,  futurum  se  in 
potcstatc  scnatus  rcspondit,  si  civcs,  qui  pulsi  a  Cinna  ad 
se  confiigerant,  rcstitucrcntur.  Qiiae  conditio  cpumi  iusta 
senatui  vidcrctur,  ])cr  ('arboncm  factioucm(}Uc  cius,  cui 
bcllum  vidcbatur  uiiHus,  nc  convcnirel,  cttcctum  cst.  Idcm 
Carbo,  (jiumi  ab  onmibus  oj)])idis  ItaHac  c<)U)niis(jue  obsidcs 
exigerc  vcllct,  ut  fidcm  corum  contra  Sullain  obligarct, 
conscusu  scuatiis  j^rohiljitus  cst.      Novis   civibiis   scnalus- 
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consulto  suffragium  datum  est.  Q.  Metellus  Pius,  qui 
partes  optimatium  secutus  erat,  quum  in  Africa  bellum 
moliretur,  a  C.  Fabio  praetore  pulsus  est :  senatusque  con- 
sultum  per  factionem  Carbonis  et  Marianarum  partium 
factum  est,  ut  omnes  ubique  exercitus  dimitterentur.  Li- 
bertini  in  quinque  et  triginta  tribus  distributi  sunt.  Prae- 
terea  belli  apparatum,  quod  contra  SuUam  excitabatur, 
continet. 


LXXXV. 

SULLA  in  Italiam  cum  exercitu  traiecit,  missisque  legatis, 
qui  de  pace  agerent,  a  consule  C.  Norbano  violatis,  eundera 
Norbanum  proelio  vicit.  Et  quum  L.  Scipionis  alterius 
consulis,  cum  quo  per  omnia  id  egerat,  ut  pacem  iungeret, 
nec  potuerat,  castra  oppugnaturus  esset,  universus  exercitus 
consulis,  soUicitatus  per  emissos  a  Sulla  milites,  signa  ad 
SuUam  transtulit.  Scipio,  quum  occidi  posset,  dimissus 
est.  Cn.  Pompeius,  Cn.  F.  eius,  qui  Asculum  ceperat, 
conscripto  voluntariorum  exercitu,  cum  tribus  legionibus 
ad  Sullam  venerat ;  ad  quem  se  nobilitas  omnis  conferebat, 
ita  ut  deserta  urbe  ad  castra  veniretur.  Praeterea  ex- 
peditiones  per  totam  Italiam  utriusque  partis  ducum 
referuntur. 


LXXXVI. 

QUUM  C  Marius,  C.  Marii  filius,  consul  ante  annos 
viginti  per  vim  creatus  esset,  C.  Fabius  iu  Africa  propter 
crudelitatem  et  avaritiam  in  praetorio  suo  vivus  exustus 
est.  L.  Philippus  legatus  Sullae  Sardiniam,  Q.  Antonio 
praetore  pulso  et  occiso,  occupavit.  Sulla  cum  Italicis 
populis,  ne  timeretur  ab  iis,  velut  erepturus  civitatem  et 
suffragii  ius  nuper  datum,  foedus  percussit.  Idemque,  ex 
fiducia  iam  certae  victoriae,  iitigatores,  a  quibus  adibatur, 
vadimonia  Romam  differre  iussit,  quum  a  parte  diversa 
urbs  adhuc  teneretur.  L.  Damasippus  praetor,  ex  vo- 
luntate  C.  Marii  consulis  quum  senatum  contraxisset, 
omnem,  quae  in  urbe  erat,  nobihtatem  trucidavit :  ex  cuius 
numero  Q.  Mucius  Scaevola  pontifex  maximus  fugiens  in 
vestibulo  aedis  Vestae  occisus  est.  Praeterea  bellum  a  L. 
Murena  advei"sus  Mithridatem  in  Asia  renovatum  con- 
tinet. 
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LXXXVII. 

SULLA  C.  Marium,  exercitu  eius  fuso  deletoque  ad  Sa- 
criportum,  in  oppido  Praeneste  obsedit :  urbem  Romam  ex 
iniraicorum  manibus  recepit:  Marium  erumpere  tentantem 
repulit.  Praeterca  res  a  legatis  eius,  eadem  ubique  fortuna 
partium,  gestas  continet. 


LXXXVIII. 

SULLA  Carbonem,  exercitu  eius  fuso  ad  Clusium,  ad 
Faventiam  Fidcntiamque  caeso,  Italia  expulit :  cum  Sam- 
nitibus,  qui  soli  ex  Italicis  populis  nondum  arma  posuerant, 
iuxta  urbem  Romanam  ante  portam  CoUinam  debellavit : 
recuperataque  republica,  pulcherrimam  victoriam  crude- 
litate,  quanta  in  nullo  hominum  fuit,  inquinavit.  Octo 
millia  deditorum  in  villa  pubHca  trucidavit :  tabulam  pro- 
scriptionis  proposuit :  urbem  ac  totam  Italiam  caedibus 
replevit :  inter  quas  omnes  Pracnestinos  inermcs  concidi 
iussit :  Marium,  scnatorii  ordinis  virum,  cruribus  brachiis- 

?ue  fractis,  auribus  praesectis,  et  cffossis  ocuhs,  necavit. 
y.  Marius,  Praeneste  obsessus  a  Lucrctio  Ofella,  SuUa- 
narum  partium  viro,  quum  pcr  cuniculum  captarct  evadcre, 
saeptus  ab  excrcitu,  mortcni  sibi  conscivit,  id  cst,  in  ipso 
cuniculo,  quum  scntiret  sc  cvaderc  non  possc,  cum  Pontio 
Telesino,  fugac  comite,  stricto  utrimque  gladio,  concurrit : 
quem  quum  occidisset,  ipsc  saucius  impctravit  a  servo,  ut 
se  occidcret. 


LXXXIX. 

M.  BRUTUS  a  Cn.  Papirio  Carbonc,  qui  Cossuram  ap- 
pulcrat,  missus  navc  piscatoria  Lilybacum,  ut  cxplorarct, 
an  ibi  Pompcius  esset,  et  circumvcntus  a  navibus,  quas 
Pompcius  miserat,  in  se  mucrone  vcrso,  ad  transtrum  navis 
oV)nixus  corporis  ]K)ndcrc,  ct  incubuit.  Cn.  Pompcius,  in 
Siciliatn  cuni  imperio  a  senatu  missus,  Cn.  (Jarl)onem,  (|ui 
flens  muliel)riter  mortem  tulit,  captum  occidit.  .Sulla, 
dictator  factus,  quod  ncnio  un(|uam  fecerat,  cum  fascibus 
vifjinti  cjuattuor  pruccssit.  Lcgibus  novis  rcipublicae 
statum  confirmavit,  tribunorum  |)lcbis  polcstatcm  minuit. 
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et  omne  ius  legura  ferendarum  ademit.  Pontificum  augu- 
rumque  collegium  ampliavit,  ut  essent  quindecim ;  se- 
natum  ex  equestri  ordine  supplevit :  proscriptorum  liberis 
ius  petendorum  honorum  eripuit,  et  bona  eorum  vendidit : 
ex  quibus  plurima  primo  rapuit.  Redactum  est  sestertium 
ter  millies  quingenties.  Q.  Lucretium  Ofellam,  consu- 
latum  adversus  voluntatem  suam  petere  ausum,  iussit  occidi 
in  foro :  et,  quum  hoc  indigne  ferret  populus  Romanus, 
concione  advocata,  se  iussisse  dixit.  Cn.  Pompeius  in 
Africa  Cn.  Domitium  proscriptum  et  Hiarbam,  regem  Nu- 
midiae,  bellum  mohentes,  victos  occidit ;  et,  quattuor  et 
viginti  annos  natus,  adhuc  eques  Romanus,  quod  nulli 
contigerat,  ex  Africa  triumphavit.  C.  Norbanus  consularis 
proscriptus,  in  urbe  Rhodo  quum  comprehenderetur,  ipse 
se  occidit.  Mutilus,  unus  ex  proscriptis,  clam  capite 
adoperto  ad  posticas  aedes  Bastiae  uxoris  quum  accessisset, 
admissus  non  est,  quia  illum  proscriptum  diceret ;  itaque 
se  transfodit,  et  sanguine  suo  fores  uxoris  respersit.  Sulla 
Nolam  a  Samnitibus  recepit :  quadraginta  septem  legiones 
in  agros  captos  deduxit,  et  eos  iis  divisit.  Volaterras,  quod 
oppidum  adhuc  in  armis  erat,  obsessum,  in  deditionem  ac- 
cepit.  Mitjlenae  quoque  in  Asia,  quae  sola  urbs  post 
victum  Mithridatem  arma  retinebat,  expugnatae  dirutaeque 
sunt. 


XC. 

SULLA  decessit,  honosque  ei  a  senatu  habitus  est,  ut  in 
campo  Martio  sepeUretur.  M.  Aemihus  Lepidus,  quum 
acta  Sullae  tentaret  rescindere,  belium  excitavit,  et  a  Q.  Ca- 
tulo  collega  Itaha  pulsus  est :  et  in  Sardinia,  frustra  bellum 
molitus,  periit.  M.  Brutus,  qui  Cisalpinam  GalUam  ob- 
tinebat,  a  Cn.  Pompeio  occisus  est.  Q^  Sertorius  pro- 
scriptus  in  ulteriore  Hispania  ingens  beUum  excitavit.  L. 
ManUus  proconsul  et  L.  Domitius  legatus  ab  Hirtuleio 
quaestore  proeUo  victi  sunt.  Praeterea  res  a  P.  ServiUo 
proconsule  adversus  CiUcas  gestas  continet. 


XCL 

CN.  POMPEIUS,  quum  adhuc  eques  esset,  cum  iniperio 
consulari  adversus  Sertorium  missus  est.  Sertorius  aliquot 
urbes  expugnavit,  pUirimasque  civitates  in  potestatem  suam 
redegit.     Ap.  Claudius  proconsul  Thracas  pluribus  procUis 
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vicit.      Q.  Metellus  proconsul   L.  Ilirtuleiuni,  quaestorem 
Sertorii,  cum  exercitu  cecidit. 


XCIL 

CN.  POMPEIUS  dubio  eventu  cum  Sertorio  pugnavit, 
ita  ut  singula  ex  utraque  parte  cornua  vicerint.  Q.  Me- 
tellus  Sertorium  et  Perpernam  cum  duobus  cxcrcitibus 
proelio  fudit :  cuius  victoriae  partem  cupiens  ferre  Pom- 
peius  parum  prospere  pugnavit.  Obsessus  deindc  Cluniae 
Sertorius,  assiduis  eruptionibus  non  leviora  damna  obsi- 
dentibus  intulit.  Praetcrea  ab  Curione  proconsule  in 
Thracia  res  gestas  adversus  Dardanos,  et  Q.  Sertorii  multa 
crudelia  in  suos  facta  continet ;  qui  plurimos  ex  amicis  et 
secum  proscriptis,  crimine  proditionis  insinmlatos,  occidit. 


XCIIL 

P.  SERVILIUS  proconsul  in  Cilicia  Isauros  domuit,  et 
aliquot  urbes  piratarum  expugnavit. '  Nicomedes,  Bithyniae 
rex,  moriens  populum  Romanum  fccit  heredem,  regnum- 
que  eius  in  provinciae  formam  redactum  est.  Mithridatcs, 
foedere  cum  Sertorio  icto,  belhim  populo  Romano  intuht. 
Apparatus  dcinde  regiarum  copiarum  pedestrium  nava- 
liumiiue,  et,  occupata  Bithynia,  M.  AureHus  Cotta  consul 
ad  Chalccdonem  procho  a  regc  victus,  resquc  a  Pompeio 
et  a  Metello  adversus  Scrtorium  gestae  ;  qui  omnibus  belU 
mihtiaequc  artilms  par  fuit.  Quos  etiam,  ab  obsidione 
Calagun-is  oppidi  depulsos,  coegit  diversas  regiones  petere, 
Metcllum  ulteriorcm  Ilispaniam,  Pompeium  Galham. 


XCIV. 

L.  LICINIUS  LUCULLUS  consul  adversus  Mithridatem 
cqucstribus  proehis  fehciter  j)ugnavit,  et  expcchtioncs 
ahquot  j^njspcras  fecit,  ])oscentcsque  pugnam  n)ilitcs  a 
seditione  inhibuit.  Deiotarus,  Gallograccijic  lctrarches, 
praefectos  Mithridatis,  bcMum  in  Pbrygia  movcntcs,  ce- 
cidit.  Praeterea  res  a  Cn.  Pom[)cio  m  llispania  contra 
Scrtorium  prospere  gestas  continet. 
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XCV. 

C.  CURIO  proconsul  Dardanos  in  Thracia  domuit. 
Quattuor  et  septuaginta  gladiatores  Capuae  ex  ludo  Len- 
tuli  profugerunt :  et,  congregata  servitiorum  ergastulorum- 
que  multitudine,  Crixo  et  Spartaco  ducibus  bello  excitato, 
Claudium  Pulchrum  legatum  et  P.  Varinium  praetorem 
proelio  vicerunt.  L.  Lucullus  proconsul  ad  Cyzicum 
urbem  exercitum  Mithridatis  fame  ferroque  delevit ;  pul- 
sumque  Bithynia  regem,  variis  belli  ac  nauiragiorum  casibus 
fractum,  coegit  in  Pontum  profugere. 


XCVL 

Q.  ARRIUS  praetor  Crixum,  fugitivorum  ducem,  cum 
viginti  millibus  hominum  cecidit.  Cn.  Lentulus  consul 
male  adversus  Spartacum  pugnavit.  Ab  eodem  L.  GelHus 
consul  et  Q.  Arrius  praetor  acie  victi  sunt.  Sertorius  a 
M'.  Antonio,  et  M.  Perperna,  et  aliis  coniuratis  in  convivio 
interfectus  est,  octavo  ducatus  sui  anno :  magnus  dux,  et 
adversus  duos  imperatores,  Pompeium  et  Metellum,  saepe 
par,  vel  frequentius  victor :  ad  ultimum  desertus  et  pro- 
ditus.  Imperium  partium  ad  M.  Perpernam  translatum 
est :  quem  Cn.  Pompeius  victum  captumque  interfecit,  ac 
recepit  Hispanias  decimo  fere  anno,  quam  coeptum  erat 
bellum.  C.  Cassius  proconsul  et  Cn.  Manhus  praetor  male 
adversus  Spartacum  pugnaverunt ;  idque  bellum  M.  Crasso 
praetori  mandatum  est. 


XCVIL 

M.  CRASSUS  praetor  primum  cum  parte  fugitivorum, 
quae  ex  Galhs  Germanisque  constabat,  fehciter  pugnavit, 
caesis  hostium  triginta  quinque  milHbus,  et  duce  eorum 
Gannico.  Cum  Spartaco  deinde  debellavit,  caesis  cum 
ipso  miUibus  sexaginta.  M.  Antonius  praetor  bellum  ad- 
versus  Cretenses,  parum  prospere  gestum,  morte  sua  finivit. 
M.  LucuHus  proconsul  Thracas  subegit.  L.  LucuUus  in 
Ponto  adversus  Mithridatem  feHciter  pugnavit,  caesis 
hostium  ampHus  quam  sexaginta  raiHibus.     M.  Crassus  et 
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Cn.  Pompeius  consules  facti  (sed  Pompeius,  antequam 
quaesturam  gereret,  ex  equite  Romano)  tribuniciam  po- 
testatem  restituerunt.  ludicia  quoque  per  L.  Aurelium 
Cottam  praetorem  ad  equites  Romanos  translata  sunt. 
Mithridates,  desperatione  rerum  suarum  coactus,  ad  Ti- 
granem  Armeniae  regem  confugit. 


XCVIIL 

MACHARES,  filius  Mithridatis,  Bospori  rex,  ab  L.  Lu- 
cullo  in  amicitiam  receptus  est.  Cn.  Lentulus  et  L.  Gel- 
lius  censores  asperam  censuram  egerunt,  quattuor  et  sex- 
aginta  senatu  motis :  a  quibus,  lustro  condito,  censa  sunt 
civium  capita  quadringenta  quinquaginta  millia.  L.  ]Me- 
tellus  praetor  in  Sicilia  adversus  piratas  prospere  rem  gessit. 
Templum  lovis  in  Capitolio,  quod  incendio  consumptum 
ac  refectum  erat,  a  Q.  Catulo  dedicatum  est.  L.  LucuUus 
in  Armenia  Mithridatem  et  Tigranem,  et  ingentes  utrius- 
que  regis  copias,  pluribus  proeliis  fudit.  Q.  Metellus  pro- 
consul,  bello  sibi  adversus  Cretenses  mandato,  Cydoniam 
urbem  obsedit.  C.  Triarius,  legatus  Luculli,  adversus 
Mithridatem  parum  prospere  pugnavit.  Lucullum,  ne 
persequeretur  Mithridatem  ac  Tigranem,  summamque 
victoriae  imponerct,  seditio  militum  tenuit,  quia  sequi  no- 
lebant :  id  est,  quia  legiones  Valerianae,  impleta  a  se 
stipendia  diccntes,  Lucullum  reliquerunt. 


XCIX. 

Q.  METELLUS  proconsul  Gnosson,  et  Lyctum,  et  Cy- 
doniam,  et  alias  plurimas  urbes  expugnavit.  L.  Roscius 
tribunus  plebis  legem  tulit,  ut  cquitibus  Romanis  in 
theatro  quattuordccim  gradus  proximi  assignarentur.  Cn. 
Pompeius,  lcgc  ad  populum  lata,  pcrsequi  piratas  iussus, 
qui  comnicrcium  ainionae  intcrcluscrant,  intra  quadra- 
gesimum  dicm  toto  mari  eos  expulit ;  bellotjuc  cuni  iis  in 
Cilicia  confecto,  acceptis  in  deditioncm  piratis  an;ros  et 
urbes  dcdit.  Praeterea  res  gestas  a  Q.  ^lctcllo  auversus 
Cretcnscs  continct :  ct  epistolas  Mctclli  et  Cn.  Pompeii  in 
vicem  missas.  Queritur  MctcIIus,  gloriam  sibi  rcrum 
gestarum  a  Pompeio  praeripi,  qui  in  Cretam  miscrit  le- 
gatum  suum  ad  accipiendas  urbium  deditiones.  Pompeius 
rationem  rcddit,  hoc  se  facere  debuissc. 
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C. 

C.  MANLIUS  tribunus  plebis  magna  indignatione  nobili- 
tatis  legem  tulit,  ut  Pompeio  Mithridaticum  bellum  man- 
daretur.  Concio  eius  bona.  Q.  Metellus,  perdomitis 
Cretensibus,  liberae  in  id  tempus  insulae  leges  dedit.  Cn. 
Pompeius,  ad  gerendum  bellum  adversus  Mitbridatem  pro- 
fectus,  cum  rege  Parthorum  Phraate  amicitiam  renovavit ; 
equestri  proelio  Mithridatem  vicit.  Praeterea  bellum  inter 
Phraatem  Parthorum  regem,  et  Tigranem  Armeniorum,  ac 
deinde  inter  Tigranem  fiUum  patremque  gestum,  continet. 


CI. 

CN.  POMPEIUS  MITHRIDATEM,  nocturno  proelio 
victum,  coegit  Bosporon  profugere.  Tigranem  in  dedi- 
tionem  accepit,  eique,  ademptis  Syria,  Phoenice,  CiUcia, 
regnum  Armeniae  restituit.  Coniuratio  eorum,  qui  in 
petitione  consulatus  ambitus  daranati  erant,  facta  de  inter- 
ficiendis  consuUbus,  oppressa  est.  Cn.  Pompeius,  quum 
Mithridatem  persequeretur,  in  ultimas  ignotasque  gentes 
penetravit.  Iberos  Albanosque,  qui  transitum  non  dabant, 
proeUo  vicit.  Praeterea  fugam  Mithridatis  per  Colchos, 
Heniochosque,  et  res  ab  eo  in  Bosporo  gestas  continet. 


CII. 

CN.  POMPEIUS  in  provinciae  formam  Pontum  redegit. 
Pharnaces,  fiUus  Mithridatis,  beUum  patri  intuUt.  Ab  eo 
Mithridates  obsessus  in  regia,  quum  veneno  sumpto  parum 
profecisset  ad  mortem,  a  miUte  GaUo,  nomine  Bitoeto,  a 
quo,  ut  adiuvaret  se,  petierat,  interfectus  est.  Cn.  Pom- 
peius  ludaeos  subegit :  fanum  eorum  in  Hierosolyma,  in- 
violatum  ad  id  tempus,  cepit.  L.  CatiUna,  bis  repulsam 
in  petitione  consulatus  passus,  cum  Lentulo  praetore,  et 
Cethego,  et  phiribus  aUis,  coniuravit  de  caede  consulum  et 
senatus,  incendiis  urbis,  et  opprimenda  repubUca ;  exercitu 
quoque  in  Etruria  comparato.  Ea  coniuratio  industria  M. 
TuUii  Ciceronis  eruta  est.  CatiUna  urbe  pulso,  de  reUquis 
coniuratis  suppUcium  sumptum  est. 
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CIII. 

CATILINA  a  C.  Antonio  proconsule  cum  exercitu  caesus 
est.  P.  Clodius  accusatus,  quod  in  habitu  muliebri  in  sa- 
crarium,  in  quod  virum  intrare  ncfas  cst,  intrasset,  et 
iLxorem  maximi  pontificis  stuprasset,  absolutus  est.  C. 
Pontinius  praetor  Allobrogas,  qui  rebellaverant,  ad  Solo- 
nem  domuit.  P.  Clodius  ad  plebem  transiit.  C.  Caesar 
Lusitanos  subegit :  eoque  consulatus  candidato,  et  captante 
rempublicam  invadere,  conspiratio  inter  tres  principes 
civitatis  facta  est,  Cn.  Pompeium,  M.  Crassum,  C.  Cae- 
sarem.  Leges  agrariae  a  Caesare  consule  cum  magna  con- 
tentione,  invito  senatu,  et  altero  consule  M.  Bibulo,  latae 
sunt.  C.  Antonius  proconsul  in  Thracia  parum  prospere 
rem  gessit.  M.  Cicero,  lege  a  P.  Clodio  tribuno  plebis 
lata,  quod  indemnatos  cives  necavisset,  in  exsihum  raissus 
est.  Caesar,  in  provinciam  GalHam  profectus,  Helvetios, 
vagam  gentem,  domuit :  quae,  sedem  quaercns,  per  pro- 
vinciam  (^aesaris  Narbonem  iter  facere  volebat.  Prac- 
terea  situni  GalUarum  continet.  Pompeius  de  iiberis 
Mithridatis,  Tigrane,  et  Tigranis  filio,  triumpliavit  :  Mag- 
nusque  a  tota  concionc  consahitatus  est. 


ClV. 

PRIMA  pars  Hbri  situm  Germaniae  moresque  coatinet. 
C.  Caesar,'  quum  adversus  Germanos,  qui  Ariovisto  duce 
in  GalHam  transcenderant,  exercitum  duccrct,  rogatus  ab 
Aeduis  et  Sequanis,  quorum  agcr  possidebatur,  trepida- 
tionem  miHtiun,  propter  metum  novorum  hostium  ortam, 
allocutione  cxercitus  inhibuit,  et  victos  proeHo  Germanos 
GaHia  expuHt.  M.  Cicero,  Pompeio  inler  aHos  orante,  et 
T.  Annio  Milonc  tribuno  plebis  agente,  ingenti  gaudio 
senatus  ac  totius  ItaHae,  ab  cxsiHo  reductus  est.  Cn.  Pom- 
peio  per  quinquennium  annonae  cura  mandata  est.  Caesar 
Ambianos,  Suessiones,  Veromanduos,  Atrebates,  Belgarum 
populos,  quorum  ingens  nniUitudo  erat,  procHo  victos  in 
deditionem  accepit :  ac  deindc  contra  Nen  ios  unius  civi- 
tatis  cum  magno  discriminc  pugnavit,  camque  genten» 
delevit ;  quac  beHum  gcssit,  doncc  ex  scxaginta  miUibus 
arniatoruni  trocenti  su])orcssent :  cx  scxcentis  seiiaforibus 
\()l..  IV.  s 
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tres  tantum  evaderent.  Lege  lata  de  redigenda  in  pro- 
vinciae  formam  Cypro,  et  publicanda  pecunia  regia,  M. 
Catoni  administratio  eius  rei  mandata  est.  Ptolemaeus, 
Aegypti  rex,  ob  iniurias,  quas  patiebantur,  a  suis  regno 
pulsus,  Romam  venit.  C.  Caesar  Venetos,  gentem  Oceano 
iunctam,  navali  proelio  vicit.  Praeterea  res  a  legatis  eius 
eadem  fortuna  gestas  continet. 


CV. 

QUUM  C.  Catonis  tribuni  plebis  intercessionibus  comitia 
tollerentur,  senatus  vestem  mutavit.  M.  Cato  in  petitione 
praeturae,  praelato  Vatinio,  repulsam  tulit.  Idem,  quum 
legem  impediret,  qua  provinciae  consulibus  in  quinquen- 
nium,  Pompeio  Hispaniae,  Crasso  Syria  et  Parthicum 
bellum,  Caesari  Gallia  et  Germania  dabantur,  a  C.  Tre- 
bonio  tribuno  plebis,  legis  auctore,  in  vincula  ductus  est. 
A.  Gabinius  proconsul  Ptolemaeum  reduxit  in  regnimi 
Aegypti,  eiecto  Archelao,  quem  sibi  regem  asciverant. 
Caesar,  victis  Germanis  in  Gallia  caesisque,  Rhenum 
transcendit,  et  proximam  partem  Germaniae  domuit :  ac 
deinde  Oceano  in  Britanniam,  primo  parum  prospere,  tem- 
pestatibus  adversis,  traiecit ;  iterum  fehcius :  magnaque 
multitudine  hostium  caesa,  ahquam  partem  insulae  in  po- 
testatem  redegit. 


CVI. 

lULIA,  Caesaris  fiha,  Pompeii  uxor,  decessit :  honosque 
ei  a  populo  habitus  est,  ut  in  campo  Martio  sepehretur. 
Gallorum  aUquot  popuh,  Ambiorige  duce  Eburonum,  de- 
fecerunt :  a  quibus  Cotta  et  Titurius,  legati  Caesaris,  cir- 
cumventi  insidiis,  cum  exercitu,  cui  praeerant,  caesi  sunt : 
et  quum  aliarum  quoque  legionum  castra  oppugnata  magno 
labore  defensa  essent,  inter  quae  eius,  qui  in  Nerviis  prae- 
erat,  Q.  Ciceronis,  ab  ipso  Caesare  hostes  proelio  fusi  sunt. 
M.  Crassus,  bellum  Parthis  illaturus,  Euphratem  fluvium 
transiit,  victusque  proelio,  in  quo  et  fiUus  eius  cecidit,  quum 
rehquias  exercitus  in  collem  recepisset,  evocatus  in  collo- 
quium  ab  hostibus,  velut  de  pace  acturis,  quorum  dux  erat 
Surenas,  comprehcnsus,  et,  ne  quid  vivus  pateretur,  re- 
pugnans  interfectus  est. 
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CVII. 

C.  CAESAR,  Treviris  in  Gallia  victis,  iterum  in  Ger- 
maniam  transiit :  nulloque  ibi  hoste  invento,  reversus  in 
Galliam,  Eburones  et  alias  civitates,  quae  conspiraverant, 
vicit,  et  Ambiorigem  in  fuga  persecutus  est.  P.  Clodii,  a 
T.  Annio  Milone,  candidato  consulatus,  Appia  via  ad 
Bovillas  occisi,  corpus  plebs  in  curia  cremavit.  Quum  se- 
ditiones  inter  candidatos  consulatus  Hypsaeum,  Scipionem, 
et  Milonem  essent,  qui  armis  ac  vi  contendebant ;  ad  com- 
primendas  eas  Cn.  Pompeius  legatus  a  senatu  consul  ter- 
tium  factus  est,  absens  et  solus,  quod  nulli  alii  unquam 
contigit.  Quaestione  decreta  de  morte  P.  Clodii,  Milo 
iudicio  damnatus  in  exsilium  actus  est.  Lex  lata  est,  ut 
ratio  absentis  Caesaris  in  petitione  consulatus  haberetur 
invito  et  contradicente  M.  Catone.  Praeterea  res  gestas  a 
C.  Caesare  adversus  Gallos,  qui  prope  universi,  Vercin- 
gentorige  Arvemo  duce,  defecerunt,  et  laboriosas  obsidiones 
urbium  continet :  inter  quas  Avarici  Biturigum  ct  Ger- 
goviae  An^ernorum. 


CVIII. 

C.  CAESAR  GALLOS  ad  Alesiam  vicit,  omnesque  Gal- 
liae  civitates,  quae  in  armis  fucrant,  in  deditionem  accepit. 
C.  Cassius,  ([uaestor  M.  Crassi,  Parthos,  qui  in  Syriam 
transccnderant,  cecidit.  In  petitionc  consulatus  M.  Cato 
repulsam  tuHt,  creatis  consulibus  Ser.  Sulpicio,  M.  Mar- 
ccllo.  C.  Caesar  Bcllovacos  cum  aliis  Gallorum  popuhs 
domuit.  Praeterea  contentiones  inter  consules  de  succes- 
sore  C.  Caesari  mittcndo,  agente  in  senatu  M.  Marcello 
consulc,  ut  Caesar  ad  petitionem  consulatus  veniret,  quum 
is  lege  lata  in  tempus  consulatus  provincias  obtincrc  de- 
beret,  resque  a  M.  Bibulo  in  Syria  gestas  continet. 


CIX. 

CAUSAE  civilium  armorum  et  initia  rcfcruntur,  contcn- 
tionesque   de   successorc    C  Caesari   mittendo,  quuni   se 

s2 
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dimissurum  exercitus  negaret,  nisi  a  Pompeio  dimitte- 
rentur.  Et  C.  Curionis  tribuni  plebis  primum  adversus 
Caesarem,  deinde  pro  Caesare  actiones  continet.  Quum 
senatusconsultum  factum  esset,  ut  successor  Caesari  mit- 
teretur,  M.  Antonio  et  Q.  Cassio  tribunis  plebis,  quoniam 
intercessionibus  id  senatusconsultum  impediebant,  urbe 
pulsis,  mandatura  est  a  senatu  consulibus  et  Cn.  Pompeio, 
ut  viderent,  ne  quid  i*espublica  detriraenti  caperet.  C. 
Caesar,  bello  inimicos  persecuturus,  cum  exercitu  in 
Italiara  venit :  Corfinium  cum  L.  Domitio  et  P.  Lentulo 
cepit,  eosque  dimisit.  Cn.  Pompeium  ceterosque  partium 
eius  Italia  expulit. 


cx. 

C.  CAESAR  MASSILIAM,  quae  portas  ipsi  clauserat, 
obsedit :  et,  relictis  in  obsidione  urbis  eius  legatis,  C.  Tre- 
bonio  et  D.  Bruto,  profectus  in  Hispaniam,  L.  Afranium 
et  M.  Petreium,  legatos  Cn.  Pompeii,  cum  septem  legioni- 
bus  ad  Ilerdera  in  deditionem  accepit,  omnesque  incolumes 
dimisit,  Varrone  quoque  legato  Pompeii  cum  exercitu  in 
potestatem  suam  redacto.  Gaditanis  civitatera  dedit. 
Massilienses,  duobus  navalibus  proeliis  victi,  post  longam 
obsidionem  potestati  Caesaris  se  permiserunt.  C.  Antonius, 
legatus  Caesaris,  male  contra  Pompeianos  in  Illyrico  rebus 
gestis,  captus  est.  In  quo  bello  Opitergini  Transpadani, 
Caesaris  auxiliares,  rate  sua  ab  hostilibus  navibus  clausa, 
potius,  quara  in  potestatera  hostiura  venirent,  inter  se  con- 
currentes  occubuerunt.  C.  Curio,  legatus  Caesaris  in 
Africa,  quura  prospere  adversus  Varum,  Pompeianarura 
partiura  ducera,  pugnasset,  a  luba,  rege  Mauritaniae,  cum 
exercitu  caesus  est.     C.  Caesar  in  Graeciam  traiecit. 


CXI. 

M.  COELIUS  RUFUS  praetor,  quum  seditiones  in  urbe 
concitaret,  novarura  tabularura  spe  plebe  sollicitata,  abro- 
gato  raagistratu  pulsus  urbe,  Miloni  exsuli,  qui  fugitivorura 
exercitura  contraxerat,  se  coniunxit.  Uterque,  quum  bel- 
lum  molirentur,  interfecti  sunt.  Cleopatra,  Aegjpti  regina, 
a  Ptolemaeo  fratre  legno  pulsa  est.  Propter  Q.  Cassii 
praetoris  avaritiam  crudelitatemque  Cordubenses  in  His- 
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pania  cum  duabus  Varronianis  legionibus  a  partibus  Cac- 
saris  desciverunt.  Cn.  Pompeius,  ad  Dyrrhachium  obses- 
sus  a  Caesare,  ct,  praesidiis  eius  cum  magna  cladc  diversae 
partis  expugnatis,  obsidione  liberatus,  translato  in  Thes- 
saham  bello,  apud  Pharsaham  acie  victus  est.  Cicero  in 
castris  remansit,  vir  nihil  minus  quam  ad  bella  natus ; 
omnibusque  adversanmi  partium,  qui  se  potestati  victoris 
permiserunt,  Caesar  ignovit. 


CXII. 

TREPIDATIO  victarum  partium  in  diversas  orbis  ter- 
rarum  partes  et  fuga  referuntur.  Cn.  Pompeius,  quum 
Aegyptum  petisset,  iussu  Ptolemaei  regis  pupilU,  auctorc 
Theodoto  praeceptore,  cuius  magna  apud  regem  auctoritas 
erat,  ct  Pothino,  occisus  est  ab  Achilla,  cui  id  facinus  erat 
delegatum,  in  navicula,  antequam  in  terram  exiret.  Cor- 
ncHa  uxor  et  Sex.  Pompeius  fihus  Cjpron  refugenmt. 
Caesar,  post  tertium  diem  insecutus,  quum  ei  Theodotus 
caput  Pompeii  et  annulum  obtuhsset,  et  ofFensus  est,  et 
illacrimavit ;  nec  sine  periculo  Alexandriam  tumuUuantem 
intravit.  Caesar,  dictator  creatus,  Cleopatram  in  regnum 
Aegypti  reduxit,  et  inferentem  bellum  iisdem  auctoribus 
Ptolemacura,  quibus  Pompeium  interfecerat,  cum  magno 
suo  discriminc  vicit.  Ptolemacus  dum  fugit,  in  Nilo 
navicula  subsedit.  Praetcrea  laboriosum  M.  Catonis  in 
Africa  pcr  dcserta  cum  Icgionibus  iter,  et  bellum  a  Cn.  Do- 
mitio  contra  Pharnacem  parum  prospere  gcstum  continct. 


CXIII. 

CONIIRM ATIS  iu  Africa  Pompeianis  partibus,  imperium 
earum  P.  Scipioni  delatum  est ;  Catone,  cui  ex  ae([uo  de- 
ferebatur  impcrinm,  ccdente.  Et  qumn  de  diruenda  urbc 
Ftica  pro]>ter  favorcm  civitatis  cius  in  Cacsarcm  dclibcra- 
retur,  i(I(|ue  ne  fierct,  M.  Cato  tciniissct,  luba  suadentc,  ut 
dirucrctur ;  tutela  eius  et  custodia  mandata  est  Catoni. 
Cn.  Pompeius,  Magni  filius,  in  Ilispania,  contractis  viribus, 
(juarum  ducatuiu  ncc  Afrauius,  iicc  Pctreius  cxcipere  vo- 
lcbaiit,  bclluin  advcrsus  Caesarem  rcnovavit.  Pharnaccs, 
Mitluidatis  filius,  rcx  Ponti,  sinc  ulla  bclli  uiora  victus  cst. 
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Quum  seditiones  Romae  a  P.  Dolabella  tribuno  plebis, 
legem  ferente  de  novis  tabulis,  excitatae  essent,  et  ex  ea 
causa  plebs  tumultuaretur,  inductis  a  M.  Antonio  magistro 
equitum  in  urbem  militibus,  octingenti  e  plebe  caesi  sunt. 
Caesar  veteranis  cum  seditione  missionem  postulantibus 
dedit :  et,  quum  in  Africam  traiecisset,  contra  copias  lubae 
regis  cum  discrimine  magno  pugnavit. 


CXIV. 

BELLUM  in  Syria  Caecilius  Bassus,  eques  Romanus 
Pompeianarum  partium,  excitavit,  relicto  a  legione  Sex. 
Caesare,  quae  ad  Bassum  transierat,  occisoque  eo.  Caesar 
Scipionem  praetorem,  Afranium,  lubamque  vicit  ad  Thap- 
sum,  castris  eorum  expugnatis.  Cato,  audita  re,  quum  se 
percussisset  Uticae,  et,  interveniente  filio,  curaretur,  inter 
ipsam  curationem  rescisso  vulnere  exspiravit,  anno  aetatis 
quadragesimo  octavo.  Petreius  lubam  seque  interfecit. 
P.  Scipio  in  nave  circumventus  honestae  morti  vocem 
quoque  adiecit :  quaerentibus  enim  imperatorem  hostibus 
dixit,  Imperator  bene  se  habet.  Faustus  et  Afranius  occisi : 
Catonis  filio  venia  data.  Brutus,  legatus  Caesaris,  in  Gallia 
Bellovacos  rebellantes  proelio  vicit. 


CXV. 

CAESAR  quattuor  triumphos  duxit ;  ex  Gallia,  ex  Ae- 
gypto,  ex  Ponto,  ex  Africa.  Epulum  et  omnis  generis 
spectacula  dedit.  M.  Marcello  consulari,  senatu  rogante, 
reditum  concessit :  quo  beneficio  eius  Marcellus  frui  non 
potuit,  a  Cn.  Magio  Cilone  cliente  suo  Athenis  occisus. 
Recensum  egit,  quo  censa  sunt  civium  capita  centum  quin- 
quaginta  raillia.  Profectusque  in  Hispaniam  adversus  Cn. 
Pompeium,  multis  utrimque  expeditionibus  factis,  et  aliquot 
urbibus  expugnatis,  summam  victoriam  cum  magno  dis- 
crimine  ad  Mundam  urbem  consecutus  est.  Pompeius 
Sextus  effugit. 


CXVI. 

C.  CAESAR  ex  Hispania  quintum  triumphum  egit.     Et, 
quum  phmmi  maximique  honores  ei  a  senatu  decreti  essent, 
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inter  quos  ut  Pater  Patriae  appellaretur,  et  sacrosanctus  ae 
dictator  in  perpetuum  esset,  invidiae  causam  adversus  eum 
praestitere,  quod  senatui  deferenti  hos  honores,  quum  ante 
aedem  Veneris  Genitricis  sederet,  non  assuiTexit :  et  quod 
a  M.  Antonio  consule  collega  suo,  inter  Lupercos  currente, 
diadema  capiti  suo  impositum  in  sella  reposuit :  et  quod 
Epidio  Marullo  et  Caesetio  Flavo  tribunis  plebis  invidiam 
ei  tanquam  regnum  affectanti  moventibus,  potestas  abrogata 
est.     Ex  iis  causis  couspiratione  in  eum  facta,  cuius  capita 
fuerunt  31.  Brutus,  et  C.  Cassius,  et  ex  Caesaris  pai-tibus 
D.  Brutus  et  C.  Trebonius,  in  Pompeii  curia  occisus  est 
viginti  tribus  vuhieribus,  occupatumque  ab  intei'fectoribus 
eius  Capitohum.     Obhvione  deindc  caedis  eius  a  senatu 
decreta,  obsidibus  Antonii  et  Lepidi  hberis  acccptis,  con- 
iurati    a    Capitoho    descenderunt.      Testamento    Caesaris 
heres  ex  parte  dimidia  institutus  C.  Octavius,  sororis  nepos, 
et  in  nomen   adoptatus  est.      Caesaris  coi*pus,   quum  in 
campum  Martium  ferretur,  a  plebe  ante  Rostra  crematum 
est.      Dictaturae    honos    in    pcq^etuum    sublatus   est.     C. 
Amatius,  humiUimae  sortis  homo,  qui  se   C.  Marii  fihum 
ferebat,  quum  apud  credulam  plebem  seditiones  moveret, 
necatus  est. 


CXVIL 

C  OCTAVIUS  Romam  ex  Epiro  venit,  (eo  enim  illum 
Caesar  praemiserat,  behum  in  Maccdonia  gesturus)  omini- 
busque  prosperis  exceptus  etiam  nomen  Caesaris  sumpsit. 
In  confusione  rerura  ac  tuniuhu  Lepidus  pontificatum 
maximum  intercepit.  Sed  M.  Antonius  consul,  quum  im- 
potenter  dominarctur,  lcgeraque  dc  permutatione  provin- 
ciarum  per  vini  tuhsset,  et  Caesarcm  quoque  petentem,  ut 
sibi  adversus  percussores  avuncuh  adesset,  magnis  iniuriis 
affecisset ;  Caesar,  et  sibi,  et  reipubhcae  vires  adversus 
eura  paraturus,  deductos  in  colonias  vctcranos  excitavit. 
Legioncs  quocjue  <[uarta  et  Martia  signa  ab  Antonio  ad 
Cacsarera  tulerunt.  Deinde  et  complures  saevitia  M.  An- 
tonii,  passira  in  castris  suis  trucidantis,  qui  suspecti  erant, 
ad  Cacsarcm  dcscivcrunt.  D.  Brutus,  ut  pctcnti  Cisal- 
j)inain  Galham  Antonio  obsisterct,  Mutinara  cura  cxercitu 
occupavit.  Practcrea  discursus  utriusque  partis  viroruin 
ad  accipicndas  provincia.s,  apparatuscjuc  bcUi  continct. 
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CXVIIL 

M.  BRUTUS  in  Graecia  sub  praetextu  reipublicae  et  sus- 
cepti  contra  M.  Antonium  belli  exercitum,  cui  Vatinius 
praeerat,  cum  provincia  in  potestatem  suam  redegit.  C. 
Caesari,  qui  pro  republica  arma  sumpserat,  propraetoris 
imperium  a  senatu  datum  est  cum  consularibus  ornamentis ; 
adiectumque,  ut  senator  esset.  M.  Antonius  D.  Brutum 
Mutinae  obsedit :  missique  ad  eum  a  senatu  legati  de  pace 
parum  ad  eam  componendam  valuerunt.  Populus  Ro- 
manus  saga  sumpsit.  M.  Brutus  in  Epiro  C.  Antonium 
practorem  cum  exercitu  potestati  suae  subiecit. 


CXIX. 

C.  TREBONIUS  in  Asia  fraudc  P.  Dolabellae  occisus  est. 
Ob  id  facinus  Dolabella  hostis  a  senatu  iudicatus  est.  Quum 
Pansa  consul  male  adversus  Antonium  pugnasset,  A.  Hir- 
tius  consul  cum  exercitu  superveniens,  fusis  M.  Antonii 
copiis,  fortunam  utriusqne  partis  aequavit.  Victus  deinde 
ab  Hirtio  et  Caesare  Antonius  in  Galliam  confugit,  et  M. 
Lepidum  cum  legionibus,  quae  sub  ipso  erant,  sibi  iunxit : 
hostisque  a  senatu  cum  omnibus,  qui  intra  praesidia  eius 
essent,  iudicatus  est.  A.  Hirtius,  qui  post  victoriam  in 
ipsis  hostium  castris  cccidcrat,  et  C.  Pansa,  e  vulnere, 
quod  in  adverso  proelio  exceperat,  defunctus,  in  campo 
Martio  scpulti  sunt.  Adversus  C.  Caesarem,  qui  solus  e 
tribus  ducibus  supererat,  parum  gratus  senatus  fuit :  qui, 

D.  Bruto,  obsidione  Mutinensi  a  Caesare  liberato,  honore 
triumphi  decreto,  Caesaris  militumque  eius  mentionem  non 
satis  gratam  habuit.  Ob  quae  C.  Cacsar,  reconciHata  per 
M.  Lepidum  cum  M.  Antonio  gratia,  Romam  cum  exercitu 
venit,  et,  perculsis  adventu  eius  iis,  qui  in  eum  iniqui 
erant,  quum  annos  novendecim  haberet,  consul  creatus  cst. 


cxx. 

CAESAR  consul  legem  tulit  de  quaestione  habenda  in 
eos,  quorum  opcra  pater  occisus  esset :  postulatique  ea  lege 
M.  Brutus,  C.  Cassius,  D.  Brutus,  absentcs  damnati  sunt. 
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Quum  M.  Antonio  vires  Asinius  quoque  Pollio  et  Mu- 
natius  Plancus,  cum  cxercitibus  suis  adiuncti,  ampliassent, 
et  D.  Brutus,  cui  senatus,  ut  persequeretur  Antonium, 
mandaverat,  relictus  a  legionibus  suis,  profugisset ;  iussu 
Antonii,  in  cuius  potestatera  venerat,  a  Capeno  Sequano 
interfectus  est.  C  Caesar  pacem  cum  Antonio  ct  Lepido 
fecit :  ita  ut  tresviri  reipublicae  constituendae  per  quin- 
quennium  essent  ipse,  et  Lepidus,  et  Antonius ;  et  ut  suos 
quisque  inimicos  proscriberent.  In  qua  proscriptione 
plurimi  equites  Romani,  centum  triginta  senatorum  no- 
mina  fuerunt,  ct  inter  eos  L.  Paulli,  fratris  M.  Lepidi,  et 
L.  Cacsaris,  Antonii  avunculi,  et  M.  Ciceronis.  Iluius, 
occisi  a  Popillio  legionario  militc,  quum  haberet  annos 
sexaginta  tres,  caput  quoque  cum  dextra  manu  in  Rostris 
positum  est.  Piacterea  res  a  M.  Bruto  in  Graecia  gestas 
continet. 


CXXI. 

C.  CASSIUS,  cui  mandatum  a  senatu  erat,  ut  Dolabellam 
hostem  iudicatuni  bello  persequeretur,  auctoritate  reipub- 
Ucae  adiutus,  Syriam  cum  tribus  cxcrcitibus,  qui  in  eadem 
provincia  erant,  in  potestatcm  suam  redcgit.  Dolabellam, 
in  urbe  Laodicea  obscssum,  mori  coegit.  M.  quoque  Bruti 
iussu  C.  Antonius  captus,  occisus  est. 


CXXII. 

M.  BRUTUS  advei-sus  Thracas  prosperc  rcm  gcssit :  om- 
nibusqiie  transmarinis  provinciis  cxcrcitibusque  in  potes- 
tatcm  eius  ct  C.  Cassii  redactis,  coicrunt  Smyrnac  utcnjuc 
ad  ordiiianda  l)cUi  futuri  consilia.  M.  Mcssallac  Popli- 
colain  fralrcm  victum  commuui  consilio  condonavcrunt. 


cxxiir. 

SEX.  POMPEIUS,  Magni  niius,  lcctis  cx  E]>iro  pro- 
scriptis  ac  fiigilivis,  curn  cxcrcitu  diu,  siuc  ulla  loci  cuiiis- 
quam  posscssionc,  pracdalus  in  mari,  Mcssanam  oppidiMii 


266  EPITOMAE 

in  Sicilia  primum,  deinde  totam  provinciam  occupavit : 
occisoque  A.  Pompeio  Bithynico  praetore,  Q.  Salvidienum 
legatum  Caesaris  navali  proelio  vicit.  Caesar  et  Antonius 
cum  exercitibus  in  Graeciam  traiecerunt,  bellum  contra 
Brutum  et  Cassium  gesturi.  Q.  Cornificius  in  Africa  T. 
Sextium,  Cassianarum  partium  ducem,  proelio  vicit. 


CXXIV. 

C.  CAESAR  et  Antonius  apud  Philippos  vario  eventu 
adversus  Brutum  et  Cassium  pugnaverunt,  ita  ut  dextra 
utrimque  cornua  vincerent,  et  castra  quoque  utrimque  ab 
iis,  qui  vicerant,  expugnarentur.  Sed  inaequalem  for- 
tunam  partium  mors  Cassii  fecit :  qui,  quum  in  eo  cornu 
fuisset,  quod  pulsum  erat,  totum  exercitum  fusum  ratus, 
mortem  sibi  conscivit.  Altero  deinde  proelio  victus  M. 
Brutus  et  ipse  vitam  finivit,  exorato  Stratone  fugae  comite, 
ut  sibi  gladium  adigeret :  idemque  fecerunt  principum  Ro- 
manorum  circiter  quadraginta,  inter  quos  Q.  liortensius 
erat. 


cxxv. 

C.  CAESAR,  relicto  trans  mare  Antonio,  quae  provinciae 
ex  partitione  imperii  in  potestatem  eius  cesserant,  reversus 
in  Itaham  veteranis  agros  divisit.  Seditiones  exercitus  sui, 
quas  corrupti  a  Fulvia,  M.  Antonii  uxore,  mihtes  adversus 
imperatorem  suum  concitaverant,  cum  gravi  periculo  in- 
hibuit.  L.  Antonius  consul,  M.  Antonii  frater,  eadem 
Fulvia  consihante,  behum  Caesari  intuht ;  receptis  in 
partes  suas  popuhs,  quorum  agri  veteranis  assignati  erant, 
et  M.  Lepido,  qui  custodiae  urbis  cum  exercitu  praeerat, 
fuso,  hostihter  in  urbem  irrupit. 


CXXVI. 

C.  CAESAR,  quum  esset  annorum  viginti  trium,  obsessum 
in  oppido  Perusia  L.  Antonium,  conatumque  ahquoties 
erumpere,  et  repulsum,  fame  coegit  in  deditionem  venire : 
ipsique  et  omnibus  militibus  eius  ignovit.  Perusiam  diruit: 
redactisquc  in  potestatem  suam  omnibus  diversae  partis 
exercitibus,  bchum  cilra  uUum  sanguinem  confecit. 
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CXXVII. 

PARTHI,  Labieno,  qui  Pompeianarum  partium  fuerat, 
duce,  in  Sjriam  irruperunt :  victoque  Deciclio  Saxa,  M, 
Antonii  legato,  totam  eam  provinciam  occupaverunt.  M. 
Antonius,  quum  ad  bellum  contra  Caesarem  gerendum 
paratus  esset,  uxore  Fulvia  amissa,  ne  concordiae  ducum 
obstaret,  pace  facta  cum  Caesare,  sororem  eius  Octaviam 
in  raatrimonium  duxit.  Q.  Salvidienum,  consilia  nefaria 
contra  Caesarem  molitum,  indicio  suo  protraxit,  isque 
damnatus  mortem  sibi  conscivit.  P.  Ventidius,  Antonii 
legatus,  Parthos,  proelio  victos,  Syria  expulit,  Labieno 
eorum  duce  occiso.  Quum  vicinus  Italiae  hostis  Sex. 
Pompeius  Siciiiam  teneret,  et  commercium  annonae  im- 
pediret,  cum  eo  postulatam  pacem  Caesar  et  Antonius 
fecerunt,  ita  ut  Siciliam  provinciam  haberet.  Praeterea 
motus  Africae  et  bella  ibi  gesta  continet. 


CXXVIII. 

QUUM  Sex.  Pompeius  rursus  latrociniis  marc  infestum 
rcdderet,  nec  pacem,  quam  acceperat,  praestaret,  Cacsar, 
nccessario  adversus  eum  bello  susccpto,  duobus  navalibus 
procHis  dubio  cventu  pugnavit.  P.  Ventidius,  lcgatus  M. 
Antonii,  Parthos  in  Syria  })roeHo  vicit,  regemque  corum 
occidit.  ludaei  quoquc  a  lcgatis  Antonii  subacti  sunt. 
Praeterca  bcHi  SicuH  apparatum  continet. 


CXXIX. 

AD\'ERSUS  Sex.  Pompeium  vario  eventu  navaHbus 
proeHis  pugnatum  est :  ita  ut  ex  duabus  Cacsariis  classibus 
akcra,  cui  Agrippa  pracerat,  vinccret ;  aUcra,  ([uam  Cacsar 
duxcrat,  dclcta,  cxpositi  in  terram  miHtcs  in  niagno  pcriculo 
essent.  Victus  dcinde  Ponipcius  in  Siciliam  protligit. 
M.  Lcpidus,  qui  cx  Africa  vehit  ad  societatcm  bcHi,  contra 
Sex.  Pompcium  a  Cacsarc  gcrendi,  Iraieccrat,  quum 
beUum  Cacsari  quocjuc  infcrrct,  rcHctus  ab  cxcrcilu,  ab- 
rogato  triumviratus  lionorc,  vitam  iuipetravit.  M.  Agrippa 
navaH  corona  a  Caesare  donatus  est :  qui  honos  nuHi 
antc  cum  habitus  crat. 
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cxxx. 

M.  ANTONIUS,  dum  cum  Cleopatra  luxuriatur,  tarde 
Mediam  ingressus,  bellum  cum  legionibus  octodecim  et 
sexdecim  millibus  equitum  Parthis  intulit :  et  quum, 
duabus  legionibus  amissis,  nulla  re  prospere  cedente,  retro 
rediret,  insecutis  subinde  Parthis,  et  ingenti  trepidatione, 
et  magno  totius  exercitus  periculo,  in  Armeniam  reversus 
est,  viginti  et  uno  diebus  trecenta  milHa  fuga  emensus. 
Circa  octo  miUia  hominum  tempestatibus  amisit :  tem- 
pestates  quoque  infestas,  super  tam  infeliciter  susceptum 
Parthicum  bellum  culpa  sua  passus  est;  quia  hiemarc  in 
Armenia  nolebat,  dum  ad  Cleopatram  festinat. 


CXXXI. 

SEX.  POMPEIUS,  quum  in  fidem  M.  Antonii  veniret, 
bellum  adversus  eum  in  Asia  moliens,  oppressus  a  legatis 
eius,  occisus  est.  Caesar  seditionem  veteranorum,  cum 
magna  pernicie  motam,  inhibuit :  lapydas,  et  Dalmatas,  et 
Pannonios  subegit.  Antonius  Artavasdem,  Armeniae 
regem,  fide  data  perductum,  in  vincula  coniici  iussit,  reg- 
numque  Armeniae  fiho  suo,  ex  Cleopatra  nato,  dedit ; 
quam  uxoris  loco,  iam  pridem  captus  amore  eius,  habere 
coeperat. 


CXXXII. 

CAESAR  in  Illyrico  Dahnatas  domuit.  Quuni  M.  An- 
tonius  ob  amorem  Cleopatrae,  ex  qua  duos  fihos  habebat, 
Philadelphum  et  Alexandrum,  neque  in  urbem  venire 
vellet,  neque,  finito  triumviratus  tempore,  imperium  de- 
ponere,  beUumque  mohretur,  quod  urbi  et  Itahae  inferret, 
ingentibus  tam  navahbus  quam  terrestribus  copiis  ob  hoc 
contractis,  remissoque  Octaviae,  sorori  Caesaris,  repudio, 
Caesar  in  Epirum  cum  exercitu  traiecit.  Pugnae  deinde 
navales  et  proeha  cqucstria  sccunda  Cacsjuis  referuntur. 
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CXXXIII. 

M.  ANTONIUS,  ad  Actium  classe  victus,  Alexandriam 
profugit;  obsessusque  a  Caesare,  in  ultima  rerum  despera- 
tione,  praecipue  occisae  Cleopatrae  falso  rumore  impulsus, 
se  ipse  interfecit.  Caesar,  Alexandria  in  potestateraredacta, 
Cleopatra,  ne  in  arbitrium  victoris  veniret,  voluntaria  morte 
defuncta,  in  urbem  reversus,  tres  triumphos  egit :  unum  ex 
Illyrico,  alterum  ex  Actiaca  victoria,  tertium  de  Cleopatra, 
imposito  fine  civilibus  bellis  altero  et  vicesimo  anno.  M. 
Lepidus,  Lepidi,  qui  triumvir  fuerat,  filius,  coniuratione 
contra  Caesarem  facta,  bellum  moliens,  oppressus  et  occisus 
est. 


CXXXIV. 

CAESAR,  rebus  compositis,  et  omnibus  provinciis  in 
certam  formam  redactis,  Augustus  quoque  cognominatus 
est :  et  mensis  Sextilis  in  honorcm  eius  appellatus  est. 
Quum  ille  conventum  Narbone  ageret,  ccnsus  a  tribus 
GalUis,  quas  Caesar  pater  vicerat,  actus.  BeUum  adversus 
Bastarnas,  et  Moesos,  et  aUas  gentes,  a  M.  Crasso  gcstnm, 
refertur. 


cxxxv. 

BELLUM  a  M.  Crasso  adversus  Thracas,  et  a  Caesare  ad- 
versus  Hispanos  gcstum  refertur:  ct  Salassi,  gens  Alpina, 
pcrdomiti. 


CXXXVL 

RAETIA  a  Ti.  Nerone  ct  Druso,  Caesaris  privignis, 
domita.  Agrippa,  Caesaris  gencr,  mortmis ;  et  a  Druso 
census  actus  est. 


CXXXVIL 

('IVITATES  Gcrmaniac,  cis  Rhcnum  ct   Irans  Rlicnuin 
positac,  oppugnantur  a  Druso ;  ct  tunuiltus,  «jui  ob  censum 
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exortus  in  Gallia  erat,  compositus  ;  ara  Caesari  ad  con- 
fluentem  Araris  et  Rhodani  dedicata,  sacerdote  creato  C. 
lulio  Vercundari  Dubio  Aeduo. 


CXXXVIII. 

THRACES  domiti  a  L.  Pisone ;  item  Cherusci,  Tencteri, 
Chatti,  ahaeque  Germanorum  trans  Rhenum  gentes  sub- 
actae  a  Druso  referuntur.  Octavia,  soror  Augusti,  defuncta, 
antea  araisso  filio  Marcello :  cuius  monumenta  sunt  theatrum 
et  porticus,  nomine  eius  dedicata. 


CXXXIX. 

BELLUM  adversus  Transrhenanas  gentes  a  Druso  gestum 
refertur:  in  quo  inter  primores  pugnaverunt  Senectius  et 
Anectius  tribuni,  ex  civitate  Nerviorum.  Dalmatas  et 
Pannonios  Nero,  frater  Drusi,  subegit.  Pax  cum  Parthis 
facta  est,  signis  a  rege  eorum,  quae  sub  Crasso,  et  postea 
sub  Antonio  capta  erant,  redditis. 


CXL. 

BELLUM  adversus  Germanorum  trans  Rhenum  civitates, 
gestum  a  Druso,  refertur.  Ipse  ex  fractura,  equo  super 
crus  eius  collapso,  tricesimo  die,  quam  id  acciderat, 
mortuus  est.  Corpus  a  Nerone  fratre,  qui,  nuntio  vale- 
tudinis  evocatus,  raptira  accurrerat,  Roraara  pervectura,  et 
in  C.  luhi  tumulo  conditum.  Laudatus  est  a  Caesare 
Augusto  vitrico,  et  suprerais  eius  plures  honores  additi. 
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Fragmentis,  quae  prohabili  coniectura  ad  suos  libros  referri 
possunt,  asteriscus  est  praejixus :  cetera,  quihus  locum  in 
Livii  libris  assignare  non  licet,  cum  epistolae  Jilio  inscriptae 
reliquiis  deinceps  adiecta  sunt. 


*Exlib.  XII. 


PYRRHUS    unicus    pugnandi    artifex,    magisque    in 
proelio,  quam  bello,  bonus.      Serv.  ad  Virg.  Aen. 
I.  456. 


*  Ex  lib.  XIII 

Curribus  falcatis  usosesse  maiores,  et  Livius  ct  Sallustius 
docent.  Serv.  ad  Virgil.  Aeu.  I.  476.  tlf.  Freinshem. 
Supi)lein.  cap.  38. 

*  Exlib.XIV. 

Privato  nos  tenuisscmus.  Priscian.  Ub.  XV.  ^i-  1009. 
ed.  Putsch.  Vol.  I.  p.  620.  ed.  Krehl. 

*Exlib.  XVI. 

Sichaeus  Sicharbas  dictus  est ;  Belus,  Didonis  pater, 
Methres  ;  Carthago  a  Carthada,  ut  lectum  est :  quod  in- 
venitur  in  historiu  Poenorum,  et  in  Livio.  Serv.  ad 
f  irgil.  .len.  I.  343. 

Carthago  est  hngua  Pocnorum  nova  civitas,  ut  docet 
Livius.  Serv.  ad  Virgil.  Aen.  I.  366.  Cf.  Solin.  cap. 
27. 

Bitiiis  classis  Punicae  fuit  praefectus,  ut  docct  Livius. 
Serv.  ad  Virgil.  Aen.  I.  738. 

VOL.  IV.  T 


274  TITI  LIVII  FRAGMENTA. 


*Exlib.  XVIL 

Pridie  Nonas.     Pridie  Idus.     Priscian.  lib.   XIV.  p. 
992.  ed.  Putsch.  Vol.  I.  p.  601.  ed.  Krehl. 


*  Ex  lib.  XVIII. 

Imberbes.      Charis.  lib.  I.  p.  74.  ed.  Putsch. 

Serpentis  quoque  a  T.  Livio  curiose  pariter  ac  facunde 
relata  fiat  mentio.  Is  enim  ait,  in  Africa  apud  Bagradam 
flumen  tantae  magnitudinis  anguem  fuisse,  ut  Atilii  Reguli 
exercitum  usu  amnis  prohiberet :  multisque  militibus  in- 
genti  ore  correptis,  compluribus  caudae  voluminibus  elisis, 
quum  telorum  iactu  perforari  nequiret,  ad  ultimum  ballis- 
tarum  tormentis  undique  petitam,  silicum  crebris  et  pon- 
derosis  verberibus  procubuisse,  omnibusque  et  cohortibus 
et  legionibus  ipsa  Carthagine  visam  terribiliorem.  Atque 
etiam  cruore  suo  gurgitibus  imbutis,  corporisque  iacentis 
pestifero  afilatu  vicina  regione  polluta,  Romana  inde  sum- 
movisse  castra.  Dicit  etiam,  belluae  corium  centum  viginti 
pedum  in  urbem  missum.  Valer.  Max.  I.  8.  ext.  19.  Cf. 
Freinshem.  Supplem.  cap.  15.  sq. 


*  Ex  lib.  XIX. 

Tertii  ludi  (saeculares)  fuerunt,  Antiate  Livioque  aucto- 
ribus,  P.  Claudio  Pulchro,  C.  lunio  Pullo  consulibus. 
Censorin.  de  Die  Nat.  cap.  17.  Cf.  Freinshem.  Supplem. 
cap.  31. 

Est  in  Livio,  quod,  quum  quidam  cupidus  belli  gerendi 
a  tribuno  plebis  arceretur,  ne  iret,  puUos  iussit  afi^erri.  Qui 
quum  missas  non  ederent  fi^uges,  irridens  consul  augurium 
ait :  Vel  bibant;  et  eos  in  Tiberim  praecipitavit.  Inde 
navibus  victor  revertens  ad  Afiicam  in  mari  cum  omnibus, 
quos  ducebat,  exstinctus  est.  Serv.  ad  Virgil.  Aen.  VI. 
198.      Cf.  Freinshem.  Supplem.  cap.  21. 


*Exlib.  XXII. 

Et  reparando  subgressu  manu  haud  magna  Alisfae 
moenia,  quasi  palans  perveniens,  ex  opido  bellua  constnicta 
armamentis  erupit,  quam  consul  vi  captam,  trucidatis,  qui 
in  ea  constiterant,  reservat  ad  pugnam.     Sed  opidani,  sicut 
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quibus  curae  pusillum  inerat,  in  diem  alteram  umbonibus 
belluatis  paucos  fugaces  invadunt,  elephantemque  omine 
meliori  receptant,  et  Alifas,  Ruffium  quondam  vocitatas,  ab 
dextro  sequente  sinistrum  augurio  nomen  imponunt  ac- 
colae. 

Haec  verba  hmid  dubie  spiiria  et  misere  depravaia  Liv. 
XXII.  18.  5.  2iOst  illa :  super  Allifas  loco  alto  ac  munito 
consedit,  inscrta  legi  in  cod.  Laudino  1.  [Laud.  Lat.  112.1 
monuit  Ilearnius.  Eadeni  deprehendit  Drakenborchius 
in  cod,  Recanatiano,  sed  sic  variata  : 

Et  reparando  subgressus  haud  magis  AHfae  moenia  quum 
palans  perveniens  ex  oppido  bellua  consta  a  Romanis  erupit, 
quam  consul  vi  captam,  trucidatis,  qui  in  ea  constiterant, 
resservat  ad  pugnam.  Sed  oppidani,  sicut  queis  curae 
pusillum  inerat,  in  diem  altam  umbonibus  behiatis  paucos 
fiigaces  invadunt,  elephantemque  mehorem  rece})tant.  Et 
AUfas,  Rufrium  quondam  vocitatas,  ab  dcxtro  sequente 
sinisteriorum  augurio  nomen  iraponunt  accolae. 


*  Ex  lib.  XLIX. 

De  quartorum  hidorum  (saecularium)  anno  triplex  opinio 
est.  Antias  cnim  et  Varro  et  Livius  relatos  esse  protli- 
derunt  L.  Marcio  Censorino,  M'.  Maniho  consuhbus,  post 
Romam  conditam  anno  sexccntesimo  quinto.  Cen9orin. 
de  Die  Nat.  cap.  17. 


*Exm.  LVL 

Qui  Pompeium  morbum  excusasse  ferunt,  ne,  quimi  in- 
teresset  deditioni,  animos  Numantinorum  irritaret.  Pris- 
cian.  lib.  XVIII.  p.  1198.  ed.  Putsch.  Vol.  II.  p.  240.  ed. 
Krehl. 

*  Ex  lib.  LXXVIL 

Sulla  nobihssimum  coniugium  contrahit,  Caecilia  ducta, 
Mctelh  pontificis  maximi  fiha.  Ob  quod  cccinit  multa  in 
eum  probrose  vulgus,  multique  ex  primoribus  inviderunt  ci, 
indignum  illa  femina  existimantes,  ut  Titus  ait,  quem  con- 
sulatu  iudicavcrant  dignum.  Plutarch.  Sull.  cap.  6.  Cf. 
Freinshem.  Supplem.  cap.  2. 

SuIIa  quum  primum  ad  urbem  contra  Marium  castra 
moviaset,  adeo  laeta  exta  immolanti  fuisse  scribit  Livius,  ut 
custodiri  se  Postumitis  Iiaruspcx  voluerit,  capitis  supplicium 
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subitiirus,  nisi  ea,  quae  in  aninio  Sulla  haberet,  diis  iuvan- 
tibus  implevisset.  Augustin.  de  Civ.  Dei  II.  24.  Cf. 
riutarch.  Sull.  cap.  9. 


*  Ex  lib.  Lxxxin. 

Eversis  quippe  et  incensis  omnibus  cum  oppido  simula- 
cris,  solum  jNIinervae  simulacrum  sub  tanta  ruina  templi 
illius,  ut  scribit  Livius,  integrum  stetisse  perhibetur.  Au- 
gustin.  cle  Civ.  Dei  III.  7.  Cy.  Freinshem.  Supplem. 
cap.  7. 

*  Ex  Ub.  XCI. 

U.  C.  678.  [Contrebienses,  quum,  super  cetera,  extrema  fames  etiam 
A.  C.  76.  instaret,  multis  saepe  frustra  conatibus  captis,  ut  bellum  ab 
urbe  ac  moenibus  propulsarent,  coniectis  de  muro  ignibus 
Sertorii  opera  infestarunt ;  et  turris  contabulata,  quae 
omnia  munimenta  urbis  superabat  altitudine,  effusis  hausta 
flammis  cum  ingenti  fragore  procidit.  Nocte]  tamen  inse- 
quenti,  ipso  pervigilante,  in  eodem  loco  alia  excitata  turris 
prima  luce  miraculo  hostibus  fuit.  Simul  et  oppidi  turris, 
quae  maximum  propugnaculum  fuerat,  subrutis  funda- 
mentis,  dehiscere  ingentibus  rimis,  et  tum  [conflagrare  im- 
miss]o  [faci]um  igni,  coepit:  incendiique  simul  et  ruinae 
metu  territi  Contrebienses  de  muro  trepidi  refugerunt ;  et, 
ut  legati  mitterentur  ad  dedendam  urbem,  ab  universa 
multitudine  conclamatum  est.  Eadem  virtus,  quae  irri- 
tantes  oppugnaverat,  victorem  placabihorem  fecit.  Obsi- 
dibus  acceptis,  pecuniae  modicam  exegit  summam,  armaque 
omnia  ademit.  Trans[f]ugas  liberos  vivos  ad  se  adduci 
iussit :  fugitivos,  quorum  maior  multitudo  erat,  ipsis  im- 
peravit,  ut  interficerent.     lugulatos  de  muro  deiecerunt. 

Cum  magna  iactura  miHtum  quattuor  et  quadraginta  die- 
bus  Contrebia  expugnata,  relictoque  ibi  L.  Insteio  [cum  va- 
lido  praesidio],  ipse  ad  Iberum  flumen  copias  adduxit.  Ibi 
hibernaculis  secundum  oppidum,  quod  Castra  Aelia  vocatur, 
aedificatis,  ipse  in  castris  manebat :  interdiu  conventum 
sociarum  civitatiura  in  oppido  agebat.  Arma  ut  fierent  pro 
copiis  cuiusque  populi,  per  totam  provinciam  edixerat : 
quibus  inspectis,  referre  cetera  arma  milites  iussit,  quae  aut 
itineribus  crebris,  aut  oppu[gnationibus  et  proeliis  inutilia] 
facta  erant,  novaque  viris  per  ccnturiones  divisit.  Equi- 
tatum  quoque  novis  instruxit  armis :  vestimentaque,  prae- 
parata  ante,  divisa,  et  stipendium  datum,  Fabros,  cura 
conquisitos,   undique    exciverat,   quibus,   ofiicina   pubHca 
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in[stituta,  uteretur]  ;   ralione  inita,  quid  in  singulos  dies 
effici  possit. 

Itaque  oinnia  simul  instrumenta  belli  parabantur : 
neque  materia  artificibus,  praeparatis  ante  omnibus 
[ejnixo  civi[ta]tium  [st]udio,  ncc  suo  quisque  operi  artifcx 
deerat.  Couvocatis  deinde  omnium  populorum  lega- 
tionibus  et  civitatium,  gratias  egit,  quod,  quae  imperata 
essent  in  [p]ede[s]tre[s  copias,  prae]sti[tissent]  :  quas  ipse 
res  [in  defendendis  sociis],  quasque  in  oppugnandis  urbibus 
hostium  gessisset,  exposuit,  et  ad  rcliqua  belli  cohortatus 
est ;  paucis  edoctos,  quantum  Hispaniac  provinciae  inter- 
esset,  suas  partes  supcriorcs  esse.  Dimisso  deinde  con-  U.  C.  679. 
ventu,  iussisque  omnibus  [bono  animo  esse,  atque]  in^-  ^*  75- 
civitatc[s  rcdi]re  suas,  principio  veris  M.  Pcr|)crnam  cum 
viginti  millibus  peditum,  equitibus  mille  quingentis,  in 
Uercaonum  gentem  misit,  ad  tuendam  regionis  eius  mari- 
timam  oram  :  datis  praeccptis,  quibus  itineribus  duceret  ad 
defendendas  socias  urbcs,  quas  Pompeius  oppugnaret,  qui- 
busque    ipsum    agmen   Pompcii   ex   insidiis  aggrederetur. 

Eodem  tcnipore  et  ad  Ilcrennuleium,  qui  in  iisdem  locis 
erat,  literas  misit,  et  in  alteram  provinciam  ad  li.  Ilirtu- 
leium,  praccipiens,  qucmadmodum  belkun  administrari 
vellet :  ante  omnia,  ut  ita  socias  civitates  tueretur,  ne  acie 
cum  Metello  dimicaret,  cui  ncc  auctoritate  ncc  viribus  par 
essct.  Ne  ipsi  quidem  consilium  esse  ducere  [ad]versus 
Pompeium  :  neque  in  aciem  descensurum  cum  credebat. 
Si  trahcrctur  benuni,  liosti,  cjuum  mare  ab  tergo,  provin- 
ciasque  omnes  in  potestate  babcret,  navibus  undique  com- 
meatus  venturos :  ipsi  autem,  consumptis  priore  aestate, 
quac  praeparata  fuisscut,  omnium  rerum  inopiam  fore. 
Perpcrnam  in  maritimam  regioncm  superpositum,  ut  ea, 
quae  intcgra  adhuc  ab  hoste  sint,  tucri  possct,  ct,  si  qua 
occasio  detur,  incautos  per  tcmpus  aggressurum.  Ipse  cum 
suo  cxercitu  in  Ikuoncs  et  Autrigoncs  progredi  statuit : 
a  quibus  saepc  pcr  hicmcm,  (juum  ab  sc  oppugnarcntur 
Celtibcr[ac]  urbes,  iinploratam  essc  opcm  Pompcii  com- 
pcrerat,  missos([ue  qui  itincra  cxcrcitui  Romano  monstra- 
rcnt ;  ct  [ab]  ipsorum  c([uitibus  vexatos  saepe  mihtes  suos, 
(pi()cun(|uc  a  castris,  ])cr  oppugnalioncm  Contrcbiae,  pabu- 
landi  aut  fnuncntandi  causa  j)ro[grcdercntur].  Ausi  tum 
(|u<)(juc  [craiit]  Arevacos  in  [[)]artcs  [sollicitarc].  Edito 
rigitur  cxcniplo]  belli,  consiliiun  se  initurum,  utrum  prius 
liostcm,  utnun  provinciam  [pctiit]  :  maritimanmc  oram,  ut 
Pompciuni  ai)  Ilcrcaonia  ct  Contcslania  arccat,  utra(|uc 
socia  gcntc,  au  ad  .Mctclhun  ct   Lusitaniam  sc  convcrlat. 

llacc  sccum  agilans  Scrtorius  practcr  Ibcrum  auuicm  ])cr 
j)acalos  agros  (|uiclum  cxcrcitum   sinc   ullius  noxa  duxit. 
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Profectus  inde  in  Bursaonum  et  Cascantinorum  et  Grac- 
churitanorum  fines,  evastatis  omnibus,  proculcatisque  sege- 
tibus,  ad  Calagurim  Nasicam,  sociorum  urbem,  venit : 
transgressusque  amnem  propinquum  urbi,  ponte  facto, 
castra  posuit.  Postero  die  M.  Marium  quaestorem  in 
Arevacos  et  Cerindones  raisit,  ad  conscribendos  ex  iis 
gentibus  milites,  frumentumque  inde  Contrebiam,  [quae] 
Leucada  appellatur,  comportandum,  praeter  quam  urbem 
opportunissimus  ex  Beronibus  transitus  erat,  in  quamcun- 
que  regionem  ducere  exercitum  statuisset :  et  C.  Insteium, 
praefectum  equitum,  Segoviam  et  in  Vaccaeorum  gentem 
ad  equitum  conquisitionem  misit,  iussum,  cum  equitibus 
Contrebiae  sese  opperiri.  Dimissis  iis  ipse  profectus,  per 
Vasconum  agrum  ducto  exercitu,  in  confinio  Beronum 
posuit  castra.  Postero  die  cum  equitibus  praegressus  ad 
itinera  exploranda,  iusso  pedite  quadrato  agmine  sequi,  ad 
Vareiam,  validissimam  regionis  eius  urbem,  venit.  Haud 
inopinantibus  iis  noctu  advenerat.  Undique  equitibus  et 
suae  gentis  et  Autrig[onum  accitis  oppidani,  eruptione 
facta,  Sertorio  obviam  ierunt,  ut  eum  aditu  arcerent.]  De 
hoc  fragmento,  quod  jirimum  a  Brunsio  et  Tuvenatiot 
deinde  a  NiebuJirio  ex  codice  Vaticano  editum  esse  con- 
stat,  vid.  infr.  p.  287.  sqq.  ubl  excerpta  quaedam  e  Tom. 
IV.  p.  325.  sqq.  editionis  maioris  Kreyssigianae  subii' 
ciuntur. 

Hoc  primum  proelium  inter  Sertorium  et  Pompeium 
fuit.  Decem  millia  hominum  de  Pompeii  exercitu  amissa, 
et  omnia  impedimenta,  Livius  auctor  est.  Frontin.  Strateg. 
II.  5.  3L   Cf.  Freinshem,  Suppletn.  cap.  19. 


*  Ex  lib.  XCIV. 

Livius  in  Ubro  nonagesimo  quarto  Inarimen  in  Maeoniae 
partibus  esse  dicit ;  ubi  pcr  quin(|uaginta  millia  terrae  igni 
exustae  sunt.  Hoc  etiam  Homerum  significasse  vult. 
Serv.  ad  Virgil.  Aen,  IX.  715. 


*Exlib.  XCVII. 

Triginta  quinque  millia  armatorum  (fugitivorum  a  Crasso 
devictorum)  co  proelio  interfecta  cum  ipsis  ducibus  (Casto 
et  Gannico)  Livius  tradit,  receptas  quinque  Romanorum 
aquilas,  signa  sex  et  viginti,  multa  spolia,  inter  quae  fasces 
cum  securibus.  Frontin.  Stratrg.  II.  5.  34.  (f.  Frein- 
.shem.  Supplem.  cap.  4. 
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*Exlib.  XCVIII. 

Livius  ait,  nunquam  Romanos  signa  cum  hostibus  con- 
tulisse  tanto  numero  inferiores.  Neque  enim  vigesimam 
propemodum  partem,  imo  nec  minorem,  aequarunt  victores 
victorum.  Plutarch.  Lucidl.  cap.  28.  Cf.  Freinshein. 
Supjdem.  cap.  49. 

Livius  auctor  est,  priore  proelio  (ad  Tigranocerta)  plures 
fuisse,  in  hoc  (ad  Artaxata)  nobihores  hostium  caesos  et 
captos.  Plutarch.  LuculL  cap.  S{.  Cf.  Freinshem.  Sup- 
plem.  cap.  73. 

*  Ex  lib.  XCIX. 

Creta  primo  quidem  centum  habuit  civitates ;  unde 
Hecatompohs  dicta  est :  post  viginti  quattuor :  inde,  ut 
dicitur,  duas,  Gnosson  et  Hierapytnam.  Quamvis  Livius 
plures  a  Metello  expugnatas  dicat.  Serv.  ad  Tirgil.  Aen. 
III.  106. 

*Exlib.  CII. 

Qiiod  quum  diluisset.  Agroetius  de  Orthogr.  p.  2267. 
ed.  Putsch. 

Etenim  capta  urbc  (Hierosolyma  a  Cn.  Pompeio)  tertio 
demum  mensc,  die  iciunii,  Olympiade  centcsima  sep- 
tiiagesima  nona,  C.  Antonio  et  M.  TuUio  Ciccrone  con- 
suhbus,  quum  hostes  vi  ingrcssi  eos,  qui  erant  in  templo, 
iugularent ;  tamen,  (jui  sacra  procurabant,  nihilo  sccius 
rem  divinam  facere  persevcrabant,  neque  metu  vitae  amit- 
tendae,  ncquc  ob  hominum  iam  cacsorum  muUitudincm  in 
fugam  compulsi,  et  satius  esse  rati,  quicquid  pati  esset 
neccssc,  ad  ipsas  perferre  aras,  quam  ahquid  legibus  patriis 
praeceptum  ncghgere.  Haec  autem  non  csse  fabiilosa, 
unicc  ad  falsam  pietatem  praedicandam  spcctantia,  sed 
vera,  testimonio  sunt,  (lui  res  a  Pompcio  gestas  mcmoriac 
prodiderunt ;  in  his  Straljo  ct  Nicolaus,  ac  practcr  hos 
T.  Livius,  historiac  Romanae  scriptor.  loscph.  Ant.  Ind. 
XIV.  4.  3. 

Ex  lib.  CIII. 

Ilorrendiis  magis  cst,  ncrimit  (]k\'\  corpora,  carbo. 
IJrit  hic  inchisus,  vitalia  rumpit  apcrtus : 
Huiic  vcteres  (juondam  variis  pcpulcrc  liiedchs. 
Tertia  nanHjuc  Titi  simul  ct  ccntcsiina  Livi 
Churta  docct,  fcrro  talcm  candcutc  dolorein 
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Exsectum,  aut  poto  raporum  semine  pulsum  : 
Infecti  dicens  vix  septem  posse  diebus 
Vitam  produci :  tanta  est  violentia  morbi. 

Q.  Seren.  Sanion.  de  Medic.  cap.  39.  vs.  725,  sqq. 


*Exlib.CV. 

Formam  totius  Britanniae  Livius  veterum,  Fabius  Rus- 
ticus  recentium,  eloquentissimi  auctores,  oblongae  scutulae 
vel  bipenni  assimulavere.      Tacit.  Agric.  cap.  10. 

Britanniac  licet  magnitudinem  olim  nemo,  ut  refert 
Livius,  circumvectus  est,  multis  tamen  data  est  varia  opinio 
de  ea  loquendi.     lornandes  de  rebus  Getic.  cap.  2. 


*  Ex  lib.  CIX. 

Septingentesimo  conditionis  suae  anno  quattuordecim 
vicos  eius  (Romae)  incertum  unde  consurgens  flamma  con- 
sumpsit :  nec  unquam,  ut  ait  Livius,  maiore  incendio  vas- 
tata  est ;  adeo  ut  post  aliquot  annos  Caesar  Augustus  ad 
reparationem  eorum,  quae  tunc  exusta  erant,  magnam  vim 
pecuniae  ex  aerario  publico  largitus  sit.      Oros.  VII.  2. 

Caesar,  Rubicone  fiumine  transmeato,  mox  ut  Ariminum 
venit,  quinque  cohortes,  quas  tunc  solas  habebat,  cum  qui- 
bus,  ut  ait  Livius,  orbem  terrarum  adortus  est,  quid  facto 
opus  esset,  edocuit.  Oros.  VII.  45.  Cf.  Freinshem.  Suj?- 
plem.  cap.  39. 

*  Ex  lib.  CXL 

Primus  hostem  percussit  nuper  pilo  sumpto  primo  C. 
Crastinus.     Scholiast.  vet.  Lucani  ad  Fhars.  VII.  471. 

Patavii  C.  Cornehus,  auguralis  scientiae  peritus,  Livii 
historici  civis  et  familiaris,  sub  idem  forte  tempus  operam 
dabat  auspicio.  Hic  primum,  ut  Livius  tradit,  tempus 
proehi  (PharsaUci)  cognovit,  praesentibusque  geri  dixit 
nunc  rem,  et  proehum  duces  committere.  Ubi  iterum 
cepit  augurium,  conspexitque  signa,  fanaticus  exsiluit, 
clamans:  Vincis,  Caesar.  Obstupescentibus  ilhs,  qui 
aderant,  detracta  capiti  corona  iuravit,  non  prius  se  repo- 
siturum  eam,  quam  arti  respondisset  cventus.  Hoc  Livius 
verum  esse  affirmat.  Plntarch.  Cacs.  cap.  47.  Cj\ 
Freinshem.  Siipplem.  cap.  72. 
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Ex  lib.  CXII. 

Bogud,  Bogudis,  nomen  barbarura,  quod  Livius  in 
CXLL  declinavit  Bogudis,  Priscian.  lib.  V.  p.  643.  ed. 
Putsch.  Jol.  I.  p.  172.  ed.  Krehl.  coll.  lib.  VI. p.  686.  ed. 
Putsch.  Vol.  I.  p.  234.  ed.  Krehl. 

Castra  quoque  diversis  partibus  Cassius  et  Bogud  adorti 
baud  multum  abfuere,  quin  opera  perrumperent. 

Quo  tempore  firraandi  regni  Bogudis  causa  exercitum  in 
Africam  velociter  traiicere  conatus  sit. 

Cassius  gessisset  cum  Trebonio  bellum,  si  Bogudem 
trahere  in  societatem  furoris  potuisset.  Priscian.  lib.  VI. 
p.  686.  sq.  ed.  Putsch.  Vol.  I.  p.  234.  ed.  Krehl. 

Quadringenta  millia  librorum  Alexandriae  arserunt,  pul- 
cherrimum  regiae  opulentiae  monumentum.  Alius  lauda- 
verit,  sicut  Livius,  qui  elegantiae  regum  curaeque  egregium 
id  opus  ait  fuisse.  Seneca  de  Tranquill.  anim,  cap.  9.  Cf. 
Freinshem.  Supplem.  cap.  43. 


Ejc  lib.  CXIJI. 

Et  ipse  circa  Palpud  oram  tuebatur.      Priscian.  iib.  VI. 
p.  687.  ed.  Putsch.  J  oi.  I.  p.  234.  ed.  Krehi. 


*  Ex  lib.  CXIV. 

Haec  de  Basso  produnt  nonnuUi :  Livius  vero,  militasse 
eum  Pompcii  auspiciis  :  qno  victo  privatum  egisse  Tyri, 
corruptis<jue  quibusdam  lcgionariis  effecisse,  ut,  interfecto 
Sexto,  ipsum  sibi  duccm  sumerent.  Appian.  Beil.  Cir. 
III.  77.      Cf.  Preinshem.  Suppiem.  cap.  1. 

Optarem  mihi  contingcre,  quod  T.  Livius  scribit  de 
Catonc  :  cuius  gloriae  neque  profuit  quisquam  laudando, 
ncc  vitujx^rando  qiiisquam  nocuit,  quum  utrunique  summis 
praediti  feccrint  ingeniis.  Significat  autem  >L  Ciceronem 
ct  C.  Cacsarcm,  quorum  alter  laudes,  alter  vituperationes 
supra  dicti  scripit  viri.  Ilieronym.  Proi.  lib.  II.  in 
IJoseam. 

•  Ex/ib.  CXVI. 

Acdiljus  Caesaris  omatiis  maicstatisque  causa  cx  scnatus- 
consulto  adiiuictuin  crat  tastigiiiin,  ut  Livius  iiarrat.  Id 
j>cr   quictcm   Calpumia   collabi   imaginatu   vidcbalur   sibi 
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lamentari  et  flere.  Itaque  orta  luce  rogavit  Caesarem,  si 
qua  fieri  posset,  ne  prodiret  in  publicum,  sed  in  aliud  tem- 
pus  senatum  reiiceret.  Plutarch.  Caes,  cap,  63.  Cf, 
Freinshem.  Supplem.  cap.  47. 

Malum  omen  est,  quoties  Aetna,  mons  Siciliae,  non 
fumum,  sed  flammarum  egerit  globos :  et,  ut  dicit  Livius, 
tanta  flamma  ante  mortem  Caesaris  ex  Aetna  monte  de- 
fluxit,  ut  non  tantum  vicinae  urbes,  sed  etiam  Rhegina 
civitas,  quae  multo  spatio  ab  ea  distat,  afilaretur.  Serxi,  ad 
Virgil.  Georg,  I,  471. 

Quod  de  Caesare  maiore  vulgo  dictitatum  est,  et  a  T. 
Livio  positum,  in  incerto  esse,  utrum  illum  magis  nasci 
reipublicae  profuerit,  an  non  nasci,  dici  etiam  de  ventis 
potest.  Seneca  Nat.  Quaest,  V,  18.  Cf.  Freinshem. 
Supplem.  cap.  116. 


Ex  lib,  CXVIII. 

Adversus    interfectores    C.  Caesaris    ultoribus    manum 
comparans    concibat.       Priscian,    lih,    IX.  p,    865.    ed. 


Puisch.  Vol.  I.  p.  458.  ed.  Krehl. 


*  Ex  lib.  CXX. 

M.  Cicero  sub  adventum  triumviromm  cesserat  urbe, 
pro  ccrto  habens,  id  quod  erat,  non  magis  Antonio  eripi  se, 
quam  Cacsari  Cassium  ct  Brutum,  posse.  Primo  in  Tus- 
culanum  fugit,  inde  transvcrsis  itineribus  in  Formianum,  ut 
ab  Caieta  navim  conscensurus,  proficiscitur.  Unde  aUquo- 
ties  in  altum  provectum  quum  modo  venti  adversi  retulis- 
sent,  modo  ipse  iactationem  navis,  caeco  volvente  fluctu, 
pati  non  posset,  taediura  tandem  eum  et  fugae  et  vitae 
cepit :  regressusque  ad  superiorem  villam,  quae  pauUo  plus 
mille  passibus  a  mari  abest,  '  Moriar,'  inquit,  '  in  patria 
'  saepe  servata,'  Satis  constat,  servos  fortiter  fideliterque 
paratos  fuisse  ad  dimicandum ;  ipsum  deponi  lecticam,  et 
quietos  pati,  quod  sors  iniqua  cogeret,  iussisse.  Prominenti 
ex  lectica,  praebentique  immotam  cervicem  caput  praecisum 
est.  Nec  satis  stolidae  crudeHtati  miiitum  fuit.  INIanus 
quoquc,  scripsisse  in  Antonium  aliquid  exprobrantes,  prae- 
ciderunt.  Ita  relatum  caput  ad  Antonium,  iussuque  cius 
inter  duas  manus  in  Rostris  positum ;  ubi  ille  consul, 
ubi  saepe  consularis,  ubi  eo  ipso  anno  adversus  An- 
tonium,  quanta  nulla  unquam  huniana  vox,  cuni  admi- 
rutionc  cloqucntiac  auditus  fuerat.     Vix  attollcntcs  prae 
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lacrimis  oculos  homines  intueri  trucidata  membra  eius 
poterant.  Vixit  tres  et  sexaginta  annos,  ut,  si  vis  abfuisset, 
ne  immatura  quidem  mors  videri  possit :  ingenium  et 
operibus  et  praemiis  operum  felix :  ipse  fortunae  diu 
prosperae,  et  in  longo  tenore  felicitatis  magnis  interira 
ictus  vulneribus,  exsilio,  ruina  partium,  pro  quibus  steterat, 
filiae  morte,  exitu  tam  tristi  atque  acerbo,  omnium  adver- 
sorum  nihil,  ut  viro  dignum  erat,  tuUt  praeter  mortem : 
quae  vere  aestimanti  minus  indigna  videri  potuit,  quod  a 
victore  inimico  nil  crudelius  passus  erat,  quam  quod 
eiusdem  fortunae  compos  ipse  fecisset.  Si  quis  tamen 
virtutibus  vitia  pensarit,  vir  magnus,  acer,  memorabilis  fuit, 
et  in  cuius  laudcs  persequendas  Cicerone  laudatore  opus 
fuerit.  M.  Seneca  Suasor.  VII.  Cf.  Freinshem.  Supplejn. 
cap.  60,  sqq. 


Ex  lib  CXXVII. 

Quoniam  intcr  Augustum  et  Antonium  reliquiae  adhuc 
erant  dissensionis,  Cocceius  Nen^a,  proavus  Nervae,  qui 
postea  imperavit  Romae,  mandavit  Augusto,  ut  mitteret, 
(pii  de  summa  rerum  tractarent.  Ergo  missus  cst  Maecenas 
cum  Agrippa,  qui  utrumque  cxercitum  in  una  castra 
cocgcrunt,  ut  ait  Livius  lib.  CXXVII.  Intelligcndum 
autem,  quod  Fonteio  misso  ab  Antonio,  Augustus  jNIaccc- 
natcm  et  ceteros  ad  eundem  locum  emiserit.  Acro  ad 
Ilorat.  Sat.  I.  5.  29. 

Disscnsione  orta  intcr  Caesarem  Augustum  Antonium- 
que,  Cocceius  Nerva,  avus  eius,  qui  postca  Romae  impe- 
ravit,  petiit  a  Cacsarc,  ut  nli^iucm,  qui  de  sumrna  rcrum 
tractarct,  mittcret  Tarracinani.  Et  primum  Macccnas, 
mox  ct  Agrippa  congrcssi  snnt,  hiquc  pejiigcrunt  fidcm 
confirmatissimam,  ct  in  una  castra  confcrri  signa  utriusquc 
cxcrcitus  iusserunt.  IIoc  et  T.  Livius  Hb.  CXXVII. 
refcrt,  excepta  Capitonis  mentione.  PorpJnjrio  ad  Jlorat. 
Sut.  I.  o.  29. 

Ab  Antonio  missus  fiierat  Fontcius  Capito  lcgatus,  al) 
Augusto  Macccnas,  interccdcntc  Cocccio  Ncrva,  proavo 
Ncrvac  imperatoris,  qui  ct  Augusto  et  Antonio  gratus  crat, 
cuni  Agrippa.  Ea  autcm  conditione  convcnerant  lcgati, 
ut  dc  siimnia  rcrnm  tractarcnt,  cxortamtjno  disscnsioncni 
nilcr  (hios  hos  irnpcratcjrcs  comj^oncrcnt ;  (|nod  ct  fcccrunt, 
ct  utrunujue  cxcrcitum  iuxta  Bruiunsium  in  una  castra 
cnin  niagna  lactitia  cocgcnmt,  ut  infcrt  Livius  lib. 
CXXVII.  ('(ininuiilalor  ('ntqi/ii  ad  llnrat.  Sat.  I.  .'>. 
21).      CJ'.  frcin.slicm.  Sii/i/i/cin.  caji.  20,  sqq. 
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*  Ex  lib.  CXXXIII. 

Livius  refeit,  Cleopatrani,  quura  ab  Augusto  capta  in- 
dulgentius  de  industria  tractaretur,  dicere  solitam  :  Non 
trinmphabor.  Comn^entator  Cruquii  ad  Horat.  Od.  I.  37. 
30. 


Ex  lib.  C XX XVI. 

Eodem  anno  ludos  saeculares  Caesar  ingenti  apparatu 
fecit ;  quos  centesimo  quoque  anno  (is  enim  terminus 
saeculi)  fieri  mos.  Censorin.  de  Die  Nat.  cap.  17.  Cf, 
Freinshem.  Supjjlem.  cap.  46. 


Vir  ingenii  magni  magis,  quam  boni.  Seneca  de  Ira 
/.16. 

Profiteor,  mirari  me,  T.  Livium,  auctorem  celeberrimum, 
in  Historiarum  suarum,  quas  repetit  ab  origine  urbis,  quo- 
dam  volumine  sic  exorsum :  Satis  iara  sibi  gloriae  quae- 
situm,  et  potuisse  se  desinere,  ni  animus  inquies  pasceretur 
opere.     Plinius  in  Praefat.  lib.  I.  Hist.  Nat. 

T.  Livius  ac  Nepos  Comelius  latitudinis  (freti  Gaditani) 
tradiderunt,  ubi  minus,  septera  raillia  passuum ;  ubi  vero 
plurimum,  decera  raillia.  Plinius  in  Praefat.  lib.  III. 
Hist.  Nat. 

Corapletis  consulibus.     Serv.  ad  Virgil.  Georg.  III.  1. 

Verba  sunt,  ut  haberaus  in  Livio,  imperatoris  transfugam 
recipientis  in  fidem :  Quisquis  es,  noster  eris.  Serv.  ad 
Virgil.  Aen.  II.  148. 

Imperatorera  me  mater  mea,  non  bellatorem  peperit. 
Hoc  Scipionis  dictum  ex  Livio  afferre  videtur  Guilielmus 
Malmesburiensis  Rer.  Angl.  lib.  II.  p.  162. 

Dic  mihi,  quum  saepe  numero  in  Romanis  historiis  le- 
gatur,  Livio  auctore,  saepissirae  in  hac  urbe  exorta  pes- 
tilentia  infinita  hominuni  milUa  deperiisse,  atque  eo  fre- 
quenter  ventura,  ut  vix  esset,  unde  iUis  beUicosis  teraporibus 
exercitus  potuisset  ascribi,  iUo  terapore  deo  tuo  Februario 
rainime  Htabatur  ?  An  etiara  cultus  hic  omnino  nihil 
proderat  ?  lUo  tempore  LupercaUa  non  cclebrabantur  ? 
Nec  cnim  dicturus  es,  hacc  sacra  adhuc  iUo  tera])ore  non 
coepisse,  quae  anie  Romuhnn  ab  Evandro  in  Italiara  per- 
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hibentur  illata.  Lupercalia  autem  propter  quid  instituta 
sint,  (quantum  ad  ipsius  superstitionis  conmienta  rcspc- 
ctant)  Livius  secunda  decade  loquitur:  nec  propter  morbos 
inhibendos  instituta  commemorat,  sed  propter  sterilitatem 
muHerum,  quae  tunc  accidcrat,  exsolvendam.  Ex  Gelasii 
Papae  Epist.  adversus  /Indromachian  in  Baronii  Annal. 
eccles.  ad  a.  496.  num.  35. 

Secundum  Livium  legati  pacis  caduceatores  dicuntur. 
Serv.  ad  lirgil.  Aen.  IV.  241. 

Livius  argentum  grave  dicit,  id  est,  massas.  Serv.  ad 
Virgil.  Aen.  VI.  862.      Cf.  Isidor.  XVI.  17. 

In  hoc  summo  (promontorio  Circaeo)  oppidum  fuit,  quod 
et  Circacum  dictum  ct  Circaci.  Nam  utrumque  Livius 
dicit.     Serv.  ad  Virgil.  Aen.  VII.  10. 


T.  Livius  tam  iniquus  Salustio  fuit,  ut  hanc  ipsam  sen- 
tentiam  :  *  Res  secundae  mire  sunt  vitiis  obtentui,'  et  tan- 
quam  translatam  et  tanquam  corruptam  dum  transfertur, 
obiiceret  Salustio.  Nec  hoc  amore  Thucydidis  facit,  ut 
illum  praeferat.  Laudat,  quem  non  timet,  et  facilius 
putat  posse  a  se  Salustium  vinci,  si  ante  a  Thucydide 
vincatur.     Seneca  Controv.  XXIV. 

T.  Livius  de  oratoribus,  qui  verba  antiqua  et  sordida 
consectantur,  ct  orationis  obscuritatem  severitatcm  putant, 
aiebat,  Mihiadem  rhctorem  eleganter  dixissc :  'jETrt  tcU 
TrXrjcriov  uaivovTai.     Seneca  Coiitrov.  XXV. 

In  hoc  malum  a  quibusdam  etiam  laboratur :  ncque  id 
novum  vitium  est,  cjuum  iam  apud  T.  Livium  inveniam, 
fuissc  pracccptorem  aHqucm,  qui  discipulos  '  obscurarc,' 
quae  dicercnt,  iuberct,  Gracco  verbo  utens,  aKorLcrov. 
Unde  iUa  scihcet  cgrcgria  laudatio:  'Tanto  melior:  neego 
'quidem  intellcxi.'     Qiiintil.  Ivst.  Orat.  VIII.  2.  18. 

Fuit  igitur  brevitas  illa  tutissima,  (juac  apud  Livium  in 
cpistola  ad  fiHum  scripta,  '  lcgendos  Demosthcnem  atque 
'  Ciccroncm :  tum  ita,  ut  quisque  csset  Demostheni  et 
*  Ciccroni  simiUimus.'  Qiiiniil.  Inst.  Orat.  X.  1.  39.  coll. 
II.  5.  20. 


T.  LIVII  PATAVINI 

HISTORIARUM  LIB.   XCL   FRAGMENTUM 

IN   CODICE   VATICANO 

A   PAULLO   lACOBO   BRUNSIO 

R  E  P  E  R  T  U  M. 


t6  Sk  l^t]TOVHtVOV 

aXoiTOV  iK^tvyti  £k  TafiiXovfitvov. 

SoPHOCLES  in  Oedipo  Tyranno  v.  1 10. 


E  P  I  S  T  O  L  A 

PAULLI    lACOBI    BRUNSII 
AD    BENIAMINUM    KENNICOTTUM. 


QUUM  superiore  anno  mcnsc  Maio  Romae  degcreni, 
pervolutatis  oricntalium  linguarum  codicibus  biblio- 
tnecae  Vaticanac,  ad  evolvendos  Graecos,  Latinos,  qui 
instituto  mco  inscrvire  possent,  me  convcrti.  Ex  his  autem 
eos  potissimum  scligcndos  csse  duxi,  qui  aliis  doctis  viris 
ob  praestantiam  antiqiiitatcmque  laudati  erant.  Blanchinius 
vero  quum  in  EvangeUario  ct  Vindiciis  multos  antiquos  et 
insignes  afFerat  codiccs,  pluteumque  et  locum,  ubi  in  biblio- 
theca  Vaticana  custodiuntur,  indicct :  horum  Ubrorum  ut 
mihi  copia  ficret,  a  praefectis  pctii,  atquc,  quac  eorum  fuit 
in  me  eximia  humanitas,  nuUo  unquam  nec  locorum  nec 
temporis  intervaUo  obUteranda,  facilc  impctravi.  Inter 
iUos  autem  singulari  laude  a  Blanchinio  cxtoUitur  codex 
Latinus,  designatus  No.  24.  in  bibUotheca  Palatino-Vati- 
cana',  complectens  Ubros  Tobiae,  ludithae,  lobi  et  Esthe- 

t  De  codicibus  Palutini.s,  ralami-  sacrilcga  manu  abductis  et,  (luod 
toso  bclli  in  triKt^iiiinum  annuni  cx-  nostrac  actati  contigit,  ut  vfdcrcniuH, 
tracti  tempore  llcidcll>crgH  I^mani     cx  parto  saltcm  in  patriam  rcstilutis. 
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ris^ ;  quem  quidem  qiium  ad  manus  sumerem,  statim 
animadverti,  sub  libris  in  eo  contentis  antiquiorem  latere 
scripturam,  libros  scilicet  Tobiae  ceterosque  antiquiori 
characteri,  quisquis  sit,  a  librario  superscriptos  esse  ;  co- 
dicem  igitur  ad  id  manuscriptorum  genus  pertinere,  quos 
vulgo  rescriptos  vocant,  rectius,  verbo  Ciceroniano  (vid. 
Epp.  ad  Div.  lib.  vii.  ep.  18.)  palimpsestos  dixeris.  Ne- 
glecto  igitur  posteriore  illo  textu,  qui  tamen  et  ipse  anti- 
quissimus  est,  ad  saeculum  octavum  fortasse  referendus^, 
cuius  characteris  specimen  Blanchinius  exhibet,  ea  tantum 
inquirere,  atque,  si  possem,  eruere  constitui,  quae  ohm  in 
membrana  conscripta  erant.  Nec  ahter  facere  potui,  quum 
Tuis  vestigiis  insistens,  Praestantissime  Kennicott,  in 
aharum  hnguarum  codicibus  iam  pridem  consueveram, 
quae  aha  manus  iUeverat,  parum  curare,  in  id  omni  meo 
studio  cohato,  ut  veterem  deletamque  restituerem  lectio- 
nem.  Magnopere  praeterea  miratus  sum,  Blanchinium  in 
pervestigandis  vetustioris  aevi  monumentis  dihgentissimum 
duphcem  huius  codicis  formam  ne  verbo  quidem  attigisse. 
Membranae  autem  ex  variis  desumptae  ftiere  codicibus : 
quod  antiquae  scripturae  diversitas  ostendit ;  pluriumque 
in  hoc  hbro  codicum  fragmenta  reperiuntur.  Pi^ima,  in 
quae  incidi,  foha  ohm  Ciceronis  orationes  continebant ; 
quumque  in  legendis  iis  diem  consumseram,  nihil  inediti  a 
me  detectum  vidi ;  ad  aha  deinde  delapsus  sum  foha, 
quorum  scriptura  (de  priore  iUa,  non  de  recentiore  im- 
posita,  semper  loquor)  valde  antiqua  et  cum  Terentio 
Vaticano  magnam  simihtudinem  habere  videbatur.  Tan- 
dem  fohum  characterem  prae  se  ferebat  phis  quam  dici 
potest  elegantera,  nitidum,  summae  antiquitatis,  uncialera ; 
omnesque  anirai,  industriae,  oculorum  nervos  contendi,  ut, 
quae  primitus  scripta  fuerant,  invenirem.     Hic  ihic  quae- 


cf.A.  Friederich,  Geschichte  der  nach  mille  iuga  boum — et  satur  dierum," 

Rom.   entfiihrten    Heidelberger    Bi-  qui  in  codice  p.  150.  legitur  et,  quan- 

bliothek.    Karlsruhe,    1816.    et    Fr.  tum   ex  iis,  quae  Niebuhrius  p.  26. 

Wilken,    Geschichte    der    Bildung,  retulit,  intelligere  potui,  membranae 

Beraubung     und    Vernichtung    der  ex  GelliiNoctibusAtticisdepromptae 

alten  Heidelbergischen  BUchersamm-  inscriptus  est,  speciminis  causa  in  aea 

lungen.    Heidelberg,     1817.     quibus  incisum  exhibet. 

adde,  quae  breviter  hac  de  re  prae-  3  Similiter  de  codicis  aetate  iudi- 

fatus  est  Creuzerus  Meletematum  e  cavit   Niebuhrius   p.   11.  sq.     "  Qui 

disciplina  antiquitatis  Part.  I.  p.  7,  vulgatum,"    inquiens,    "  temere    as- 

sq.  signandae    librorum    aetatis    errorem 

1  Blanchinius  in  Vindiciis  canoni-  vitare  vult,  nihil  accuratius  pronun- 

carimi  scripturanim  vulgatae  Latinae  tiabit,  quam  libros  sacros,  qui  ibi  le- 

editionis  p.  321.   hunc   codicem    ait  guntur,     ante     annos     ferme     mille 

"  et  mirifica  praestare  antiquitate,  et  scriptos   esse,"   et  hanc   sententiam 

certam  Hieronymianae  versionis  no-  idoneis    probavit    argumentis,    quae 

tam  in  subscriptione  repraesentare,"  apud  ipsum  legi  possunt. 
atque  locum   lob.  xlii.  12 — 16.   "  et 
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(lam  vocabula  raox  arripui ;  occurrebant  praeterea  noniina 
aliunde  nota,  Pompeii,  Contrebiae,  Sertorii,  dum  in  fronte 
adversae  folii  partis  LIB.  XCI.  aversaeque  TITI  LIVI 
charactere  minutissimo,  aciem  oculorum  eftugicnte  con- 
scriptum,  deprehendi*.  lam  mihi  de  invento  Livii  frag- 
mento,  necdum  edito  plausi ;  sed  ut  ea  de  re  certior  fierem, 
Epitomen  hb.  XCI.  perlcgi ;  ex  qua  quum  perspicerem,  de 
Sertoriano  bello  in  Hispania  gesto  Livium  in  isto  libro 
egisse ;  nullus  dubitavi,  nec  quemcunque  ahum  dubita- 
turum  credo,  quin  hoc,  quod  nunc  cxit,  fragmenttim  T. 
Livii  sit,  nulli  mortalium  longa  temporum  serie  visum  atque 
cognitum.  Itaque  quum  ilhid,  quod  iam  inveneram,  de- 
scribere  institui  fragmentum,  tum  iterum  codiccm  perlu- 
strare,  omncque  quod  Livii  in  eo  essct,  e  tenebris  in  lucem 
educere.  Sed  enarrata  ratione,  qua  fragmentum  invene- 
rim,  opus  erit,  ut  a  forma,  aetate  aUisque  proprietatibus 
illud,  et  codicem,  in  quo  repertum  est,  accuratius  descri- 
bam.  Codex  Latinus  Palatino-Vaticanus,  nunc  signatus 
24.  ohm  autem  90.  1363.  complectens  in  forma  oicTairTvyj^ 
minore  hbros  Tobiae,  ludithae,  lobi  et  Estheris  constat 
176  fohis,  quae  nupera  manus  numeravit.  Novem  priora 
rccens  adiccta,  item  circa  medium  hbri  nonnuUa  restituta, 
fol.  54.  ad  72.  Ex  ceteris  ea  tantum  commemoranda  sunt, 
quae  ohm  ahorum  auctorum  partes  fuerc,  sacculo  octavo, 
ni  fahor,  in  praesentem  codicis  formam  redacta,  quando 
nempe  antiquiori  textui  novus  imponebatur^.  Foha,  quae 
sistunt  fragnicntum  Livianum,  cctcris  vctustate  antecchcre 
vidcntur,  ob  rationcs  mox  adducendas.  Secundum,  ni 
fahor,  locum  obtinent  foha  11.  12.  13.  14.  quorura  pariter 
charactcr  unciahs,  nitidus.  Scd  aha  ratione  niodoque 
tcxtus  in  iUis  dispositus  est,  atque  in  fohis  Livianis.    Cuius 


4  Canccllcrius  quiilem,  cupiditati»  nonduni  limato  et  atl  umbilicum  pcr- 

criminc  acgre  libenmdus,  in  1'raef'at.  ducto."     Haec  epregie  conHrniantur 

p.  4.  sqq.  ed  Lips.  narrat,  luvcnatium  iis,  quae  partim  Niebuhrius  p.  86.  sq. 

primum,  quum  Brunsius  ad   codiccs  de  pravo  quorundam   luvciiatii  fau- 

Ilebraicos  se  retulissct,  in  fragmen-  torum  ad   hunc  unum   omnem  frag- 

tum  Livianum   incidissc  et  amicum,  mcnti    rcperti    lionorem    tiahcntium 

ut  iii  illud  una  sccum  oculonmi  acicm  studio,  partim  Cancellcrius  in  Praefat. 

intcndcret,    adhortatum    esse.      Scd  p.  13.  ed  Lijis.  de  ratione,  qua  frag- 

lirunsius   ij^sc,   du   cuius    tido   ncmo  mcntum    Livianum,  nionstrante    lu- 

dubitabit,  non  solum,  se  pcrvolutatis  venatio,  a  sc  descriptum   et   in   or- 

oricntalium    linguarum   codicibus  ad  dincm   rcdactum  sit,  fusius  disscruit. 

alio»   cvolvcndos   animum    adiecisse,  Vid.  infra  iiot.  31.  35.  ct  4:. 
in  huius  epistolae  princii<io  jirofessus         5  Codiccm    ante    Kicculum    unde- 

cst  ;  vcruni  ctiam,  dc  niira  editioiuim  cimum  fuisse  disccrptum,  ita  ut  pars 

rra^jnienti    Liviani    divcrsitatc   a    me  magna  perirct,  illo  ipso  sjicculo   rc- 

ccmsultus,    haec    rcscripsit  :     "  luve-  Siirtuin,    itcruiii     dciiidc     rcsolutum, 

natiiiK,  cui  «niici  honorcm  fvintfuno!,  itcruniquc      dcminutioncni      passuni 

licct  iiivitu  veri  hiHtnria,  vin<licare  vo-  esse,  docuit  Niel)uhriu«  p.  n.  s<|. 
lucrunt,    mco    uuus    etit     apognipho 

VO!..   IV.  U 
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vero  sint  auctoris,  harum  reruni  peritis  indagandum  re- 
linquo.  Mihi  annotasse  sat  est,  folia  passim  prae  se  ferre 
LIB.  VIL  VIII 6.  Folia  74.  77.  8L  86.  100.  122.  123. 
124.  125.  126.  127.  128.  quum  charactere  inter  se  non 
discrepent,  ex  uno  codice  omnia  decerpta  videntur,  qui 
quidem  codex  complectebatur,  credo,  orationes  Ciceronis. 
Nam  in  fol.  128.  parte  adversa  haec  legi  verbi :  EXPLICIT 
INCIPIT  ROSCIO,  atque  in  altera  cohimna  initium 
orationis  pro  Sexto  Roscio  Amerino.  Haec  autem  foha 
Livianis  antiquitate  ahquanto  inferiora  ad  saeculum  sep- 
timum  amandanda  sunt,  quippe  non  charactere  unciah,  sed 
maiusculo,  simih  librorum  Tobiae,  ludithae,  lobi  et  Estheris 
consignata.  Quae  quidem  foha  optarem,  ut  paullo  accu- 
ratius  perpenderent  ii,  quibus  haec  inspiciendi  legendique 
datur  facuUas''.  Quidni  enim  eorum  imitanda  essent 
exempla,  qui  effosso  ahquo  in  loco  vel  signo  vel  imagine 
vel  quovis  aho  vetustatis  monumento  nec  operis  nec  sump- 
tibus  parcunt,  ut  eodem  in  loco  aha  inveniant  monumenta, 
sub  terra  abscondita  ?  Nonnuha  praeterea  foha  characterem 
prae  se  ferunt  uncialem,  sed  maiorem,  quam  fragmentum 
Livianum,  fortasse  haud  absimilem  Virgihi  Vaticani :  sed 
adeo  deleta  verba  sunt,  et  exesa  fere,  ut  ea  magis  indagari 
posse  vix  crediderim^  Fragmentum  autem,  quod  nunc  in 
pubhcam  lucem  emitto,  ut  ad  caput  huius  meae  epistolae 
veniam,  ex  hb.  XCI.  Historiarum  T.  Livii  Patavini  de- 
sumptum,  in  fohis  huius  codicis  73.  et  78.  quae  priorem 
eius  conficiunt  partem,  atque  76.  et  75.  quae  posteriorem, 
legitur.  Quae  vero  de  hoc  firagmento  proferam,  magis 
erunt  perspicua  atque  clara,  dum  annoto,  fohum  mihi 
significare  tale,  quod  duas  habet  tabulas  sive  paginas.  Isti 
foho  ahud  respondet  cum  ipso  coniunctum  et  in  altera 
parte  quaternionis  situm.  Fohum  cum  akera  sua  parte,  et 
quod  una  cum  hac  quattuor  constat  paginis  mihi  est  fohum 
duphcatum.  Ex  eo  autem,  quod  de  fragmento  dixi,  patet, 
dissectum  iUud  esse  atque  discerptum  a  hbrario  huius 
codicis ;    sed   nondum    sat   erat   separare,  quae  primitus 

6  In  his  foliis  complures  ex  Lu-  orationum  pro  Fonteio  et  Rabirio 
cani  Pharsalia  sexti  septimique  libri  fragmenta  p.  47.  sqq.  et  71.  sqq. 
versus  sub  recentiore  codicis  scriptura  edidit,  partim  lectionis  varietatem  p, 
latere,  iam  Caiet.  Melior  perspexit.  89.  sq.  enotavit.  Ceteram  verba, 
Vid.  eius  Epist.  ad  Nic.  Gorgam  p.  quae  in  fol.  128.  parte  adversa  le- 
98.  ed  Neap.  Rem  ad  liquidum  per-  guntur,  plenius  accuratiusque  quam 
duxit  Niebuhrius  p.  15.  Bransius  in  Brunsius  et  Cancellerius  in  Praefat. 
librorum  numeris  errasse  videtur.  p.  4.  ed.  Lips.  exhibuit  Niebuhrius  p. 

7  Brunsium  coniectura  non  fefel-  74.     Vid.  infra  not.  28. 

lit,  eiusque  desiderio  satisfecit  Nie-         8  Haec  folia    ex   Gellii    Noctibus 

buhrius,  qui  de  diversa  horum  folio-  Atticis  deprompta  esse  et  libri  primi, 

rum  aetate  p.  21.  sqq.  diligcnter  e.x-  secundi  tertiique  particulas  continere, 

posuit  atque  ex  iis  partim  Ciceronis  docuit  Niebuhrius  p.  26. 
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coniuncta  erant :  nam  et  folinm  Livianum  quodque  ita 
complicavit,  ut  ex  uno  duo  facerct.  lam  alius  textus  in- 
scribebatur,  qui  transversus  super  priore  decurrit^.  Quare 
qui  legerc  vult  fragmcntum  Livianum,  necesse  est,  librum 
eum  in  modum  vertat,  \it  margo  ad  sinistrum  ora  folii 
infima  evadat ;  tum  explicet  duo  folia  in  unum,  atque  tota 
Livii  tabula  ipsi  ante  oculos  posita  erit.  Num  autcm  duo 
haec  Liviana  folia,  quae  reperi,  connexa  fuerint  atque  in 
codice  huius  auctoris  unum  fccerint  duplicatum  folium,  an 
duorum  duplicatorum  foliorum  priores  partes  habenda  sint, 
incertum  est.  Si  coniuncta  fucrunt,  ex  mcdio  quatcrnione 
postcrior  librarius  foHum  quoddam  dempsit ;  et  ad  medium 
librum  XCI.  fragmentum  refercndum  esse,  argumentum 
eius  satis  evincit.  Contrebia  enim  Scrtorium  potitum  esse, 
ibi  narratur :  sed  de  urbibus  Ilispaniae  a  Sertorio  ex- 
pugnatis  Livium  in  mcmorata  parte  libri  egisse,  verba 
dcclarant  haec,  quac  circa  mediam  Epitomen  lib.  XCI.  le- 
guntur  :  '  Scrtorius  ahquot  urbcs  expugnavit,  plurimasque 
'  civitates  in  potcsUitcm  suam  redegit.'  Codicis  autera 
Liviani  forma  quae  fuerit,  vix  dcfiniri  potest,  quum  fortasse 
iniqua  manus  ex  oris  aliquid  amputaverit ;  attamen  ad  eam, 
quam  dicerc  consuevimus  in  folio  minorc,  accessisse  mihi 
vidctur.  Character  autem  fragmenti  Liviani  uncialis,  quem 
Bcnedictini  Parisini  in  Opcre  suo  magno  Diplomatico 
'  ecriturc  capitale'  appellant,  atque  ab  unciali,  '  ecriture 
oncialc,'  distinguunt.  Sed  auctoritatcm  Mabilloni  aliorum- 
que  virorum  doctorum  scqui  nialui.  Ilic  autem  character 
consensu  omnium  cruditorum  antiquissimus  est,  ct  in  pau- 
cissimis  invenitur  manuscriptis.  Livianum  autcm  quura 
Romac  cum  libris  per  totum  orbcm  famigeratissimis,  Vir- 
gilio  et  Terentio  Vaticanis,  atque  practcrea  cum  specimine 
codicis  Virgiliani  Mcdicci,  hactcnus  omnium,  quotquot  ex- 
stant,  antiquissimi  habiti,  quod  Petrus  Franciscus  Fog- 
ginius  V.  C.  in  editione  sua  protulit,  compararem  :  nulli 
iiorum  antiquitate  pracstantiave  illum  cedere  statim  anim- 
advcrti.     Ncc  multo  post  Neapolim  profcctus  quuui  vo- 


9  Niebuhriusp.  15.    "  Lonni- iii.ix-  lecit    Angflus    ^SIiiius.       Ilinc    igitur 

ima,"  iiKiuit,   "  jiar»  nicmbranarum,  evenit,  ut,  ul>i  folia  complicata  sunt, 

f|uac    n<l     codiccm    adhibitHc    Hunt,  plurimis  in   locis,  agglutinaiiilo  «utu- 

maiorin  formao  est,  ((uam  vulgo  (juar-  ra<|uc  vcrsuH  integcr  aut  omnino  po- 

tam  nuncupamus  ;  <|uamobrcm,  dis-  ricrit,  aut  legi  certe  noii  ni»i  ditficil- 

ciiuiii    piigiiiarum    paribu»,    Hingulae  lime  positit.'"     Vid.  luvenatii  nutam 

complicatiie  at<|ue  nic  in  quateniioncs  ad  fniifinenti  lin.    ii.     Paliinpsesto- 

compoHitae  fueruiit :  recentior  autem  rum  Taurincnsium,  <|uibu!>  plicatura 

Hcriptura     traiiHver^a    Hupcr   <lelctam  niinuH  nocuit,  ean<lcii)  fcrc  rationcin 

ducUi  CHt,  plaiie   ut  <le  S<-<luliaiii   co-  esm.-,  cx  IVyroni  rnicfat.  ad  Ciceroni» 

dici»  reli<|uii»  trsulidit  oculiwiuc   sul>-  fragmentii  p.  8.  colligo. 

u  2 
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cabula  Latina  viderem,  quae  in  parietibus  Pompeianis  et 
Herculanensibus  inscripta  sunt,  quumque  figura  literarum 
fragmenti  Liviani  ob  diuturnum  earum  aspectum  ante 
oculos  mihi  adhuc  obversaretur ;  adeo  mihi  uterque  con- 
gruere  videbatur  character^  ut  unum  pro  altero  poni  posse 
iudicarem^o.  Romae  quidem  specimen  characteris  Liviani, 
quanquam  maxime  desideraram,  procurare  non  potui : 
est  enim  licet  summa  elegantia,  tamen  minutus,  exilis, 
vetustate  adeo  exesus  fere,  ut,  quem  adhibuerim  graphices 
peritum,  plane  nihil  sese  in  membrana  videre  affirmaret. 
Accidit  autem,  ut  in  tabula  picta  Plerculanensi  XXXVIII. 
in  aere  incisa  tom.  I.  p.  207.  Operis :  '  Pitture  d'  Ercolano,' 
quaedam  legantur  verba  Latina  GENIVS  HVIVS  LOCI 
MONTIS  charactere,  quo  de  loquor,  conscripta;  haec 
igitur  transcribenda  et  aeri  incidenda  curavi,  haecque 
instar  speciminis  characteris,  quo  fragmentum  Livianum 
consignatum  est,  lectores  velim  habeant".  Illud  sibi  prae- 
terea  persuadeant,  in  his  verbis  quum  ceteras  literas,  tum 
maxime  V.  et  M.  cum  hteris  fragmenti  Liviani  forma  et 
figura  pkis  quam  dici  potest,  convenire,  quanquam  a  figura, 
qua  hae  literae  in  Virgilio  Florentino  expressae  sunt,  paul- 
lulum  recedunt.  Herculanensis  autem  character  ad  Vir- 
gilium  Vaticanum  propius  accedit,  quam  ad  quemcunque 
alium  unciaUbus  literis  conscriptum  hbrum^".  Quae  quidem 
omnia  quum  mecum  reputo  atque  perpendo :  non  possum, 
quin  inter  anti(juissima  calamo  in  membrana  exarata  mo- 
numenta  omnium  primum  locum  huic  Liviano  fragmento 
assignem,  cetera,  quotquot  existunt,  antiquitate  postponenda 
credam.  Quum  igitur  mea  sententia  ex  Livio  atque  Vir- 
giho  antiquissimae  membranae  servatae  sint:  illud  quam 
feliciter  evenit,  ut  ex  naufragio,  quod  vetustiores  hbri 
fecerunt,  eorundem  auctorum  tabulae  non  interirent,  de 
quibus  tollendis  amovendisque  iam  CaHgula  cogitaverat 
teste  Suetonio  in  vita  Cahg.  cap.  34.  Membranae  enim 
Livii  Virgiliique,  quas  orbis  eruditus  possidet  in  bibHotheca 
Vaticana  tanquam  nobiHssimo  loco  depositas,  nisi  e  tem- 


10  Vid.  quae  Niebuhrius  p.  19.  dis-  fatetur  atque  ad  specimen  Scamianae, 
piUavit  de  scriptvirae  genere,  quod  in  quod  in  cditioiie  Mediolanensi  ex- 
inscriptionibus  Pompeianis  et  frag-  hibetur,  paleograj)hiae  studiosos  re- 
mento  Liviano  conspicitur.  mittit.      De    charactcrum    specimin- 

11  Non  opus  esse  videbatur,  ut  hoc  ibus,  cpiae,  neque  Cancellerio  neque 
characteris  specimen  repetendum  cu-  luvenatio  probante,  editioni  Roma- 
rarem.  nae  adiecta  sunt,  et  ridiculo  chalco- 

12  Niebuhrius  fragmenti  lin.  aS —  graplii  Lipsiensis  illa  defunctorie  re- 
30.  in  aes  incidi  iussit :  sed  scripturae  petentis  errore  dixi  in  Elench.  edd. 
imitationcm  ncque  sibi  optime,  ct  fragm.  Liv.  p.  69.  sq.  Vid.  infra 
peius  etiam  scalptori  cessisse,  p.  22.  not.  37. 
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poribus  C.  Caligulae,  tamcn  vix  duccntis  credo  annis  mi- 
nores'^.  Ut  ne  autem  temere  luiius  de  fragmenti  antiquitate 
iudicassc  videar :  testem  cito  meae  sententiae  locupletem, 
virum  in  interpretandis  vetustioris  aevi  monumentis  saga- 
cissimum,  Aitum  luvenatium  ( Tlto  Giovciiazzi,  Ahhate) 
cui  hocce  folium  Livii,  quum  Romae  fui,  in  bibliotheca 
Vaticana  ostendi ;  qui  quidem  mihi  magnifice  de  frag- 
mento  sentienti  et  loquenti  kibcntissime  assensus,  mihique, 
quod  illud  invenerim,  suaviter,  ut  omnia  facere  solet,  gra- 
tulatus  est.  Quum  autem  tam  iucundum,  tam  excellentem 
virum,  cuius  famiUaritate  Romae  usus  sum,  nomino :  grata 
mentem  subit  recordatio  totius  octo  mensium  spatii,  quod 
Romae  transeeri,  multorum  et  insignium  Hteraturae  monu- 
mentorum,  quae  conspicei"e  et  in  usum  convertere  hcuit, 
virorum  generis  nobihtatc,  doctrina,  humanitate  praestan- 
tium,  quos  visi  humanissime  ab  omnibus  exccptus.  Sed 
revertendum,  unde  digressi  sumus,  ncc  amphus  ad  hunc 
pulchcrrimum  locum  diverterc  licct.  Menibrana  fragmenti 
tenuis,  ut  palpanti  digitis  excidat,  et  flavi  coloris.  Titulus 
quem  tabulae  prae  se  ferunt  in  adversa  parte  LIB.  XCI. 
et  in  aversa  TITI  LIVU*.  Cohimnae  in  quavis  tabula 
binae,  quae  singulae  triginta  versibus  constant ;  columnae 
autem  duarum  paginarum  versusque  sese  tegunt.  Voccs 
nullo  intcr\aIIo  a  se  distinctae,  nisi  nova  rerum  series 
orditur ;  ut  in  priore  columna  ultimae  fragmenti  paginac 
et  pracccdente  puncto  in  sccundae  colunmae  versu  sexto 
DLIECKIiVNT*  CV^  Literae  columnarum  initialcs 
ceteras  mjignitudine  supcrant :  quod  et  initio  novae  his- 
toriac'^.  Rcliquae  sibi  aetiualcs,  ut  lineis  parallelis  fere 
inchidi  possint,  exceptis  tamcn  L.  B.  ct  F,  quac  intcrdum 
prae  ccteris  cminent "".  Compendia  scribcndi  varia  librarius 
adhibuit :  nam  literam  M.  in  fine  lineae  saepius  omisit, 
hoc  posito  signo^  quo  etiam  utitur  ad  indicandum  aliarum 


13  luvenatiusharum  mcmhrnnarum  14  Minusaccuratchunc  tabularum 

actjitcni    in    Antoninorum     tempora  titulum  exhil)uerunt  Cancellerius  in 

incidifise,  docere  instituit  in  annota-  Praefat,  p.  6,  ed,  Lips.  atque  Gallet- 

tione   prima    et    scholiorum   addita-  tuset  Amiidesiusintestimonioeditioni 

mento,  quod  ex  editione  Ncapolitana  Romanae  subiecto. 

nostrae  subiccimus.     Niebuhrius  au-  15  Vid.  notas  ad  fragmenti  lin.  31. 

tem,  de  eiusmodi  schedarum  antiqui-  151,  et  187.     Similiter  Ciccronis  or.i- 

tate,  quum  haec  scriptura  ultra  8Ci>-  tiones  in  codicibus  Vaticanis  et  Mc- 

tingentos  annos  obtinuerit,  cautc  iu-  diolanensibuH  in   capita  divisas  essc, 

dicundum  esse  pnieliitus,  eas  iam  ver-  observavit  Nicbuhrius  \i.  56.  idemque 

gente  imi)erio   «cripUis   csse,   p.   22.  valet    de    SulluBtii    frugincntis,    (juae 

BuspicatuM   eot.     Nequc   minus    cir-  pcnes  mc  sunt,  et  palimpsestis  Tau- 

cumspecte  Gallettus  et  Amudcsius  in  rincnsibus, 

tewtimonio,  quod  cx  editione  Komanii  16  Non  nisi  litcras  B  ct  F  dimidin 

in  nontnim   trunstuliniuH,  eas  procul  parte    HU])cr    ceteras    eminere,    Nie- 

dubio  unte  Hiiecuium  quintum  exara-  Ijuhrius  p.  19.  teslutur, 
tii»  eH.v.'  censucrunt. 
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literarum  dcfectum,  ut  INRITANTE~  pro  INRITAN- 

TES.  Terminatio  pluralis  casus  sexti  BVS  brevias  ita  ab 
illo  exprimitur  B-  ut  MILIB-  pro  MILIBVS  ;  et  particula 
copulativa  saepius  sic  Q*  pro  QVE.  Duae  litereae  in 
unam  figuram  coalescunt  "NL  pro  VL  et  Isf  pro  NS ;  sed 
in  fine  tantum  versus,  ne  literas  a  suis  syllabis  seiungere  et 
ad  sequentem  versum  transferre  necesse  sit^^.  Eandem 
consuetudinem  in  chirographo  Augusti  Suetonius  notavit 
in  vita  Aug.  cap.  87.  '  non  dividit  verba  nec  ab  extrema 

*  parte  versuum  abundantes  hteras  in  alteram   transfert : 

*  sed  ibidem  statim  subiicit  circumducitque.'  In  nomi- 
nibus  propriis  illud  singulare,  quod  praenomini  punctum 
anteponatur  et  post  illud  collocetur  IBl  -L*  INSTELO'^. 
Librarius,  ut  elegantiae  studiosissimus  fuit,  sic  et  magna 
cura  et  diligentia  textum  exarasse  videtur.     Pauca,  quae 

R  N 

irrepserunt,  menda  ipse  correxit,  ut  AGOS  et  FIERET, 

R  . 
ubi  literam  omiserat,  CONTERBIA,  ubi  transposuerat,  et 

N 
AVTALCORES^^  ubi  permutaverat.  In  alio  verbo  maius 
subesse  mihi  videtur  vitium ;  de  quo  in  annotatione  prima-''. 
Intuenti  vero  hoc  nostra  opera  excusum  fragmentum  in- 
iucundum  erit,  lacunas  in  eo  reperiri,  modo  integros  et 
plures  versus  desiderari,  modo  voces  nonnuUas  vel  Hteras. 
De  iis  autem  sic  habeant  lectores,  quosdam  versus  rel  in- 
tegros  vel  dimidiatos  excisos  esse,  et  cum  membrana,  in 
qua  inscripti  erant,  periisse.  Hi  igitur  plane  restitui  ne- 
queunt ;  et  ubicunque  in  membrana  vel  versus  vel  hterae 
funditus  interierunt,  ibi  in  exemplo  meo  asteriscos  posui. 
Ahi  autem  versus  hteris  adeo  exolescentibus  conscripti 
sunt,  ut,  nisi  quis  ocuhs  plus  quam  lynceis  utatur,  vel 
patientia  meam  et  quamcunque  aliam  longe  superante 
praeditus  sit,  vel  muUos  dies,  interposito  nonnunquam  in- 
tervallo,  haud  continuo,  membranam  inspiciat  et  perves- 
tiget,  vel  tandem  arte  quadam  mihi  incognita  hteris 
splendorem  et  lucem  concihet,  frustra  de  legendis  iis 
laboraturum  esse  crediderim"'.     Harum  autem  hterarum 

17  Vid.  luvenatii  notam  ad  frag-     159. 

menti  lin.  iio.      Similia  scripturae  20  Ad  fragmenti  locum  vexatissi- 

compendia  in  Sallustii  fragmentis  et  mum  lin.  79.  80. 

Livii  codice  Vindobonensi  pariter  ac  •21   De  medicamentis,  a  Brunsio  et 

palimpsestis  Vaticanis  et   Taurinen-  Cancellerio  frustra  exoptatis,  quorum 

sibus  reperiuntur.    cf.  Niebuhrius  p.  ope  nunc  evanidae  codicum  palimpse- 

61.  et  Peyroni  Praefat.  ad  Ciceronis  storum  scripturae  lux  et  splendor  re- 

fragmenta  p.  6.  conciliari  solet,  vid.  Niebuhrium  p. 

18  De  hoc  librarii  more  vid.  notas  10.  sq.  et  Peyronum  in  Praefat.  ad 
ad  fragmenti  lin.  41.  Ciceronis  fragmenta  p.  3.  sq. 

19  Vid.  notas  ad  fragmenti  lin.  158. 
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vel  plane  deletarnm  vel  raaxime  dubiarum  locus  lineolis  in 
editione  indicatur-^.  Ego  quidcm  in  hoc  fragmento  fere 
nihil  nisi  perspicilli  ope  vidi,  quo  tamen  in  ahis  manu- 
scriptis  vel  minutissimo  charactere  exaratis  rarissime  usus 
sum.  In  paucis  ilhs  versibus,  quibus  sequior  manus  nihil 
imposuit,  quamhbet  hteram  expiscatus  sum.  In  iis  autem, 
qui  textum  habent  superscriptum,  non  nego,  muUa  nonduni 
eruta  esse  ;  scd  pleraeque  harum  hterarum  eiusmodi  sunt, 
ut  nuha  unquam  oculorum  acies  cas  detegere  possit.  Ubi 
enim  ne  minimum  quidem  hterae  vestigium  adest :  qui, 
quaeso,  fieri  potest,  ut  ibi  htera  conspicua  sit  ?  lam  quat- 
tuordecim  dies  in  legendo  hoc  fragmento  ita  consumpscram, 
ut  a  mane  diei  ad  vesperam  vix  e  manibus  dimitterem, 
quum  ecce  afferuntur  hterae,  quae  ut  reditum  meum  ma- 
turarem,  monuerunt.  In  eo  tum  occupatus  eram,  ut 
sextam  columnam  totius  fragmenti  quanquam  lectu  diffi- 
ciUimam  restitucrem.  Sed  quum  iam  ahquot  dies  huic 
labori  frustra  impenderam  :  destiti,  etsi  in  postremis  ver- 
sibus,  quos  hneohs  in  editione  notavi,  hic  ilhc  quasdam 
hteras  adspexeram-^.  Hic  igitur  vehm  vires  suas  experi- 
antur,  qui  post  me  insignc  hoc  fragmcntum  ad  manus 
sument.  Adiungant  mcis  studiis  sua,  versusque,  in  quibus 
cgo  nihil  viderim,  legant,  et  nonnuhis  vocabuhs  aut  htcris, 
quae  passim  apud  me  desiderantur,  hicem  reddant  necessa- 
riam.  Nec  enim  putem  opus  esse,  ea,  quae  protuh,  itcrum 
recensere  et  corrigerc-^  Ihud  enim  in  primis  opcram  dcdi, 
ut  ne  ahae  a  me  ponerentur  hterac,  ac  vere  in  manuscripto 
essent.  Deinde  ut  apographum,  quantum  fieri  posset, 
fragmentum  vcl  in  ipsis  minntiis  accuratc  rcpracsentaret. 
Quapropter  eundcm  paginarum,  cohmmarum  ct  versuum 
ordinem  in  editione  rehgiose  servavi,  qui  in  manuscripto 
est ;  singulas  voces  hterasque  haud  maiore  spatio  distinxi, 
quam  in  manuscripto  scparatae  sunt.  Quod  quum  ea  de 
causa  feci,  ut  fidi  cditoris  officio,  quantum  in  me  sit,  satis- 
facerem,  tum  ut  adolcscentes  qua.si  ocuhs  ccrnerent,  quid 
sibi  Cornehus  cum  historiis  muUis  mihibus  versuum  con- 
scriptis  veht,  dum  in  vita  Epaminondae  cap.  4.  ait :    '  Phi- 

22  Hanc  rationem  no8  quoque  in  qui  p.  27.  "  Ea  est  enim,"  inquit, 
hac  nova  fragmenti  Liviani  cditione  "  huius  invcstigationis  indoles,  ubi- 
secuti  sumuH.  cunque  scriptuni    obliterata  est,   ut 

23  Vid.  noUis  ad  fragmenti  lin.  167.  vix  ab  uno  pcrfiei  possit :  alius  postca, 
Quac  indo  ab  hoc  vcrsu  usfiue  ad  deinde  alius  plura  quani  primus  cditor 
180.  leguntur,  cgrcgio  Nicl)uhrii  in  feliciter  divinando  iLs.sci|uatur,  atque 
Brunsii  locuni  succedcntiB  studio  ex  a  coniecturi»  i)rogrcs.su8  ctiani  oculis 
codicc  cruta  et,  si  qua  cxsculj^i  non  agnoscat ;  at(juc  hacc  profccto  uuica 
possent,  probabilitcr  supj^lcta  sunt.  ad  omnia  pauliatini  iu  huiusmodi  co- 

24  Vcrumtamen  ea  quoquc,  (|uae  dicibus  cxscui|)cnda  via  cst.  cf  ctiam 
Bruniiio  et  luvenatio  cxplorata  vide-  Peyroni  Praefat.  ad  Ciceronis  frag- 
rcntur,    pussim    correxit   Nicbuhrius,     menta  p.  7.  sq. 
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*  rima  quidem  proferre  possemus,  sed  modus  adhibendus 

*  est ;  quoniara  uno  hoc  volumine  vitas  excellentivim  vi- 
'  rorum    comphirium    concludere    constituimus,    quorum 

*  separatim  multis  millibus  versuum  complures  scriptores 
'ante  nos  explicarunt.'  Quum  autem  plerique  lectores 
characteri  unciah,  neglectisque  vocum  interpunctionibus 
parum  adsueti  sint :  fragmentum  iterum  descripsi,  minore 
charactere,  atque  distinctum  :  tandem  argumentum  eius 
praefixi.  lam  illustrandum  idem  esset  annotationibus  ex 
ahis  auctoribus  Graecis  Latinisve,  inscriptionibus  ceterisque 
monumentis  petitis.  Sed  huic  rei  in  hac  meorum  itinerum 
varietate  mentem  adiicere  nequeo.  Romae,  ubi  fragmen- 
tum  inveneram,  etiam  emittendum  esse  primo  duxi :  sed 
quum  mihi  per  hteras  significares,  Praestantissime  Ken- 
nicott,  Te  maxime  in  votis  habere,  ut  rehcta  Roma  ad  aha 
procederem  loca,  ne  maior  operi  Tuo  mora  iniiceretur : 
abiecto,  quod  ceperam,  consiho,  edere  istud  mens  erat, 
quando  mihi  apud  Te  Oxonii  paullulum  otii  foret.  Sed 
rumores  iUi,  qui  nescio  quo  auctore  de  T.  Livii  hbro  XCI. 
a  me  invento  nunc  circumferuntur,  fecerunt,  ut  ne  amphus 
editionem  differrem,  sed  in  prima,  qua  ahquot  dies  mo- 
rarer,  urbe  t^^is  committerem.  Itaque  habes  hic,  Doctis- 
sime  Kennicott,  atque  una  totus  orbis  eruditus  fragmentum 
ihud,  quale  summa  cura  et  dihgentia  Romae  descripsi, 
nudum  quidem,  et  sua  tantum  dignitate  sese  commendans, 
nuUis  annotationibus  exphcatum,  tribus  ilhs  exceptis,  quae 
sese  mihi  ukro  offerebant^^.  Sed  nec  commentario  diutius 
carebit,  si  eruditi  id  operam  navant,  ut  quum  ex  auctoribus, 
qui  de  beho  Sertoriano  egere,  Veheio,  Floro,  Sahustio, 
Plutarcho,  Orosio,  lucem  affundant  huic  fragmento,  tum 
inde  petitam  auctoribus  iUis  reddant.  MuUae  praeterea 
Grammaticorum  observationes  de  recta  vocabula  Latina 
scribendi  ratione  hinc,  si  certae  sunt,  confirmabuntur,  si 
dubiae  atque  incertae,  definientur.  At  geographicus  huius 
fragmenti  usus  fortasse  maximus,     Varii  enim  in  eo,  ni 


■25  Duas   tantum   Brunsii  annota-  notarum  ad  Livii  fragmentum   iudi- 

tiones  inserui  notis  ad  lin.  79.  80.  et  cavit,    Saxius  in   Onomast.    Literar. 

126.  omisi  tertiam,  in  qua  ad  lin.  198.  part.  i.  p.  568.     Brunsium  carpens  : 

199.     Calaguritanos    Sertorii    partes  "  Nollem,"  inquit,  "  vir  eruditissimus 

secutos  esse  demonstraturus,  titulum  Barcinonensem  titulura,  iam  olim  ex 

Barcinone,  ut  ait,  inventum  protulit  Apiani   Inscriptionibus  p.  5.  ct   lac. 

ex   codice  Marcanovae,  qui  Venetiis  Stradae  Inscriptionibus  urbium   His- 

in  bibliotheca  Corneliana  asservatur,  panicarum  p.   177.  n.   5.  notum,  ab 

ita  inscriptus :  "  Res  priscae  variaque  Ant.   vero  Augustino  dudum  fraudis 

antiquitatis  monumenta  undique  ex  postulatum,  Dialog.  XI.  de  Nummis 

omni  orbe  conlecta."     Seddehacin-  p.    163.    ed.  Schotti,   et  Grutero   in 

scriptione,  quam  recentem  et  adulte-  Spuriis  p.  3.  n.  1.  relatum  denuo  re- 

rinam  esse,  Brotierius  quoque  in  fine  coxisset. 
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fallor,  adducuntur  Celtiberiae  populi,  oppida,  nulli  alii 
auctori  commemorata.  Atque  hic  forte  utiliter  conferri 
possent  Geographi  Hispanici,  imprimis  Ilenricus  Floresius. 
Sed  totum  hunc  locum  aliis  exomandum  rehnquo. 

Me  autem  quod  attinet,  etiamsi  gloriari  possem,  nobiUs- 
simam  totius  orbis  civitatem  fragmentum  scriptoris  his- 
toriarum  suarum  praestantissimi  ignoraturam  fuisse,  nisi  ab 
homine  Lubecensi,  sive,  ut  accuratius  dicam,  Pretzensi 
didicisset ;  de  eo  tamen  non  magis  mihi  gaudeo,  quam 
quod  novo  nomine  magnum  Tuum  opus,  Eruditissime 
Kennicott,  totamque  quam  in  eo  edendo  inieris  rationem, 
doctis  viris  commendaverim.  Quod  enim  multis  exemplis 
declarasti,  probastique,  et  infinitis  aUis  mox  in  praeclaro 
Tuo  opere  demonstratum  ibis,  in  phiteis  bibHothecarum 
passim  monumenta  luce  pubhca  dignissima  dehtescere,  id 
novo  atque  insigni  quodam  nunc  a  me  illustratum  est.  Et 
quum  abs  Te  Tuis  impensis  Romam  missus  fuerim,  quum 
abs  Te  in  mandatis  habuerim,  Latinos  codices  inspiciendi, 
quum  mihi  de  invento  hoc  fragmento  gratulatus  sis,  quum, 
ut  ederetur,  admonueris  :  meas,  si  quae  sunt,  laudes  ad  Tc 
lubentissime  transfero,  gratiasque,  si  quae  agendae  sunt, 
Tibi  deberi  confiteor.  Akerum  autem,  quod  inde  com- 
raodi  conscqui  potcs,  hoc  est,  quod  magis  lente  atque  cir- 
cumspecte  nonnulU  Tuorum  obtrectatorum  de  codicibus  a 
se  inspectis  iudicare  ac  pronuntiare  discant.  Quos  enim 
iUi  pauperes  atquc  ieiunos  csse  sibi  persuaserunt,  non 
vereor,  ne,  si  quando  ab  hominibus  in  hoc  studii  genere  et 
Uterarum  haud  vulgariter  versatis  cxaminarcntur,  multis 
frugi  lectionibus  referti  non  dcprehenderentur.  In  qua 
quidem  re  de  Blanchinio  veUm  coniecturam  faciant.  llic 
enim  vir  KpiTiKcoTaTos  subacto  iudicio,  magna  diUgcntia, 
muUarumque  rerum  cognitione,  si  tantum  fragmentum 
silentio  praetcrirc  potuit :  quot,  Dii  immortales,  peccata 
iUos  admissuros  cssc  diccmus,  qui  criticarum  rcrum  planc 
rudes,  oscitanter  et  rainus  curiose  codices  cvolvunt,  et 
suum  deinde  iudicium  eruditis  obtrudunt.  Sed  essedo 
rapto  ad  Te  advolo.  Valc  mc(iuc,  ut  fiicis,  ama.  Ilam- 
burgo  prid.  Kal.  Mart.  CIDLJCCLXXIIL 
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Qlw\l.  n»  rnilii,  niqiio  |iul>li((t(^  lifcrariiKi  uiiivor«a(% 
Ix-nc  |)r()!*|»(rr('(pic  cvciiiaf,  T.  I.ivii  llisldrianMn  frt»^- 
ni(-iiliiiM  lifftchoToy,  jiaiid  ilu  |iriilciii  iii  hiljjiollicrii  V  Mli" 
cftrii»  rcjxjrluin,  ul(|iic  u  (>'(!.  VV.  Vito  M.  luvciuilio, 
l'aull()  Iftcolx)  1'ruiiKio  (lcti<ri|)tuiii  ciiiii  (uru  tw  VnU^  (mIo. 
Ncc  v(-ro  valdc  lal)oraii(liiiii  in  co  t-wu-  inilii  vidco,  iil  lcc^ 
U>ril)un,  ad  pniiniiii  liiiiiisccinndi  rci  nuiiliuni  ilr  Itico,  iil 
fiori  M)lot,  fiuM|ii(Hntiliui«,  pro  virili  occiirruiii,  ()iiincin<|uc 
AiMifi  t.frn  ft  inc  rrnudiii  iuiiipicionciu  uinoliar.  Non  cniin 
(ruhito,  (|uifi  |>l(-ri(|iic  coriini,  (jiii  liaK  pa^inaH  iii  nniniH 
MUliicnt,  lil)(-lli  inHcri}ilioiic.  aNiiK-  ad(-o  ici  ipsiiiM  inKolcnlia 
ac  novitiilc  pcnnoti,  continiio  li  iioii  ad  Ikk*c  i|uid<-in  inca, 
mmI  ad  ipsiiis  Livii,  (|uod  proinitti  Hihi  vidchunt,  atromrna • 
fidriot/  rccla  advolaluri  «iiil,  acrilcripK^  pro  kc  (piiNipK^ 
fuiiiniiin  inlciitiiri.  (^iiod  si  lacicnt,  Rlaliin  posl  duo,  Iicmvc 
rriignK-nli  vi-r.-iiiN  a  hc  l<-ctoK,  faciN^  au^iualur  inilii  aniiiniM, 
RUNpicioiiCfii  (um  oinncin  iillro  (;x  luiiiiUN  dcponitnroN.  Nain 
(pufil  dc  I'lii(lia(-  Kip;no  dici  viil^o  coiiMiicvil,  Niiniil  aii- 
i>ccluin  fu-  j>r(>l)aliini  fiiiKK<r  ;  vcl  poliii«,  «piod  l.iviii".  ipsp 
initio  lihri  XXI.  narral  d(-  iKlolcM(-ciil«-  I  laiinihalc,  «piiiin  tn 
('artliiif(inc  in  lli.ipaniain  ad  patrix  (^xcrcituin  traiccit, 
'  ciiin  priiiK)  Htatiin  ikIvciiIii  oiniK;iii  (^xcrciliiiu  in  nv  coii- 
*  V(-rtiHH<^  :  llainilcarcin  vivcntcin'  r(-dditiini  Hilii  vctcrcH 
'  fiiililcH  crcdcrc  ,  cund(-in  vi^ori-ni  iii  viillu,  viiiKpic  in 
'  ociiliii,  hahiliiin    orin,   liiicaiiiciitiKpic   iiitiicrl ;'   id   ipHuni 

'  •vtii  h|i)*lila,   lii   r'iiil4ixliiiii   fi> 
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omnino  huic  fragmento  eventurum  confido,  ac  ne  unum 
quidem  (modo  ne  is  in  Livii  lectione  omnino  hospes  ac 
peregrinus  sit)  futurum,  qui  illud  semel  visum  non  statim 
probet,  probatum  autem  non  legitimum  florentissimi  Ko- 
manarum  historiarum  scriptoris  foetum  agnoscat.  Quocirca 
quum  satis  hac  quidem  parte  per  sese  res  ipsa  locutura  sit, 
operae  pretium  me  facturum  puto,  si  hac  cura  supersedens, 
missisque  longioribiis  exordiorum  ambagibus,  continuo  ad 
historiam  reperti  fragmenti  persequendam  aggrediar  ;  tum 
quid  in  eo  describendo  curae  ac  laboris  a  clarissimis  viris 
impensum  fuerit,  quid  in  edendo  a  me  praestitum,  ut  quam 
ornatissimum,  et  quam  accuratissime  expressum,  quantum 
quidem  in  me  fuit,  in  manus  doctorum  virorum  venire 
posset,  denique  si  qua  aUa  huius  generis  a  curiosis  lecto- 
ribus  exspectari  solent,  paucis  expediam. 


I.  Ileperti  Liviani  Fragmenti  Historia. 

Versabatur  Romae  ante  hos  non  multos  menses  vir  doc- 
tissimus,  PauUus  lacobus  Brunsius,  Lubecensis,  ut  Ple- 
braicos  veteris  Testamenti  codices  conferret  in  editionem, 
quae  modo  apud  Anglos  C.  V.  Beniamini  Kennicotti  opera 
adornatur  ;  cuius  rei  gratia  quum  ahas  Romanas  bibhothe- 
cas  frequentare,  tum  Vaticanam  in  primis,  ampHssimum 
illud  atque  augustissimum  Musarum  domicihum,  solebat. 
Ibi  quum  hoc  iiludve  volumen  pro  tempore  ac  re  consu- 
lendum  sibi  ac  conferendum  susciperet,  incidit  forte  in 
codicem  raembranaceum  Palatinum  num.  24.  quem  non 
infimae  notae  esse,  ex  C.  V.  losephi  Blanchinii,  qui  et 
specimen  characterum  eius  codicis  in  aes  incisum  exhibet, 
Vindiciis  didicerat.  Complectitur  autem  is  codex  historias 
Tobiae,  ludithae,  lobi  atque  Estheris  ab  Hieronj^mo  con- 
versas.  Itaque  dum  illum  Hbrum  pervolvit,  animadvertit, 
ex  eorum  numero  esse,  quos  vulgo  eruditi  'rescriptos'  ap- 
pellant,  de  quibus,  si  cui  id  genus  Ubrorum  ignotum  est, 
videri  possunt  Clarissimi  Montfauconius  in  sua  Paleo- 
graphia,  Knittelius  ad  Fragmenta  Ulphilae,  Auctores  novi 
operis  diplomatici,  ahique,  quos  laudat  elegantis  vir  ingenii 
loannes  Augustus  Ernestius  in  Archaelogia  hteraria  p.  39-7. 
Quare  dum,  quid  in  recessu  rei  lateret,  quidque  scriptum 

27  Praeter    hos  Bmnsius  in   suo  Maius,   Niebuhrius   et  Peyronus  in 

editionis  Hamburgensis  exemplo  con-  libris  a  se  editis  de  codicibus  rescriptis 

ferri   iussit   Leonis  AUatii  Animadv.  sive  palimpsestis  disseruerunt  et  ta- 

in  Antiquit.  Etruscar.  fragmcnta  p.  bulis    aeri    incisis   legentium    oculis 

102.  sqq.  Adde,  quae  nostra  aetate  subiecerunt. 
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in  eo  antiquitus  fuerit,  scrutari  pro  virili  annititur,  titulum 
offendit  multo,  quam  reliqui,  maioribus  characteribus  ex- 
pressum  in  hunc  modum :  INCIPIT  PRO  ROSCIO''«. 
Pergit  porro  vir  strenuus,  atque  unum  akerumque  verbum, 
quod  exsculpi  facihus  potuit,  cum  initio  orationis  pro 
Sexto  Roscio  Amerino  cpmm  contuhsset,  deesse  ea  ani- 
madvertit  in  excusis  Cicei'onis  hbris.  Quare  certo  sibi 
persuasit,  initium  orationis  in  manuscripto  esse  non  pro 
Sexto,  sed  pro  Quinto,  quod  hactenus  desiderabatur. 
Itaque  rei  novitate  percussus  ad  virum  ingenio  et  doctrina 
praestantissimum,  quemque  frustra  pro  meritis  laudare 
sperem,  Vitum  M.  luvenatium,  quo  famiharissime  utebatur, 
recta  advolat,  rcm,  ut  acciderit,  narrat,  atque,  insequcnti 
die  ut  una  in  bibhothccam  conveniant  ad  rem  propius  ex- 
plorandam,  ab  co  contendit.  Quid  muUa  ?  In  bibhothe- 
cam  venitur,  codicem  poscunt,  inspiciunt,  ac  quod  orationis 
pro  Quinto  initium  putaverant,  inveniunt  pro  Sexto.  Er- 
roris  autem  causa  ea  exstitit,  quod  quae  Brunsius  duo  iam 
ante  verba  in  membranis  legerat,  ea  in  ahera  periodo 
orationis  pro  Amerino  hoc  Roscio  scripta  reperiebantur, 
ut  frustra  quaesivcrit  in  prima.  Illa  autem  INCIPIT 
PRO  ROSCIO  non,  ut  solct,  principem  locum  scripturae 
obtincbant,  sed  ad  hbri  oram,  atque  adeo  ad  sinistrum 
legentis  latus,  phiribnsque  distincta  vcrsibus  scripta  erant : 
ut  non  mirum  fuerit,  si  ipsis  e  regione  non  prioris,  sed 
scquentis  pcriodi  initium  rcspondcrct--'. 

Quum  hoc  loco  rcs  csset,  quumquc  elapsum  sibi  de 
manibus  praeclaram  spem  intehigcrcnt,  panun  abfuit,  (juin 
librum  abiicercnt,  {[uod(jue  rchquum  antemcrichani  ihius 
dici  erat,  in  aha  oumia  impendcrent.  Ac  fecisscnt  pro- 
fecto,  fcccratque  iam  Brunsius,  ({ui  sese,  co  dcposito,  iam 
ad  Hebraicos  suos  codiccs  retulerat.  Scd  luvcnatius,  qui 
nunquam  antea  hbrum  vidcrat,  liactenusque  in  explorando 
Ciccronis,  de  quo  dixi,  pro  Roscio  orationis  loco  totus 
fucrat,  antc([uam  inde  chscedcrcnt,  obiter  cum  sibi  (ut 
ficri  nimirum  solct,  (|uum  })rinumi  in  hbrum  nunquaui 
antea  a  nobis,  visum  incithmus)  pervohitan(hun  suscepit. 
Nec  longc  abiit,  quum  in  Livianas  has  schcdas  incurrit. 
Sistit  hic  cnimvcro  parumpcr  admiratus  htcrarum  nitorcm, 
conformatioucm  clcgantiaiiKjUc,  (pialcs  nus(iuam,  ncc  in 
Bembi  Tcrcntio,  ncc  in  Virgihi  cxcmpUiribus,  Vaticano 
aut  Mediceo,  nec  in  cctcris,  (juonmi  scripturae  spccimina 
in  aes  imprcssa  circumfcruntur,  obscr\'arc  mcmincrat.    Non 

a8  Vi«l.  «upra  not.  7.  ubi  huiic  ti-  tjuit,    "  spatium    rdictum    fuit,    quo 

tulum  II  Nichuhrio  uccuratiuH  cditum  primi  vorsns  u.mi|uc  .•ul  vcrhii  nohilin- 

cnoc  iliximuH.  itimi   Hcdcaut,  minin  Kcrihcrcutur  ;   iil 

19  Nicbuhrius  p.  82.  "  Initio,"  in-  (|uoil  tumcn  ncglcctum  fuit." 
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difficulter  etiam  pauca  verba  ex  tribus  versibus,  qui  in 
margine  exstant,  quibusque  nihil  suprascriptum  est,  legit ; 
quo  facto  parem,  vel  longe  profecto,  id  quod  successus 
postea  docuit,  maiorem  gratiam  Brunsio  suo  relaturus  ad 
eum  accurrens,  Hem,  quid  hactenus,  inquit,  '  Italiam 
*  sequimur  fugientem  ?'  Imo,  pergit,  '  Huc  geminas  nunc 
'  flecte  acies,'  quantique  pretii  prae  reliquis  omnibus  hae 
unae  membranae  sint,  quantam  elegantiam,  quantam  ve- 
tustatem  prae  se  ferant,  animadverte.  Itaque  hoc  potius 
agamus  censeo,  ut  quid  ipsae  secum  ferant,  penitus  dis- 
piciamus,  nec  ante  de  manibus  deponamus,  quam  totas, 
quantaecunque  eae  sunt,  percurrerimus.  Omnino  enim, 
sive  in  vulgus  nota  atque  edita  continent,  magnum  operae 
pretium  fecerimus,  si  scripta  cum  editis  conferantur,  sive 
hactenus  ignorata  ineditaque,  longe  profecto  maius.  Haec 
ille.  Brunsius  autem,  qui  unus  crystaUinas  lentes  secum 
in  eum  usum  attulerat,  aciem  in  tituli  vestigia  intendens,  ac 
veluti  per  transennam,  si  ita  loqui  fas  est,  suprascriptarum 
literarum  semel  iterumque  prospiciens,  diserte  tandem  legit 
TITI  LIVI  LIB.  XCpo.  Ita  praeclarum  lacteae  elo- 
quentiae  scriptoris  fragmentum,  quod  tot  aetatum  et  saecu- 
lorum  intervallo  in  bibliothecarum  anguhs  neglectum  et 
inhonorum  dehtuerat,  in  hicem  et  in  aspectum  prodiit^^. 


II.    Quid  in  eo  describendo  curae  a  CC.  VV.  impensum  sit. 

NuNC,  quantum  operae  positum  sit  a  clarissimis  viris,  ut 
ilhid  eruerent,  nemo  aestimare  vere  poterit,  qui  manu- 
scriptum  ipsum  non  viderit.  Huius  enim  manuscripti 
adeo  vetustate  corruptae,  adeo  obsoletae  fugientesque 
literae  sunt,  ut  qui  ex  ipso  novae  scripturae  margine  tres 
versus  extant,  ii  magnam  quidem  partem  non  sine  diffi- 
cultate  legi  possint,  ceteri  autem  non  solum  propter  vetus- 
tatem,  verum  etiam  propter  recentiorem,  de  qua  locuti 
sumus,  scripturam  vix,  ac  ne  vix  quidem,  dignoscantur. 
His  igitur  difficuhatibus  quum  ferme  obruerentur,  haud 
mukum  itineris  certe  confecissent,  planeque  ab  incepto 
destitissent,  nisi  aker  akeri  praesto  fuisset,  animosque  ad 
opus  urgendum  perficicndumque  addidisset.  Ac  profecto, 
si  quod  res  est,  dicere  volumus,  non  minimum  momentum, 
ut  Livii  ipsius  verbis  utar,  ad  hoc  Kei/u,r]\i,ov  ex  situ  et 

30  Acciiratius  hunc  titulum  exhi-  et  nimii  in  luvenatium  studii  suspi- 
buit  Brunsius  supra  in  Epist.  .ad  Kcn-  cioncm  huic  nanationi  fidem  et  auc- 
nicott.  p.  293.  uhi  vid.  not  15.  toritatem  derogare  docuimus. 

3 1  Vid.  supra  not.  4.  ubi  cupiditatis 
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tenebris  vindicandum  fuit,  quod  in  duorum  hominum, 
alterius  Germani,  alterius  Itali  manus  inciderit,  quonim 
uterque,  quam  laudem  sibi  utriusque  natio  veluti  propriam 
ac  peculiarem  vindicat,  in  ea  maximum  in  modum  praes- 
tabat,  paticntia  et  laboris  perpessione  Germanus,  iudicio 
atque  intelligendi  sollertia  Italus^".  Nam  singula  non  dico 
verba,  sed  literarum  vestigia  rimari,  atque  ita  rimari,  ut 
modo  plura,  modo  pauciora  esse  tecum  statuas,  nunc  unius, 
nunc  alterius  elementi  signa  putes,  nunc  recto  ordine,  ut 
nos  Latini  solemus,  nunc,  ut  ipsi  per  iocum  dictitabant, 
e^pal(nl  ad  literas  annumerandas,  earumque  potestates 
assequendas  versus  percurrere,  quanti,  quaeso,  laboris  ac 
patientiae  fuit  ?  Contra  vcro  literas  ipsas,  postquam  eas 
exceperis,  alteram  ex  altcra  dignoscere,  tum  in  suas  quam- 
que  syllabas  cogcre,  syllabas  verbis,  verba  versibus,  vcrsus 
sententiae  reddcre,  quanti  acuminis  ac  perspicaciae  ?  Ac 
quod  sane  dicturus  sum,  vix  affirmanti  alii  crederem,  nisi 
ipscmet  vidisscm,  eiusque  rei  oculatus,  ut  est  in  proverbio, 
saepe  testis  fnissem.  Ostendit  enim,  idque  pluries,  integras 
mihi  chartas  luvenatius,  partim  sua,  partim  Brunsii  manu 
notatas  his  illisque  Hteris,  quae  nullam  plane  ccrtam  sen- 
tcnliam,  scd  nc  vocem  quidem  reddercnt,  ahis  super  ahas 
additis,  delctis,  commutatis  ;  quae  quidem  chartac,  quum 
totum  paene  fragmentum  mandari  ipsis  potuisset,  tamcn 
vix  uni  altcriquc,  raro  phuibus  versicuhs  cHciendis  atque 
crucndis  usui  fueranf'. 

Scd  quid  phiribus  rcm  persequor  ?  Sane  nc  sic  quidem 
proticere  se  valdc  intclhgcbant,  scd  aut  diutius,  quam 
utriusquc  tcmpora  paticbantur,  in  opus  sibi  essc  incum- 
bcndum,  aut  omniiio  de  cius  absohitionc  ct  pcrfcctionc 
despcrauduni.  J)um  ciiim  centics  codcm  rcdircnt,  ac 
Sisyphi  excmplo,  iterum  iterumque  idem  saxum  versarent, 
dum  ahernis  membranas  inspicerent,  ahernis  lcgcrent, 
ahcmis  lccta  cxcipcrent,  dum,  ut  in  rc  jiractcrca  taedii, 
laboris,  ac  dithcuhatis  plenissima,  animuni  subinde  ab 
opere' avertercnt,  atque  uhro  huc  ihuc  abcrrarcnt,  mirum 
quantum  temporis  cffluebat.  Quam  ob  rcm  hoc  tandem 
inter  sc  consihum  inicrunt,  ut  quandoquidem  luvcnatio 
non   ita  frcqucntcr   ad    bibUothccam   acccdcrc   pcr  occu- 

32  Ilic  I0CU8  viro  docto  in  Ephc-  tantur  (tchctlae,  quihua  Brunsius,  pri- 
nierid.  litcrar.  (lottiii^^cn».  a.  1774.  usiiuani  a]i(>(,'rai)luun  ahsolvcrct,  frag- 
Vol.  I.  No.  7.  p.  11.  (wj.  bilcm  coin-  nicnti  j)articulas  cx  codicc  pctitas 
movit :   ncc  iniuria.  inncrij^sit.     llaruni  cnini  paginac  sin- 

33  Prinuim  huiuKfraKmenti  invcsti-  guluc  hinarum    plcrumque  columna- 
KHtioncm  rcm  muf;ni  ct  ardui  lahoriH  rum  vcrHus  dcnos  adeoquc  viccnosi,  et 
fuii«c,  cur  ncncm,  non   rcpcrifi.     Scd  quml  excurrit,  non   sinc  lituris  ct  la- 
lianc  ipsnm   rci  ditficultatcm  a  Can-  tunis  adumbrato&  conlincnt. 
ccllerio    in    n)aiuR  auctam   ensc,  tcB- 
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pationes  suas  licebat,  nec  Brunsio  per  suas  diutius  mem- 
branis  immorari,  hic  quidem  describendarum  utcunque 
schedarum  partes  in  se  suspiceret,  alter  descriptarum  in 
suam  integritatem  et  lectionis  veritatem  restituendarum. 
Ita  et  Brunsius  quum  hberiore  magisque  sohito  animo, 
quod  rehquum  erat  fragmenti,  legeret,  et  aker  ad  matutini 
temporis,  quo  solo  bibhotheca  patet,  pomeridiani  ac  vesper- 
tini  opcram  adiungeret,  celerius  ac  commodius  ipsum  totum 
fragmentum  legi,  emendari,  dubiis  locis  recognosci,  ac 
praeclare  positi  a  strenuis  viris  labores  speratum  exitum 
nancisci  potuerunt''^. 

Haec  pauUo  fortasse,  quam  opus  erat,  fusius  censui  per- 
sequenda,  ut  si  qua  ex  huius  fragmenti  lectione  utihtas,  si 
qua  voluptas  in  doctorum  virorum  rempubhcam  redundabit, 
quam  non  levera  utramque  futuram  auguror,  in  ea  quantum 
viris  clarissimis  debeant,  iuxta  mecum  omnes  inteUigant. 


III.      Quid  in  edendo  Fragmento  praestitum  sit. 

Verum  dum  haec  inter  eos  agerentur,  ac  totum  paene 
fragmentum  (quantum  quidem  legi  potuit :  cetera  enim 
omnino  obhterata  sunt,  planeque  de  eorum  lectione  con- 
clamatum  videtur)  descriptum  esset,  ecce  tibi  ex  improviso 
coactus  est  Brunsius  Roma  discedere  ad  rehquas,  quae  in 
Itaha  sunt,  bibhothecas  perhistrandas.  Quae  res  effecit, 
ut  edendi  consihum,  quod  inierant,  aut  deponerent,  aut  in 
ahud  tempus  differrent.  Ac  quid  Brunsius  facturus  sit, 
quoniam  is  longe  gentium  iam  abest,  prorsus  ignoro ;  ad 
luvenatium  quidem  certe  quod  attinet,  sive  ahis  rebus  dis- 
tentus,  sive  ut  solet  in  his  studiis,  ex  vetere  iho,  ut  quidem 
videtur,  Pythagorae  scito  apud  Ciceronem,  'honestam  quan- 
'  dam  et  ingenuo  liomine  dignam  vohiptatem  consectari, 
'  praeterea  nihil,'  de  edendo  quidem  nihil  modo  cogitabat. 
Qua  in  re,  fateor,  nuUo  pacto  iudicium  meum  ad  suum 
accommodabam,  auctorque  contra  vehementer  ipsi  eram, 
ut  ne  diutius,  quam  ipse  hoc  KetixeXiw  reperto  perceperat 
voluptatem,  eam  hteratis  ceteris  vulgando  invideret ;  quid 
autem,  addebam,  an  Hercules  ipse  esset,  quarta,  ut  in 
Graeco  proverbio  est,  luna  natus,  cui  ahis  in  omni  vita 
laborandum  esset,  sibi  nunquam  ?     Quid  plura  ?     Enim- 

34  Cancellerio,  quum  haec  de  inita  Hamburgi  editumm  atque  illa  omnia 

a  Bmiisio  ct  luveiiatio  consiliomm  et  re  multo  magis  quam   verbis  confu- 

labomm    societate   Romae  scjiberet,  taturum  esse.     Vid.  supra  not.  4.  et 

non   praesiigieliat  animus,  Bmnsium  31.  atque  Niebuhr.  p.  87. 
Livii  fragmentum  aliquanto  intcgrius 
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vero  tamdiu  obtundere,  fatigare,  urgcre  honiineni  nou 
destiti,  quoad  denique  pen'ici.  Itaque  non  multis  his  ante 
diebus  schedas  omnes  suas  e  scriniis  eductas  mihi  in  manus 
tradidit,  arbitriumque  earum  omne  permisit :  statuereni  de 
iis  modo,  quod  lubcret :  continerem  domi,  vel  cum  amicis 
communicarem  ;  premerem  apud  me,  vel  in  vulgus  emit- 
terem  ;  ad  sc  quidem  quod  attinebat,  quidquid  iis  facturus 
essem,  boni  consulturum. 

Haec  vir  clarissimus  ct  amicissimus ;  cuius  cgo  tam 
praetcr  exspectationcm  maximo  ac  singulari  muncre  auctus, 
quanta  laetitia  affectus  sim,  quantoque  opere  gesticrim,  si 
oratione  assequi  me  posse  confidam,  frustra  sim.  Quo- 
circa  nihil  cunctandum  ratus,  primo  quidem  ipsum  apo- 
graphum  mca  manu  iterum  descripsi  ordine,  quo  luve- 
natius  legcndum  esse,  ad  eius  marginem  annotaverat :  non 
enim,  ut  hoc  obiter  moneam,  quo  primum  fragmentum  ex- 
cepcrunt,  co  nunc  cditur^j :  deindc  exprimcndum  ilhid 
formis  typographicis,  quanta  maxima  cura  ac  dihgcntia 
potui''^',  parique  celeritatc  curavi.  Qui  cnim  doctorum 
virorum  rcipubHcac,  eo  acccpto,  in  acre  essc  coepi,  sic 
mccum  statui,  nollc  diutius,  quam  res  paterctur,  tanquam 
mahim  nomcn,  tale  tantumque  ipsis  gaudium  debere.  Ac- 
ccssit  ad  haec,  quod  in  luvenatii  apographo  muka  anim- 
adverti,  quae  ilhistrando,  aut  emcndando  Livii  fragmcnto 
usui  crant,  quacquc  ipse  hic  ilhc  passim  in  marginc  anno- 
taverat :  sc(l  ca  tam  breviter  chartis  consignata  erant,  ut 
lcgenti  statim  in  mcntem  venerit  ilHus  Gelhi,  qui  de 
Nigidii  Figuli  hominis  doctissimi  commeutariis  quibusdam 
grammaticis  loqucns,  ita  scribit  hb.  XVII.  cap.  7.  *anguste 
'  pcrquam    ct    obscurc    disscrit ;    ut   signa    rcrum    poncrc 

*  vidcas,  ad  subsidium  niagis  mcmoriac  suae,  quam  ad  lc- 

*  gcntium  disciphnam.'  Ac  videbam  sanc,  phirimum  hicis 
atquc  etiam  pretii  cditioni,  quam  parabam,  acccssurum,  si 
illae  annotationes  simul  pubhci  iuris  fierent :  neccssarias 
etiam  eas  plane  essc,  quum  ad  schedarum  et  scripturae 
pracsenteni  statum  cognoscendum,  tum  etiam  ad  Livii 
tcxtum  inoffenso,  ut  ita  dicam,  pedc  percurrcndum  ct  in- 
telhgcndum.  Quaproptcr  non  contcntus  priore  amicissimi 
hominis  hbcrahtatc,  eundem  ])ro  amicitia  rogavi,  ut  ne 
gravarclur,  iis  annolationibus   ahquantuhuu    maioris  lucis 


35  Ex  his  maiiifi-sto  appjirft,  nmi  36  Hoe  vcrbuni,  f|iio(l,  »i  Cancel- 

perfettum   fnifjmenti  apographum  iii  lerius  quam  pro  quanta  posuisset,  et 

luvenatii  manilius  fuisHc  atcjue  Can-  addi   possct  ct    omitti,   Erncstiui  in 

ccllcrium  hanc  ipsam  ob  causam   in  eilitionc   Lipsiensi    rectc   adiecit.    cf. 

diKerendis  fragnienti  partibus  uli<|uo-  Itudtlimanni    Institut.   Gramm.    Lat. 

ticii    pecciutse.      Vid.   iinlas    iul    frag  Tart.  1 1.  p.  307.  cnll.  OiulcnJorp.  iid 

mcnti  lin.  72 — 74.  et  10:.  10.',.  Caon.  D.  G.  I.  7,  2. 
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affundere,  easque  paullo  amplius  dilatare,  quo  non  sibi 
solum,  sed  aliis  praeterea  usui  esse  possent ;  quod  ille  non 
aegre  quoque  petenti  concessit.  Ac  de  harum  annota- 
tionum  praestantia  nihil  addam,  ne  videar,  quod  omnino 
non  debeo,  doctorum  virorum  iudicia  velle  praevertere. 

Ad  haec  rem  non  plane  iniucundam  studiosis,  qui  in 
Romanis,  seu  maioribus  id  genus  characteribus  legendis  non 
ita  sunt  exercitati,  me  facturum  putavi,  si  idem  fragmentum 
literarum  et  interpunctionum  notis,  qualibus  nunc  vulgo 
utimur,  expressum  ac  distinctum,  ipsis  legendum  propo- 
nerem,  eadem  tamen  ubique  scribendi  ratione,  iisdem 
naevis  retentis,  ut  et  maiori  cum  animi  voluptate,  nullis 
inter  legendum  offensi  salebris,  ipsum  percurrere,  et 
statuere  Uberius  de  eius  aetate,  germanaque  quorundam 
locorum  lectione  possint.  Quae  me  pariter  causa  impuHt, 
ut  specimen  characterum  utriusque  membranae  (duae 
enim  omnino  sunt,  quae  Livianum  fragmentum  continent, 
quarum  singulae  dimidia  sui  parte  integram  novi  operis 
paginam  efficiunt)  exhibendum  curarem.  Quanquam 
fatendum  est,  haec  ipsa  specimina  non  ita  expressa  fuisse, 
ut  satisfacere  omnibus,  qui  membranas  inspexerint,  plane 
possint :  mihi  certe  non  plane  satisfaciunt.  In  quo  tamen 
non  tam  scalptoris  negligentia  accusanda  esse  videtur, 
quam  temporis  iniuria  agnoscenda,  quae  autogi*aphi  scri- 
pturara  paene  legentium  aspectibus  eripuit^'^. 


IV.     Fragmenti  praestantia  et  utilitas. 

Restat  modo,  ut  aliquid  de  fragmenti  praestantia  atque 
utilitate  attexamus ;  in  quo  quaecunque  dici  longa  atque 
exaggerata  oratione  a  me  possent,  huc  denique  reciderent, 
illud  et  T.  Livii  esse,  et  de  Q.  Sertorio  loqui.  Quae  duae 
res  si  quem  prima  veluti  fronte  non  afficiant,  si  cui  non 
splendore  et  merito  suo  oculos  praestringant,  non  video, 
qui  movere  hunc  non  dico  mea,  quae  nulla  est,  sed  diser- 
tissimi  atque  eloquentissimi  cuiusque  oratio  possit.  Atque 
ut  Livium,  de  quo  praestat  omnino  nihil,  quam  pauca 
loqui,  mittamus,  eccui,  quaeso,  ignotum  est,  quam  magnus 
vir  Sertorius  fuerit  ?  quam  magnum  eius  in  Romana  his- 
toria  nomen  ?    quam   magna  de  eius  virtute  et  bellandi 

37  Postea  quidem  haec  characterum  Sed  haec  quoque  a  codicis  palimpsesti 

specimina   ab    alio   scalptore    multo  scriptura   aliquantum    distare,   luve- 

quam  antea  diligentius  ad  autographi  natius    in    scholiorum    additamento 

similitudinem  expressa  esse,  Cancel-  aperte  atque  ingenue  confitetur.  Vid. 

lerius  refert  in  Epilog.  p.  80.  ed  Lips.  supra.  not.  12. 
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scientia  opinio  ?  Atqni  de  tali  tantoqno  viro  qnnm  mnlta 
iam  ab  initio  '  primo  per  ignobilitatem,  deindc  pcr  invidiam, 

*  scriptorum  celata  snnt,'  ut  scribit  Sallustius,  tum  in  postu- 
mam  eius  famam  videtur  voluisse  etiam  ffrassari  fortnna, 
quum,  quae  de  eo,  nt  anos  praetercam,  immortalitatc  dignis 
literarum  suarnm  monumentis  Sallustius  et  Livius  man- 
daverant,  ea  de  medio  prorsus  sustulerit.  Quanti  igitnr 
hoc  aTroaTraa-fxinLov  faciendnm  sit,  in  quo  tam  ceteroqni 
pusillo,  tamen  tam  multa  de  homine  illo  explicantur,  nnl- 
lius  adhuc  qui  exstet,  quemque  equidcin  vidcrim,  scriptione 
cognita  ? 

Atque  haec  qnidem  res,  vel  si  una  esset,  mehercule 
quanta  esset  ?  Sed  alia  insnper  accednnt  nihilo  levioris 
momenti :   nonnulla  videlicet  nomina  coruni,  qui  Sertorii 

f)artes  secuti  sunt,  quac  huius  nunc  fragmcnti  ope  in 
ucem  j)rodeunt,  aliquot  ctiam  oppidorum  ac  populorum. 
Adde  antiquam  scribendi  consuetudinem,  tum  illam,  quac 
singulis  verbis  ex  more,  aut  scito  scribcndis,  aut  interpun- 
gendis  continetur,  ct  opdoypacf^iav  vocamus,  tum  hanc 
alteram,  multo  latioribus  comprehensam  limitibus,  quac 
totam  scriptionem,  eiusque  contextum,  continuationem, 
dispositum  contcmplatur ;  quo  loco  maioribus,  quo  mino- 
ribus  litcris  uterentur ;  quo  pacto  novam  paginam  in- 
choarcnt,  quo  novnm  versum ;  quando  intcrpungcrent, 
quando  literas  inter  se  nectcrent,  quando  ctiam  dedita 
opcra  praetermittcrcnt ;  cctcraquc  nuins  generis,  quac 
quum  sunt  ipsa  per  se  ad  cognosccndum  iucunda,  tum 
mirabiles  ad  ludicandum  dc  toto  hoc  gcncrc  habcnt  utili- 
tates ;  qua  de  re  non  pluribus  disputabo,  quum  neminem 
futurum  arbitrer,  qui,  modo  a  Mnsis  non  usque  quaque 
alienus  sit,  rcvocarc  cam  in  dubium  possit. 

Sed  dimittendus  es  aliquando,  Lcctor  benevole,  quod 
tamen  pace  tua  non  ante  faciam,  quam  pro  patriac  caritate, 
proque  mco  erga  illam  studio,  Quirites  omnes,  cives  mcos, 
non  quidcm  admoneam,  aut  adhortcr,  quod  non  debeo  et 
possum,  maiorem  in  modum  obsccrcm  atquc  obtcster,  ut 
nc  patiantur  in  posterum  thesauros,  qui  apud  sc  dclitc- 
scunt,  ostcndi  ac  pateficri  sibi  ab  exteris  et  inquilinis 
hominibus,  ct  homm  diligentiac,  non  suac,  horuni,  non 
suis  laboribus  debcri  pracclaroruni  pristinac  suae  virtutis 
ac  nobilitatis  monumcntorum  dctectionciii.  Gloriatus  sit 
olim  Cicero,  quod  Archimedis  scpulcrum,  Syracusis  dum 
esset,  indagavcrit,  qnodque   *  nobilissima  Graeciae  civitas 

*  sui  civis  unius  acutissiini   monunicntum   ignorassct,   nisi 

*  ab  homine  Aq)inatc  didicissct.'  Nobis,  si  nostra  opcra 
noslrorum  monumenta  in  luccm  cxtrahantur,  non  tam  id 
gloriosum    crit,   quam    inhonorum    ct    inglorium,   si    deli- 

x  2 
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tescant.  Delitescent  porro,  si  non  omnem  operam  adhi- 
bebimus  indagandis  atque  investigandis.  Nec  est,  ut  casu 
huiuscemodi  res  regi,  non  a  cuiusquam  labore,  diligentia, 
industria  pendere  existimemus.  Hanc  opinionis  pravitatem 
ignaviae  ac  desidiae  nostrae  nimium  blandientes  si  prae- 
texamus,  refellet  eam  satis  superque  hoc  omnium  recentis- 
simum  Liviani  fragmenti  detecti  exemplum.  Quum 
enim  ille  BibHorum  liber  a  muhis  ante  Blanchinium,  quum 
ab  ipso  quoque  Blanchinio  visus  fuisset,  adeo  isti,  quid  in 
eo  thesauri  lateret,  non  perviderunt,  ut  ne  indicium  quidem 
eius  rei  perviderint,  quod  nimirum  liber  rescriptus  esset ; 
quum  a  Brunsio  visus  itidem  fuisset,  hic  plus  ceteris  vidit, 
et  rescriptum  videhcet  esse,  et  ahquid  non  ita  expositum 
continere ;  quum  denique  a  luvenatio,  hic  et  vidit,  quod 
res  erat,  et  denique  reperit,  *  non  quod  pueri,'  ut  ait  ille 
apud  Plautum  Strobilus,  '  clamitant  in  faba  se  reperisse,' 
sed  huius  ipsius,  eoque  non  ficto  exemplo  auro  contra  non 
carum  hterarium  huiusmodi  thesaurum.  Ita  si  postremorum 
dihgentiam  primi,  in  quorum  manus  hber  inciderat,  adhi- 
buissent,  quamdiu,  oro,  esset,  quum  hoc  aureolo  fragmento 
respubhca  hteraria  frueretur  ?  Quocirca  non  ab  re  fecisse 
mihi  visus  sum,  quum  aversae  tituh  paginae  Sophocleum 
illud  inscribendum  curavi,  ubi  doctissimus  poeta,  a  vena- 
tione  translatis  verbis,  '  capi,'  dicit,  *  et  inveniri,  si  quid 
*  quaeratur,  si  vero  negligatur,  fugere  et  latere.' 
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EPILOGUS 


FRxVNCISCI    CANCELLERII. 


QUUM  libelli  impressio  ad  umbilicum  fere   perducta 
esset,  multiplex  tota  urbe  exorta  ac  propagata  est  de 
Liviano  hoc  fragmento  opinionum  dissensio.     Erant  enim, 
qui  rem  in  suspicionem  ementitae  veritatis  adducebant; 
erant,  qui  plane  falsara  ac  commentitiam  praedicabant ; 
denique   quidam   quum    membranas   inspexissent,    nihilo- 
minus  in  sole,  ut  est  in  proverbio,  caligantes,  quod  suismet 
ocuhs  usurpavcrant,  vidisse  se  praefracte  negabant^^.     Etsi 
vero  istorum  tumultus  ac  vociferationes  omnes  paullo  cor- 
datiorcs  risu,  ut  par  erat,  ac  cachinnis  cxciperent ;  tamen, 
quum  non  deessent,  qui  tot  hominum,  tantaque  confidentia 
profectis  vocibus  non  mediocriter  commoverentur,  factum 
est,  ut  omnis  haec  htcratorum  natio  studia  in  contraria 
scinderctur :  quumque  ille  UbcHi  editionem  in  vulgus,  ne 
quid  Vaticanae    bibhothecac  nomini   officeretur,    omnino 
impediendam  acriter  contendebat ;  hic  vanis  blateronibus 
os  occhidendum,  nec  diutius  htcrariac  reipubhcae  tantam 
voluptatcm  invidendam  existimabat,  '  hi  motus  animorum, 
*  at(][ue  haec  certamina  tanta'  ad  aurcs  sapientissimi  atque 
unius  omnium  perspicacissimi  ac  providentissimi  Pontificis 
Clementis  XIV.  delata  sunt ;  qui  quum  hac  ctiam  doie, 
quae  maximos  scmpcr  principcs  comitata  est,  spectandus  sit, 
ut   amore   incrcdibih   bonas  artcs    htcrascjuc   prosccpiatur, 
uihikiuc    lcvc,   nihil    contemncnduui   arbitretur,   quod   ad 
caruin  cukum  atquc  incrementum  quoquo  modo  intclhgat 
pcrlincrc,  tum  huius  praecipue  rcperti  novitate  maxinuini 
m  mo(hiin  pcrcu.ssus  est.      Quainobrcm    non  sohim  ([uod 
ipsc  cssct  dc  tantae  rci  vcritatc  mirc  soUicitus,  scd  ctiaiu  ut 

38  Vi<l.  luvcnulii  iioUini  it  rni/jincnti  liii.  u.s. 
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omnis,  sua  iuterposita  auctoritate,  vanis  quaestionibus  ansa 
praecideretur,  viro  omni  laudum  genere  cumulatissimo, 
Lazaro  Opitio  Cardinali  Pallavicinio,  primario  administro, 
demandavit,  suo  ut  nomine  iuberet,  codicem,  in  quo  T. 
Livii  fragmentum  repertum  esse  vulgo  ferebatur,  ad  Pe- 
trensis  Archiepiscopi,  Xaverii  de  Zelada,  aedes  transferri, 
ibique  a  CC.  VV.  Petro  Aloisio  Galletto,  losepho  Aloisio 
Amadesio,  serio  diUgenterque  expendi,  qui  sese  deinde  de 
tota  re  certiorem  facerent.  Haec  Pontifex  :  cuius  quidem 
consiUo  quid  sapientius  fieri,  quid  ad  veritatem  illustran- 
dam  accommodatius,  quid  etiam  ad  tanti  Principis  gloriam 
ampUficandam  conducentius,  non  reperio.  Nam  si  iudi- 
cum  fidem  spectes,  integerrimi  sunt ;  si  eruditionem,  doctis- 
simi,  editisque  operibus  orbi  Hterato  notissimi ;  si  harum 
rerum  peritiam,  aetatem  ii  quidem  in  hisce  studiis  fere 
omnem  summa  cum  nominis  sui  laude  studiosorumque 
utilitate  traduxerunt.  Quid  autem  de  Xaverio  de  Zelada 
dicam,  quem  Romanae  purpurae  dignitate  meritissime  co- 
honestatum  atque  insignitum,  omnium  ordinum,  omnium 
nationum  plausibus  et  comprobatione  nuperrime  ipsi  vidi- 
mus  et  gavisi  sumus?  Quum  is  harum  rerum  scientis- 
simus,  quantum  temporis  a  maximarum  rerum  curatione 
ipsi  reliquum  est,  totum  evolvendis  atque  expendendis 
veteribus  codicibus  impendat,  quorum  ingentem  exquisi- 
tamque  supeUectilem  summo  studio  diUgentiaque  incre- 
dibiU  comparatam  domi  habct,  praeter  omnigena  vene- 
randae  antiquitatis  monumenta,  rerumque  naturaUum 
exoticarum  copiam,  qua  mirifice  instructa  atque  exornata 
*  tota'  eius  '  domus  gymnasium  est  ?'  Qua  de  re  nemo  tam 
perfrictae  frontis  reperiri  potuisset  (ut  repertum  iri  nunquam 
puto),  qui  post  pensiculatam  a  tantae  integritatis  ac  doc- 
trinae  viris  veritatis  investigationem,  eam  revocare  ampUus  in 
dubium  auderet.  Quantum  vero  in  hoc  suscipieiido  con- 
siUo  Clementis  XIV.  sapientia,  optimusque  eius  erga  Uteras 
animus  et  patrocinium  eluceat,  sane  patet.  Quid  enim, 
quaeso,  Alphonsum  Neapolitanum  regem,  qui  eo  erga  Li- 
vium  amore  incensus  erat,  ut  praeter  illam  omnium  fama  ce- 
lebratam  ad  Patavinos  legationem,  seseLam-entii  VaUae  cum 
Antonio  Panormita,  aUisque,  de  germanis  eius  lectionibus 
quaestionumarbitrumetiudiceminterponeret;  quid,  inquara, 
ampUus  facturum  hunc  fuisse  iudicabimus,  si,  ipso  vivente, 
fragmentum  hoc  in  lucem  venisset  ?  Quid  Magnum  Lu- 
dovicum,  qui  ampUssimum  ac  plane  regium,  quinquaginta 
aurcorum  miUia,  praemium  proposuit,  si  quis  Livianae 
historiae  Ubros,  iactura  sane  tristi  atque  acerba  deperditos, 
sibi  stitisset?  Quid  Lconem  ipsum  X.,  qui  nunquam  satis 
laudando  consilio  constituerat,  ul  in  Capitolio  statis  diei 


I 


FRAGMENTUM   LIB.   XCL  311 

horis  superstites  eius  libri  Romanae  iuventuti  legendi 
atque  explicandi  proponerentur  ?  Equidem  haud  scio,  an 
ii  et  maiori  studio  de  huius  fragmenti  veritate  certiores  fieri 
voluissent,  impendioque  magis  affici  ob  huiusmodi  re- 
pertum  potuissent. 

Sed,  ut  interruptum  narrationis  fihim  resumatur,  optimae 
iustissimaeque  Pontificis  vohintati  continuo  obtemperatum 
est :  inspectum  cst  cnim  fragmentum,  cumque  impresso 
exemplari  coUatum  ;  tum  iudicium  chartae  commissum, 
atque  utriusque  censoris  manu  subsignatura  ad  Pontificem 
delatum.  Quod  ego  doctorum  virorum  iudicium,  utpote 
nobis  atque  illis  maxime  honorificum,  inferius  attexendum 
omnino  esse  censui^s.  Praeterea  quum  Cardinalem  am- 
phssimum  de  Zelada  rogassem,  ut  scalptori,  quem  peri- 
tiorem  inveneram,  codicis  inspiciendi  facuhatem  impertiret, 
meis  precibus  annuit  incredibih  benignitate.  Quapropter 
tanti  viri,  quantus  Zelada  est,  non  meo  quidem  unius,  sed 
omnium  iudicio,  humanitati  ac  iuvandae  rei  hterariae  studio 
debemus  characterum  specimina,  quae  nunc  muho  quara 
antea  dihgentius  ad  autographi  simihtudinem  sunt  expressa. 
Quae  res  efficiet,  ut  exteri  quoque  homines,  eorundem 
characterum  vetustate  ac  pulchritudine  animadversa,  non 
aegre  in  C.  V.  losephi  Spalletti,  Graecae  hnguae  in  Va- 
ticana  bibhotheca  scriptoris,  hominis  quura  eruditi,  tura 
maxime  acri  subactoquc  iudicio,  sententiara  descendent, 
qui  ilhid  crj^stahis  inclusum,  ac  gemmarum  aurique  ornatu 
insigne  curiosorura  ocuhs  proponendura  iudicavit.  Ego 
certe  ihud  affirmare  non  dubitera,  Vaticanam  bibhothecara, 
etsi  ceteris  pracstantissirais  codicibus,  (juibus  abundat, 
careret,  taraen  huius  unius  atque  unici  codicis  causa,  quera- 
adraodura  Thespiae  propter  Cupidinis  simulacrum,  dig- 
nara  exstiturara,  quae  ob  omni  elegantiarura  cuhore  vise- 
retur.  Quod  rauho  potiori  etiam  iure  pronuntianduni 
esset,  si  rehqui  fragmcnti  vcrsus,  qui  prodigiosa  vetustatc 
deleti  quamhbet  oculorum  acicm  cffugiunt,  medicamenti 
ahcuius  opc,  redivivi  quodamraodo  in  lucera  emergerent^". 
IIoc  autem  si  spcranuura  ab  ahquo  cst,  a  viro  certc  prae- 
stantissimo,  miluquc,  «juod  Cl.  luvcnatio  conciliatori  ac- 
ccptum  refcro,  amicitia  coniunctissitno,  Antonio  Minasio 
Dorainicano,  novae  papyri  cx  alocs  Aracricanae  epidennate 


lapyri 
plantc 


tractac,    ciusdcravc   plantac    fibris    intcrtextae    repertore. 


3<j  Gallettuni  tanifn  et  AmaileHiiini,  talis  aiguunt    fragnienti    ejlitioncs   a 

»|ui,   e<litionc    Roniana    tuin    codicc  Brunsio  et  Nicburhio  puratiic. 
Viiticano     collata,    rnigmentum     cx         40  Vid.  auiira.  not.  ai.  uhi  nostrn 

lihro  memhranacen   ad    ungucm   de-  aetatc  eiusmodi  medicamcnta  codici- 

Kcriplum   onininiodis  cum   co  convc-  bus  rcscriptis  adliibita  cssc  dixiniu!". 
nirc  tcslantur,  ncgligcntiac  ac  vani- 
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multorumque  ac  praeclarorum  inventorum  parente  ex- 
spectandum  est.  Qui  quidem  vir  dono  quodam  provi- 
dentiae  genitus  videtur  ad  sacra  omniparentis  Naturae 
penetralia  pervestiganda,  abditissimaque  eius  arcana  in 
lucem  atque  in  apertum  proferenda.  Atque  haec  sin- 
gularis  doctrinae  fama  ad  celebriores  usque  Academias 
pervagata  non  latuit  acerrimum  doctorum  virorum  aestima- 
torum  Clementem  XIV.,  qui  nuper  eum  Lectorum  albo 
in  hoc  Romano  Lyceo  annumerari  ac  Botanices  cathedra 
cohonestari  iussit.  Quamobrem  quis  non  mecum  optabit, 
ut  taUs  tantusque  vir  Liviano  huic  foetui  magis  adhuc  in 
lucem  extrahendo  obstetrices  manus  adhibeat  ? 

Laetandum  interea  est  omnibus  atque  gestiendum,  quod 
tam  praeclarum  fragmentum,  tot  saeculorum  spatio  ad 
hunc  usque  diem  ignoratum,  tandem  Clementis  XIV. 
principatu,  qui  beatam  fehciorum  Augusti  ac  Leonis  tem- 
porum  memoriam  renovavit,  in  apricum  fortuna  protulerit, 
eique  se  tanquam  ministram  et  sociam  praebuerit  ad  bibho- 
thecae  Vaticanae  claritatem  et  gloriam  augendam,  latius- 
que  propagandam.  Quis  enim  tam  hospes  ac  peregrinus 
in  urbe  est,  qui  nesciat,  quantum  decoris  atque  ornamenti 
fere  quotidie  eidem  addiderit,  quum  aliorum  immortahum 
Pontificum,  tum  nunquam  etiam  interiturae  memoriae, 
optimi  maximique  Clementis  XIII.  vestigiis  insistens,  pul- 
chcrrima  papyrorum  collectione  iam  instituta  insigniter 
aucta,  multiphci  Graecorurn  Latinorumque  numismatum 
atque  aere  cusarum  imaginum  copia  illuc  invecta,  ac 
denique  rarissimis  cuiusquemodi  antiquitatis  monumentis, 
quibus  eam  admirandum  in  modum  auxit  ac  locupletavit  ? 
Ac  quasi  intra  bibHothecae  hmites  maxima  maximi  Pon- 
tificis  munificentia  contineri  non  posset,  erumpere  foras 
vohiit  atque  exteriores  etiam  parietes  innumero  inscrip- 
tionum  numero  unde  unde  conquisitarum  exornare.  Quod 
cruditum  ornamcntorum  genus,  quo  maxima  pars  ilHus 
ambulacri,  quo  in  bibhothecam  ingressus  patet,  convestiri 
coepit,  tacite  quodammodo  invitat  ac  manu  ducit  ad  pro- 
pius  aedificium  recens  exstructum  inspiciendum,  cuius  si 
pulchritudinem,  dignitatem,  maiestatem  praedicare  aggre- 
diar,  dies  nie  citius,  quam  verba  deficient.  Ibi  columnae, 
emblemata,  m'uae,  toreumata,  sarcophagi,  candelabra,  signa 
ex  marmore,  aut  aere  prope  spirantia,  dihgentissime  con- 
quisita  et  munificentissime  comparata,  regiam  Clementis 
XIV.  munificentiam,  optimarumque  artium  patrocinium, 
apud  consequentes  omnes  aetates  praedicabunt.  Quae 
omnia  quum  gesta  ab  co  sint,  quo  tempore  gravissimorum 
negotiorum  mole,  quam  miro  prorsus  exemplo  sustinere 
sokis  coepit  ac  porro  pcrgit,  tantum   non  cst   oppressus, 
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quid  eum  facturum  esse  non  ominemur,  si  coepta  divinitus 
ac  paene  iam  mirifica  dexteritate  atque  sollertia  profligata 
consilia  ad  optatum  exitum  tandem  aliquando  adducentur? 
Quo  magis  Deus  O.  M.  enixe  obsecrandus  est,  ut  bonorum 
omnium  votis  expetita  beata  haec  dies  aliquando  illucescat, 
ac  Clementem  XIV.  aureae  aetatis  conditorem,  salvum 
atque  incolumen  Christianae  ac  Uterariae  reipubhcae  bono 
quam  diutissime  conservct.  Sequitur  doctissimorum  cen- 
sorum  iudicium. 

*  Mandata  Sanctissimi  Domini  Nostri  Clementis  XIV. 
'fehciter   regnantis,   ea,    qua   par   est,    obedientia    atque 

*  alacritate  exsequentes,  parvum  bibhothecae  Vaticanae 
'  codicem  raerabranaceum  Palatinum,  num.  24.  extra  no- 

*  tatum,  perquara  dihgenter  et  accurate  scrutati  sumus,  ubi 

*  Tobiae,  ludithae,  lobi  atque  Estheris  hbri  satis  vetusto 
*charactere  descripti  sunt.  Cuius  characteris  specimen 
'  iam  pridem  cum  orbe  erudito  communicaverat  losephus 
'  Blanchinius  in  Vindiciis  Canonicarum  Scripturarum  vul- 

*  gatae  editionis,  "  iUum,"  inquicns,  "  mirifica  praestare 
'  "  antiquitatc  et  certara   Hieronyraianae  versionis  notam 

*  "  in  subscriptione  repraesentare."  Quum  ergo  ad  eius- 
'  modi  examen  aggressi  essemus,  animadvertimus  initio  hic 

*  at(jue  iUic  in  variis  codicis  paginis  antiquiorem  subesse 
*scripturam,    partim    ex    industria,    j)artim    ipsa   temporis 

*  vetustate  pacne  obUtcratara,  non  ita  tanien,  ut  quum 
'  inter  Uneas  sacrorum  vcrborum,  tura  in  raarginibus  pagi- 
'  iiarum  se  ])eritorura  ocuUs  non  offerat  lcgcndam,  non 
'  orancra  ([uidem,  at  maiorcra  certc  parteni. 

'  Praccipuc  vcro  paginas  73.  usquc  ad  78.  perspcximus 

*  pulchcrrirao  priraoruni  aerae  Christianac  saeculorum  cha- 

*  ractere,  ac  procul  dubio  antc  saccuhim  quintum  cxaratas. 
'  Probat  id  ipsius  scripturac  forraa,'  "  Roraana"  'nempe' 
'  "  vctus,"  '(juac  us([ue  ad  saecuhun  ([uintura  viguit,  quo  tcm- 
'  nore  Gothi,  Itaha  fcrc  tota  in  corura  j)otcstatem  redacta, 

*  literis  suis  Ronianas  aU([uantispcr  vitiarunt.  UnciaUura 
'  Ulcraruni  forraa  in  codice  hoc  Palatino  satis  clcgans  ad 
'  anti([uos  la[)idum  cliaractercs  accedcns  aetatcra  ])rofccto 
'  vidctur  .saporc  jM-acstantissimi  ilhus  Virgihi  codicis,  qui 
'  Plorcntiae  in  bibUollicca  Laurcutiana  asservatur,  qui([uc 

*  circa  Valcntis  ac  Thcodosii  tempora  scriptus  existiraatur 
'  ab  Holstcnio  ccterisc[uc  viris  cruditis.  llisce  [lafrinis 
'  [)racccdcrc  tituluni  k>giraus :  TITI  l..IV'I  LIB.  XCI. 
'  Quaniobrctn,  cctcris  oraissis,  huius  scripturac  cxaniini 
'  stu(Uo  ct  cura  onmi  iustitinuis ;  qua  ([uidcra  rcj)ctitis 
'  <)l)scrvati()nibus  lccta,  certo  dcprclicndimus  fragracntura 
'  cssc  historiac,  scu  continualionis  liistoriac  dc  BcUo  Uis- 
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*  panico  contra  Sertorium.     Qua  de  re  quum  amplius  non 

*  dubitandum  nobis   videretur,  processimus  ad  fragmenti 

*  totius  collationem  cum  exemplari  typis  nuper  edito,  quod 

*  ex  membranaceo  ad  unguem  descriptum  omnimodis  cum 

*  eo  convenire  testamur,  laudantes  integerrimam  fidem,  qua 
'  in  lucem  datum  est,  quum  ne  apicem  quidem  de  suo 
'  adiecisse  noverimus  accuratissimos  viros,  tum  qui  illud 
'  descripserunt,  tum  qui  publici  iuris  fecit,  ubi  non  licuit 

*  fugientes  membranae  literas  discernere,  aut  ubi  revera 
'  desunt  verba  ac  sensus :    quae   lacunae   iterata  apteque 

*  distributa  punctorum  serie  in  edito  exemplari  indicantur. 

*  Et  ideo  eorum  improbum  quidem,  sed  utilem  laborem 
'  atque  integritatem,  neminem  fore  confidimus,  qui  meritis 

*  laudibus  non  prosequatur.     Quod  nostri  examinis  et  col- 

*  lationis  testimonium  dedimus  III.  Nonas  Apriles  Anno 
'CIOIOCCLXXIII. 

'  D.  Petrus  Aloysius  Galletti  Romanus  Ordinis  S.  Bene- 

*  dicti  Congregationis  Casinensis,  Abbas  S.  Mariae  de 

*  Fonte  vivo,  in  Bibliotheca  Vaticana  Linguae  Latinae 

*  scriptor. 

*  losephus  Aloysius  Amadesius   Praefectus  Archivo  S. 
'  Ravennatis  Ecclesiae.' 
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AUCTARIA 
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B.    G.    NIEBUHRII 
EDITIONE    FRAGMENTI   LIVIANI   PETITA. 


L  pp.  18—22. 


PERVENIMUS  ad  fragnicntum  inclytum  Livianum, 
quod  plicatis  mcmbranis,  in  quattuor  codicis  paginas, 
73.  75.  76.  ct  78.  redactum  fuit.  Dc  hoc  plcnissimc  dis- 
putavit  Canccllarius  V.  C.  ncquc  nisi  pauca  (juacdam  ad 
accuratiorcm  cius  cognitioncm  utilia  aliis  diccnda  rcliquit. 
Mancnt  in  his  rcliquiis  permulta  summae  clcgantiac 
vestigia  :  litcranmi  conformatio  pulchcrrima  cst:  nitor  ipsc 
tcncraruni  mcmbranarum  non  omnino  ])eriit.  Margo  in 
summa  pagina,  quo  plus  mcmbranac  purac  ad  scribcndum 
cxstaret,  illaesus  reraansit :  a  ceteris  partibus,  ut  omnia  ad 
j)ro])ositum  libri  modulum  cxac({uarentur,  abscissus  cst  ita 
ut  in  ])riniae  paginac  dimidio  ultimi  vcrsus  ]icrirent :  quac 
orac  am])Iitudo,  in  aliis  (juoquc  vctustissimis  membranis 
conspicua,  diviles  librariac  su])cllcctilis  ostcntatorcs  Ro- 
manos  hac  ])ulchritudinis  sjiccic  acque  dclcctatos  fuisse 
monstrat  at(]uc  cos  (]ui  hodic  in  hoc  gcncrc  insaniunt.  Ea 
tamcn  ipsa  non  obstat  (juo  minus  talcs  fuisse  nobis  fiiigamus 
•  ncllcs'  illas  'cxiguas'  quibus,  Marlialis  aevo,  *  arctarctur 
'  Livius  ingens:'  quando(juidcm  minutioribus  literis  (juad- 
ratis  sinc  gravi  Icgcntiuui  incoiniuodo  srrii)i  non  ])otcrat  ; 
at(jiic,  (juuiii  ita  scribcrctur,  (juimjuc  libri  Liviani  haud 
difiiciiltcr  uno  modico  voliimiuc  comj^rchcndcbantur.  Dicct 
forta.ssc  ali^juis,  cjuid  lu?  num  hoc  innuis  ad  Flaviorum 
aetalcm  cclcbrcs  haiicc  ]>;igiuas  ])crtincrc  ?    Ego  vcro  suj)cr 
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hac  re  neque  affirmare  quicquam  neque  refellere  in  animo 
habeo :  quin  potius  quaecunque  disputantur  ut  antiquis- 
simarum  membranarum  reliquiis  certa  quaedam  aetas 
assignetur,  mihi  quidem  vana  omnino  atque  temeraria  esse 
videntur.  Scilicet  id  quidem  nullo  negotio  demonstrari 
potest,  scripturae  genus,  quod  hic  conspicitur,  si  a  levi  dis- 
crimine  discesseris  quod  mox  indicabo,  primo  post  Christum 
natum  saeculo  iam  usitatum  fuisse.  Ita  enim  pictae  sunt 
quae  Pompeiis  in  parietibus  leguntur  tot  inscriptiones : 
Romae  quoque  ludrica  illa  comminatio  quae  in  Thermis 
Titi  Imperatoris  visitur:  una  denique  inter  inscriptiones 
sepulchri  An'untiorum,  quas  qui  ad  primorum  Caesarum 
aevum  referendas  esse  censent,  iis  facile  accedo,  licet  mar- 
mori  incisa,  eandem  prorsus  Uterarum  formam  exhibet. 
lam  vero  Laurentianus  Virgilii  codex,  quem  tamen  sub 
Odoacre  rege  scriptum  esse  constat,  idem  scripturae  genus 
exhibet ;  neque  aliter  scripta  sunt  fragmenta  Virgilii  Vati- 
canensia :  quae  omnia  non  nisi  eo  ab  inscriptionibus  Pom- 
peianis  differunt,  quod  A  Utera  in  his  transversam  Hneolam 
habet,  qua  in  ceteris  caret,  Porro  autem  aUa  est  huius 
scripturae  famiUa  quae  ab  iUa  priore  eo  discrepat,  quod 
Uterae  B  et  F  dimidia  parte  super  ceteras  eminent^S  H 
autem  configuratione  ad  K  proxime  accedit :  hoc  igitur 
genere  scripta  sunt  fragmenta  Livii  SaUustiique  Romana, 
Ciceronis  Mediolanensia :  quum  tamen  praeter  hanc  unam 
diversitatem  VirgiUani  codicis  Romani  et  fragmenti  Liviani 
mira  prorsus  sit  et  quasi  fraterna  quaedam  simiUtudo.  His 
adiungere  possum  duas  inscriptioaes  in  lapidibus,  unam, 
quae  ad  Gordiani  Imperatoris  aetatem  pertinet,  aUeram, 
quae  in  hortis  Albaniorum  exstat,  pauUo  antiquiorem. 
Haec  qui  pensitaverit,  is  quidem  minime  sustinebit  as- 
serere,  aut  hoc  aut  iUud  genus  scribendi  antiquius  esse : 
utrumque  iisdem  saecuUs  in  usu  fuisse  concedat  necesse 
est.  Sed,  ne  quis  forte  opinetur  illud  quod  in  Liviano 
fragmento  regnat  maturius  exolevisse,  age,  istud  per  aUa 
monumenta  prosequamur.  Nota  est  Ubrariorum  seduUtas, 
qui  nonnunquam,  dum  Ubros  transcriberent  quorum  fidem 
subscripta  emendationis  testificatio  commendabat,  huius 
quidem  Uteras  ita  imitabantur,  ut  singulos  ductuum  flexus 
apicesque  redderent.  Eius  generis  est  subscriptio  Persii, 
qui  codex  in  tabulario  basiUcae  Vaticanae  exstat,  saeculo 
decimo  scriptus,  expressus  autem  ex  longe  antiquiore,  qui, 
subscriptione  teste,  sub  Honorio  Imperatore  Barcinone  in 
Hispania  emendatus  fuerat.     lam  vero  haec  subscriptio  ca 


41    In   fragmento  Liviano  etiam  L     Brunsius  aiictor  cst  in  Ejiist.  ad  Ken- 
literam  interdum  prae  ceteris  eminere,     nicott.  p.  333. 
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omnia  habet  quae  tribus  illis  libris,  de  quibus  commc- 
moravi,  peculiaria  esse  videantur.  Idem  de  subscrip- 
tionibus  legum,  ex  codice  Theodosiano  in  Corpus  Agri- 
mcnsorum  insertarum,  in  huius  Corporis  codice  olim 
Palatino,  testor.  Bekkerus  quoque,  vir  eruditissimus  mihi- 
que  familiarissimus,  mihi  affirmavit,  fragmenta  Geometrica 
Veronensia,  quae,  sive  ex  integro  Boethiano  Euclide,  sive 
ex  Corpore  Agrimensorum  supersint,  ante  sextum  saecuhnn 
scripta  esse  non  possunt,  ciusdem  generis  literas  exhibcre. 
Verum  his  omnibus  enumerandis  supersedere  potuerim, 
qui  insigne  huius  scripturae  specimen  ex  octavo  saeculo 
non  sine  quadam  admiratione  vidi.  Scihcet  servatur  in 
monasterio  Sancti  CaHxti,  quod  prope  basiUcam  Deiparae 
Virginis  trans  Tiberim  est,  splendidissimus  vulgatae  Bi- 
bhorum  versionis  codex,  illuc  cx  basihca  Sancti  PauH  in 
via  Ostiensi  translatus,  cuius,  paucis  cogniti,  notitiam 
debeo  amico  ct  populari  meo  Carolo  Friderico  Baroni  de 
Rumohr,  rerum  omnium  quae  ad  picturac  sculpturaeque, 
praesertim  in  ItaUa,  antiquitatcs  pertinent,  indagatori 
accrrimo,  atque  prudentissimo  arbitro.  Iste  codex,  in  quo 
Ubri  ipsi  sacri  circa  saecuU  undccimi  finem  scripti  sunt, 
picturas  habet  Carolo  Magno,  antequam  imperium  adeptus 
est,  dono  oblatas,  quae  ornandi  gratia  suis  quacque  locis 
agglutinatae  sunt.  Ad  singulas  igitur  picturas  vcrsus  auro 
in  purpura  ascripti  sunt :  atque  ab  ipso  initio,  post  tabu- 
lam  quac  regis  imaginem  praebct,  in  soUo  sedentis,  pro- 
Uxum  sane  carmcn  exstat,  eadcm  magnificentia  scriptum, 
quo  laudcs  eius  celcbrantur :  atque  in  iUis  omnibus  litcra- 
rum  forma  nihil  prorsus  discrepat  a  fragmento  Liviano. 
Itaquc,  confisus  argumcnto  quod  nuUa  opcra  conveUi 
potcst,  hoc  affirmo,  idtra  scptingcntos  annos  hanc  scriptu- 
ram  in  usu  durassc  :  quod  ([uum  ita  sit,  nisi  aUa  indicia 
accedant,  quibus  plerumquc  nos  destitui  credo,  quis  tandem 
sinc  vanae  temeritatis  nota  de  aetate  schcdarum,  quac  hoc 
gcncre  scriptae  inveniuntur,  quicquam  confirmabit?  Con- 
ccdamus  sanc  vix  probabilc  vidcri,  post  vaslatam  bcUo 
Gothico  ItaUam,  intcr  tot  clades  aenunnosac  gcntis,  uni- 
versum  I^ivianac  historiae  opus  transcriptum  fuisse,  prae- 
sertim  quum  cx  vctcri  co^iia  Ubri  cmptoribus  dccssc  non 
|K)tcrant :  quod  mihi  quidcm  potissimum  in  causa  cssc 
vidctur,  cur  tam  rari  sint  codiccs  iUo  aevo  scripti :  ncque 
hoc  urgcamus,  Vindoboncnsem,  oUm  Laurishamenscm, 
coilicem,  si  quod  cx  scrij)tura  argumcntum  ])cti  ])otcst,  ad 
illa,  fortassc  ctiam  ad  scriora,  tcmi^ora  rcfcrcnchun  cssc 
vidcri :  attamcn  S^inmachi  ccrtc  actatc  transcribi  soUtos 
intcgros,  ntquc  ab  co  ijiso  cl  Flaviano  Nicom.acho,  cins 
amico,  cmcndatos  fuissc  codiccs  Livianos,  comj)crtnm  ha- 
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bemus  ;  et  sunt  sane  in  orthographia  huius  fragmenti,  quae 
animum  meum  eo  potius  incHnent,  ut  iam  vergente  im- 
perio  scriptum  esse  suspicer.  Imitatio  scripturae  neque 
mihi  optime,  et  peius  etiam  incisori  cessit :  hcet  enim  ex- 
pressa  sit  hterarum  forma,  attamen  calami  a  perita  firmaque 
manu  recti  ductuum,  modo  tenuissimorum  modo  cras- 
siorum,  elegantissima  et  aequabihs  ratio  minime  servata 
est.  Itaque  palaeographiae  studiosi  ex  specimine  Scau- 
rianae,  quod  in  editione  Mediolanensi  habetur,  idem 
omnino  hterarum  genus  ad  eum  qui  hic  conspicitur  mo- 
duhim  contractum  sibi  proponant 


II.  pp.  85—88. 

FRAGMENTI  Liviani,  quod,  ante  annos  quadraginta 
septem  repertum,  in  summa  Europae  universae  tranquihi- 
tate,  et  eximio,  quo  tunc  florebant  hterae,  honore,  apud 
omnes  gentes,  ab  Itaha  usque  in  Britanniam,  ab  Hispanis 
ad  Sueones,  incredibih  laetitia  exceptum,  et  plurimorum 
virorum  doctorum  curis  iUustratum  fuit,  recensiones  ex- 
stant  duae  :  Brunsii,  quam  Hamburgensis  editio  exhibet, 
et  luvenatii,  quam  Romana  Fr.  CanceUarii  V.  C.  proponit. 
Earum  autem  tanta  est  diversitas,  de  qua  accuratissime,  ut 
solet,  egit  Kreyssigius,  vir  doctissimus,  ut  nemo  sibi  per- 
suasurus  esset,  celeberrimos  editores  hoc  fragmentum  con- 
iuncto  labore  exscripsisse,  nisi  probe  compertum  esset,  rera 
ita  se  habere.  Nam  Brunsius  non  in  integrioribus  modo 
quaedam  ahter  exhibet  ac  luvenatius,  sed  in  tertia  sextaque 
cohimna,  quae  maxime  obhteratae  sunt,  phirima  habet  quae 
ab  editione  Romana  absunt.  Quod  quemadmodum  evene- 
rit,  hbere  tradam :  hoc  praefatus,  me  nihil  minus  quaerere 
quam  ut  Manes  elegantissimi  eruditissimique  viri  laedam, 
cuius  memoriam  pari  quo  populares  eius  studio  me  colere, 
hbenter  profiteor. 

Erat  Brunsius  ab  omni  iactantia  et  prava  ambitione 
remotus ;  hteris  orientahbus,  Hebraica  praecipue  et  Sj^riaca 
hngua  apprime  doctus ;  in  Latinis  Graecisque  minime 
hospes  ;  sed  ita  ut  in  hac  parte  luvenatio  longe  concederet, 
atque  id  sine  uha  invidia  agnosceret.  Itaque  simul  ac  de 
reperto  constitisset,  summa  alacritate  et  indefessa  dihgentia 
in  investigandis  et  expvimendis  hterarum  vestigiis  versa- 
batur :  in  continua  divinatione,  sine  qua  nihil  effici  poterat, 
ab  ingenio  fehci  et  elegante  luvenatii  se  adiuvari,  quoties 
ille  adesset,  gaudebat :  denique  nihil  minus  cogitabat  quam 
ut  ihius  laudes  celaret,  sibique,  quanquam  in  labore  suae 
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longe  gravissiniae  essent  partes,  plus  quam  sibi  deberetur 
tribueret.  Igitur  obtinebat  inter  eos  erudita  familiaritas, 
quae  plurimum  ad  communes  profectus  valet :  atque 
equidem  persuasum  habeo,  Brunsium  plurimis  in  locis  vix 
unquam  agniturum  fuisse  vocabula,  quae  familiaris  historiae 
et  sermonis  cognitio  socio  demonstrabat.  Verum  utilissima 
haec  eorum  concordia  infirmata  fuit  pravo  quorundam 
luvenatii  fautorum  studio,  qui  honorem  omnem,  qui  illis 
temporibus  in  huiusmodi  rebus  magnus  percipiebatur,  ad 
illum  unum  trahebant :  Brunsium  impigrum  quidem  ho- 
minem  esse  ferebant,  sed  qui  neque  ingenio  neque  doctrina 
labori  par  sit  Quod  quum  ad  huius  aures  accidisset,  is 
moleste  tulit  se  contemni :  simul  autem  sibi  animadverterc 
visus  est  hosce  sermones  altcri  non  usqucquaque  dispHcere. 
Itaque  non  conquestus  quidem  cum  illo  est,  sed  laboris 
societatem  tacitus  dissolvit :  luvenatio  apographum,  summa 
fide  factum,  tradidit,  in  quo  omnia  expressa  erant,  quae 
usque  ad  ilhim  diem  investigaverant^- :  capto  autem  initio 
a  duabus  uhimis  columnis,  quae  facile  leguntur,  ad  diffi- 
cihora  seusim  progressi,  ceteras  quidem  fere  absolverant ; 
tcrtiae  illo  tcmpore  non  ita  muUum,  sextae  paene  nihil 
lectum  erat  Igitur  de  reliquis  se  desperare  pronuntiavit, 
neque  sibi  otium  esse  progrediendi,  quippe  cui  brevi  tem- 
pore  ab  urbe  proficiscendum  esset :  luvenatium,  ut  opus 
sibi  perficeret,  hortatus  est.  Interim,  dilato  forte  abitu, 
perfectisque  Kcnnicottianis  ncgotiis,  amore  rei  ductus,  et 
simul  fortassc  ut  esset  quo  pahmi  faccret  sc  honestiores 
quam,  quas  sibi  tribui  audivcrat,  operarii  partes  sustinuissc, 
rediit  ad  opus,  non  pauca  addidit,  quacdam  emendavit ; 
deinde  in  patriam  redux,  cx  hac  cmcndatiore  rcccnsione 
fi*agmcntum  cvulgavit ;  audito,  llomac  id  cditum  esse*''. 
luvenatius  autcm,  cuius  industria  cruditioncm  et  ingenii 
elcgantiam  non  acquabat,  taedii  plenum  opus  non  aggrcssus 
est ;  ex  eruditionis  copia  commcntarium  concinnarc  con- 
tentus :  atque  hinc  illa  exorta  est  inter  utramquc  cditioncm 
discrcpantia,  pcr  muhas,  quac  secutac  sunt,  propagata. 

Ego  vcro  (jui,  quum  codiccm  cvoh'erem,  haec  ignorabam, 
ct  cui  nunquam  ni  nientem  vencrat  dc  Romanae  editionis 
intcgritatc  (hibitarc,  quac  jicr  rcpctitioncm  Erncstianam  in 
Germania  admodum  vulgata  est,  tanto  impensius  in  ^pc- 
diendis  ilHs  partibus  elaboravi,  quas  luvcnatius  pro  con- 


41  Hoec    confmnantur    iJM,   quac  cf.  Cancellerii  Fraefat.  p.  lo.  cd.  Lip.i. 

Bupm  not.  4.  cx  Brunsii  litcris  ad  nie  43   Vid.  quae,  ut  cditioncni  Ham- 

datin   exccrpsi.     Scd    Iiivi^natius    ne  l)urgcnscni  Romana  et  pertecticnic  et 

int-hoatum    <|uidcm    illud    frajjmenti  teniporc  priorem  esse  docerem,contrH 

apoj^aphum    ea,  qua   par  erat,  dili-  mouui  in  Eiencli.  edd.  fragm.  Liviuni 

gculia  in  siios  usu»  convertissv  videtur.  p.  67. 
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clamatis  dereliquit :  neque  id  sine  fructu.  Nam,  si  ab  iis 
discesseris,  quae  resecta  sunt,  praeter  tres  quattuorve  versus 
ad  integritatem  luculenti  monumenti  iam  nihil  deest : 
etiam  in  iis  quae  integrius  edita  erant,  aliquot  locis  quae 
adderem,  aliis  quae  corrigerem,  inveni. 

Duae  columnae  quae  magna  accessione  locupletatae  sunt, 
quadratis  literis  hic  exhibentur  :  ut  emendatas  lectiones  et 
minuscula  additamenta  commodius  subiicerem,  integrum 
fragmentum,  more  consueto  expressum  et  distinctum,  pro- 
posui :  in  quo  id  quoque  mihi  sumpsi,  ut  illorum  loco  quae 
aut  perierunt  aut  legi  omnino  nequeunt,  supplementa 
darem.  Annotationes  cumulare  post  insignium  virorum 
labores  molestum  esset,  neque  propter  ahas  occupationes 
satis  otii  est  ad  disputandum  de  re  observatu  sane  digna, 
quam  viri  in  his  disciplinis  sapientissimi  mihi  parum  atten- 
disse  videntur.  Quicunque  Livium  non  perfunctorie  legit, 
non  infitiabitur  notabilem  esse  diversitatem  narrationis  et 
dicendi  generis,  inter  primam  tertiamque  decadem :  di- 
versas  utrique  laudes  pecuhares  esse :  in  aho  deinde  genere 
has  ambas  a  sequcntibus  hbris  multum  differre,  in  quibus 
Polybium  plerumque  ante  oculos  habuit  Livius.  Longe 
autem  adhuc  maior  diversitas  inter  illos  omnes  atque  hoc 
fragmentum  intercedit,  in  quo  res  gestae  tractantur,  quarum 
notitiam  Sallustius  et  Licinius  Macer  suppeditabant :  atque, 
ut  muko  uberior  narratio  est,  sic  neghgens,  repetitionibus 
onusta,  (quale  illud  est,  quod  bis  dicitur  de  mandatis  Per- 
pernae  datis,)  atque  in  commiscendis  iis  quae  hteris  ad 
legatos  datis  continebanlur,  quaeque  a  Sertorio  secum 
agitarentur,  inconcinna  et  mirifice  perturbata^* :  ut,  nisi 
compertum  esset  haec  esse  Liviana,  de  auctore  dubitandum 
foret.  Quae  res  propterea  minime  negligenda  est,  quoniam 
inde  imaginem  posteriorum  hbrorum,  qui  perierunt,  fingere 
hcet :  scilicet,  prudentia  prioribus  praestitisse,  longe  minore 
quam  illos  arte  et  eloquentia  conscriptos  fuisse,  ac  potius 
proxime  ad  id  genus  accessisse  quo  recentiores  in  narrandis 
rebus  sua  aetate  gestis  utuntur.  Itaque  in  eos  pi'aecipue 
cadere  macrologiae  vituperationem  arbitror,  qua  Charisius 
et  Diomedes,  prudentiores  quam  ipsi  sunt  auctores  secuti, 
T.  Livium  onerant ;  quae  fortasse  a  decantata  illa  Pata- 
vinitate  haud  mukum  distat.  Nihil  enim  minus  urbanum 
est  quam  macrologia. 

44  Vid.  notas  ad  fragmenti  lin.  135 — 139.  et  150 — 156.  ubi  haec,  quantum 
fieri  potuit,  expedirc  studuimus. 
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SERTORIUS,  Contrebia  vi  et  operibus  tandem 
expugnata  relictoque  ibi  L.  Insteio,  ad  Hiberum 
progressus  copias  in  hibernacula  secundum  oppidum,  quod 
Castra  Aelia  vocatur,  aedificata  deduxit.  Ibi,  novis  armis 
vestimentisque  exercitui  divisis  et  stipendio  dato,  instru- 
menta  belli  parari  iussit,  convocatasque  populorum  et 
civitatum  legationes,  gratiis  pro  opera  sibi  praebita  actis 
expositisque  rebus  a  se  gcstis,  ad  reliqua  belli  cohortatus 
est.  Dimisso  deinde  conventu,  princi})io  veris  M.  Perper- 
nam  in  Ilercaonum  gentem  misit,  ad  tuendam  rcgionis 
eius  maritimam  oram,  atque  C.  Herennuleio  et  L.  Hirtuleio 
de  bello  administrando  praecepta  dedit.  Ipsc  cum  suo 
exercitu  in  Berones  et  Autrigoncs  progredi  statuit,  atque 
praeter  Iliberum  in  Bursaonum,  Cascantinorum  et  Grac- 
curitanorum  fincs  profectus,  ad  Calagurim  Nasicam,  socio- 
rum  urbem,  venit :  transgressusque  amnem  propinquum 
urbi  castra  posuit.  Tum  JSI.  Marium  quacstorem  in  Are- 
vacos  et  Ccrindoncs  misit,  ad  conscribcndos  ex  iis  gentibus 
milites,  irumentumque  inde  Contrebiam,  quac  Leucada 
appcllatur,  comportandum :  et  C.  Insteium,  praefcctum 
equitum,  Scgoviam  et  in  Vaccaeorum  gentem,  ad  cquites 
conquircndos.  Quibus  dimissis  ipse  profectus,  per  \'as- 
conum  agrum  ducto  cxcroitu,  in  confinio  Bcronum  con- 
sedit :  postero  autem  dic  ad  Vareiam,  Bcronum  urbem 
validissimam  ct  Autrigonil)us  vicinam,  haud  inopinantibus 
oppidanis  pervcnit. 

Haec  gesta  sunt  biennio 
U. C. Cat.  lOCLXXVI.  Capit.  IDCLXXVII.  Varr.  lOCLXXVIIL 

Cn.  Octavio,  C.  Scribonio  Curionc  Coss. 
U. C. Cat.  lOCLXX Vn.  Capit.  I3CLXX VIII.  Varr.  lOCLXXIX. 
L.  Octavio,  C.  Aurclio  Cotta  Coss. 
A.  C.  LXXVI.  ct  LXXV« 

45   In  tempnris  nf)tationc,  uti  olim,  in   F^phcmerid.  litcrar.  Gottingcns.  a 

it^i  nunc  quoque  Brotierio  et  Brossio  1774.  Voi.  I.  No.   2.  p.   u.   res  in 

BcccHHi ;  (|uorun»  illum  cx  rationibus  fragmento  Liviano  cxpositas,  Frcins- 

Varroniani»,   hunc  ex   fiuttis  CapitfH  hcmiimi  cum  aliiw  temcrc  sccutus,  ad 

linin  annos  rcctc  computa.Hsi',  lifjiiido  aiin(j»    l^  C.   Cat.   675.   Capit.   676. 

npparct     ex    iii»,    quae    Nichuhrius,  Varr.  ^177.  et   U.  C.  Cat.  676.  Capit. 

aliud  ngcnn,  Huhtilitcr  ct  copiose  dis-  677.  Varr.  ^^S.  sivc  A.  C.  77.  et  76. 

Rcruit  |i.  44.  8(j.  coU.  ciusdcm  nota  ad  miruis  accuratc  retulit. 
fragmenti  lin.  160.  1^1 1.     Vir  doctuft 

VOI..    IV.  Y 
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Specimen  characterum  huius  codicis  exstat  apud  "  Frag- 
ment.  M.  Tullii  Ciceronis  Orat.  pro  M.  Fonteio  et  pro 
C.  Kabirio.  T.  Livii  lib.  XCI.  Fragment.  edit.  a  B.  G. 
Niebuhrio.  Romae  1820."  Cohimnae,  quae  supra  ad  ex- 
emplar  Kreyssigianum,  nisi  quod  charactere  minore  neque 
ratione  fohorum  servata,  excusae  sunt,  quadratis  hteris 
exhibentur.  Kreyssigius  ipse  quaedam  hic  ilhc  supplevit, 
quae  Niebuhrius,  ne  quid  hiulcum  remaneret,  admittenda 
censuit,  at  fatendum  esse  monuit,  nihil  esse  unde  quid 
supplendum  sit,  colhgamus.  Notae,  quas  Kreyssigius 
fragmento  subiecit,  in  editione  Livii  maiori  Lipsiae  1827. 
tom.  IV.  pp.  375 — 473  exstant.  Fragmentum  emen- 
datum  et  suppletum  adeas  supr.  p.  276.  [Ed.] 


EPILOG  U  S 

FRANC.    GOELLERI 

AD  LIBRUM  TERTIUM   TRIGESIMUM. 


SED  haec  quidem  hactenus.  Reliquum  est,  ut  de  libro 
manu  scripto  dicam,  unde  haec  nova  libri  trigesimi 
tertii  editio  parata,  varictas  lectionis  in  aliis  quibusdam 
libris  Livi»i  obvia  enotata  est. 

Is  est  membranaceus,  octoginta  foliorum  ;  in  bibliotheca 
Lvcei  Regii  Bambergensis  asservatur,  secundum  catalogum, 
a  Joachimo  Jackio,  qiii  nunc  illi  bibliothecae  praeest,  con- 
fectum  hbrorum  MSS.  ordinis  quarti  tomus  nonus. 
(M.  IV.  9.)  In  vetere  catalogo,  concinnato  a  Graffio  S.  L, 
bibliothecae  circa  annum  MDCCXL.  antistite,  hbrorum 
historicorum  MSS.  tomus  sextus.  (H.  VI.)  Ilunc  hbrum 
probabihs  est  opinio  Martini  de  Rcider,  rerum  cum  medii 
aevi,  tum  urbis  patriae  peritissimi,  vel  sumptibus  Hcnrici  11. 
irapcratoris  conscriptum,  vel  pecunia  cocmptum  in  usum 
Scholae  ecclcsiae  cathedrahs  Bambcrgensis  cum  mukis 
ahis  hbris  traditum  esse.  Floruit  enim  quondam  in  hac 
urbe  inter  celebcrimas  schola,  cui  primus  Egilbertue,  epis- 
copus  Bambergcnsis^,  praefcctus  cst  ab  codcm  Ilcnrico, 
qui  condidit".  Post  eum  Scholastici  muncrc  functi  sunt, 
qui  per  omnem  Germaniam  summa  quondam  auctoritate 
pollebat,  Anno,  archiepiscopus  Coloniensis,  Ilenrici  IV. 
pucritiae  cum  Adalbcrto  Bremcnsi  tutor  idem  ac  magistcr, 
ct  circa  annum  MLXV^II.  Wilramus,  Lutctiae  quoquc 
Parisiorum  bonas  hteras  professus,  coenobii  Merseburgensis 
abbas. 

Codicis  Bambcrgensis  hic  habitus  est,  haec  forma : 

Pagina  advcrsa  primi  fohi,  a  bibhopcgo  inscrti  ab  liomine 
nescio  quo  ante  GrafKum  bibhothecae  pracfecto  haec  in- 
scriptio  consignata  hteris  est : 

*Titi  Livii  ab  U.  C.  historiarum  hbcr  XXV.  ct  se- 
*quentes  deinceps  usquc  ad  XXXIX.' 


I    Vid.  yVctt.  Sy.  tom.  xxviii.  in  vit.     toni.  v.  libr.  v.  cap.  9.  extr.  p.   J70. 
lli-nrici  II.  p.  715.  E.  F.  Frankcnth. 

1  Vid.  Schmidt.  Gi-^ch.  il.  Pcutitch. 
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NOTA. 

*  Ordo  in  hoc  codice  commutatus  est.  Nam  qui  primo 
'  loco  ponitur,  cum  octo  sequentibus  collocandus  erat  post 
'  eum,  qui  hic  est  ultimus.' 

Enimvero  totum  hoc  volumen  duabus  partibus  constat. 
Prior  pars  (quam  litera  yJ.  indicabo)  longe  antiquior  altera 
est ;  continet  libros  inde  a  trigesimo  primo  ad  trigesimi 
octavi  caput  quadragesimum  sextum.  Ahera  voluminis 
pars  (eam  htera  B.  significabo)  habet  Hbros  inde  a  vicesimi 
quarti  cap.  7.  ad  trigesimum  ;  eaque  pars  multo  est  recen- 
tior.  Apparent  enim  in  hac  parte  multae  Uterae  maius- 
culae,  apparent  notae,  quas  Marginalia  rei  diplomaticae 
periti  appellant,  et  interpunctiones ;  apparent  diversa  ab 
altera  parte  scribendi  compendia.  Insunt  etiam  numeri, 
quibus  series  foUorum  indicatur,  (Kustoden)  qui  numeri 
margini  inferiori  ascripti  sunt  octavi  fere  cuiusque  folii. 

In  penultimo  partis  B.  folio  verso,  linea  vicesima  co- 
himnae  prioris  eadem  quae  parte  A.  scriptura  apparet,  ce- 
terum  inter  hneas  idem  spatii  interest,  quod  in  parte  B., 
nempe  ut  foha  capiant  trigenas  quinas  Hneas.  At  in  ultimo 
huius  partis  folio,  exeunte  hbro  trigesimo  Kneae  eodem  in- 
tervallo  dispositae  sunt,  quo  in  parte  A.,  sciHcet  ut  foHa 
habeant  trigenas  septenas,  trigenas  octonas  Hneas.  Eodem 
foHo  scribendi  ratio  propius  etiam,  quam  penultimo,  ad 
formam  Hterarura  partis  A.  accedit.  Quod  quomodo  ex- 
plicandum  sit,  cum  non  eadem  aetate,  non  eadem  manu 
utraque  pars  conscripta  sit,  haud  scio,  nisi  forte,  qui  par- 
tem  B.  scripsit,  antiquiorem  Hbrum  A.  ad  manus  habens, 
characterem  pingendo  imitatus  sit. 

IHud  foHum,  quo  haec  inscriptio  legitur,  recente  charta 
glutinata  obductum  est,  ita  tamen  ut  luci  admota  antiquior 
scriptura  cognosci  possit.  Priorem  hanc  inscriptionem 
pene  ad  verbum  Graffius  descripsit,  a  quo  in  foHo  super 
imposito  hoc  ascriptum  est : 

'  Titi  Livii  Historia  de  gestis  Romanorum  a  Hbro  vi- 
*  cesimo  quinto  ad  XXXIX.  inchis.' 


NOTA. 

*  Ordo  Hbrorum  in  hoc  codice  immutatus  est,  nam  Hber 
'  qui  primo  loco  ponitur,  cum  octo  sequentibus  coUocandus 
'  erat  post  emn,  qui  hic  est  uliimus. 

'  Ad  BibHothecam  Reverendissimi  CapituH  Bamber- 
'  gensis.' 
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Numerus  librorum  minus  recte  indicatus.  Non  inest 
omnino  liber  XXXIX.,  neque  liber  XXXVIIL  ultra  ca- 
pitis  46.  partem  continuatur.  Dubium  plane,  an  pars  A. 
vel  antiquitus  plus  continuerit,  quam  hodieque  in  ea  repe- 
ritur,  quoniam  postremum  eius  partis  folium,  item  primum 
folium  partis  B.  sordibus  tam  foeda,  tineis  peresa  sunt,  ut 
facile  intelligatur,  multis  annis  ante,  quam  a  bibliopego 
uno  volumine  coniungerentur,  illis  foliis  alteram  partem 
(A.)  exitum,  alteram  (B.)  initium  habuisse. 

Deinde  pars  B.  non  solum  hbros  inde  a  vicesimo  quinto 
ad  trigesimum,  scd  insuper  totum  fere  hbrum  vicesimura 
quartum  complectitur.  Etenim  ordo  hbrorum  hic  est : 
Initium  fit  a  partis  A.  hbro  trigesimo  primo  ;  exitus  tri- 
gesimi  octavi  capite  quadragcsimo  sexto.  In  parte  B.  inest 
liber  vicesimus  quartus  tantum  non  integer  cum  sex  hbris 
crdine  proximis. 

Denique  Graffium  fugit,  neque  una  aetate,  neque  una 
manu  utrumque  hbrum  exaratum  esse.  Pars  enim  A.,  ni 
secuh  X.  certe  XI.  est,  iudicibus  mukis  rei  diplomaticae 
peritis.  Eademque  pars  optimae  notae  est,  id  quod  spero, 
literarum  latinarum  amantibus  hac  editione  probatum  iri. 
Akera  pars  (B.)  longe  recentior  est,  neque  ita  bonae  notae. 
Sed  nunc  quidem  modo  de  priori  video  mihi  dicendum 
esse. 

In  parte  A.  desunt  plane  numeri,  quibus  ordo,  ordo 
chartarum  indicatur  (Kustodcn),  item  numeri  paginarum 
indices.  Paginae  binis  columnis  descriptae  hnearum  tri- 
genanmi  octonarum,  sub  finem  hbri  trigesimi  octavi  tri- 
genarum  septenarum.  Marginalia  etiam  quae  vocant  et 
interpunctiones  requiruntur.  Nomina  propria  hteris  ma- 
iuscuhs  non  insignita,  nisi  raro,  velut  in  nomine  VAR. 
Literae  quoque  initiales  passim  desiderantur.  Chartis 
hncae  stylo  inductac  (bhnde  Linien).  Intervalla  earum  ad 
marginem  subinde  punctis  notata.  Forma  hbri  est,  quam 
quartam  appellant. 

Anno  INIDCXI.  hi  hbri  a  bibhopego  corio  albo  tecti 
sunt ;  id  quod  apparct,  ex  anteriore  tegiminis  parte,  cui 
imprcssum  est  insignc  ecclesiae  cathedrahs  Bambergae, 
Irondibus  cinctum.      Supra  inscriptum  : 

Capituhxm  Bambergensc. 

In  parte  tegiminis  aversa  clypei  insunt  duo,  item  fron- 
dibus  cincti.  Infi-a  positus  est  annus  MDCXI.  Super 
clypcis  adpictae  hac  hterae  : 

L  C.  N.  S.  G.  T.  P.  II  H.  V.  K.  D.  D. 

j.c.  Johannes  Christophorus  Ncustaetter  Stiirnicr  Gcnannt, 
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Thom  (sive  Thumb)  Probst,  et :  Hector  Von  Kotzan 
Dom-Dechant.  Sumptibus  horum  duumvirorum  hbri  con- 
tecti,  cura  laudabiU  servati  sunt^.  Natus  est  Johannes 
Christophorus  Neustaetterius  a.  MDLX  XI  ob.  a.  d.  IX. 
Nov.  MDCXXXVIII.  Patruus  ei  fuit  Erasmus,  Hterario 
commercio  cum  viris  suae  aetatis  doctissimis,  Camerario, 
Posthio,  Modio^  iunctus.  Obiit  Erasmus  a.  d.  III.  Dec. 
MDXCIV.  annum  natus  septuagesimum  secundum. 

Inscriptiones  Ubrorum  in  Codice  Bambergensi  literis 
maiusculis  exaratae.  Folia  prima  postremaque  a  tineis 
peresa,  sordibus,  ut  supra  dixi,  inquinata,  utpote  Hbris  per 
longum  temporis  intervallum  sine  cultu  iacentibus.  Re- 
liqua,  eaque  maxima  pars  optime  conservata,  multis  locis 
vere  nitida.  Membranae  passim  lacerae,  quamquam  nexu 
orationis  non  interrupto.  Sub  finem  tantum  Ubri  trigesimi 
septimi,  et  per  totum  Hbrum  trigesimum  octavum  lacunae 
nonnullae,  ibidem  multae  correctiones  obviae. 

Altera  pars  voluminis  (B.)  fohis  127  constat.  Ea  longe, 
ut  dixi  supra,  deterioris  notae  est.  Quod  ne  temere 
dixisse  videar,  huius  libri  specimina  ex  Hbris  XXIV.  et 
XXX.  enotata,  huc  describam  : — 


3  Dixerunt  de  gente  generosissima 
Neustatteria  auctores  librorum,  qui- 
bus  hi  tituli  sunt :  Geschlechts-und 
Wappenbeschreibungen  zu  dem  Ty- 
roffischen  Neuen  adelichen  Wap- 
penwerk.  (12  fasciculi.  Norimb.  1805. 
4to.)  fasc.  xii.|p.  370 — 380.  cf.Mainzer 
Miinzen,  beschrieb.  von  Wiirdtwein. 
(Mannhem.  1769.  ^to.)  p.  97.  Pro- 
ben  des  deutschen  Reichsadels  (auc- 
tore  Salver,  Herbipol.  1775.  fol.) 
p.  492.  De  Hectore  Kotzavio  v. 
Salver.  libri  laudati  p.  502.  Obiit  ille 
Cal.  Januar.  mdcxix. 

4  Joachimi  Camerarii  Pabeber- 
gensis  vitam  memoriae  mandavit 
Bruckerus  in  libro,  cui  titulus  : 
Ehrentempel  der  deutschen  Gelehr- 
samkeit.  (Aug.  Vind.  1747.  4to.) 
p.  89.  sqq.  Posthii  vita  ab  eodem 
conscripta  legitur  p.  65.  ubi  inter  alia 
haec  narrantur :  "  Seine  (  Posthii  sc.) 
"  gliickliche  Gelehrsamkeit  machte 
ihm  einem  Frankischen  Edelmann, 
Erasmum  Neustatter,  genannt  Stiir- 
mer,  einen  grossen  Beforderer  der 
Gelehrsamkeit  zum  Patronen,  durch 
dessen  Anpreisung  an  dem  Wiirz- 
burgischen  Hofe  er  zum  Leibmedico 


des  Bischofs  berufen  wurde."  In 
notula  K)  hoc  adjectum  :  "  (Eras- 
mus  Neustatter)  war  Canonicus  zii 
Wiirzburg  und  Bamberg,  Dechant 
des  Stiffts  Comburg,  aus  welchem 
Adam  (in  vit.  medic.  p.  336.)  unge- 
reimt  Coburg  gemacht  hat.  Er 
gedenkt  seiner  sehr  oft  mit  Ruhme, 
und  in  der  Zuschrifft  seiner  Gedichte 
gestehet  or,  er  habe  ihm  alles,  was  er 
seye  und  wisse,  zu  danken.  Ea 
scheinet,  dass  er  noch  vorher,  ehe  er 
aus  fremden  Landern  gekommen,  ihn 
mit  Beyhiilfe  unterstiitzt  habe,  denn 
er  schreibt : 

"  Q.uod  Rhodanum,  et  Tiberim  vidi, 
camposque  feraces, 
Quos  refluo  Scaldis  turgidus  amne 
rigat  ; 
Quodque  Machaonias  tracto  haud  in- 
glorius  artes, 
Lingua  peregrinos  quod  mea  docta 
sonos, 
Muneris  esse  tui,  Sturmere  amplis- 
sime,  norunt, 
Q,ui  Tiberim  et  Scaldin,  qui  Rho- 
dunumque  bibunt." 


FRANC.    GOELLERL  331 


SPECIMEN 
VARIETATIS   LECTIONEM 

117 

TITI    LIVII    HISTORIARUM 

LIBRIS  XXIV.  ET  XXX. 

EX 

CoD,  MsTO.  Bambergensi  B.  enotata. 


LIBER  XXIV.  ini. 

Cap.  7.  Ern.  Karthaginiensi  populo  et  Ilannibali. 
Cod.  Carthaginensi  poplo  et  II.  mox  Siracusana  conc- 
silia.  —  Ern.  comniuniit,  2^me*/(/i«wywe  iniposuit.  — 
Cod.  communit,  jjraesidiumque  imposuit.  —  Ern.  atque  ex 
itinere  praeter  urbem.  Cod.  atque  edixit  inere  preter 
urbem.  —  Ern.  praerogativae  Aniensi  iuniorum  exisset. 
Cod.  ante  siludiorum  exisset.  mox  T.  Acilium  .  .  .  Emi- 
lium  regulum  cbs. — Ern.  diceret  tum  Q.  Fabius.  Cod. 
diceretquc  tum  Q.  Fabius. 

Cap.  8.  Ern.  in  Italia.  Cod.  in  Italiam.  —  Ern.  cuin 
60  hoste.  Cod.  cum  quo  hostem.  —  Ern.  laxior  locus. 
Cod.  anxior  locus.  —  Ern.  quae  in  campum.  Cod.  quc 
in  campum.  —  Ern.  obfcrret,  is  mihi.  Cod.  ojferretis 
niihi. — Ern.  meminisse  videretur.  Cod.  meminisse  vide- 
retis.  cx  corr.  vulgatam  habet. — Ern.  libcrtatis.  Cod.  ti- 
bcratis.  —  Ern.    sine   ingcnti  nostra    clade.      Cod.    sine 

i 

ingcnte  nostra  cl.  —  Ern.  decct,  ct  sibi  sic.     Cod.  dcme 

I  Initiuni  hHliet  liber  MS.  Banili.  D.  XXIV.  lap.  7.  inde  a  vcrbis  : 
'*  literis  ccrtiorem  fctit,  Sitiliam,"  ctc. 
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sibi.  ex  correctione  :  decet. — Ern.  lubellio.  Cod.  uibelli. 
Ern.  Anienis  T.  Manlium.  Cod.  Anienem,  Manilium.  — 
Ern.  caussam  haucl  multis. — Cod.  causam  ut  multis.  Ern, 
si  minus.     Cod.  siti  minus. — Ern.  in  adparatu  ipso.    Cod. 

in  ajojiarata  ipso.  —  Ern.  quoniam.     Cod.  qni".  —  Ern.  con- 

at 

sules  deceat.  Cod.  consules  decelis.  (sic),  mox :  pre- 
rogative  .  .  .  Emilius  .  .  .  a  sacris  mittere  (verso  ordine) 
.  .  .  ut  nondum  aut  belli  (ante  correctionem :  bellum^  de- 
seram  (ante  correctionem :  disseratn)  usuram.  —  Em. 
aliquot  procellis.  Cod.  aliq^  proc.  —  Ern.  pene  sutnus. 
Cod.  petid  sumus.  —  Ern.  T.  Octacili,  re  sumus.  Cod. 
letiliojie  sumus.  —  Ern.  Africae  oram  popularetur.     Cod. 

c 

Africe  oratn  popularemur. — Ern.  ut  tuta.  Cod.  ut  tota. 
—  Ern.  Create  Consuletn  T.  Otacilium.  Cod.  Create 
cos.  T.  "taciliutn.  Ern.  sin  autem.  Cod.  sed  autem. 
mox  t)elud  . . .  quibuslibet . . .  oppotiant,  addito  ductu,  quo 
signi6cari  alias  solet  syllaba  ur. — Ern.  quibus  sacramento. 
Cod.  quibus  sacramenta.  mox  trasutnenus  .  .  .  triste  .  .  . 
exemplar,  et  ad  praecavetida  simile  utiles  .  .  .  praeconi- 
ensem  iuniorum  etc.  etc. 


LIBER  XXX.  ex. 

Cap.  43.  Ern.  senatus  consulto.  Cod.  senatui  con- 
sulto. — ^Ern.  et  quem  eam  pacem.  Cod.  omittit  par- 
ticulam. — Ern.  ex  Africa  exercitus.  Cod.  ex  Affrica 
exercitum.  mox :  uti  rogatae  erant  .  .  .  cum  populo  Car- 
thaginiensium  .  .  .  et  petierutit  pro :  petieruntque  .  .  .  sibi, 
quos  velletit,  omisso :  ut .  .  .  ut  prius  lapides  silices.  pri- 
masque  verbenas  .  .  .  Rottianus  imperaret,  omisso  pro- 
nomine. — Ern.  dari  fecialibus.     Cod.  ordinem  invertit. 

Cap.  44.  Ern.  Cn.  Cornelio,  P.  Aelio  Paeto  consu- 
libus.  Cod.  CR".  p.  etnilio  paeto  cos.  mox.  verso  ordine : 
Scipionem  ferunt. — Ern.  Ti.  Claudii.  Cod.  et  Claudii. 
—  Ern.  Karthaginis  fniret.  Cod.  Karth.  finiretur.  mox 
Hastrubal.  —  Ern.  quem  increpatis.  Cod.  quem  incre- 
pitas.  mox.  ademta  sunt  nobis  arma  .  .  .  nec  est  ne  vos, 
odio  vestro,  punctulis  subter  voculis  est  ne  positis,  et  supra 
scripta  praepositione  in.  —  Ern.  diu  quiescere  potest. 
Cod.  quae  sciri  potest,  omissa  vocula :  diu.  —  Ern.  quam 
pecuniae.  Cod.  omittit :  quam.  —  Ern.  victae  Kartha- 
gini.     Cod.  victoriae  Kart/mgitii.      Paulo  inferius :    Cn. 

consuli 

Cornelio  cos  (sic).  raox  a  se. 
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Cap.  45.  Cod.  traiecit  ex  correct.  Mox  Ern.  in  aera- 
rium  pondo  centum  miUia  viginta  tria.     Cod.  in  aerarium 

r^vviiT    (*"^)*  —  Em.  haud  ita  multo.      Cod.  haud  dita 
y^  ^  \.  111. 

multo.  mox  :  acutor.     Ex  corr.  auctor  .  .  .  pilleo  .  .  .  Aff- 

ricani  cognomen  .  .  .  pojndaris  aurae  . .  .  syllae  .  .  .  rictae 

a  se  gentis.     Postremo  :  claraque  nomina  familiae  lique- 

runt. 

Sed  haec  in  praesens  quidem  sufficiant.  —  Constat  inter 
homines,  literarum  romanarum  studiosos,  ex  parte  libri 
nostri  priore  (A.)  primura  XVII.  priora  libri  XXXIII. 
capita  Romae  edita  esse ;  reliqua  eius  libri  iam  antea  ex 
codice  admodum  vetusto  Moguntiaci  publici  iuris  facta. 
Editio  Moguntina  anno  MDX  VIII.  facta  est.  "  Admodum 
memorabilis  (verba  Drakenborchii  sunt  in  Elench.  editio- 
num  Livii  ad  dict.  ann.)  est  haec  editio,  quia  prima  om- 
nium  exhibuit  maximam  partcm  Ubri  XXXIII.  a  cap. 
XVII.  §.  6.  usque  ad  hbri  istius  finem,  qui  integer  antea 
pro  deperdito  habitus  est,  et  ultimam  partem  hbri  XL.  a 
cap.  37.  §.  3.  usque  ad  finem  :  quae  operis  Liviani  par- 
ticulae  in  lucem  protractae  sunt  ex  bibl.  Moguntinae,  quae 
in  aede  maxima  et  metropohtana  est,  perquam  vetusto 
codicc,  characteribus  Longobardicis  in  membrana  scripto. 
Quum  autem  codcx  ille,  omnium  huius  partis  pracstan- 
tissimus,  qui  partem  libri  XXXIII.  uUimam  et  hbros  se- 
quentes  usque  ad  finem  Ubri  XL.  continebat,  passim  a 
vulgata  priorum  editionum  lectione  divcrsus  abiret,  Nic. 
Carbachius  cum  dignum  esse  censuit,  quem  dihgcnter  cum 
ohni  excusis  committeret,  eiusque  excerptas  variantes  huic 
Livii  editioni  subiiceret,  praemissa  praefatione,  qua  con- 
sihi  rationem  reddidit.  Eo  autcm  facto  optime  de  Livio 
meritus  est,  atque  hunc  thesaurum,  aut  ccrte  cius  partcm, 
nobis  servavit ;  qui  utrum  hodie  adhuc  supersit,  aut  ubi 
lateat,  incertum  est." 

Quac  cum  ita  sint,  unicus  quod  sciam  huius  Ubri  codex 
MS.  noster  extat  hoc  nomine  eo  maiorc  cum  cura  cum 
editis  hbris  conferendus. 

Primum  ut  dixi,  intcger  hber  XXXIII.  Romae  editus 
est  apud  Bartholomaeum  Zanettum,  in  forma  octuphcc 
anno  MDC;X\'I.      '  llacc  editio,   Drakcnborch.  ad  n.  a. 

*  ait,  continet    tantum    hbrum    XXXIII.    Livii,   et  in  ca 

*  primum  nunc  cx  codice  bibUothecae  Cathcdrahs  Bamber- 

*  gcnsis  Caspar  Lusignanus  evulgavit  jmncipium  huius  hbri 

*  sivc  X\'II.  ])riora  capita,  quac  antca  dcsidcrabantur,  ad- 

*  ditis  Francisci  Bartholini  Irbinatis,  qui  cx  codicc  dcscrip- 

*  tum  RoniamattulcratjCt  Antonii  Quacrcngi  cjustigationibus. 

*  Obscrvat  autem  Fabricius   in  Bibl.  Lat.,  male  in  fronte 
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*  atque  per  omnes  paginas  inscribi  librum  XLIII.     Error 

*  tamen  ab  editore,  libro  iam  absoluto,  deprehensus  est : 
'unde  etiam  pagina  ultima  sive  79.  haec  verba  adduntur: 

*  Ubicunque  impressum  est :  Uber  XLIII.  lege  :  XXXIII. 

*  etc' 

Quis  exemplum  confecerit,  unde  haec  editio  parata  est, 
quis  confectum  Romam  attulerit,  aUis  locis  memoratur, 
velut  ab  Horrione  ad  Liv.  XXXIII.  3,  10.  hoc  annotatum : 
'  Puer,  qui  exemphim  fecit,  ex  quo  pars  haec  Livii  primum 
'  in  Itaha  typis  descripta  est,  reddiderat  "armatum,"  Quae- 
'  rengus :  "  armatura." '  Puerum  fecisse  exemplar,  credibile 
est ;  vitiis  enim  puerihbus  scatuisse,  ex  editione  hac 
principe  inteUigitur.  Disertior  de  illo  antigrapho  Lusig- 
nanus    in  praef   ad  ed.  Rom.    modo   dictam :    *  Quod  si 

*  magno  in  pretio  est  probatissimi  antiquitatis  artificis  e 

*  ruderibus  male  erutus  marmoreus,  aut  aeneus  sine  nomine 
'  truncus,  pascendis  ocuhs  artis  ostentatione  factus,  est  pro- 

*  fecto,  cur  plurimum  gratiae  habeatur  Francisco  BarthoHno 

*  Urbinati  I.  C.  muUi  ingenii  et  doctrinae ;    cuius  bene- 

*  ficio,  quantum  aberat  tertio  et  trigesimo  Livii  Ubro,  in 

*  lucem  redit.    lacebat  nobiUs  operis  fragmentum  in  codice 

*  vetusto  BibUothecae  venerabiUs  capituU  Ecclesiae  Bamber- 
*gensis,  inde  Romam  per  Bartholinum  feUciter  migravit. 

*  Verum  etsi  longa  dies  vitam  iUi  non  invidit,  sanitati  certe 
'  et  nitori  non  pepercit ;  tamen  ita  iUuvie  foedum,  et  cica- 

*  tricibus  scissum  reddidit,  ut,  Ucet  figuram,  unde  statim 
'  agnosci  possit,  non  everterit,  muUis  tamen  partibus  labe- 
'  fecerit.     Quo  factum  est,  ut  edendum  non  videretur,  ante 

*  quam  sanesceret,  suoque  colori  et  nitori  restitueretur.  At 
'  posteaquam  et  BarthoUni  et  aUorum  eruditorum  hominum, 

*  praesertim  A.  Quaerengii  manus  tantum  praestiterunt,  ut 
'  non  inverecunde  egredi  posset,  et  amici  suadebant,  quale- 
'  cumque  emittendum  esse,  ut  aUorum  etiam  Uteratorum 
'  industriae  de   iUo  bene  merendi  locus  reUnqueretur,  in 

*  eorum  sententiam  itum  est.' 

Denique  in  praef  ad  suam  editionem  a  L  Fr.  Gronovio 
haec  prodita  sunt:  'Anno  1615.  Bambergae  Hectore  Kot- 

*  zavio  ImperiaUs  ecclesiae  decano  bibUothecam  pubUcam 
'  recognoscente  ac  transferente  lohannes  Horrion  S.  I.  sa- 

*  cerdos,  dum  singulos  codices  excutit,  in  membranas  in- 

*  cidit,  quae  complures  T.  Livii  Ubros,  in  his  partem  priorem 

*  XXXIII.  adhuc  desideratam  servabant.  Unde  exemplum 
'  factum  Franc.  BarthoUno  Urbinati  non  invidit ;  atque  is 
'id  Venetiis  cum  A.  Quaerengi  notuUs  multo  correctius 
'ipse    inventor   Paderbornae    1617    protuUt ;    tacito    iUe 

*  quidem  per  modestiam  nomine,  sed  iUud  me  docuit,  qui 

*  etiam  rarissimi  et  ad   eam  diem   incogniti   mihi   UbeUi 
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*  copiam  fecit,  Bem.  Rottendorfius.     Scio  fuisse  viros  doc- 

*  tissimos,  qui  de   huius  fragmenti  veritatc   dubitaverint ; 

*  sed   hi    passi    sunt    ahquid    humanum,    et   quale    modo 

*  ridebam  in  Fr.  Asulano,  qui  in  limine  primi  tomi  Aldinae, 

*  accusatis  typographis  Florentinis,   queritur   ahud   genus 

*  sceleris  commisisse  Basileenses  :  historiam  enim  quandam 
'  rerum  Romanarum  sub  nomine  Paterculi  edidisse,  in  quo 

*  nihil  fere  Latinum  legatur,  quod  Augusti  tempora  re- 
'  doleat,  quibus  eum  floruisse  veUnt.  Nimirum  in  simiUbus 
'  deprehensa  fraus  efhcit,  ut  nondum  benc  perpensis  etiam 
'  verbis  boni  difhdant.' 

Etenim  inter  eos,  qui  a  Livii  manu  hoc  fragmcntum 
(17  priora  capita  Hbri  XXXIII.)  esse  pcmcgarent,  fuit 
1.  G.  \'ossius  de  Hist.  Lat.  I.  c.  19.  vid.  Thom.  Heamii 
praef  apud  Drakenborch.  tom.  VIL  p.  315.  Ceterura 
editio  Romana  repetita  est  Venet.  ap.  loh.  Bapt  Ciottum, 
in  forma  octuphce  ann.  INIDCXVI.  Eodem  anno  Parisiis; 
Paderbornae  denique  anno  MDCXVII.  item  in  forma 
octuphce  hbrum  XXXIII.  loh.  Horrion^  notis  adiectis 
edidit. 

Quoniam,  qui  editioncm  principem  Moguntinam  cura- 
verunt,  muUa  temere  et  pro  arbitrio  mutarunt,  editionem 
Frobenianam  anni  MDXXXI.  conferendam  cssc  existi- 
mavi,  cui  pracfuit  Gelenius,  vir  in  his  rcbus  summa  cum 
diligentia  versari  sohtus,  qui  cod.  unicum  MS.,  unde  cditio 
Moguntina  parabatur,  sccundis  curis  rccensuit  Idquc  opc- 
ris  non  sinc  magno  fructu  me  suscepissc,  valdc  gavisus  sum. 

Passim  causas  corruptclarum,  passim  veram  hbri  MS. 
lectionem  memoratas  invcni,  quod  nisi  contigisset,  muhis 
locis  vulgarium  lcctionum  origincm  indagare  frustra  alla- 
borabam.  Nam  de  suo  codicc  hacc  Gelcnius  ])rodidit  ad 
Liv.  XXXIII.  21.  '  Quod  vero  cditio  Moguntina  hic  ct 
*ahis    locis    degencravit,    in    causa    fuit    priscus   charac- 

*  ter,  nec  hoc  seculo  cuivis  lcctu  facihs.'  Editio  illa 
Frobenii  anno  MDXXXI.  Basilcac  cdita  forma 
niaiorc.     Prodicrunt    in    hac    editionc    primum    dccadis 

6  De  Horrione,  scriptiim  in  Bibli-  t<ite  progressus,  Moguntiae  philoso- 

otJi.  scriptonim  S.  I.,  opcrc  inchoato  phiam,  dfindc  et  ihi  ct  Padcrhnrnne 

a    Ribadtncira  aiin.  M  DCII.,  conti-  thcolo},'iam   8cholii.sticam,  ct    wicram 

nuato  ab   Alcfjanibe    iih(|iic    ail  aiin.  scripturam  multis  annis  docuit.      De- 

MDCXLII.,   rccognito   ct    producto  siit  intcr  mortalcs  vivcrc  Coloniae  dic 

ad  nnnum   lubilaci  MDCLXXV.  a  21.  Angust.  1641."  add.  lack.  in  Pan- 

Nathanacle    Sotrcllo.    (Uom.     1676.  thcon  d.  Bamb.  (Jclchrt.  anno  1815. 

fol.^   p.   463.    "  loiiANM-LS   Hoiiiuo.v,  d.  8.  Aug.  nr.   \6.  p.  2120.  u.   2121. 

natione  Bclga,  gcntc  P2buro,  dioccesin  Biblioth.    Colonicn».    cur.    ct    «tud. 

Lcodicn.tin,    ingrcs.su8    in     socictatcm  Iosc|)li.  llartzhcim.  S.  I.  Prcsbyt.  SS. 

BcdcccnniM  nnno  1691.,  et  vota  <|uat-  Thcol.  Doct.  ct  Rcgcnt.  Gymn.  Tri- 

tuor   profeMtuN  e»t.     l»  cum  miignos  coronat.  (Colon.  fol.  174".)  J>.  181. 
feciuet  in  po^rsi  et  in  oratoria  facul- 
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quintae  libri  quinque  priores,  sive  libri  XLI.  usque  ad 
XLV.,  quos  Grynaeus  ex  vetusto  monasterii  Laurishai- 
mensis  codice  in  lucem  protulit.  Eadem  editio  repetita 
Basil.  anno  MDXXXV.  Continet  eadem  ferme,  quae 
praecedens  anni  MDXXXI.,  nisi  quod  in  hac  iam  pri- 
mum  apparent  Rhenani  et  Gelenii  in  Livium  notae,  et 
quod  Glareani  chronologia,  ab  ipso  recognita,  auctior  pro- 
deat,  a  Troia  capta  usque  ad  lustinianum  Caesarem.  v. 
Drakenb.  elench.  ad  h.  a.  '  Multum  omnino  duumviris 
'  Sigismundo  Gelenio,  et,  quem  ille  in  partem  curationis 
*  adscivit,  Beato  Rhenano  Livii  historias  debuisse,  testatur 
'idem  Drakenb.  praef.  T.  VIL  p.  XXXI.  sqq.'  Hi 
operam,  ait,  susceptam  hoc  modo  inter  se  dispertiti  sunt, 
ut  Rhenanus  sibi  servarit  6  primos  Livii  libros  cum  bello 
Punico  secundo ;  Gelenio  vero  concesserit  quattuor  ultimos 
primae  decadis  libros,  et  bellum  PhiHppicum  atque  An- 
tiochium  ^. 


7  Sigismundus    Gelenius    honesto  inerat  in  homine  acre  iudicium,  quae 

loco  Pragae  natus  est.  v.  Coelius  Se-  linguae  utriusque  peritia,  innumeris 

cund.  Curio  praef.  in  Appian.  Rom.  mendis    purgavit.     Concinnavit   lex- 

Hist.  apud  Bayl.  s.  v.  Gele'nius.  not.  icon  tetraglotton,  notas  conscripsit  in 

A.  conf.  Schweighaeus.  praef.  ad  Ap-  Plinium,     Tacitum.      Latina      fecit 

pian.   p.  X.     Mature    magna   itinera  opera  Flavii  losephi,  ipsis  ad  libros 

suscepit    per    Germaniam,    Galliam,  MSS.  exactis,  homilias  item  B.  Hier- 

Italiam.     In  Italia  plurimum  operae  onymi,    historias    romanas    Dionysii 

cognoscendis    literis    latinis    tribuit  ;  Halicarnassensis,  historiara  ecclesias- 

linguae    graecae    magistrum    habuit  ticam  Evagrii,  Origenis  librum  contra 

celeberrimum      Musurum*     natione  Celsum,    scripta    Philonis,    Appiani. 

Graecum.     Ex   Italia    redux  factus,  lustini  Martyris  operum  interpretatio 

Basileam  delatus  in  notitiam  Erasmi  morte  auctoris  interrupta.    Editiones 

Roterodamensis  venit,  qui  eum   lo-  paravit   historiarum   Animiani    Mar- 

hanni   Frobenio*!'   pro  singulari  eius  cellini  (v.  Vales.  praef.  ad  Ammian. 

ingenio  et  doctrina  commendavit.    Is  T.    I.    p.    LXXXI.    ed.   Wagn.    et 

officinae  suae  praefecto  tum  graecos,  Erfurdt.,)  Arnobii  adv.  gent.,  denique 

tum  latinos,  tum  hebraicos  libros  cor-  anno    MDXXIII.    Hannonis    peri- 

rigendos    mandavit.      Huic    negotio  plum  edidit.  v.  Sax.  Onom.  T.  III. 

per  30  annos  ad  exitum  usque  vitae  p.     164.      Obiit    Gelenius    Basileae 

praefuit.     Multos  graecos  scriptores  anno  vel  1554  vel  1555.     Q,uo  anno 

latinitate  donavit,  multos  alios,  quod  natus  sit,  nuspiam   memoratum   re- 

*  Musurus  literas  graecas  professus  est  Patavii,  nec  latinae,  ut  horao 
Graecus,  linguae  rudis.  v.  Erasra.  Epist.  V.  Ubr.  XXIII.  p.  1209.  et  Beat. 
Rhenan.  Vit.  Erasm.  p.  33.  34.  cf.  Bayl.  dict.  cr.  s.  v.  Musurus.  not.  I.  Pa- 
tavio  Venetiam,  inde  Romam  migravit,  ubi  eum  Pontif.  Max.  Leo  X.  epis- 
copatu  Malvagiae  in  Morea  donavit.  Paulo  post  autumno  anni  MDXVII. 
Romae  obiit.  v.  Pauli  Bombasii  Ep.  ad  Erasm.  XXIII.  libr.  II.  Musuro 
debemus  editiones  principes  Athenaei,  Hesychii,  Aristophanis  comoediarum, 
alias.  v.  Bayl.  1.  1.  notis :  C.  H.  K.  add.  Chevillier.  Origine  de  rimpriraerie 
de  Paris.  p.  194.  Saxii  Onom.  T.  II.  p.  523.  sq. 

•f-  Johannes  Frobenius,  cui  operam  praebuerunt  loh.  Reuchlinus,  Desi- 
derius  Erasmus,  Beatus  Rhenanus,  Gelenius.  v.  Sax.  Onom.  T.  III.  p.  8.  sqq. 
Filii  erant  Hieronymus  et  lohannes.  v.  ibid.  p.  9.  lohannes  Frobenius,  pater 
obiit  anno  MDXXVII..  Ei  iam  operam  locaverant  Erasmus,  Gelenius, 
qui  postea  etiara  filiis  v.  Dictionn.  raisonne  de  bibliologie  par  Peignot.  tom.  I. 
p.  273.  sq.  (Paris.  1802.  tomi  II,  8vo.) 
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In  altera  parte  pensi  sui,  sive  in  decade  quarta  (v.  Dra- 
kenb.  I.  1.  p.  xxxv.)  duos  Gelenius  codices  adhibuit, 
alterum  Moguntinum,  alterum  Spirensem,  quos  nominatini 
memorat  ad  Liv.  XXXVL  22,  18.  *  Horum  (Draken- 
'  borchii  verbis  utar)  Moguntinus  fuit  praestantissimus  ille 
'  omnium  istius  partis  codicum  Livianorum,  ex  quo  libro- 
*rum  XXXIII.  et  XL.  partes  posteriores  Moguntiae  anno 

*  1518.  pubhcae  luci  restitutae  sunt.  Id  variis  argumentis 
*probari  potest.     Primo  cnim  Gelenius  ad  Liv.  XXXII. 

*  10,  11.  affirmat,  in  altero  exemplari  suo  (inteUigit  Dra- 
*kenb.   Moguntinum)  primum  et  secundum  libros  atque 

*  initium  tertii  quartac  decadis  desiderari.     Eadem  autem 

*  omnia  in  Msto  illo,  unde  Nic.  Carbachius  quaedam  Livii, 

*  a  nullo  unquam  antea  impressa,  primus  in  lucem  protraxit, 

*  defuisse,  colligitur  ex  eius  pracfatione  in  ed.  Moguntina 
'  obvia,  quam  tom.  VII.  p.  268.  Drakenb.  dedit.     Dcinde 

*  Gelenius  in  recenscndis  particulis  libi'orum  XXXI II.  et 

*  XL.,  quac  soli  codici  Moguntino  debebantur,  et  in  nullis 
'  dum  membranis  a  viris  doctis  inventae  sunt,  attamen  Mo- 

*  guntini  sui  lectiones  laudat.'  Denique  idem  Gelenius  ad 
Livii    XXXIII.    21.   8.   et   ad   XL.   39.   8.    quas   partes 

f)rimi  Moguntini  cdiderunt,  testatur,  fragmcnta  hacc 
ibr.  XXXIII.  et  XL.  tot  vitiis  deformata  ct  aliter,  quam 
in  membranis  legebantur,  cum  orbe  erudito  communicata 
esse,  *  ob  prisci  charactcris  formas,  suo  scculo  ignotiores, 

*  nec  cuivis  Icctu  facilcs.'  llaec  autcm  dcscriptio  unicc 
'  convcnit  optimo  Moguntino.  Nic.  Carbachius  cnim,  qui 
cxcmplar  a  typographis  cxprimcndum  ex  codicc  Mogun- 
tino  paravit,  in  laudata  praefationc  confitetur,  '  codiccm 
*suum  adco  antiquis  litcris  scriptum  essc,  ut,  nisi  ab  as- 

pcrii.  V.  laudatos  a  Saxio  Onom.  1. 1.  dicscii  hal)cn  wir  ilim  am  crstcn   in 

ct  p.  607.  ciner  solchcn  Gcstalt  zu  dankcn,  dass 

Dcati    Rhcnani    vitam    diligcntcr  man  ihn  lcRcn  kann,  und  icncm  hat  cr 

conscripsit      laudatus      milii      supra  zucrst  cin  solchcs  Licht  angcziiiulct, 

Rrufkcrus     in     libro,     cui     titulus :  da.S8  allcr  Glanz  dcr  gclchrtcn  Man- 

Ehrcntcmpcl     d.    dcutsch.     Gclciir-  ncr,     so     dicscn     Kirciicnscril)cntcn 

aamk.  p.   10.  8(|f|.   Natus  cst  Sclstad-  nacii   ihm  hcrausgcgchcn,  nicht  vcr- 

liacinAIsatiaannoMCCCCLXXXV.  dunkclt    iuit.     Was    cr    auch    iil)cr 

ob.   Argcntorati    a.  d.   XIII.   Mart.  Plinium,  Livium,  und  sondcrlich  Ta- 

MDXLVII.     De    hoc    viro    ]).    13.  citum    angcmcrkt,  diui   beliUlt    iioch 

hacc  liruckcrus  diKjiutHvit :  "  In  der  hcutigcs    Tages    bey    dcn     Kcnncrn 

Critik,  /umal   was  dic  altcn  Schrift-  scincn    Wcrth.   Zumal    abcr   hat    er 

stcilcr   bctrittt^  war  cr  so   gliicklich  sich  um  die  Altcrthiimcr  und  dic  Gc- 

und  griindlich  da.HS  man  sicli  wuiuicrn  sciiiciitc  unscrs  Dcutschlandcs  durcii 

musH,  diijjs  cr  bcy  danuiligcr  Morgcn-  sciiic  drcy  liilchcr  *  rcrum  (icTniaiii- 

riithe  der  schiincn  Wisscnschaflen  cs  carum'  verdient  gcmaciit,  in  wdciicii 

Bo  wcit  gcbracht  hal)c.    Sondcrlich  hat  cr  scinc  wcitlauftigo  Bclcscnhcit,  gutc 

crBichuniTcrtuIlianum  untcrdcn  Kir-  Einsiiht  und  scitcnc  Gclciirsjinikcit 

chcnncribcntcn,  tinil  um  Vclleiun)  Pa-  mit    Hiyfalli'   d(.r    groiMtcn    Miinncr 

tcrculum  luitcr  dcn  I'rofanscribcntcn  dargctiian  liat. 
unstorblicii  vcrdicnt  gcmncht.     Danii 

VOI..   IV.  Z 
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'  sueto,  legi  haudquaquam  possit,  repuerascendumque  pro- 
*  pemodum  sibi  fuisse  in  noscitandis  literis.'  Quid  multa  ? 
Ipse  Gelenius  in  praef.  monuit,  se  in  editione  Liviana  se- 
cutum  esse  exemplar,  ex  quo  tertius  quartae  decadis  liber 
reliquo  operi  Liviano  sua  aetate  adiectus  est,  eiusque  ductu 
non  pauca  loca,  quae  castigatorem  fefellerant,  ob  imperi- 
tiam  legendi  et  scripturae  diflficultatem,  in  annotationibus 
emendasse. 

Reliqua  pars  huius  Epilogi,  quam  hoc  loco  omittendam 
esse  duxi,  in  T.  Livii  libro  tertio  trigesimo  a  Franc.  Goeller 
Francofurti  ad  Moenum  a.  1822.  edito  exstat.  [Ed.] 


FRANCISCO    GOELLERO 

S.  P.  D. 

lOANNES    THEOPHILUS    KREYSSIGIUS. 


PERGRATAE  mihi  fuerunt  litcrae  Tuae,  Vir  Prae- 
stantissime,  quas  abhinc  biennium  et  quod  excurrit, 
voluntati  meae  obsequutus,  de  Livii  codice  Bambergensi, 
ex  tenebris  in  hicem  protracto,  cum  variarum,  quas  vocant, 
lectionum  specimine  ad  me  misisti.  His  enim  iterum 
iterumque  lectis,  fieri  non  potuit,  quin  magnopere  et  ipse 
laetarer,  et  Livio  meo  gratularer,  re  muko  magis  quam 
verbis  confutatum  esse  lo.  Vossium,  qui  olim  Lusignanum 
immerito  cavillans,  de  Hist.  Lat.  lib.  1.  cap.  19.  haec  gar- 
riebat :  *  At  qui  nuper,  tanquam  Livii  genuinam,  libri 
*XXXni.  partem  maiorem  e  veteri,  ut  ait,  bibhothcca 
'  primus  iuris  i)ubHci  fecit,  nae  ille  fucum  fecit  auritis 
'  Midis ;  non  illis,  quibus  corcuhs  essc  datum  cst,  et  qui 
'  norunt,  quid  aera  hipiuis  distent.'  Quuin  vero  nuper 
HbclU  Tui  plaguLae,  a  prelo  rccentes,  esscnt  adlatac  cupi- 
diusque,  ut  fit  in  re  diu  cxspectata,  a  mc  perhistratae,  dici 
vix  potest,  quanta  vohiptate  fuerim  perfusus.  Nam  unici 
huius  codicis  bencficio  tot  Livii  loca  mutilata  reparari,  de- 
pravata  emendari,  conclamata  pcrsanari,  et  ingeniosissimas 
Gronovii,  Dukeri,  Pcrizonii  aHorumfiuc  coniecturas,  vchit 
igne  probatas,  ciusdem  auctoritate  confirmari,  quis,  rpiacso, 
non  una  mecum  in  sinu  gaudeat  ?  Certatim  quidem  viri 
docti  hac  nostra  aetate  in  eo  potissimum  claborarunt,  ut 
codicibus  manuscriptis  adcuratius  cxcuticndis  vcl  incdita 
in  medium  profcrrent,  vel  cdita  numeris  suis  exi)lercut  et 
utroque  modo  commimibus  Hteris  optimc  consulcrent. 
Pauca  tamen,  si  a  Gaii  Institutionibus',  quas  Niebuhrius, 


I  In  huius  operif»  Hi>ciiminc.  Bcrc>-  in  mancipio  CKt,  maj^is  pracvaliiit." 
lini  c<lito,  p.  2.  §.  5.  Gocschcnius  Nam  compcndium  p.  lil.  pro  quo  for- 
veriuimc  scripsit :  "  idem  de  co,  qui     sitan  olim  p.  luit  positum  cnit,  vcl 

z  2 
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plaudentibus  lureconsultis,  Veronae  in  codice  palimpsesto 
dctexit,  aliisque  nonnullis  ad  literas  graecas  et  latinas  perti- 
nentibus  discesseris,  in  magna  librorum  libellorumque  mul- 
titudine  invenies,  quae  cura  codicis  Bambergensis  copiis,  a 
Bartholino  partim  leviter  delibatis,  partim  turpiter  neglectis, 
comparari  mereantur.  Has  certe,  quamvis  Angeli  Maii, 
mcliora  haud  dubie  daturi,  si  in  promptu  habuisset,  laudibus 
nihil  quidquam  detractum  veHm,  longe  praeferendas 
putem  omnibus,  quae  ex  Mediolanensi  anecdotorum 
officina  prodierunt.  Verum  tamen  his  etiam,  praecipue 
Excerptis  ilhs  Dionysianis,  quae  editor  doctissimus  pro 
integro  Dionysii  Halicarnassensis  opere  nobis  venditavit, 
nonnulla  inesse,  quibus  rerum  Romanarura  scientia  ampli- 
ficari  possit,  sub  ipsum  huius  epistolae  initiura  uno  saltem 
exemplo  docere  placuit.  Quod  quidem  Tibi,  Goellere 
Amicissime,  qui  me  rogaveris,  ut,  si  quid  haberem  de 
Livio  nostro,  quam  primum  ad  Te  perscriberem,  eo  magis 
gratura  accepturaque  fore  existimavi,  quo  magis  ad  loci 
Liviani  interpretationem  et  eraendationem  refertur. 

De  primo  igitur  lectisternio,  Roraae  a.  355.  a.  u.  c.  ha- 
bito,  in  Excerptt.  Dionys.  XII.  9.  10.  post  hiemis  perfri- 
gidae  et  nivosae  descriptionem  haec  leguntur:  'Eoprd^ 
r]<yov  01  Pcofjialoi  Tas  /caXov/jbevas  rfi  eTTi^wptft)  'yXcoTTrj 
aTpa)/u,vd<i,  viro  twv  St^vWelcov  Ke\evadevTe<i  '^^^prjcTfXMV. 
Nocros  ydp  rt?  Xot/jicoSrj^;  lyevo/Jbevrj  deoTre/JLTos  re  Kal  viro 
Te^yyr/'?  dvOpcoTrlvr/s  dviaTO<i  eh  ^i]Tr)crtv  avTOVs  i/yaye  twv 
'^pr/cr/icov.  EKoa/irjadv  t€  aTpco/ivds  rpels,  ws  eKeXevov  ol 
■X^pr/a/iol,  /Jbiav  /jbev  'AttoWcovl  Kal  Ar/Tol,  erepav  8e 
'HpaKXei  Kal  'ApT€/itSL,  Tpirrjv  8e  'Ep/ifj  Kal  IloaetScovr 
Kal  SteTeXovv  ecf)  rj/iepa<;  eTrrd  Sr//jioaici  tc  KaTaOvovT€<i^ 
Kal  ISia  KaT  otKetav  Svva/itv  aTravTe^  toIs  Oeot<i  dirap- 
')(o/Levot,  eaTtdaets  re  Xa/jbirpoTaTa^  €7rtTe\ovvTes,  Kal 
^evcov  Toix;  7rap€'rrtSr//iovvTas  vTroSej(o/ievoL.  JJeiacov  8e  6 
Tt/JbrjTLKos  ev  Tot<i  evtavaiots  dvajpa(f)ats  Kal  ravT  CTi 
TrpoaTiOr/atv  OTt  \e\v/x€vcov  /lev  tcov  OepairovTcov  oaovs 
irpoTepov  ev  Tot<;  SecryLtot?  et%oy  ot  SeaTTOTat,  rrXr/Ovovari^ 
6')(\ov  ^evLKOv  Trjs  TroXew?,  dvaTreiTTa/ievcov  rcbv  olkloov  S^d 

propterea  per  placuit  explicari  non  ciim  Buttmanno  sollicitare  nolim. 
IJOtest,  quod  nota  p  ubique  prae  sig-         2  Pro  KaOvovTes,  quod  a  typothetae, 

nificat.    Rem  conficit  locus  Institutt.  opinor,  negligentia  profectimi  non  so- 

IV.  4.  2.  "id  enim  magis  praevaluit."  lum  editio  Francofurtensis,  sed  etiam 

Paullo  post  p.  4.  §,  9.     Goeschenius  Mediolanensis    exhibet,    Karaduovres 

ad  ver1)a  :    "  at  ne  illud  quidem,  in-  scribi  oportere,  manifestum  est.   Illud 

terest,"  haec  annotavit :   "  Cod.  ad.  ambigitur,  an  infra  vocabulura  eoprd- 

posuissem  ac,  nisi  in  Institutt.  esset  Siav,  quod  aira^  \ey6iJievov  analogiae 

a<."    Sed  in   Bieneri  editione    Insti-  saltem  non  repuguat,  in  eopraiaiv  recte 

tutt.  III.  20,  I.  ac  legitur,  ut  apud  mutaverit  Schneiderus  in  Lex.gr.  ed. 

Gaium  supra  p.  2.  §.  5.  "  ac  ne  ipsi  noviss.  s.  v.  iopraTos. 
quidem  aliter  actio  compctit,"  quae 
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ijfiipas  re  koX  vufCTof,  /cal  hi-^a  KcoXvaeo)^  elaiovTtov  el^ 
avTa<i  Toov  ^ovXopAvwv,  ovTe  -^prjijia  ovSev  cnroXcoXeKevai 
rcs  jjrida-aTO,  ovre  rjSiKijcrdal  riva  vrr  ovhevo^i.  Kairot 
rrroWd  (f)epecv  eicodorcov  7r\7)iii/j,€\ij  Kal  Trapdvofia  roov 
koprdh(ov  Kaipcov  Sid  rds  fxeda^i.  Ex  his  multiplex  sanc 
ntilitas  rcdundat  in  locum  Liv.  V.  13.  ubi  de  eodem  lec- 
tisternio  haec  naiTantur :  '  Tristcni  hiemen,  sive  ex  in- 
'  tempcrie  coeh,  raptim  mutatione  in  contrarium  facta,  sive 

*  aliaqua  de  caussa,  gravis  pestilensque  omnibus  animalibus 

*  aestas  cxcepit.  Cuius  insanabiU  pernicie  quando  nec 
'  caussa  nec  finis  invenicbatur,  libri   SibylHni  ex  senatus 

*  consulto   aditi  sunt.      Duumviri  sacris  faciundis,   lectis- 

*  teiTiio  tunc  primum  in  urbe  Romana  facto,  pcr  dies  octo 
'  Apollincm,  Latonamque  et  Dianam,  Hcrculcm,  Mer- 
'  curium  atque  Neptunura  tribus  quam  amphssime  tum 
'  apparari  poterat,  stratis  lectis  placaverc.     Privatim  quo- 

*  que  id  sacrum  celebratum  est.  Tota  urbe  patentibus 
'  ianuis,   promiscuoque   usu  rerum   omnium  in    propatulo 

*  posito,  notos  ignotosque  passim  advcnas  in  hospitium 
'  ductos  fcrunt ;  et  cum  inimicis  quoque  bcnigne  ac  co- 
'  raiter  serraones  habitos,  iurgiis  ac  litibus  tempcratura ; 

*  vinctis  quoque  dempta  in  eos  dies  vincula ;  rcligioni 
'  deinde  fuisse,  (piibus  eam  opem  dii  tulisscnt,  vinciri^.' 
Primum  enim  verba :  Ilelcrcov  Se  6  Ti/uiyriKo^;  iv  rols 
ivcavcriois  dvaypacjyals  Kal  ravr  erc  7rpocrri6i)crcv,  ajierte 
docent,  Livium  haec  omnia  ex  L.  Calpurnii  Pisonis  IVugi 
sivc  Censorii  annalibus,  (|uos  idcra  lib.  I.  55.  lib.  II.  58. 
lib.  IX.  44.  lib.  X.  9.  ct  lib.  XXV.  39.  coraraemoravit,  in 

3  SuWiccre  placuit  Icctionis  varic-  ut  wi«c/is  lcjjatur.  —  religioni]  rf/iV/io- 

tatem  cx  Cod.  Lipsiensi^ile  quociiciim  nein,  cum  Cod.  Vcith.  et  aliis  aj)ud 

j)ostca,diligcntcrcnotatani,ut8altcm,  Drakcnliorch.  —  diij  omissum.    Prae- 

<|uam  lcvis  illa  pit.  cx  hoc  speciminc  terca  in  Ed.  Asccns.  a.  1513.  postea 

intelligcrctur.  Coeli]  omissum.  —  sive  a.  1516.  rcpetita,  quam  a  Livii  edito- 

alia(|ua]  .vi/(c«/iyMrt.  —  insiinahili  pcr-  rihus  immcrito  ncglcctam  cssc,  Miil- 

nicie]  insaiutlihi  penitie.     Litcnun  r  lenis  in  Ohss.  Livianarum  spcciminc, 

vocahulo  pf/dViV  manus  recentior  in-  Cizae,    1789.  exemplis  docuit,  haiic 

ncruit. — ;uliti]  additi. — tunc  ))rimum]  lectionis     diversitatcm     dcprehcndi : 

tum  primnm,  cuni  aliis  apud  Draken-  tristem  hiemem  sive]  liyemem  trislem 

horch.  —  amplissimc]    app/issime. —  seit.  —  sive  alia  qua]  sive  alin  qna- 

stniti»]  sliitis.  —  celci)ratum,  celleba-  cumqne,  cum   aliis  lihris  apud   Dra- 

tum.  Litcrararcccntiorc  numu  inscrta  kcnhorch.  —  lcctistcniio]  lectistcrnia. 

cst.  —  UHU  rcnim  omnium  in  pro|)atulo  —  lacto]  fucta.    Utrum(|uc  aliac  «juo- 

po^ito,     noto»     ignot')s<|uc]     omis,sa.  quc  cditioncs  otlcrunt.  —  Latonamiiuc 

(riuum  j)roj)tcr  6/iioi<rrtXtin-oi'  cxcidis-  ct]    Latonem  et  —  amplissimcj    lloc 

Bcnt,  a  manu  rccentiore  in   margine  in  textu  :    in  marg.  piissime.     Vrac- 

Hupplcta      sunt.  —  ferunt]    fuerunt.  ccdens  quam   litcras  am    intcrccpit  ; 

roRtca  |)riori  u  duo  puncta  «unt  su))-  <|Uo  facto,  plissime  facilc  in  piissime 

iectiu— hahitns] /j«/,i/i.  —  iurgii»]  «r-  mutatum    cst.  —  iurgiis    ac]     iuri/iis 

ffih.      Scd    uianu8    rcccntior  addulit  atquc. —  dii  tulisscnt]  dclulisscnt,  i\v 

litcnim  i,  a  pnicccdcuti  vocahulo  lia-  (|ua  lcctionis  varictatc   vid.   Dnikcii- 

l>ili    intcrccptam.  —  vincti»]    iunctis.  horch.  ad.  h.  1. 

runctum  literHC  initialis  craBum  rst. 
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suos  Historiarum  libros  eodem  fere  modo  transtulisse,  quo 
Livianam  pugnae   inter  Manlium  Torquatum   et  Gallum 
descriptionem  lib.  VIL  10.  ex  Claudii  Quadrigarii  anna- 
libus,   quorum  fragmentum   Gellius  Noctt.   Att.   IX.  13. 
servavit,  petitam  esse  post  alios  monuit  Krusius  in  Diss.  de 
fide  Livii  recte  aestimanda,   Lips.    1812.   p.    14*.      Tum 
lectisternium  illud  non  per  octo,  sed  per  septem  dies  ha- 
bitum  esse,  apparet  ex  verbis  e^'  rjixkpas  eirra,  quae,  quum 
Livium  a  Dionysio,  eundem  auctorem  sequuto,  in  dierum 
numero  discrepare,  non  magis  probabile  sit,  quam  librarios 
vocabula  eina  et  oktoo  vel  literas  vicarias  ^  et  77  confudisse, 
ut  in  Livii  loco  pro  '  per  dies  octo,'  numerorum  notis  VII. 
et  VIII.  inter  se  commutatis,  '  per  dies  septem '  reponamus, 
suadere  videntur.     Deinde  hoc  ipso  Dionysii  loco  Douia- 
tius  et  Rupertius,  quorum  ille  Apollinem  et  Dianam  cum 
Latona  matre  primum,  Herculem  et  Mercurium,  love  et 
ipsos  natos,  secundum,  Neptunum,  eiusdem  fratrem,  ter- 
tium  occupasse  lectum  credidit,  hic  autem  Latonam  cum 
Apolline  et  Diana,  matrem   cum  Hberis,  in  primo,  Her- 
culem  in   altero,  Mercurium  et  Neptunum  in  tertio  ac- 
cubisse    lecto    statuit,    facile    poterunt    erroris    convinci. 
Etenim  binos  in  singuHs  lectis  deos,  id  quod  iam  Draken- 
borchius  ex  Liv.  XXH.   10.  recte  coniecit,  fuisse  com- 
positos,  non  tam  significant,  quam  declarant  verba :  eKoa- 
fMi]crdv  T€  (7TpOi)/j,vd<i  Tpeis,  009  eKeKevov  ol  ■^prjcrjjLol,  [jiiav 
fiev  'AiroWoovL  Kal  Atjtoi,  eTepav  Se  'HpaKXel  Kal  ^ApTe- 
fjicBi,  TpLTTjv  8e  'Ep/uLTJ  Kal  Uoaeihoovi.      Quum  vero  Ruper- 
tius  opinionem  suam,  quam  alios  quoque  ante  se  habuisse, 
non  satis  accurate  monuit,  copularum  collocatione  proba- 
bilem  reddi,  non  temere  dixerit,  nescio  an  Dionysii  aucto- 
ritate,  vocula  '  et,'  quam  Cod.  Lovel.  2.  omittit  atque  Cod. 
Havercamp.  post  'Herculem'  inserit,  transposita,  sit  rescri- 


4  Huc  etiam  referendus  est  locus  rerum    gestarum    monumentis,    tra- 

simillimus  de  M.  Valerii  Corvi  inigna  duntur."    cf.    Nicbuhrii    Hist.   Rom. 

cum  Gallo  Liv.  VII.  26.  coll.  Gell.  Part.   11.  p.  455.  sq.  et  p.  459.   sq. 

Noctt.  Att.  IX.  II.  ubi  haec  res  in  Apud    Gelliuni    haud    scio    an    pro 

libris    annalibus    memorata    dicitur,  unguibus  manum  laniabai,  quod  per 

Excerptt.   Dionys.    XV.   i.  et   Siiid.  se  quidem   non  reiiciendum   praece- 

s.  V.  a.fjLiKTcreii'.     In    Livii    narratione  dentibus :     in    adversarii    os    atque 

vide,  an  pro  :   "  Minns  iiisiyne  cer-  oculos  pugnare  incipit,  non  congruere 

tamen  Jmmanum  numine  interposito  videtur,  audaciore  conicctura  sit  re- 

i/eornm  factnm,''''  quae  Walchius  in  fingendum  :  unguibus  malas  laniabat, 

Emendatt.    Liv.   p.    34.  ita  tentavit,  h.  e.  rois  6vvi,iv  rnjLvm  ras  ■trapetas, 

ut     anctum    pro   factum    Icgendum  quod  in  Dionysii  descriptione  legitur. 

esse    coniiceret,    rescribendum     sit :  Similiter  etiam  Ovid.  Met.  XII.  562. 

"  Minus     insigne    ccrtamen    huma-  sq.  de  Periclymeno  in  aquilam  mu- 

num,   numine    interposito,   decorum  tato  :  "  Viribus  usus  avis,  peiinis  ros- 

factum."     Nam  haec  quoquc,  ut  Li-  tr()([ue  redunco,  Ilamatisque  viri  la- 

vius  in  Pracfat.  ait,  "  poeticis  niagis  niaverat  unguibus  ora." 
decora     fabulis,     quam     incorruptis 
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bendum  :  '  Apollinem  Latonamque,  Dianam  et  Herculem, 
'  Mercurium  atque  Neptunum.'  Nam  quae  dc  Livii  more 
copulae  '  que'  particulam  '  et'  vel  *  ac'  subiiciendi  Draken- 
borchius  ad  Liv.  II.  3L  L  et  lib.  V.  17.  9.  monuit,  in  hunc 
nostrum  locum,  quo  non  tria,  ut  lib.  XXXIII.  25.  3.  et 
alibi,  scd  plura  iunguntur  subiccta,  per  paria  inter  se  dis- 
tinguenda,  haud  quadrare  videntur.  Denique,  ut  nec  hoc 
omittam,  vinctos  illos,  quibus  dempta  in  eos  dies  vincula 
dicuntur,  esse  servos  a  dominis  in  carccre  detentos,  per- 
spicue  demonstrant  verba:  \eXvfievcov  fiev  rcav  depa-TTovraiv 
o(7ovi  TrpoTepov  iv  tois  heapLols  el-^^ov  oi  heaTroTai,  quac  ex 
parte  saltem  confirmant  sententiam  Dukcri,  cuius  haec  est 
ad  h.  1.  nota:  '  J  inctis  qxioqxie  dempta  in  eos  dies  vinculci] 

*  IIoc  Casaubonus  ad  Suet.  Tib.  c.  61.  de  iis,  qui  pubHce 
'  vincti  erant,  videtur  accipere.     Fortassis  ad  nexos  ob  aes 

*  aUenum   pertinet,  et  ad  rcHgionem,  qua  haec  sacra  pri- 
'  vatim  celcbrata  fuisse  dicit  Livius.' 

lam  vero,  ne  diutius  Te,  Amice  Suavissime,  in  ipso 
epistolae  principio  morcr,  ad  alia  pergam,  nmlto  Tibi, 
opinor,  iucundiora  et  exoptatiora.  Quum  enim  ex  Hteris 
Tuis  intellexissem,  Te  quam  maxime  desiderare  Romanam 
libri  XXXin.  cditionem,  a.  1616.  evulgatam  atquc  hoc 
ipso  anno  Vcnctiis  et  Parisiis,  insequenti  autem  Pader- 
bomae  cum  Ilorrionis  notis  repetitam,  hanc  ut  nancis- 
cercr  usquam  ct  in  Tuos  usus  cum  textu  Drakenbor- 
chiano  conferrem,  nihil  reliqui  facicndum  existimavi. 
Postijuam  igitur  Spohniuseruditissimus  mihique  carissimus 
rae  per  literas  docuerat,  eam  in  locuplctissima  Scnatus  Lip- 
siensis  bibUothcca  asservari,  sine  mora  adii  BUimncrum, 
virum  iuris  consuUissimum  atque  ad  bonas  Hteras,  quas 
doctriua  ornat,  quoquo  modo  iuvandas  paratissimum.  Qui 
quidem  precibus  mcis  eo  faciHus  annuit,  quo  benignius  iani 
antea  Livii  codiccm  mcmbranaceum  ex  eadem  bibHothcca 
mccum  communicavcrat.  Est  autem  iHc  ipse  codcx  Lip- 
sicnsis,  ex  quo  Drakcnborchius  oHm  per  LongoHum  qu;vt- 
tuor  j>riorum  Hbrorum  excerpta  acccpisse  se  praedicavit 
tom.  V II.  p.  323.  sq.  et  <iucm  postea  Lmcstius,  id  tiuod  in 
praefationc  Livio  praemissa  p.  9.  sq.  profitetur,  pcnitus  ex- 
cussuriis  crat.  Atque  dignus  sane  ost  liic  Hbcr  manu 
scriptus,  (|ui  cum  tcxtu  vulgato  diHgcnlius  confcratur, 
quum  LongoHus  in  priorilnis  Hbris  alia  })rorsus  practcr- 
miscrit,  aHa  non  satis  accurate  exsignavcrit,  atquc  in  rc- 
H(|uis  ctiam  hic  codex,  ]iractcr  ingcntcm  lcctionum  vanis- 
sinuirum  farragincm,  probas  nonnuUiis  ct  minimc  contcm- 
ncudjis  ofVcnc  vidcatur.  (iuum  cuim  iam  in  arKjuot 
Instirii  codicibus  mcHoris  notae  non  sine  fructu  pcrvoUi- 
tandis    pUiriunnn    laboris   ac   tacdii   cxUauscrim,   codicciu 
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Livianum,  operis  mole  deterritus,  non  nisi  passim  inspexi 
ita  ut  pauca  tantura  exempli  gratia  subiicere  possim.  Ac 
primum  quidem  lib.  L  5.  pro  :  qui  ex  eo  genere  Arcadum 
muliis  ante  tempestatihus  tenuerat  loca^,  in  Cod.  Lipsi- 
ensi  quoque  rectius  legitur :  qui  ex  eo  genere  archadum 
mtdtis  ante  tetnjjestatibus  tenuerit  loca,  quod  Longolius 
non  annotavit.  Deinde  idem  memoriae  prodidit,  lib.  IIL 
58.  pro:  octies  extra  ordinem  donatus,  in  hoc  ipso  codice 
exstare  :  tricies  extra  ordinem  donatus,  quod  per  se  non 
spernendum  foret,  quum  etiam  lib.  XLII.  34.  veteranus 
iactitet :  quater  et  tricies  virtutis  caussa  donatus  ab  im- 
peratoribus  sum.  Sed  nostro  loco  Cod.  Lipsiensis  cum 
aliis,  quos  vide  apud  Drakenborchium,  pro  octies  satis 
perspicue  tocies,  i.  e.  tociens  sive  toticns,  scriptum  ex- 
hibef^.  Verum  tamen,  ut  haec  levia  sint,  ahaque,  v.  c. 
quod  hb.  I.  57.  pro  Ardeam  Riduli  habebant,  in  eodem 
codice  perquam  ridicule  Arceam  vitidi  habebant,  exaratum 
est,  muUo  levioi^a,  Plinianum  illud :  NuUum  esse  librum 
tam  malum,  tit  non  aliqua  parte  prodesset,  uti  de  omnibus, 
ita  de  hoc  quoque  codice  valere,  uno  saltem  exemplo 
docere  liceat.  In  vivida  enim  illa  ctadis  Cannensis  de- 
scriptione,  quae  lib.  XXII.  5L  legitur,  inter  alia  haec 
exstant :  Praeciinie  convertit  omnes  substratus  Numida 
mortuo  sujierincubanti  Romano  vivus,  naso  auribusque 
laceratis :  qiium,  manibus  ad  capiendum  telum  inutilibus, 
in  rabiem  ira  versus,  lajiiando  dentibus  hostem,  exspiras- 
set.  Ex  hoc  fonte  parum,  ut  videtur,  hmpido  sua  hau- 
serunt  Valerius  Max.  IIL  2.  IL  et  Sihus  Ital.  VL  41—53. 
atque  lectionis  vulgatae  antiquitatem  testantur.  Quum 
vero  Livius  non  tam  Poenorum  et  Numidarum,  quam  Ro- 
manorum  foedam  etiam  hostibus  stragem  exponat,  auctoris 
consihum  et  ipsa  narrationis  series  flagitare  videntur,  ut 
vitium  Valerii  ac  Sihi  aetate  antiquius  corrigas  atque 
totum  locum,  cuius  difficukates  Doeringius  primus  sensit, 
non  magis  tamen  quam  Rupertius  sustuht,  in  hunc  ordinem 
redigas :  Praecijiue  cojivertit  omnes  substratus  Numidae 
mortuo  superincubanti  Romanus  vivus,  naso  auribusque 

5  Ita  cnim  ex  sententia  Draken-  aliisque  P.  M.  XXXCCC.   in    quo 

borchii,  qui  prononien  ea,  quod  verbis  operae  lapsi  sunt,  sive,  pondo  millc 

lib.  I.  I.  qui  tnm  ea  tenebant  loca,  trecenta  tni/inta,  csse  reponendum. 
tueri  possis,  codicum  auctoritate  de-         6  Contra  ea  Liv.  XXXI.  9.  extr. 

lendum    censuit,    scribendum     esse,  pro  toiies  in  Cod.  Bamberg.  cctiens 

apparet  ex  eius  notis  ad  h.  1.  et  Erra-  exstat,  cui  lectioni,  licet  eam  memo- 

torum  indice  tom.  VII.  p.   343.   ex  ratu    dignam    iudices,   non   multum 

quo  recentiores  Livii  editores,  ut  le-  equidem  tribuerim.    Nam  praecedens 

viora  mittam,  ctiam  discere  potuis-  vovit  eftecisse  videtur,  ut  totiens  li- 

sent,  lib.  X.  46.  non,  nunicro  immo-  brarii   negligentia   in    octiens   abiret, 

dice  aucto,  pondo  millia  treccnta  tri-  hoc  autcm  a   manu  cmcndatrice  in 

ginta,  sed  cx   cd.  Gronov.  a.  1679.  octxens  mutaretur. 
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laceratts  :  quum,  manibus  ad  capiendum  ieluin  inutilibus, 
in  rabiem  ira  versus,  laniando  dentibus  hostem,  exspi- 
rasset.  Quippe  Romanus  ille,  quem  Nuraida  dentibus 
dilaniaverat,  vulncribus  confectus  et  iam  propior  leto  cogi- 
tandus,  veluti  quosdani,  id  cjuod  Livius  supra  memoravit, 
iacentes  vivos  succisis  feminibus  poplitibusque  invenerunt. 
Cuius  quidem  coniecturae,  olim  in  Obss.  in  auctt.  llom. 
class.  Spec.  I.  a.  1810.  edito,  p.  13.  sqq.  copiosius  ex- 
positae  atque  in  Actt.  Seniinar.  Reg.  et  Soc.  phil.  Lips. 
Vol.  II.  Fart.  II.  p.  444.  sq.  breviter  repetitae,  nunc  quo- 
que  non  est,  cur  me  poenitcat ;  praesertim  quum  nostram 
qualemcunque  opinionem  egregie  confirmet  Cod.  Lipsi- 
ensis,  in  quo  hic  locus  ita  exaratus  est :  Praecipue  con- 
vertit  omnes  subtractus  numide  mortuo  superincumbenti 
romanus  vicus.  Kaso  aurihusque  laceratis  cum  manibus 
in  rabilem  ira  versus  laniando  dentibus  hostem  expirasse. 
Utinam  testem  citare  possim  locupletiorem. 

Misenae.  1819. 

Iluius  Epistolac  pars  reliqua  dcsideratur,  quam  Gocl- 
lerus  editioni  suae  T.  Livii  libri  XXXIII.  Francofurt.  ad 
Mocn.  1822.  subiecit.  [Ed.] 


PllAEFATIO    KREYSSIGII 
AD    LIBRUM   TRICESIMUM    TERTIUM. 


QUOl)  iani  dudum  vehcmenter  exoptaveram,  neque 
tanien,  quum  olim  in  Erncstiana  Livii  editione  re- 
cognoscenda  occupatus,  ut  mihi  de  Franc.  Goellcri  ciusque 
socii  dihgentia  muUas  ob  causas  dubitanti  codicis  Bamber- 
gensis  dcnuo  inspicicndi  copia  daretur,  a  loach.  laeckio, 
bibhothccae  Bambergensis  praefecto,  verecunde  quidem, 
ut  par  erat,  sed  frustra  contendissem,  unquam  evcnturura 
esse  speraveram,  id  ipsum  ante  hos  octo  et  quod  excurrit 
annos  casu  aut  forte  fortuna  nec  opinanti  mihi  uhro  est 
oblatum.  Absoluta  enim  Livii  cditionc,  quam  Imm.  Bck- 
kerus  in  usum  scholarum  adornavit,  hbraria  Weidmannia 
codicis  Laurishamensis  sive  Vindobonensis  collationem,  a 
Barth.  Ko})itario,  bibhothccac  Cacsarcae  Vindoboncnsis 
custode,  ciusdcm  hbrariae  sumptibus  in  meos  usus  institu- 
tam  atque  cum  Bekkcro  communicari  iussam,  mihi  re- 
misit,  adicctis  duobus  codiclbus  Bambergcnsibus',  quorum 
alterum  longe  praestantiorem  ohm,  ut  supra  dixi,  nancisci 
non  potucram,  ahcrum  sex  priores  Livii  hbros  cum  scptimi 
particula  complcctentem  Godofr.  Sccbodius,  id  quod 
laeckius  nuperrime  ad  me  perscripsit,  nunc  quura  maxime 
perscrutatur.       Uorum    codicum    iispcctus    iucundissimus. 


1    De  utroquc   vide   lacckii    Voll-  Handschriftfu    dcr    offcntlichcn    Bi- 

Htiindige     lJe»chrciljung    der     iitlcnt-  bliothck   zu   Hanihcri;.  Lcii)/,i;;,   1833 

lichen  Bihliotliek  /u  Bamhcrn.  Niini-  — 35.   Fasc.  III.  Tab.  VI.  No.  2.  et 

berg,   1H31  — 34.  Part.  I,  p.  Lll.  et  5.     Miror  tamen,  lacckium  non  libri 

iio.  atque   I'art.   II.   p.   X.  L.  IV.  triccHimi    tertii,   id    quod    GoclieruH 

8cripturac  s[icciniina  cx  hiu  crjdicibuH  fccit,   )>agiuam   aliamve  codiciH  anti- 

deprompta  rcpcriiintur  in  opcrcHplcn-  (piioris    |)articulaui,    Hcd    vcrlia    Lib. 

didiHMimo,  <|uod  idcm  lacckiuH  cdidit  XXI  \'.  7.  /i/tTi.v  irrtiorrin /irit,  vtv. 

lUi  inHcrijitiun  :    Viclc  Aljilialictc  uud  cx  codicis  rccentioriH  jirincijiio  jielita 

gun/.c  Schrill-MuHtcr  voni  VIII.  IiIh  a  chalcogruphu  dcHcribi  iustiiiwc. 
/uin     XVI.    .lahrhvuidertc    aua    dcn 
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dici  vix  potest,  quantam  mihi  voluptatem  attulerit :  neque 
mirabar,  nullam  fasciculo  inclusam  esse  epistolam,  quae, 
qua  ratione  in  meas  manus  pervenerint,   copiosius  expo- 
neret ;  quippe  qui  olim  librariae  Weidmanniae  per  literas 
significassem,  me  maximo  praestantioris  illius  codicis  de- 
siderio  teneri.     lllico  igitur,  ne  rescribendo  tempus  per- 
derem,  ad  laborem  strenue  suscipiendum  ac  perficiendum 
me    accinxi    et,   quum  a   tricesimo   tertio   Livii    libro   ad 
ceteros,  qui  codice  Bambergensi  continentur,  libros  essera 
progressus,   Goellerum   eiusque   socium,  sive  tempore  ex- 
clusos,  sive  necessitate  coactos,  raptim  omnia  ac  praepro- 
pere    egisse,    Bekkerum    autem,    licet    codicem    eximium 
diutius  domi  suae  haberet,  Goellero  ubique  temere  con- 
fisum  alia  invito  codice  in  orationis  contextum  recepisse, 
alia  vulgatis  utique  praeferenda  omisisse  intellexi.     Pro- 
fligato  deinde  ac  paene  confecto  labore,  cuius  gravitatem 
et  molestiam  impigrum  de  Livio  bene  merendi  studium 
magnopere  levabat,  successu  cxsultans  rem  laetissimam,  ut 
arbitrabar,    ad    hbrariam    Weidmanniam    detuli    et,    num 
librum  a  me  inchoatum  ac  mox  absolvendum  suis  impensis 
divulgare  vellet,  ex  ea  quaesivi.     Tantura  autem  abfuit,  ut 
ad  spem  eventus  responderet,  ut  illa  praeter  exspectationem 
mihi  rescriberet,  codiccs  Bambergenses  ad  laeckium,  cui 
fide  interposita  satis  datum  sit,  remittendos  per  errorem 
sibi  maxime  poenitendum  in  raeas  manus  pervenisse,  et 
Bekkerum,  nisi  incepto  absisterem,  intcgra  codicis  Bara- 
bergensis  colkitione,  quara  in  promptu  habeat,  foras  erait- 
tenda  consiliura  raeura  ad  vanum  atque  irritum  esse  re- 
dacturum^.     Quibus  quidera  artificiis  et  comrainationibus, 
praesertim  quura  codex  Bambergensis,  id  quod  Bekkero 
responderi  iussiraus,   prae    ccteris  dignus  sit,   qui  non  a 
duobus,  sed  a  tribus  dihgentissirae  pervolutetur  et  excu- 


1  Verbii  epistolac,    Lipsiae    a.    d.  bcstehcn,    das    Ganze    auf    wenigen 

VIII.  Id.  Sextil.  a.  1 830.  datae,  haec  Bogen  driicken  lassen   und  diess  ini 

sunt :   "  Zugleicli  miissen  wir  Ihnen  voraus  otFcntlich  bckannt  machen." 

melilcn,   dass  Hr.  Professor  Bekker  Utinam  Bekkerus  tenax  propositi,  ne 

erklUrt   hat,  die   Collation   sei    voll-  niendacii  turpissimi  coargueretur,  se 

staiuligin  scinen  ri;indcn,  das  Brauch-  absoluta    saltcm    Livii    cditionc    co- 

barc  daraus  habe  cr  fiir  seincn  Text  dicem    cantca   ne   inspcctum   quidem 

benut/t,  und  er  werdc,  falls  Sic  auf  diligcntius     cum     editis     contulisse, 

dcr    Ausfiihrung     Ihrcs     Vorhabens  publice  docuisset. 
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tiatur,  haudquaquara  passus  sum  me  prohibcri,  quo  minus 
libcrum  codicis  praestantissimi  usum  a  lacckio  prccibus 
enixissimis,  quas  illc  pcrquam  bcncvole  admisit,  impe- 
trarem  et,  quam  largam  lectionum  maximc  mcmorabilium 
messem  Goellerus  pariter  ac  Ijckkerus  nobis  rcHquerit, 
partim  in  editionis  Bekkcrianac  ccnsura  Ephemeridibus 
literariis  Icncnsibus  a.  1831.  No.  153 — 156.  p.  257 — 287. 
inchisa,  partim  in  Meletematum  ciiticorum  Spec.  I.  Mise- 
nae  a.  1832.  cdito  demonstrarem,  simulquc  obtrectatorum 
criminationil)us  olDviam  cundo  raea  mihi  vindicai'cm. 

Haec  dc  rc  acquc  ingrata  ac  iucunda  praefati  jirimum 
omnium  pauca  addamus  iis,  quae  Gocllcrus  p.  347.  sqq. 
de  codicis  Bamliergcnsis  ad  saeculum  undecimum  vel  duo- 
dccimum  rcfercndi  forma  et  habitu  disseruit.  Adiecta 
erat  codici  chartula,  in  qua  vir  doctus  nescio  quis  hacc 
consignaverat : 

'  Fol.  81  [sive  1.]  sind  14  Zcilen  des  7.  KapitcJs,  dann 
^folgt  das  8.  bis  zum  Schlussc  des  24.  Buches.  Der  Kustos 
'  9.  [imo  8.  sive  VIII.]  stelit  hintcji.  [id  est  in  aversa  fol.  8. 

*  pagina.]     Die  Kustoden  laufenfort  bis  23.  incl.      [Ilic  in 

*  avcrsa  fol.    126.  pagina  repcritur.]   wovon  N.  21.  nur  6 

*  Blcitter,  die  iibrif/cn  8  BUittcr  hahen.^ 

^  Fol.  1.    [sive   128.]  hcginnt  das  31.  Buch   eincr   rjanz 

*  verschiedenen,  dlteren  Ilandschrift  vnn  80  FoliohUittern.  — 

*  Die  GUichartifjkcit  dcr  Lettern  dcr  2  lctzten  Sciten  des  30. 

*  Buchcs  niit  dcneji  dcs  31.  tc(ij'e  veiHeicht  nur  daduj'ch  cr- 
'  kUiibar,  dass  hcide  cjitircdcr  vojji  juindiclicji  Schreiher  sijid, 
'  oder  nach  dcji  letzteren  kopirt  vmrdcji  ^.' 

*  Ajji   Schlusse  des  36.  Buches  fijidet  sich  der  Sclij-eib- 


3  Goellerus    quoque    p.    348.    sq.  lineas.     Eodem  folio  scribcndi  ratio 

"  In  penultimo,  inquit,  partis  B.  [id  propius  etiiini,  quam   pcuultinio,  ad 

est    codicis    reccntioriH]    fnlio    verso,  formam   literarum   partis  A.  acccdit. 

[sivc   fol.   I2fi'_'  ]    linea  viccsima   co-  Quod  quomodo  c.xplicandum  sit,  ciini 

lumnae  prioris  radcm  quac  parte  A.  non  cadcm  actatc,  non  cadcm  manu 

[id  est  in  codiceantiquiore]  scriptura  utraque    pars    conscrijita    sit,    liaud 

apparet,  ccterum   inter   lincaa  idcm  scio,  nisi  forte,  qui  partcm  B.  scripsit, 

spatii    interest,   quod    in    parte    B.,  anticjuiorcm    lihmni    A.    ad    manus 

nempc  ut  folia  capiant  trifjcnas  qui-  hal)ens,    charactcrcm    pinf;ciuh>   imi- 

nan  lincas.    At  in  ultimo  huius  jjartis  tatus  sit."     Ultima   cx    iis,   quac  in 

folio,  cxcunte  lihro  trijjcsimo   liucac  cluirtula  codici  Bamhcrncnsi  adiccta 

oodcm  intcrvallo  disi^ositac  sunt,  (|Uo  Icguntur,    pctita    cssc    ajiparct.     Do 

in   pnrtc  .\.,  «cilicct  ut  folia  hahcant  ccteri»  dcinceii»  diccmUM. 
trigcnna    iH.-ptenax,   trincnas    octr>nits 
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\fehler  Buch  38.  statt  37.,  loelcher  Fehler  auch  im  nachsten 
^  Buche  fortgesetzt  wurde"^.  Das  38.  Buch  endigt  sich  mit 
'  den  ersten  2  Zeilen  des  46.  Kapitels.'' 

Septem  igitur,  qui  interciderunt,  codicis  recentioris 
octerniones,  quos  vocant,  Lib.  XXI.  et  sequentes  usque 
ad  verba  Lib.  XXIV.  7,  8.  hellum  oriens  ex  propinquo 
quum  cerneret,  senatum  complectebantur :  qui  restant  sex- 
decim  a  verbis  literis  certiorem  fecit  incipiunt  et  in  Lib. 
XXX.  fine  desinunt.  Qui  hunc  codicem  exscripsit  libra- 
rius  in  aversa  fol.  126.  pagina  vers.  20.  in  verbis  Lib. 
XXX.  42.  21.  Per  quos  deos  foedus  icturi  essent,  quum 
eos,  per  quos  substitisse,  et  proxima  ante  ictum  esset,  usque 
ad  verba  cap.  43.  13.  nominis  Latini  qui  erant,  securi  per- 
cussi,  quibus  altera  huius  paginae  columna  triginta  quinque 
versibus  constans  finitur,  ab  alio  librario  exai'ata  esse  vi- 
dentur.  Namque  literarum  ductus  paullo  minores  et 
elegantiores,  id  quod  Goellerus  p.  348.  recte  monuit, 
atque  orthographia  sive  vocabulorum  scribendorum  ratio 
ad  codicis  antiquioris  similitudinem  propius  accedunt. 
Praeterea  idem  librarius  in  adversa  fol.  127.  pagina,  quum 
novem  prioris  columnae  versus  essent  omissi,  lacunam 
verbis  Romani  in  crucem  suhlati,  et  cap.  44.     Annis  ante 

quadraginta exitio    Carthaginis  Jiniret,    ita    explevit, 

ut  haec  cum  sequentibus  male  coagmentaret  hoc  modo : 
Jiniref.  carthagini  etc.  Scripturae  diversitas  a  Goellero 
p.  354.  non  satis  accurate  enotata  haec  est : 

Lib.  XXX.  Cap.  42.  inquit]  inquid. — qui  tam]  quo- 
niam  tam.  Erroris  originem  Drakenborchius  expUcavit. — 
Cap.  43.  provincia]  provintia.  —  senatusconsulto]  senatui 
consulto.  —  M'.  AciUus  et  Q.  Minucius  tribuni  plebis] 
M.  Atilius  et  Q.  3Iinutius  tr.  pl.  —  Karthaginiensibus] 
Carthaginiensihus.  Sic  hoc  nomen  ubique  scriptum  est.  — 
et  quem  eam  pacem  dare]  quem  eam  pacem.  dare,  omisso  et, 
quod  praecedens  Jieret  intercepit.  —  ex  Africa  exercitus] 
ex  Affrica  exercitum.    Paullo  post  tamen  exercitus  in  codice 


4  Libro    XXXVI.   est    subscrip-  XXXVIII.   explicit,  incipit   Liber 

tum  :  "  Liber  XXXVI.  explicit,  in-  XXXVIIII."     Ubique  tamen  uota 

cipit    Liber   XXXVIII."    et    libro  /.  ut  numeri  congi-uerent,  erasa  est. 
XXXVII.      subiectum  :       «  Liber 
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legitur.  —  uti  rogassent]  uii  rogatac  erant.  —  eumdem] 
eundem.  —  cum  populo  Karthaginiensi]  cum  populo  Car- 
thaginiensium.  —  peticruntque]  et  petierunt.  —  conloqui] 
colloqui.  —  quum]  cum. — ut  sibi]  sibi,  omisso  ut.  —  quuni 
ducentos  ferme]  cum  CC.  ferme. — senatusconsultum]  SC. 
— ducentos]  CC. — Karthaginienses]  Carthanienses,  syllaba 
gi  supei*scripta.  —  Africam]  Affricam.  —  nunciarentque] 
nuntiarcntque.  —  quum  in  Africam]  cum  in  Affricam.  — 
senatusconsultum  in  haec  verba  factum  est]  SC.  factum 
est  in  haec  verba.  —  privos]  prius.  —  privasque]  primasquc. 

—  praetor] /?rf/o;-.  —  his  imperaret]  imperaret,  omisso  his. 
praetorem  sagmina  poscerent]  pretorem  sagmind  posce^mf, 
lineola  vocabulo  sagmina  teniere  superimposita.  —  sumtum] 
sumptum.  —  dari  fcciahbus]  fecialibus  dari.  —  Karthagini- 
cnses]  Carthaginenses,  htera  i  superscripta.  —  quum  in 
Africam]  cum  in  Affricam. — quattuor  milha]  ////  milia. 
Satis  erat  //// scripsisse. — quae  remis  agerentur]  quae  re- 
mis  regerentur. — tum  ipsa  Karthago]  ipsa  Carthago,  omisso 
tum.  —  perfugis]  pgis,  syllaba  per  per  compendium  scripta 
ct  syUaba  fu  superimposita.  —  Cap.  44.  quadraginta]  XL. 

—  tribus  et  viginti]  tribus  et  XX.  —  septimodecimo  anno] 
septimo  X  anno.  —  Cn.  Corneho  P.  Aeho  Paeto  consu- 
hbus]  Cn.  P.  Emilio  Paoto  cos.,  omisso  Cornelio.  Goel- 
lcrus  codici  perperam  CB^ .  pro  Cn,  et  cos.  pro  cos.  tribuit. 

—  Saepe]  Sepe.  —  ferunt  Scipionem]  Scipionem  ferunt. — 
Ti.  Claudii]  et  Claudi,  non  Claudii,  ut  Gochcrus  pcrhibet. 

—  cupiditatem]  cupiditate,  omissa  hneola  pro  htera  m  poni 
sohta.  —  deinde]  dein.  —  Karthaginis]  Carthaginis.  Ihud 
GoeUerus   codici    falso    tribuit.  —  finiret]  Jiniref,    id   est 

finirctuT,  cui  ihud  ed.  Frob.  2.  substituit. 

Sed  haec  leviora :  iUud  haud  pauUo  gravius,  quod  Gocl- 
lcrus  non  vidit,  fohum  127.,  cuius  paginam  aversam  hbra- 
rius  proptcrea  vacuam  rehquit,  quod  in  adversa  dccadis 
tcrtiac  hber  uUimus  finitur,  antiquioris  codicis  particulam 
esse  cum  rccentiore,  ut  supra  raemoravi,  minus  apte  coag- 
mentatam.  Primum  enim  eadem  est,  quae  in  antiquiore 
codice  rcperitur,  membranae  bonitas  ct  crassitudo  ;  deinde 
hoc  folium  cum  octcrnionc  vicesimo  tertio  non  cohacret, 
sed  a  biblioj)ego  agglutinatum  est ;  tum  adversa  huius  fohi 
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pagina  codicis  antiquioris  paginas  altitudine  pariter  ac  lati- 
tudine  ad  amussim  aequat ;  deinde  huius  paginae  columna 
altera  eaque  integra,  alterius  enim  partem  superiorem  a 
priore  librario  vacuam  fuisse  relictam  diximus,  non  triginta 
quinque,  ut  in  codice  recentiore,  sed  duodequadraginta,  ut 
in  codice  antiquiore,  versibus  constat ;  denique  literarum 
ductus,  orthographia,  scripturae  compendia  et  correctiones 
mendorum  ab  iis,  quae  in  antiquiore  codice  reperiuntur,  ne 
tantillum  quidem  difFerunt.  Quae  quum  ita  sint,  scripturae 
diversitatem  in  hac  codicis  parte  i'epertam  atque  a  Goel- 
lero  p.  354.  sq.  parum  diligenter  enotatam,  ex  qua  Lib. 
XXX.  44.  lectionem :  Necesse  est,  in  vos  odio  vestro  con- 
sultum  ah  Romanis  credatis,  a  Drakenborchio  coniectura 
praeceptam  restitui,  suo  loco  reponere  non  dubitavi.  Ce- 
terum  Hbro  tricesimo,  id  quod  Goellerus  pi'aetermisit,  haec 
subscriptio  est  subiecta :  Titi  Livii  ab  urbe  condita  Liber 
XXX.  explicit  feliciter.  Alibi  tamen  hbrarius  non  Titi 
Livii,  sed  Titi  Livi  posuit^. 

Quemadmodum  autem  ex  scripturae  simiUtudine  potis- 
simum  intelligitur,  hoc  foUum  olim  cum  codice  antiquiore 
fuisse  coniunctum,  ita  totum  codicem  non  ab  uno,  sed  a 
pluribus  librariis  exscriptum  esse,  ex  eiusdem  dissimiH- 
tudine  apparet,  quam  in  tribus  hisce  codicis  antiquioris 
partibus  nobis  deprehendisse  videmur.  1)  Fol.  128 — 
168*  sive  Lib.  XXXL  1.  Me  quoque  iuvat,  etc.  usque  ad 
Liv.  XXXIV.  72.  Jinire  nutu  disceptationem  potuisset.  In 
hac  parte  singulae  cohimnae  duodequadragenis,  et  inde  a 
fol.  167'1  tricenis  septenis  versibus  constant.  2)  Fol. 
168^  — 175*?  sive  Lib.  XXXV.  1.  Principio  anni,  etc. 
usque  ad  Cap.  33.  praevertendum  sihi  esse,  dixit :  decretum. 
In  hac  parte,  cuius  singulae  cohimnae  tricenis  septenis 
versibus  constant,  scriptura  priiiium  quidem  propius  ad 
illam  accedit,  sed  paullatim  longius  ab  ea  recedit.  3)  Fol. 
176 — 207^?  sive  Lib.  XXXV.  33.  respoiisumque  brcvi  in 
Italia,  etc.  usque  ad  Lib.  XXXVIII.  46.  Quid  igitur  in- 
ci-,  ubi  codex  desinit.     In  hac  parte,  quae  hteruUs  com- 

5  Vide  luvenatii  nostrasquc  Anno-     pro  Mil.  cap.  i,  p.  i.  sqq.  hac  de  re 
tatt.  ad  Livii  Fragm.  Lib.  XCL  p.     disseruit. 
375.  sqq.  et  quae  Freundius  ad  Cic. 
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positisslmis,  ut  Cicero  ait,  et  clarissimis  in  membrana  cras- 
siore  exscripta  est,  singulac  columnae  duodequadragcnis, 
et  inde  a  fol.  192^?  tricenis  septenis  versibus  constant.  Prac- 
terea  lacunae,  quae  olim  Lib.  XXXI.  16°.  30.  et  50.  Lib. 
XXXIII.  29.  Lib.  XXXVII.  10.  18.  et  47.  atque  Lib. 
XXXVIII.  12.  in  codice  describendo  vacuae  crant  relictae, 
postea  ab  aliis,  ut  mihi  quidem  videtur,  librariis  diligenter 
admodum  sunt  expletae. 

Quanta  porro,  ut  ad  graviora  pergamus,  commoda  ex 
codice  Bambergcnsi  ad  Livii,  quos  continet,  libros  sup- 
plendos  atque  emendandos  redundaverint,  uti  perfacile  est 
docere,  ita  non  minus  facilc  intclligitur,  pcrmagnum  eius 
usum  esse  in  libro  tricesimo  primo  et  triccsimo  sccundo, 
quos  ad  codicum  aetate  ac  praestantia  Bambergensi  longc 
inferiorum"  fidem  editos  essc  constat,  maximum  in  libro 
tricesimo  tcrtio,  cuius  pars  maior,  priusquam  initium  cx 
codice  Bambcrgensi  accederet,  ex  codice  Moguntino  in 
lucem  est  protracta,  minorem  in  ceteris,  quos  et  ipsos 
codicis  Moguntini  opc  iam  dudum  optimc  supplctos  atquc 
emendatos  esse  neminem  fugit.  Quo  clarius  autcm  codicis 
Bambcrgensis  virtutcs  exsplcndcscant,  singula  ad  certa 
quacdam  gencra,  exemplorum  varietate  adiecta,  revocasse 
iuvabit. 

Primum  igitur  lacunas  permultas,  maiorcs  alias,  alias 
minorcs,  qiiarum  ne  vcstigia  quidcm  intcrdum  compare- 
bant,  optinie  cxplet.  Lib.  XXXI.  Cap.  14.  et  irriUitlo 
qnidcm  animortnn.  —  Cap.  15.  cu7)i,  si  insfitissent  tunc  Phi~ 
lippo.  ^^ocula  tunc  in  codice  perperam  omissa  est.  —  Cap. 
24.  mille  ferme  passus  lonf/us. — Cap.  31.  Eadcvi  haec  Chios 
sive  potius  Cianos.  —  Cap.  34.  hrachiis  cnm  humero  ab- 
scisis. — Cap.  36.  hostem  vidit,  in  tumulos  quoque  ac  sub 
ipsum  vullum.  —  Cap.  43.  ct  quingentos  equites.  —  Cap.  45. 
urbem    arcemque  tradiderunt.  —  Ibid.    ad   Canastracum.  — 

6  Tli-^nc  (luoquc  Incunam  ab  alio  de  quo  vide  nostronim  Mcletematum 
lilimriu  ituppleUini  csjit',  pro  certo  criticoruni  Siiec.  II.  quo  lusti  Lipsii 
nffirmare  nolim,  Vidc,  quae  ad  hunc  Annotationes  ad  T.  Livii  Lil>.  XXI. 
locum  p.  136.  nnnotavi.  De  ceteris  in  bibliothecu  Guclpherhytana  re- 
vix  est,  quod  duhite».  pcrUie    continenlur.   Miseoac,    1837. 

7  Inter    hos    princijiatum    dhtinet  p.  3.  s<|q. 
Cuiaciiinus  nive  Loveliiinu»   primuB, 

VOL.  IV.  A  a 
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Cap.  46.  Itaque  cum  praeter  spem  tempus  ibi  traheretury 
plusque  in  ohsidione  et  in  operibus,  quam  in  oppugnatione 
celeri  spei  esset.  —  Cap.  49.  bina  iugera  agri.  — Lib.  XXXII. 
Cap.  11.  armentum  pascere  solitum,  ait. — Ibid.  si  secum 
aliquos  consul  mittere  velit.  —  Ibid.  Haec  uhi  consul  audivit, 
percunctatum  ad  Charopum  mittit,  satisne  credendum  super 
tanta  re  agresti  censeret  ?  —  (]ap.  14.  cum  iam  scalas  ad 
moenia  erexisset.  —  Cap.  21.  maritimae  tum  urhes.  —  Ibid. 
compulsi  et  deprensi.  —  Cap.  30.  Oppida  Galhrum,  quae 
Insuhrum  defectionem  secuta  erant.  —  Cap.  31.  Literae  con- 
sulum  amhorum  de  rehus  in  Gallia  gestis  prospere  sive  potius 
prospere  gestis.  —  Lib.  XXXIII.  Cap.  17.  longae  haefauces 
erant.  —  Ibid.  Tum  pars  in  medio  caesi.  —  Cap.  18.  ad 
Alahanda.  —  Ibid.  tetiui  tum  aqua.  —  Ibid.  Inclinato  deinde 
laevo  cornu,  in  dextrum  omnes  connisi.  — •  Cap.  19.  ex  Ptole- 
maei  ditione.  —  Ibid.  Ciliciae,  Lyciaeque  et  Cariae.  —  Cap. 
20.  cum  regibus  Persarum.  —  Ibid.  eo  Jine.  —  Ibid.  aut  iis 
aut  sociis  eorum.  —  Cap.  21.  ab  Thebis.  —  Ibid.  in  maritima 
ora  Malacinos,  Sexetanosque,  Etruriam  omnem,  ubi  Baetu- 
riam  pro  Etruriam  ponendum.  —  Cap.  22.  et  C.  Cornelius 
adiiceret.  —  Ibid.  honorem  immeritum.  —  Cap.  23.  Aeris 
tulit  in  triumpho,  vocabulo  aeris  post  quingentos  sive  et 
quingentos  omisso.  —  Cap.  24.  et  ah  rege  Philippo.  —  Ibid. 
Ibi  haud  multa  verba  facta.  —  Cap.  25.  multos  illustres  viros. 

—  Ibid.  duas  urhanas.  —  Cap.  27.  Restitutis  iis.  —  Ibid. 
legatos  gratias  agentes  ei.  —  Cap.  28.  si  sibi  conscius  esset.  — • 
Ibid.  mentionemve  eius  caedis.  —  Ibid.  cum  scirent  ipsi  nihil. 

—  Ibid.  eo  ipso  timore  rem  ad  iudicium  protraxit.  —  Ibid.  et 
ad  magistratus  indicium  defert.  —  Cap.  29.  credentes,  non 
sine  consilio  imperatoris  Romani.  —  Ibid.  ab  insidiantibus.  — 
Ibid.  ab  odio. — Ibid.  ipse  cum  parte  Coroneam  circumsidit. — 
Cap.  30.  vacuasque  traderet  Romanis  ante  Isthmiorum  tem- 
pus.  —  Ibid.  in  decem  annos  impositum  regi  tradit:  Claudius 
in  annos  triginta.  —  Cap.  31.  ne  nominatae  quidem.  —  Ibid. 
Asiae  urbes.  —  Ibid.  facere  ac  statuere.  —  Ibid.  cum  primum 
ei  vires  suae  satis  placuissent.  —  Ibid.  profectus  Quinctius.  — 
Ibid.  Ibi  consilia  de  libertate  Graeciae  dies  prope  totos  in 
concilio  decem  legatorum  tractabantur.  —  Ibid.  caritatem  ac 
maiestatem.  —  Cap.  32.  per  duo  diversa  maria  omnium  re- 
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rum  usus  vxinistrantis,  humano  gcncri  concilium,  Asiac  Grae- 
ciaeque  is  mercatus  erat.  Tum  vero  non  ad  solitos  modo 
usus  undique  convenerant.  —  Ibid.  alii  alia.  —  Ibiu.  Ro- 
manos*  facturos  vix  cuiquam  persuadcbatur  Graecia  omni 
cessuros.  —  Ibid.  non  audire  modo.  —  Cap.  33.  sed  maria 
traiiciat.  —  Cap.  34.  ahstineret  liberis  civitatibus,  ne  nn- 
quam  lacesseret  armis  ;  et  in  pace  et  in  libertate  esse  debere 
omnes  ubique  Graecas  urbes,  quo  loco  ne  in  neu  mutandum. 

—  Ibid.  ea  una  res  in  arbitrium  senatus  reiecta  est.  —  Cap. 
35.  in  altercationem.  —  Cap.  36.  JSV.  Acilius  Glabrio  praetor. 

—  Ibid.  Corolamus  quidam.  —  Ibid.  prosjyera  pugna  clati.  — 
Ibid.  ad  morae  taedium  ferendum.  —  Ibid.  jmssim  dilapsi 
sunt.  —  Ibid.  Galli  feroces  Boiorum  ante  dies  paucos  pugna. 

—  Ibid.  Quod  ubi  Marcellus  animadvertit.  —  Cap.  37.  exer- 
citum  eadem  via,  qua  adduxerat,  reduxit.  —  Ibid.  ceteraque 
circa  castella.  —  Ibid,  Marcellus  coiisul.  —  Cap.   38.   haud 
difficulter  videbat  iugum  accepturas.  —  Ibid.  terrestres  copias 
traiici  ah  Ahydo  Chersonesum  iussit.      Cum  ad  Madgtum, 
Chersonesi  urhcm,  terrestri  7iavalem  excrcitum  iuruisset.     Ita 
hic  locus  constituendus  vidctur.  —  Ibid.  Idem  metus  Sestum 
incolentes  aliasque    Chersonesi  urbcs  in   deditionem  dedit.  — 
Ibid.  prope  omnem.  —  Ibid.  conquircre  et  contrahere.  —  Cap. 
39.  quid,  quud.  —  Ibid.  quantum  a  bello  aperte  Romanis  in- 
dicto  abesse  ?  —  Ibid.  Romanos  autem  non  exspcctaturos,  ut  id 
posset  facere.  —  Cap.  40.  Adversus  ea  Antiochus,  Mirari  se, 
dixit,   Romanos    tam    diligenter    inquirere.  —  Iljid.   sed   qua 
J^ysimachi    quondam     regnum    fuerit.  —  Ibid.     PJdlipjyum 
usurpandae  alienae  jwssessionis  causa  tenuisse.  —  Ibid.  Chcr- 
sonesus  quidem  et  proxima  Thraciae,  quae  circa  Lysimachiom 
sint,  quem  dubitare,  quin  Lysimachi  fuerint  9  —  Ibid.  Ad  ea 
recipienda   in   antiquum   ius  vcnisse.  —  Cap.   41.    ut   nullus 
exitus  imponeretnr  sermonibus,  effecit.  —  Ibid.  qui  ad  Jidem 
faciendam,    nihil  novaturum   regcm,   de  societute  ugcrent.  — 

Ibid.  sed  etiam  insigniuui  regis  amicorum.  —  Cap.  42.  tri- 
bunus  plebis.  —  Ibid.  datum  est.  —  Ibid.  tribuni  jAebis.  — 
Ibid.  L.  Valerius  Flaccus.  —  Ibid.  Eo  anno  aediles  curules. 
Cap.  43.  L.  Valerius  Flaccus  et  M.  Porcius  Cato  consules 
Llihi/s  Mnrtiis.  —  Ibid.  sed  iam  etiam.  —  Cap.  44.  ver 
sarrum   ex  derreto  jwntijirum    iussi  feccre,   pro    quo    iussit 
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facere  in  codice  reperitur.  —  Cap.  45.  cur  decerneretur  bel- 
lum.  ■ —  Ibid.  Jiulla  mitescere  arte.  —  Ibid.  immitem  et  impla- 
cabilcm.  —  Cap.  46.  Qiii  unum  eius  ordinis  offendisset.  — 
Ibid.  vocari  acl  se  quaestorem  iussit.  Quaestor  id  pro  nihilo 
habuit.  —  Cap.  47.  cum  Carthaginem  venissent.  —  Ibid.  ve- 
nisse  se.  —  Cap.  48.  ad  mare.  —  Ibid.  naves  aliquot  Phoe- 
nicum  onerarias.  —  Ibid.  legatum  se  Tyrum  missum.  —  Ibid. 
ad  id  quod  serum  erat.  —  Ibid.  vulgo  fremebant.  —  Ibid.  et 
factionibus  discordi. — Cap.  49.  nuntiosque  ab  eo  ad  Antio- 
chum  et  Actolos  missos,  consiliaque  inita  impellendae  ad  de- 
fectionem  Carthaginis,  nec  alio  eum  quam  ad  Antiochum  re- 
gem  profectum. — Ibid.  Ibi  profectum  iam  regem  in  Asiam 
cum  audisset.  —  Lib.  XXXIV.  Cap.  2.  sine  tutore  auctore. 
—  Cap.  24.  quam  idli  barbari,  immo  quam  immanes  belluae 
vivunt.  —  Cap.  53.  P.  Sempronius  Sophus  consul.  —  Cap.  o6. 
Cornelio  Gallia,  Minucio  Ligures  evenerunt.  Sortiti  praeto- 
res,  C.  Scribonius. — Lib.  XXXV.  Cap.  48.  principe  altero 
unius  civitatis.  —  Lib.  XXXVIII.  Cap.  13.  castellum  vi 
cepit,  captum  Alabandensibus  reddit. 

Deinde  egregias  virorum  doctorum  coniecturas  in  oratio- 
nis  contextum  sive  receptas  sive  recipiendas  peropportune 
confirmat.  Has  illorum  nominibus  adiectis  deinceps  ita 
recensebimus,  ut  Franc.  Bartholini  et  Ant  Quaerengii 
emendationes  in  Romana  libri  tricesimi  tertii  editione  ex 
corruptissimo  codicis  Bambergensis  exemplo  descripta 
propositas  omittamus.  Lib.  XXX.  Cap.  44.  Necesse  est, 
in  vos  odio  vestro  consultum  ab  Romajiis  credatis  pro  Nec  esse 
in  vos  odio  vestro  etc.  Drak.  —  Lib.  XXXI.  Cap.  2.  qui  tunc 
in  provinciis  ej^ant  pro  qui  tunc  in  proelio  cum  Boiis  erajit,  Alb. 
Ruben.  —  Cap.  4.  T.  Quinctius  Flamijiinus  pro  Q.  Fla- 
minius,  Pigh.  —  Cap.  5.  renmitiassejit  pro  pronuntiassent, 
Drak.  —  Ibid.  tum  respojideri  placere  pro  tum  resjoojidere 
placere,  Duk.  et  Crev.  —  Cap.  14.  et  irj^itatio  quidejn  ani- 
morum  pro  et  irritatio  cmijJiojmm,  Fr.  Gron.  —  Cap.  15.  cuniy 
si  institissejit  tunc  Philippo  pro  si  institissejit  tunc  Philippo, 
Duk.  Vocula  tujic  in  codice  peperam  omissa  est.  —  Cap.  27. 
Cjiidus  pro  llioji,  lac.  Gron.  —  Cap.  29.  hi  Siciliam  tj-an- 
scenderunt  pro  in  Siciliam  conscejidej'mit,  Crev.  —  Ibid. 
eidem  pro  eitisdem,   Crev.  —  Cap.  31.  ne  ipsi  quidem  pro 
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neque  ipsi  quidcm,  Fr.  Gron.  —  Cap.  34.  paullo  plus  mille 
passus  pro  paullo  plus  ducentos  passus,  Roell.  —  Cap.  40, 
Oreum  pro  in  Oreum,  Fr.  Gron.  —  Cap.  43.  et  quingentos 
eqnites  pro  et  equites,  Fr.  Gron.  —  Cap.  46.  agitari  pro  con- 
sultari,  lac.  Gron.  —  Ibid.  quae  super  portum  est  pro  quod- 
que  super  portum  est,  Buettner.  —  Lib.  XXXII.  Cap.  5. 
Heracliden  amicum  pro  Ileraclide.  7iam  cum,  lacobs.  — 
Cap.  10.  arbitro  aut  iudice  pro  arhitrio  aut  iudice,  Fr.  Gron. 
—  Cap.  13.  ingens  iter  agmini,  sed  metus  urgehat  pro  ingenti 
itinere  agminis,  et  metus  urgehat,  cui  Drakenborchius  ingens 
iter  agminis,  sed  metus  urgehat  ex  Gronovii  coniectura  sub- 
stituit,  Heusing.  —  Ibid.  Palaej)harsalus  pro  Palaepharus, 
Ortel.  —  Cap.  20.  /jro  hono  atque  utilifore  defendendum  pro 
pro  hono  atque  xitili  foedere  defendendum,  lac.  Perizon.  — 
Cap.  25.  Ad  hos  orator  pro  Adhortator,  Fr.  Gron.  —  Cap. 
28.  quadringeni  equites  pro  quadringenti  equites,  Crev.  — 
Cap.  34.  recens  decretum  pro  recens  de  exercitu,  Crev.  — 
Cap.  35.  causas  certaminum  deforc  pro  causas  certaminum 
deponere,  Fr.  Gron.  —  Cap.  36.  et  Q.  Fuhium  pro  Q.  Fa- 
hium,  Drak. — Lib.  XXXIII.  Cap.  9.  incompositos  pro 
comjwsitos,  Fr.  Gron. — Cap.  13.  aut  imperata  a  Romanis 
pro  aut  imjKtrata  a  Romanis,  Fr.  Gron.  —  Cap.  18.  con- 
tinentis  regionem  pro  continentem  regionem,  Duk.  —  Ibid. 
circumdat,  et  pro  circumdaret,  lac.  Perizon.  —  Ibid.  Rhodii 
Achaeos  pro  Rhodia  cohors,  lac.  Pcrizon.  —  7iec  recipi,  nisi 
aUquanto  jiost,  jjer  Antiochum  jwtnit,  pro  recijii,  nisi  ali- 
quanto  jwst,  j)er  Antiochum  non  jjotuit,  llcusing.  —  Cap.  19. 
ah  contemjdu  concussi  tum  regni  pro  ah  cuntentu  concessit. 
Quum  rcgni,  lac.  Perizon.  —  Cap.  21.  mitis  ac  muni/icus 
amicis  fuit  pro  7nitis  ac  i7iunijicus  amicus  fuit,  Fr.  Gron.  — 
Cap.  22.  Cuin  Q.  Mi/iucius  pro  Cumque  Minucius,  quod  ex 
coniectura  reccpi.  —  Cap.  23.  C.  Co7-iu'lio  pro  Cn.  Cor7u-lio, 
Drak.  —  Ibid.  servitute  exemptos  pro  servitutc  exccptos,  Fr. 
Gron.  —  Iljid.  Acris  tuUt  iii  triu7/ij)ho  duce7ita  trigi/ita  sej)- 
tem  77iiUa  ct  qni/ige/Uos  pro  TuUt  in  trintnpho  dtirenta  tri- 
ginta  sej>tem  miiUa,  quiugentos  aeris,  llotoniann.,  omissa 
tanicn  copula  ef,  (juac  cx  cod.  Bamb.  accessit.  —  Cap.  25. 
M\  AriUns  (tUdn-io  pro  AriUns  (thd)rii),  Pigb.  \\\  cod. 
Baiub.  M.  pro  M\  lcgitur.  —  Ibid.  dnhios  srntriUiar  j)(Urrs 
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fecerat  pro  duhios  sententia  patres  fecerat,  Sigon.  —  Ibid. 
satis  iam  ante  videri  esse  pro  satis  iam  ante  dividere  esse, 
Sigon.  et  Drak.  —  Cap.  26.  quas  videretur  pro  quas  vide- 
rentur,  Fr.  Gron. — Cap.  27.  ovans  ex  senatus  consulto  urhem 
est  ingressus  pro  cum  sive  quum  ex  senatusconsulto  urhem  est 
ingressus  sive  esset  ingressus,  Pigh.  —  Ibid.  auctores  fuerant 
pro  auctores  fuerunt,  Fr.  Gron.  —  Cap.  28.  opinione  omnium 
pro  opinionem  omnium,  quod  ex  coniectura  receptum  postea 
in  codice  inveni.  —  Ibid.  iussus  Zeuxippo  dare  quam  pri- 
mum,  quia  non  pro  iussit  Zeuxippo  dare  quam  primum.  Is, 
quia  non,  Fr.  Gron.  —  Ibid.  Anthedonem  pro  Atenorem  vel 
Athenas,  Glarean.  —  Ibid.  aliisque  pro  aliquae,  lac.  Gron.  — 
Cap.  29.  Efferavit  ea  caedes  pro  Efferaverat  caedes,  Gelen. 

—  Ibid.  commeantes  pro  commeatus,  Gelen.  —  Ibid.  qui 
testarentur  socios  pro  qui  testarentur  sociis,  Crev.  — 
Ibid.  Ap.  Claudio  pro  P.  Claudio,  Sigon.  —  Ibid.  completa 
essent  pro  complessent,  Drak.  —  Ibid.  decreverant  pro  decre- 
verunt,  Fr.  Gron.  —  Cap.  30.  Bithynorum  pro  Bithyniorum, 
Fr.  Gron.' — Ibid.  tradere,  praeter  quinque  pro  tradere,  quin, 
Pigh.  et  Meibom.  —  Ibid.  plus  quinque  milia  armatorum  pro 
plus  quingentis  armatorum,  Pigh. ;  ita  tamen,  ut  quinque 
millihus  scribendum  censeret.  —  Cap.  31.  iuheri  liheras  esse 
pro  iuhere  liheras  esse,  Fr.  Gron.  —  Ibid.  sese  mare  traiedsse 
pro  esse  mare  traiecisse,  Drak.  —  Cap.  33.  sed  maria  traiiciat 
pro  maria  traiiciat,  lacobs.  —  Ibid.  concipere  pro  concipi, 
Sigon.  —  Ibid.  fortunae  ingentis  pro  fortunae  gentis,  Sigon. 

—  Cap.  34.  Locrensesque  pro  Locrenses,  et  quae,  Ursin.  — 
Cap.  35.  ad  rehellandum  pro  ad  hellandum,  Glarean.  —  Ibid. 
alii  leniter  questi  sunt  pro  alii  taliter  questi  sunt  vel  alii  inter- 
questi  sunt,  Crev.  —  Ibid.  in  altercationem  pro  altercationem, 
Sigon.  —  Cap.  36.  Silanus  pro  Syllanus,  Sigon.  —  Cap.  37. 
exercitum  eadem  via,  qua  adduxerat,  reduxit  pro  eadem  via,  qua 
adduxerat,  reduxit,  Duk.  — Ibid.  eoque  tuta  loca  pro  eaque  tuta 
loca,  Fr.  Gron.  —  Ibid.  Laevos  pro  I^evos,  Sigon.  —  Ibid. 
octogeni  pro  octingenti,  Fr.  Gron.  —  Cap.  38.  ad  Lampsacum 
ojipugnandam  pro  ad  Lampsacum  oppugnandum,  quod  ex 
coniectura  recepi.  —  Cap.  40.  Ad  ea  recipienda  in  an- 
tiquum  ius  venisse  pro  Ad  ea  facienda  in  antiquum  venis- 
sent  vel  venisse,  Fr.  Gron. ;  ita  tamcn,  ut  non  recipienda. 
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sed  redigenda  scriberet.  —  Cap.  41.  ut  nullus  exitus  im- 
poneretur  sermonibus,  effecit  pro  ut  nullus  exitus  impo- 
neretur  sermonibus,  Fr.  Gron.  —  Cap.  42.  et  P.  Man- 
lius,  et  P.  Porcius  Laeca  pro  et  P.  Porcius  Laeca,  Alb. 
Ruben.,  omisso  tamen  et  priore,  quod  ex  codice  adiectum 
est.  Sigonius  Lecca  in  Laeca  mutavit.  —  Cap.  43.  adiutor 
considi  datus  pro  adiutor  consuli  datur,  Duk.  —  Cap.  45. 
maior  res  pro  maiores,  lac.  Perizon.  —  Ibid.  maturanda 
magis  pro  maturanda  his,  lac.  Perizon.  —  Ibid.  cur  deceme- 
retur  bellum  pro  cur  decerneretur,  Crcv.  —  Ibid.  et  inertia 
sopiri  pro  et  inertia  operis,  Alb.  Ruben.  —  Cap.  46.  qffen- 
derat  pro  offcndebat,  Duk.  —  Cap.  47.  qui  parum  ex  dig- 
nitate  populi  Romani  esse  ducebat  pro  quia  parum  cxpug- 
nantes  ducebat  vel  quia  parum  ex  dignitate  sua  ducebat,  P. 
Manut.  ;  ita  tamen,  ut  quia  retineret.  —  Ibid.  subscribere 
odiis  accusatorum  Hannibulis  pro  subscribere  odiis  accusa- 
tionibusque  Ilannibalis,  Fr.  Gron.  —  Lib.  XXXIV.  Cap.  16. 
profectum  pro  profecturum,  quod  mihi  contigit,  ut  coniec- 
tura  reperircm.  —  Cap.  41.  qui  in  Romanis  fuerit  castris 
pro  qui  in  Romanis  fuerat  castris,  Fr.  Gron.  —  Cap.  59. 
latae  sunt  pro  datae  sunt,  Fr.  Gron.  —  Lib.  XXXV.  Cap. 
5.  et  M.  Genucius  et  Q.  et  M.  Marcii,  tribuni  miUtum  pro  ct 
M.  Gcnucius  ct  M.  Marcius,  tribuni  militum,  Drak.,  addita 
ante  praenominis  notam  Q.  copula  ct,  quae  in  cod.  Bamb. 
non  reperitur.  —  Lib.  XXXVI.  Cap.  30.  escendit  pro  ad- 
scemlit  sive  ascendit,  lac.  Gron.  —  Cap.  44.  similem  fecissent 
pro  similem  fecisset,  Fr.  Gron.  —  Lib.  XXX\'II.  Cap.  9. 
escendit  pro  adscendit  sive  ascendit,  Drak.  —  Cap.  32.  po- 
testatem  iis  dari  pro  potestutem  iis  dare,  lac.  Pcrizon.  — 
Cap.  34.  delapsum  equo  pro  delapso  equo,  Fr.  Gron.  Prae- 
stat  in  eo  tumidtu  delupsum  ex  equo  scribere.  Cap.  37.  quum 
in  castra  ine  redisse  uudierit  j)ro  quam  ut  in  custra  me  redisse 
audierit,  Fr.  Gron.  —  Cap.  55.  ea  ut  civitutis  Rhodiorum 
essrnt  pro  ea  civitutis  Rliodiorum  essent,  Drak.  —  Cap.  57. 
intestabili  pro  inucstimubili,  Fr.  Gron.  —  Lib.  XXX\  III. 
Cap.  17.  fugcrunt  pro  fudcrunt,  Mod. — Cap.  20,  quo 
postuht  rcs  pro  quo postuhnt  res,  Crcv.  —  Cap.  38.  redeunto 
]>ro  rcdeunt,  Murct. 

ncnique  praeter  has,  quas  modo  protulimiis,  permultas 
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offert  lectiones  in  ceteris  codicibus  non  repertas,  vel  ex 
paucis  tantum  enotatas,  quarum  aliae  ita  sunt  comparatae, 
ut  de  earum  integvitate  vix  dubites,  aliae  ita  corruptae,  ut 
vera  scriptura  ex  iis  facile  possit  restitui,  aliae  ita  diversae, 
ut  codicem  Bambero-ensem  ceteros  coffnatione  non  attin- 

o  O 

gere  probent.  Harum  quoque  potiores  delibare  placuit. 
Lib.  XXXI.  Cap.  3.  ac  sociorum  pro  sociorufnque.  — 
Ibid.  senatuique  pro  et  senatui,  —  Cap.  5.  'peractum  pro 
perfectani.  —  Cap.  6.  edoceret  pro  cloceret.  —  Cap.  7. 
ut  in  Italiam  traiiceret  pro  in  Italiam  traiicere.  — 
Cap.  8.  is  quoque  de  exercitu  pro  atque  de  exer- 
citu.  —  Cap.  9.  seponique  statini  deberet  pro  rejjoni 
statim  debere.  —  Cap.  12.  curam  et  accenderunt  pro 
causa  et  acciderunt.  —  Cap.  14.  conjirmandaeque  pro 
firmatidaeque.  —  Cap.  15.  in  civitatem  suorum  pro  in 
civitatem  sociam.  —  Ibid.  mrtutis  ergo  pro  virtutis 
gratia.  —  Cap.  17.  iurat  pro  iurare.  —  Cap.  %\.  terga 
verterunt  pro  terga  vertunt.  —  Cap.  24.  ex  specula  pro  e 
specula.  —  Cap.  29.  stata  die  pro  statuta  die.  —  Cap.  40. 
ad  lioc  pro  ad  haec.  —  Cap.  43.  turbavit  pro  prmio  tur- 
bavit.  —  Cap.  44.  virile  ac  muliebre  secus  pro  virilis  ac 
tnuliebris  sexus.  —  Cap.  46.  Romanus  pro  Romani,  — 
Cap.  47.  statum  pro  spatium.  —  Cap.  48.  cupiditate  pro 
aviditate.  —  Cap.  4^9.  pojmlus  Romanus  videret  pro  jJublice 
videretur.  —  Cap.  50.  qui  j^^^^^or  designatus  erat  pro 
quem  praetorem  designaverant.  —  Lib.  XXXII.  Cap.  2. 
adversus  id,  quod  iis  pro  adversus  quod  iis.  —  Cap.  6. 
agitanti  ei  pro  agita?iti.  —  Cap.  9.  emisso  e  manibus  Jioste 
pro  misso  e  manibus  lioste.  —  Cap.  10.  amplum  sive  potius 
aptum  tegendis  corporibus  pro  aptum  urgendis  regiis.  — 
Cap.  11.  qui  regiis  tum  teneretur  castris  pro  qui  regiis 
tunc  oneratus  castris  erat.  —  Cap.  13.  in  montes  lyncon 
pro  in  montem  Lingon.  —  Ibid.  ut  in  Thessaliam  agmen 
demitteret  pro  suum  in  Thessaliam  agmen  demittere.  — 
Ibid.  ad  Thaumacum  pro  Athamanum.  —  Cap.  17.  adloci 
angustias  pro  ad  loca  angusta.  —  Cap.  18.  aberat  pro 
abibant.  —  Ibid.  habebat  pro  habebanf. —  Cap.  19.  Nabis 
pro  eos.  —  Cap.  21.  Fortuna  et  dat  fiduciam  postulantibus, 
et  demit  pro  portus  ct   dant  fiduciam  iwstulantibus,  et 
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demutit.  —  Ibid.  jjopuhimlosqKe  pro  depopulamlosque.  — 
Cap.  23.  in  se  uti  pro  iusto.  —  Ibid.  concurrerent  pro  con- 
currissent.  —  Cap.  28.  ex  S.  C,  id  est  senatus  considto, 
pro  ei.  —  Cap.  40.  mota  pro  nata.  —  Lib.  XXXIII.  Cap. 
17.  in  ditio7iem  pro  in  deditionem.  —  Cap.   18.   ad  ipsa 
Tenpe  admovet  pro  ad  ijjsa  Tendeba  movit.  —  Ibid.  acies 
utraque  pro  acies  idraeque.  —  Ibid.  circumagcre  pro  cir- 
cumiacere.  —  Cap.  19.  exigente  pro  eligente  vel  projli- 
gante.  —  Ibid.  in  expedito  pro  expeditior.  —  Ibid.  nihilo 
quietiora  ea  ipsis  aestivis  hahuit  pro  nihilo  quietiorcs  res 
Pausistratus  hahuit.  —  Ibid.  coniungi  eum  Philippo  pro 
coniungi  cum  Philippo.  —  Ibid.  omiserant  consilium  pro 
omni  erant  consilium.  —  Cap.  22.  C.  Afranius  pro  C.  Ur- 
sanius.  —  Ibid.  sihi  meritum  triumphum  pro  sihimet  tri- 
unqihum.  —  Ibid.    Cn.  Ligurium  legionis  quartae  pro  et 
C.  Laheonem  eius  frairem.  —  Cap.  25.  nti  rogas  pro  uti 
rogatae.  —  Ibid.  relatum  pro  latum.  —  Cap.  2G.  P.  Tillius 
eques  Romatius   pro  L.  lulius   Sequestris.  —  Ibid.    inde 
Germalo  pro  Intemelio.  —  Cap.  27.  perinde  atque  ipsos 
sive  potius  ipsis  iis  et  non  Quinctio  et  Roinanis  id  datum 
essct  pro  perinde  atque  ah  ipso  hi  et  non  a  Quinctio  et 
Romanis  dali  essent. —  Cap.  28.  j)er  totam  urhcm  pro  tota 
urhc. — Ibid.  velut  ex  ante  indicto  pro  velut  extante  indicio. 

—  Ibid.  constanti  aniiuo  pro  consimili  animo.  —  Ibid. 
statim  pro  sihi.  —  Cap.  29.  facinora  fiehant  pro  ca  faci- 
nora  faciehant.  —  Ibid.  quaerendum  pro  querendum.  — 
Ibid.  Plurimae  caedes  pro  Plurimi  pcditcs.  —  Ibid.  in- 
lerempti  pro  intercepti.  —  Cap.  oO.  Cariaeque  pro  Curiae 
atque.  —  Cap.  32.  sermonihus  ctiam  fcrehant  pro  scrmo- 
nihus  ctiam  screhant.  —  Ibid.  arcam  pro  arcnam.  —  Cap. 
31.  Islhmia  pro  ista  iam.  —  Ibid.  dcnunliatum  pro  pro- 
nuntiatum.  —  Ibid.  fucrant  \no  fucrat.  —  Cap.  oG.  inter 
tumulos  quosdam  pro  in  tumulo  quodam.  —  Ibid.  cum  op- 
posuisset,  equitum  pro  opposuit,  et  equitcm  vcl  equitum. 

—  Cap.  37.  /;er  Ligurum  extremos  ftncs  pro  Ligurum  ex- 
Iremo  fine. — lijid.  cum  collega  sccunda  pro  collcgae  se- 
cunda.  —  Cap.  38.  quod  intcnderent  pro  quos  in  Thcha, 
quod  cx  quod  intcndehant  subortum  vidctur.  — Cap.  II. 
pracvcnirct  \no  pervcnirct.  —    Ibid.  v/  itnu  occujxissci  \no 
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si  tum  occasio  esset.  —  Ibid.  adorta  pro  oborta.  —  Ibid. 
jion  remigum  modo  militumque  ignotae  turbae  pro 
non  remigum  tantum  militumque  ignotorum.  —  Ibid.  con~ 
cessit  pro  processit.  —  Cap.  42.  descripserunt  pro  divi- 
serunt.  —  Cap.  43.  et  quindecim  milia  pro  et  quinque 
millia.  —  Cap.  44.  quod,  cum  Hispania  movisset,  bellum 
negligerent  pro  qiiod  Hispania  movisset,  bellum  negli- 
gere  vel  negligi.  —  Ibid.  instare  pro  restare,  —  Cap. 
45.  ab  tum  gravibus  auctoribus  pro  iam  ab  gravibus 
auctoribus.  —  Ibid.  non  ita  magni  momenti  pro  non  tam 
magni  moj7ienti.  —  Ibid.  bellum  motumforet  pro  ortumforet 
bellum.  —  Ibid.  hostibus  sive  potius  hosjntibus  pro  amicis. 
—  Ihid.Marcescereotiisitu  queri  civitatem  pro  Marcescere 
otio  situque  civitatem,queri  eum. —  Cap.  47.  ad senatum^xo 
apud  senaium.  —  Cap.  48.  quo  in  loco  iusserat  pro  quo  in 
loco  fuerunt  vel  iussi  erant.  —  Ibid.  nocte  Byzacium  (ita 
regionem  quandam  agri  sive  potius  Afri  vocant)  transgres- 
sus  pro  nocte  msa  cita  regionem  quandam  agri  Vocani 
tra7tsgressus,  quod  ab  aliis  in  7iocte  vi  accita  etc.  vel  nocte 
via  cita  etc.  magis  etiain  corruptum  est.  —  Ibid.  suum 
evejitum  pro  suoru7n  eve^itus.  —  Ibid.  Eodejn  die  pro  Eo 
die.  —  Ibid.  ut  U77ibrae  etferent  pro  ut  u7nbra  etfieret.  — 
Ibid.  Qua7ito  res  et  te77ipus  patiebatur  apparatu  cele- 
bratae  eius  diei  epidae  sunt  pro  Qua^itum  res  et  tempus 
patieba7itur,  apparatae  celebrataeque  eius  diei  epulae 
sunt.  —  Ibid.  referendis  pro  remis.  —  Cap.  49.  id  ei  non 
debere  impu7ie  esse  pro  Ne  his  debere  impune  esse.  — 
Ibid.  ut  ab  altera  patria  pro  ut  alia  patj^ia. — Voxd.  filium- 
que  pro  filium.  —  Ibid.  ad  animum  eius  molie7idum  pro 
anmio  eius  moliejidum  vel  ad  molie7idu7n. — Ibid.  repe- 
te7ites  pro  petentes.  —  Lib.  XXXIV.  Cap.  2.  rogationejn 
pro  rogatio7tes.  —  Cap.  3.  p7^'0cucu7'reri7it  pro  procurre- 
ru7it.  —  Cap.  5.  seditio7iem  pro  seditio7ies.  —  Cap.  13. 
oste7idere  pro  oste7ide7idi.  —  Cap.  19.  Cum  incerta  bellujn 
a7i  pax  cum  Celtibe7'is  esse^it  pro  Quiwi  incertu7n,  bellum 
an  pax  cum  Celtiberis  esset.  —  Ibid.  de7ii  pro  dei7i.  — 
Cap.  20.  insultasse7it  pro  persultasse7it.  —  Ibid.  avehitur 
pro  advehitur.  —  Cap.  32.  cum  cetera  liberavimus  Graecia 
sive  Graeciujn  pro  cum  ceteraiji  libcravcri77ius  Graeciam. 
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—  Cap.  3k  faceret  -pvo  facere.  —  Cap.  41.  et  lateri  ad- 
haerens  tyrannus  pro  lateri  adhaerens  tijranni.  —  Ibid. 
gatidiitm  praehehant  pro  gaudium  jyraehehat.  —  Cap.  59. 
concessurum  pro  consejisurum.  —  Lib.  XXXV.  Cap.  4. 
ut  egressum  suis  finibus  hostem  sensere  pro  uhi  egressum 
e  finihus  suis  hostem  sensere.  —  Cap.  20.  quindecim  milia 
peditian  pro  quinque  millia  peditum.  —  Cap.  SG.  ahsumpsit 
pro  consumpsit.  —  Ibid.  eductus  pro  educatus.  —  Lib. 
XXXVI.  Cap.  25.  tum  regionem  inaxime  Oetae  spectat, 
oppido  quam  hreve  intervallum  videtur  pro  tum  regionem 
ea  maxime  despectat  oppidum,  qua  hreve  intervallum  vi- 
detur.  —  Lib.  XXXVII.  Cap.  23.  quod  velut  statum  Fa- 
vonissive  potius  Favoniis  ventis  est  pro  quod  velut  statum 
Favoniis  ventis  esset.  —  Cap.  40.  inissi  sive  potius  Mysi 
sagittarii  his  adiuncti  erant  pro  Mysi  sagittariis  adiuncti 
erant.  —  Cap.  5)1.  ex  templo  excessit  pro  templo  excessit. 
Lib.  XXXVIII.  Cap.  15.  ah  sive  potius  ad  Lysis  fiuminis 
fontes  pro  ah  Lysis  fiuminis  fonte.  —  Cap.  20.  a  septen- 
irione  pro  ad  septentrionem.  —  Cap.  22.  lis  vero  non  vul- 
?ierahantur  pro  Ili  vero  non  vulnerahantur. 

Ncquc  tanicn  cxiniias  codicis  Bambcrgensis  virtutes 
ita  pracdicamus,  ut  vitia,  quibus  ille  laborat,  callide  dissi- 
mulemus  atque  obtegamus.  Primum  enim  maiores  la- 
cunae,  ut  singula  vocabula  mittam,  ex  codice  Moguntino 
ojjtime  sui^pletae,  quum  a  verbis  Lib.  XXXIV.  4-6.  tri- 
hunus  militum,  Lib.  XXXVI.  5.  id  agi,  cap.  10.  atque 
oppugnationi  atque  ct  Demetriadem  rediit,  cap.  27.  meri- 
taque  in  populum  Itomanum,  cap.  43.  alias  maiorihus, 
Lib.  XXXVII.  2.  M.  Fulvius  peregrinam,  cap.  54.  in 
servitutcm  et  Adistis  Graeciae,  pro  quo  in  cod.  Bamb. 
additis  Gracciae  lcgitur,  Lib.  XXXVIII.  8.  parceret 
urhi,  aliisque  locis,  ubi  singula  vocabula  in  ceteris  codi- 
cibus  oinissa  in  Baml)ergensi  pariter  ac  Moguntino  com- 
parent,  discesscris,  in  codice  Bambcrgensi  quocjue  repe- 
riuntur.  (^uippe  cx  solo  codice  Moguntino,  cuius  virtus 
in  ceterorum  qnoque,  qui  codice  Bambergensi  non  con- 
tincntur,  Livii  librorum  lacunis  commode  cxplcndis 
enituit,  a  Livii  cditoribus  haec  sunt  suppleta  :  Lib. 
XXXIV.  *Cap.  7.   hic   llomac  infimo  gcncri  magistris 
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vicorum.  —  *Cap.  16.  Tria  eo  die  laudabilia  fecisse  pu- 
tatur  :  umtm,  quod,  circumducto  exercitu,  procul  navibus 
suis  castrisque,  ubi  spem  nisi  in  virtute  haberent,  inter 
medios  hostes  proelium  commisit :  alterum,  quod  cohortes 
ab  tergo  hostibus  obiecit :  tertium,  quod  secundam  le- 
gionem,  ceteris  oinnibus  effusis  ad  sequendos  hostes,  pleno 
gradu  sub  signis  compositam  instructamque  subire  ad 
portani  castrorum  iussit.  —  Ibid.  vinoque  et  cibo  curatos. 

—  Cap.  21.  in  Hispania.  —  Cap.  27.  Dromon  ipsi  vocant. 

—  *Cap.  34.  Illud  modo  ne  fallat.  —  Cap.  46.  bigati  cen- 
tuin  viginti  tria  milia,  Oscensis  quingenta  quadraginta. 

—  Ibid.  ex  praeda. — Cap.  48.  haerentem  visceribus  no- 
bilissimae  civitatis.  —  Cap.  58.  quae  Graii  nominis  sint. 
In  cod.  Bamb.  ceterisque  Graecas  Asiae  urbes  legitur. 

—  Lib.  XXXV.  Cap.  2.  aut  praetores.  —  *Ibid.  scribi  a 
praetore.  Mens  ea  senatus  fuit,  ut  in  Hispania  tu- 
multuarii  milites.  —  Cap.  1 1 .  propinqua  viae  tecta  incen- 
dunt.  Proximo  deinde  vico  inferunt  ignem,  ferro  flam- 
maque  omnia.  —  Cap.  14.  quas  visere  et  esset.  —  Cap.  20. 
Huic  considi  permissum,  ut  duas  legioties  scriberet.  — 
Cap.  26.  ignarus.  Navis  erat.  —  Cap.  27.  quum  prospera 
re  elatus.  Hoc  Aldus  cod.  Mog.  lectioni  quum  prospere 
latus  recte  substituit.  —  Cap.  oO.  et  diripiunt.  —  Cap.  42. 
Regem  conspici.  —  Cap.  50.  nec  dubitatio  et  eosdetn  genti 
Achaeorum.  In  cod.  Bamb.  eosdem  reperitur.  —  Lib. 
XXXVI.  Cap.  1.  Cn.fiUum.  —  *Cap.  10.  quampro  copiis, 
et  plures.  —  Cap.  13.  et  equitibus  quadraginta.  —  Cap. 
17.  munitiones  et  locis  ojJj^ortunioribus,  pro  quo  cod. 
Bamb.  ceterique  munitioribus  ofFerunt.  —  *Cap.  19.  in 
ipso  certamhie  pugnae,  ab  incursu  Aetolorum  se  tuentes 
non  plus  quinquaginta.  —  Cap.  22.  arcem  extra  muros, 
quae.  —  Cap.  24.  ptartim  per  erutos,  cui  Gelenius  ^iartim 
per  semiruta  substituit.  —  *Ibid.  ex  potestate.  —  Cap.  27. 
ac  rupissent.  —  *Cap.  38.  equos  mille  ducentos  triginta  ; 
carpenta  ducenta  quadraginta  septem.  —  Cap.  42.  niatu- 
randum  ratus  omnium.  —  Lib.  XXXVII.  Cap.  4.  viginti 
triremes.  —  *Cap.  16.  Halicarnassus,  Cnidus,  Cous,  sive 
potius  Cous,  Cnidus.  —  Ibid.  magis,  quam  conserebatur. 
Cap.  18.  ab  Samo.  —  *Cap.  19.  consiUum  habuit.    Rhodii. 
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—  Cap.  23.  ad  Shlam.  —  *Cap.  30.  et  erat  secundus  jye- 
te7itibus  Ephesum  ventus. — *Cap.  41.  ^^«r^m  vulnerlbus 
missilium  undique  coniectorum.  —  Cap.  44.  et  ipse.  —  *Cap. 
50.  Plautio  Ilijpsaeo  in  Hispaniam  citeriorem  mille  Ro- 
mani  dati  sunt  pedites,  duo  milia  socium  Latini  nominis, 
et  ducenti  equites.  —  Cap.  56.  et  oppida.  —  Lib.  XXXVIII. 
*Cap.  5.  n)ium  e  regione  Aesculapii.  —  Cap.  15.  et  re- 
fertum  rerum  omnium  copia.  —  Cap.  25.  ab  Ancyra^. — 
His  accedunt  aliae  quaedam  lacunae  in  ceteris  quoque 
codicibus  repertae  et  in  ed.  Frob.  2.  demum,  quae  verba 
Lib.  XXXI.  11.  eosdem  in  ISumidiam  ad  Masinissam. 
Carthagincm,  et  Lib.  XXXVI.  S6.  ex  senatus  consulto  in 
solo  codice  Bambergensi  inventa  Gelenio  auctore  inse- 
ruit,  aliisve  editionibus  Frobeniana  antiquioiibus  expletae 
Lib.  XXXII.  Cap.  5.  sibi  conciliavit. — Lib.  XXXIII. 
Cap.  42.  C.  Fabricius  Luscinus,  C.  Atinius  Labeo.  — 
Lib.  XXXIV.  Cap.  13.  imperatorem,  nidlos.  —  Cap.  28. 
irifida  ac.  —  Cap.  45.  et  C.  Salonius.  —  Lib.  XXXV.  Cap. 
23.  et  aurea  riginti  pondo.  —  Lib.  XXXVI.  Cap.  22.  de 
se.  —  Lib.  XXXVII.  Cap.  21.  et  Eumenem.  —  Cap.  54. 
et  in  hoc,  quae  proxima  et  in  omnibus  bellis  interceperunt. 

Deinde  in  codice  Bambcrgcnsi,  praeterquam  quod  li- 
})rarius,  quum  dubiam  antiquioris,  quem  scquel)atur,  co- 
dicis  scripturam  explicare  non  posset,  Lib.  XXXII.  17. 
trepidafionemque  insanam  superstantibus  armatis  prae- 
buerit,  cap.  19.  pro  eius  crudclitafe  jjerjidiaque,  cap.  21. 
sciUcet  nos  urbes,  cap.  20.  Norbain  et  Circeios  occupare 
et  qui  tcstigarenV^  Lib.  XXXIV.  57.  ex  formula  iuris 
anfiqni,  cap.  61.  quam  inimici,  Lib.  XXXV.  38.  et  jjrodi 
et  deseri,  aliaque  alibi,  vacuo  spatio  relicto,  practcrmisit, 
non  solum  singula  vocabula,  quae  cnumerare  longum  est, 
sed  etiam  integrae  sententiae  et  maiores  pcrpetuae  ora- 


8  Drakc'nl)nrchius:idLiv. XXXVI.  potest.     Carbiichius    ccrtc    cx    cod. 

19.  13.  non  nisi  iaeuiian  astcriHco  nota-  Mog.  nihil  cnotavit. 

Uuicommfmoravit  iifKiucathlidit  vcrl)a  9  Utrumf)uc,  id  f|uo(l  maximc  no- 

Lih.    XXXV.    7},,    cl  aurca  ru/inli  tahiic    cst,    lihrariu.s    oniiNit,    vacuo 

ponilo,  f|uac  utnini  cx  Moj;untinf»  an  trium   vcrsuuni  spatio  rclicto.     Vido 

Spinnsi    codicc    rc«titucrit    Gclcnii  igitur,  nu  piura  intcrciderint. 
diligcntiai,  ad  li<iuidum  perduci  non 
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tionis  particulae  sunt  omissae,  quae  in  ceteris  codicibus 
non  desiderantur.  Harum  quoque  lacunarum  indicem 
subiungere  placuit.  Lib.  XXXI.  Cap.  2.  in  Jide  man- 
sisset.  —  Cap.  7.  arma  esse.  —  Cap.  24.  in  hostes.  —  Cap. 
31.  a  nohis.  —  Cap.  33.  hostes  apjirojnnquare.  —  Lib. 
XXXn.  Cap.  IL  Quattuor  w«/i«.  —  Cap.  15.  legati  a 
Meiropoli  et  a  Piera  dedentes  tirbes  venerunt.  Venia 
iisdem  petentihus  datur.  Phaloria.  —  Cap.  1 7.  Ad  hoc  et 
muri  pars  adhuc  iiitegra  iitraque  tuta  praestabat.  —  Cap. 
21.  aut  vi,  aut  metu.  —  Cap.  26.  ex  praeda.  —  Cap.  34. 
aut  melioribus  parendum.  —  Lib.  XXXIIL  Cap.  18.  et 
Nisuetae.  —  Ibid.  dextro  cornu,  sinistro  mercenarios. — 
Cap.  20.  alias  auxiliis  iuverunt.  —  Cap.  23.  clarorum 
virorum.  —  Cap.  25.  plebeii  sepiies  instaurati,  —  Cap.  27. 
auri  mille  et  quingentuni  pondo,  argenti  denarium  quin- 
gentos  pro  auri  mille  et  quingenta  quindecim  pondo, 
argenti  viginti  milia,  signati  denarium  triginta  quattuor 
milia  et  quingenios.  —  Ibid.  et  ad.  —  Cap.  30.  dimidiuni 
praesens.  —  Cap.  S5.  post  victoriam.  —  Cap.  37.  iti  ea 
gente.  —  Ibid.  ducenta  triginta  quattuor.  —  Cap.  38.  re- 
jiciendae  urbis.  —  Cap.  48.  et  aptandis.  —  Lib.  XXXIV. 
Cap.  4.  coeperit ;  quod  oportei.  —  Cap.  9.  ac  benigne.  — 
Cap.  15.  ceteri  castra  diripiunt.  —  Cap.  16.  in  Hispania. 

—  Cap.  39.  Deinde,  crescente  certamine,  nequaquam  erat 
proelium  par.  Missilibus  enim  Lacedaemonii  j^^g^^uhant. 
Cap.  44.  in  carcerem.  —  Cap.  59.  quuni  renuntiatae  con- 
ditiones  essent :  et  impetraturum.  —  Cap.  61.  in  omnmm. 

—  Cap  62.  ab  se.  —  Lib.  XXXV.  Cap.  9.  Cethegus. 
Cornelius.  —  Cap.  1 1.  in  eos  et  ut  is.  —  Cap.  24.  PauUuSy 
M.  Aemilius.  —  Cap.  27.  tamen  ex.  —  Cap.  ^Q.  ibi 
Alexamenum.  —  Cap.  48.  unquam  nec  arte,  nec.  —  Cap, 
49.  esse  secuturos.  —  Ibid.  et  Medos.  —  Cap.  50.  ad  Her- 
maeum. — Lib.  XXXVI.  Cap.  2.  eo  tempore.- — Cap.  3. 
conscripsisset,  et  quos.  —  Cap.  4.  Macedoniae  et.  —  Cap. 
5.  ad  eos.  —  Cap.  10.  ab  Larissa.  —  Cap.  13.  oppugnari 
posse,  regem  ad  Limnaeam.  —  Cap.  31.  et  Elis. — Cap. 
S5.  Achaei  per-maluerunt,  vocula  per  in  versus  fine  po- 
sita,  pro  Achaei,  Elei  per  se  ipsi,  quam  per  Romanos, 
maluerunt.  —  Cap.  Sii.  postulavit  ah  senatu,  tit  pecunia 
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sibi  decernerctur.  —  Cap.  AS.  alias  minoribns.  —  Lib. 
XXXVII.  Cap.  6.  ab  Hypata.  —  Cap.  7.  qiiidquam  vcUe. 

—  Cap.  16,  pervicerunt  qnidem  remis,  tit  tenerent  terram : 
sed  neque  circa  urbem  tuta  statio  erat,  nec  ante  ostium 
portus  in  solo  stare  poterant^  aspero  mari.  —  Ibid.  in 
Italiam.  —  Cap.  17.  non  posse.  — Cap.  32.  aut  scalis.  — 
Cap.  39.  in  subsidio.  —  Cap.  42.  aciem  terror.  —  Cap.  47. 
L.  Plautius  Hypsaeus.  —  Cap.  .50.  eundem  numerum.  — 
Cap.  5^.  ut  superare  possem.  —  Cap.  54.  Patres  con- 
scripti.  —  Cap.  57.  Flaccus,  M.  Atilius  Serranus,  L.  Va- 
lerius.  —  Ibid.  tribuni  jilcbis. — Ibid.  neque  in  aerarium 
retulisset. —  Lib.  XXXVIII.  Cap.  l.  esse  solita. — Ibid. 
quarta  Argitlieam.  —  Cap.  2.  ab  Kthopia.  —  Cap.  3.  in 
Aperantiam  transcenderunt.  —  Cap.  6.  Uno  in  loco.  — 
Cap.  8.  vere  unquam.  —  Cap.  10.  ab  Asia.  —  Cap.  12.  ad 
Hieran.  —  Cap.  14.  sub  eo.  —  Cap.  17.  in  sua.  —  Ibid.  se, 
degenerat.  —  Cap.  21.  nec  arte.  —  Cap.  22.  L.  Manlius. 

—  Cap.  23. /acta  est.  —  Cap.  24.  et  ijiiuriam  corporis.  — 
Cap.  25.  ducti  sunt.  —  Cap.  3Q.  et  Fundani,  in.  —  Cap. 
38.  fere  cum  Antiocho.  —  Cap.  41.  posuerunt  castra. — 
Cap.  42.  de  provinciis,  et  exercitus  inde  deducere. 

Dcnique  codex  Bambcrgensis,  id  quod  cx  nostra  eius 
coUatione  nianifcstius  apparet,  in  locorum  singulorum 
scriptura  et  verborum  collocatione  saepius  cum  ccteris 
codicibus  ct  cditionibus  antiquis,  quara  cum  codice  Mo- 
guntino  consentit ;  ita  tamen,  ut  multas  lectiones,  in  solo 
ut  vidctur"',  codicc  Moguntino  rcpertas,  auctoritate  sua 
confirmet.  Goellcrus  enim,  uti  permultas  lectiones  ex 
codice  Bambergensi  a  nobis  enotatas  practermisit,  ita  hac 
ipsa  negligentia,  de  qua  inferius  dicetur,  etiam  effecit,  ut 
codcx  Bambergensis  de  multorum  locorum  scriptura  a 
Moguntino  non  discrcpare  videretur.  Quod  longe  secus 
essc,  cx  his  potissinmm  intelligitur  codicis  Bambergensis 


lo  Sicuti    onim    Inn.    Gebhardus  XXXIi  34.  6.  XXXIV.  5.  4.  c.ip. 

Palutino»  et  Thom.  HcamiuH  IJritan-  H.  2.  cap.  10.  6.  cap.  24.  7.  cap.  if>.  4. 

nicoH  codices  non  ea,  qua  oportcbat,  cap.  33.  12.  et  cap.  37.  8.   XXXV. 

diligentia     contulisse     videntur,     ita  8.    9.    cap.    11.    10.    et  cap.   38.    14. 

Drakenborchium    quocjue    interdum  XXXVI.  30.  4.  et  cap.  45.  9.  atque 

de   codicum   Buorum   «criptuni  dubi-  XXXVII.  3.  3.  cnp.  7.  n.  cnp.  11, 

ta!W(-,  ex  eius  Hnnotationibus  ad  Liv.  10.  et  cnp.  19.  4.  intelligitur. 
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lectionibus  a  Goellero  eiusque  socio  non  excerptis:  Lib. 
XXXIV.  Cap.  5.  necesse  est  pro  necessum  est.  —  Ibid. 
urbe  capta  a  Gallis,  auruni,  quo  redempta  urbs  esty 
nempe  matronae  pro  urbe  capta  a  Gallis,  quo  redempta 
urbs  est?  nempe  aurum  matronae.  —  Cap.  8.  ab  tribunis 
est  pro  ab  tribunis  esset.  —  Cap.  14.  et  quam  diu  pro  ita, 
et  quam  diu.  —  Cap.  15.  castra  pro  castra  Jiostium. — 
Cap.  25.  fere  pro  ferme.  —  Cap.  37.  ibi  cum  ea  pro  ubi 
quum  ea.  —  Cap.  50.  argumentum  est  pro  argumentum  sit. 

—  Cap.  5^.  ex  auctoritate  senatus  pro  ex  auctoritate  pa- 
trum.  —  Lib.  XXXV.  Cap.  25.  ea  ratio  pro  ea  oratio.  — 
Cap.  37.  ipsi  ceteras  copias  pro  ipse  ceteras  copias. — 
Cap.  47.  imposuit  pro  imposuerat.  —  Cap.  49.  iactatae 
sunt  pro  iactatae  sint.  —  Ibid.  totius  pro  potius.  —  Cap. 
50.  milibus  pro  milibtis  militum.  —  Lib.  XXXVI.  Cap.  1. 
Cn.filium  in  cod.  Bamb.  omissa;  in  cod.  Mog.  non  item. 

—  Ibid.  consules  in  cod.  Bamb.  omissum ;  in  cod.  Monr. 
non  item.  —  Cap.  27.  ac  rupissent  in  cod.  Bamb.  omissa  ; 
in  cod.  Mog.  non  item.  —  Cap.  S5.  defensor  depreca- 
torque  pro  deprecator  defensorque.  —  Ibid.  ad  consilium 
pro  ad  consulem.  —  Cap.  38.  P.  Cornelius  pro  P.  Cor- 
nelius  consid.  —  Lib.  XXXVII.  Cap.  16.  navalium  re- 
migum  turbam  pro  remigum  turbam.  —  Cap.  43.  obstitit 
pro  restitit.  —  Cap.  44.  concessit  pro  contendit.  —  Cap. 
45.  Scipionem  pro  P.  Scipionem.  —  Cap.  47.  ducerentur 
pro  deducerentur.  —  Cap.  50.  veniret  pro  rediret.  —  Ibid. 
praetor  pro  novus  praetor.  —  Ibid.  Plautio  Hypsaeo  in 
Hispaniam  citeriorem  mille  Romani  dati  sunt  pedites, 
duo  milia  socium  Latini  nominis  et  ducenti  equites  in  cod. 
Bamb.  omissa  ;  in  cod.  Mog.  non  item.  —  Cap.  52.  Sci- 
piojiis  pro  L.  Scipionis.  —  Cap.  53.  amicitiae  vestrae  pro 
amicitiae  nostrae.  —  Ibid.  nec  animum  duntaxat  pro  nec 
duntaxat  animum.  —  Ibid.  ampliandi  regna  pro  amplifi- 
candi  regni.  —  Ibid.  Masinissa  hostis  vobis  ante  pro 
Hostis  Masinissa  ante  vobis.  —  Ibid.  Antiochum  emostis 
pro  emostis  Antiochum.  —  Cap.  54.  res  se-  habet  pro  res 
se  habet.  Librarius  sese  scripturus  erat.  —  Ibid.  nisi 
liberas  civitates  in  servitutem  traderetis  ei  pro  nisi  liberas 
civitates    ci    in    servitutem    traderetis,  —  Ibid.    aliis  et 
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honesta  et  prohahiUs  est  pro  aUis  et  honesta  est  et  pro- 
hahiUs.  —  Ibid.  et  cUentelam  pro  et  in  cUentelam.  —  Cap. 
58.  de  ea  pro  de  ea  re.  —  Ibid.  dejloratam  pro  prac- 
JJoratam.  —  Lib.  XXXVIII.  Cap.  4.  iiaigere  pro  ita 
iungere.  —  Cap.  38.  ea  heUi  causa  pro  ex  heUi  causa, 
Contra  ea  codicis  Moguntini  lectiones  olim  vulgatis  utique 
praeferendae  in  codice  Banibergensi  quoque  reperiuntur 
his  in  locis  :  Lib.  XXXIV.  Cap.  2.  et  sperate  pro  despe- 
rate.  —  Cap.  4.  et  ita  spero  Juturos  pro  sed  ita  spero 
futuros.  —  Ibid.  aequato  omnium  cultu  pro  aequat  omnium 
ctdtum.  —  Cap.  .'J.  in  se  latam  pro  in  se  datam.  —  Ibid.  ah 
Sahinis  pro  a  Sahinis.  —  Cap.  6.  visa  pro  suis.  —  Cap.  7. 
JiUae  \iXofidae.  —  Cap.  10.  successori  Q.  JMinucio  pro  suc- 
cessori  quoque  Minucio  vel  quoque  successori  Minucio,  quo- 
rum  hoc  editiones  antiquiores,  illud  ceteri  codices  ofFerunt. 

—  Cap.  H.  Tria  miUa  iiiiUtum  pro  Quina  miUa  miUtum. 

—  Cap.  13.  tria  miUa  passuum  pro  miUe passuum.  —  Ibid. 
exhaurire  pro  haurire.  —  Cap.  14.  se  ostendere  pro  ad 
eos  tendcre.  —  Cap.  20.  Ihi  delectarum  cohortium  pro 
Ihidem  lectarum  cohortium.  —  Cap.  24.  decressent  pro 
decrevissent.  —  Cap.  2G.  navigiis  pro  navibus.  —  Cap.  28. 
auxiUares  pro  auxiUa  vel  auxiUis.  —  Ibid.  caedcm  in- 
gentem  pro  caedes  ingentes.  —  Cap.  31.  T.  Quincti  pro 
Quincti.  —  Cap.  32.  Exhihe  pro  Exhiheres.  —  Ibid.  si 
audire  iuvat  pro  si  te  audire  iuvat.  —  Ibid.  At  enim  pro 
Etenim.  —  Cap.  37.  intrarint  pro  intraverint.  —  Cap.  38. 
Et  tunc  quidem  pro  Et  nunc  quidem.  —  Cap.  40.  emise- 
runt  pro  miserunt.  —  Cap.  43.  lis  extra  urhem  pro  duo 
vel  his  extra  urhcm.  —  Cap.  54.  P.  Scipio  pro  Scipio.  — 
Cap.  5(i.  ad  edictum  conveniretur  pro  ad  edictum  conve- 
nirent.  —  Lib.  XXXV.  Cap.  1.  centum  triginta  quattuor 
pro  centum  quinquagiuta  qualtuor.  —  Cap.  2.  sex  iniUa 
pro  tria  milia.  —  Cap.  5.  septingenti  viginti  wins  pro 
ducenti  viginti  unus.  —  Cap.  ().  ne  ynagis  e  re  j^uhUca 
es.set  pro  si  magis  c  re  publica  essct.  —  Ibid.  et  tar- 
dius  datum  signum  esset,  et  persequi  pro  tardius  datum 
signum  esset,  ut  jjcrsequi.  —  Caj).  7.  coercendi  pro 
ccrnendi.  —  Cap.  8.  M.  et  C.  Titinii  pro  M.  ct  Crassus 
'Ticinii    vul    Licinii.  —  Cap.    I  1 .    dcin    refugcre  pro   ct 

\m..  IV.  D  b 
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refugere.  —  Cap.  17.  et  aequa  iniquis  miscent  pro  aequa 
iniquis  miscentes.  —  Cap.  19.  et  purgare  se  pro  et 
purgare  sese.  —  Ibicl.  ex  me  quaerant  pro  ex  me 
quaerat.  —  Cap.  32.  quae  incJioastis  pro  quae  inchoatis. 

—  Cap.  33.  Hoc  decretum  Athenienses  cum  retulissent 
pro  Quum  hoc  decretuin  Athenienses  retulissent.  —  Cap. 
34.  omnia  novare  velle  pro  onviia  novare  bella.  —  Cap.  35. 
Mille  pedites  pro  ducenti  pedites.  —  Cap.  36.  spectatorum 
pro  perpaucorum.  —  Cap.  37.  duo  milia  peditum  pro 
viginti  milia  peditum.  —  Cap.  38.  Thronium  pro  Thoro- 
nium.  —  Cap.  50.  et  omni  classe  pro  et  cum  omni  classe. 

—  Lib.  XXXVI.  Cap.  3.  an  ad praesidium  pro  an  prae- 
sidio.  —  Cap.  4.  petere  sese  pro  p)Gtere  se.  —  Cap.  9.  fors 
belli  pro  sors  belli.  —  Cap.  18.  obiectis  pro  abiectis. — 
Cap.  21.  Aristoteles  pro  Christoteles.  —  Cap.  28.  Ad  ea 
consul  pro  Ad  haec  consul.  —  Cap.  30.  uno  castello  pro  in 
castello.  —  Lib.  XXXVII.  Cap.  1.  mille  talentum  pro 
mille  talenta.  —  Ibid.  dixit  pro  ait.  —  Cap.  2.  equites 
sexcenti  pro  equites  ducenti.  —  Cap.  3.  Terra  apud  se 
pluisse  pro  Terram  apud  se  pluisse.  —  Cap.  4.  ut  hi 
omnes  pro  ut  biduo  omnes.  —  Cap.  1 1 .  viam  salutis  pro 
viam  saluti.  —  Cap.  20.  moveri  pro  movere.  —  Cap.  24. 
rostro  Y>vo  porro.  —  Ibid.  revecti  pro  reversi.  —  Cap.  36. 
desiderabit  pro  desiderat.  —  Cap.  37.  tie  afite  in  aciem 
descendat  pro  ante  in  aciem  non  descendat.  — Cap.  41, 
emollierat  pro  mollierat.  —  Cap.  bo.  in  fneliore  statu  sint 
pro  meliore  statu  sint.  —  Cap.  54.  aequare  pro  praeferre. 

—  Lib.  XXXVIII.  Cap.  1.  in  finibus  erat  pro  se  in 
finibus  posucrat.  —  Cap.   15.    ad  Anabura   pro  ad  An- 

tibura.  —  Cap.  41.  in  cornua  pro  in  cornu.  —  Cap.  45. 
pugnasti  pro  pugnans.  —  Praeterea  in  codice  Bamber- 
gensi  pariter  ac  Moguntino  reperiuntur  hae  lectiones  non 
admittendae  :  Lib.  XXXVI.  Cap.  12.  et  mox  ad  portas 
erat  pro  mox  ad  portas  erat.  —  Lib.  XXXVII.  Cap.  24. 
refcerentur  pro  reficerent,  sollemni,  ut  Drakenborchius 
ait,  scribarum  aberratione.  —  Ibid.  victus  uno  proelio  ad- 
verso  pro  ictus  uno  proelio  adverso. 

Quo  clarius  autem  appareret,  quibus  in  locis  codices 
omnium  optinii,  Moguntinum  dico  et  Bambergensem,  inter 
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se  conveniant  ac  discrepent,  scripturae  diversitatem  a 
Nic.  Carbachio  ex  codice  Moguntino  enotatam  huic  prae- 
fationi  ita  subieci,  ut,  resectis  iis,  quae  ad  rem  non  per- 
tinere  viderentur,  codicis  ilHus  lectionibus  lectiones 
editionis  Ascensianae  a.  1513.  praefigerem  et  lectionibus 
in  codice  Bambergensi  quoque  repertis,  quarum  maxime 
raemorabiles  asterisci  signo  notavi,  literam  B.  ascri- 
berem,  simulque,  quum  Drakenborchium  hac  in  re  negli- 
gentius  versatum  esse  intellexissem,  a  quibusnam  codicis 
Moguntini  lectiones  primum  in  orationis  contextum  fuerint 
receptae,  dihgentissime  indicarem. 

Atque  haec  quidem  de  codicis  Bambergensis  virtutibus 
et  vitiis  dixisse  sufficiat.  Venio  nunc  ad  usum  huius  co- 
dicis,  qui,  quum  in  bibhotheca  Bumbergensi  diu  deli- 
tuisset,  adeoque  a  Drakenborchio  usurpari  nequivisset, 
nostra  demum  aetate,  id  quod  magnopere  laetamur,  ex 
tenebris  in  lucem  est  prolatus.  Maximum  eius  deside- 
rium,  ut  ordine  rem  persequar,  primus  omnium  excitavit 
magis  quam  explevit  Franc.  Bartholinus,  qui,  quum  hbri 
tricesimi  tertii  pars  maior  ex  codice  antiquissimo  Mogun- 
tiae  a.  1518.  primum  edita  atque  post  Aldi  et  Frobenii 
curas  a  Sigism.  Gelenio  Basileae  a.  1535.  ad  codicis  Mo- 
guntini,  quem  postea  nusquam  investigari  potuisse  constat, 
fidem  recognita  esset",  sexdecim  priora  eiusdem  libri 
capita  cum  septiini  decimi  particula  ex  codice  Bamber- 
gensi  negligentissime  descripta  a.  1G15.  Ilomam  transtuHt 
ibique  anno  insequenti,  suis  et  Ant.  Quaerengii  emen- 
dationibus  in  libelh  margine  adiectis,  ita  edidit'^,  ut  re- 

II  Perperam   enim  Goellerus   ad  curis     recensuit."       Similiter    W;il- 

Liv.  XXXIII.  20.  j>.  loo.  de  vcrbo  cliiuni  fiuociue  Emendatt.  Liv.  p.  245, 

snjicrnret  in   Frob.    i.   recte  adiecto  8<|.  errasse,  iam  in  Epist.  ad  (Joeller, 

haec  annotavit  :    "  Xempe  i)ui   uni-  p.  477.  monui. 

cum  codicem  MS.  retractavcrat,  Ge-  12  Editio   princeps  sive  Romana, 

leniuH,  verbum  a  Mof^untinis  temere  cui  Ciisp.  Lusigiianus  praefatus  est, 

sive  incuria  omissuni  rei)osuit."  ct  p.  ita  inscribitur  :   T.  Livii  llistoiiarum 

358.     "  (iuoniam,    inr^uit,    qui    edi-  aJj  U.  C.  Liber  XXXIII.  praeiipun 

tioncm  princij)em  MoKuntinam  cum-  parte,  quae   desiderab;itur,   exj^letus 

verunt,  niulta  teinere  et   jiro  ;irbitrio  ex  codice  manuscrii>to.  Romae,  aj^ud 

mutjirunt,    editionem     Frobeniiiniun  Hartb.     Zanncttum.      1616.        Iliiec 

anni    1531.  conferendain   es.se   existi-  eiiitio  Venetiis  et  I'ari«iis  eodem  iinno 

mavi,  cui  praefuit  (lelcnius,  vir  in  hi»  rej^ctitji  est.      Vid.  Fiiliricii  IJiblioth. 

rebus  Rumma  cum  dili^^entia  versari  Lat.  lib.  I.  cap.    11.  tom.  L   j).  285. 

solitun,  (|ui  co«I.  uniciim   M.S.,  undo  ed.  Emest. 
editio  Moguntina  j^arabatur,  secundis 

B  b  2 
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liquam  libri  tricesimi  tertii  partem  ex  vulgari  Livii 
editione,  quae  cum  Frobeniana  altera  plerumque  con- 
venit,  exscribi  iuberet.  Quotl  quum  postea  rescivisset 
lo.  Horrion,  qui  primus  in  codicem  Bambergensem  in- 
ciderat,  a.  1G17.  multo  correctiorem  et  Romana  praestan- 
tiorem  libri  tricesimi  tertii  editionem  paravit,  qua  solus 
Fr.  Gronovius^^  ita  usus  est,  ut  orationis  contextum  tacite 
interdum,  id  quod  nobis  de  compluribus  huius  libri  locis 
dubitationem  iniecit,  ad  eam  conformaret  et  egregias  Hor- 
rionis  annotationes  suis  adderet.  Sed  Horrion  quoque, 
quod  satis  mirari  non  possum,  neque  reliquam  libri 
tricesimi  tertii  partem,  neque  ceteros,  qui  codice  Bam- 
bergensi  continentur,  Livii  libros  inspexit,  et  sibimet  ipsi 
ita  defuit,  ut  Goellerum,  interiecto  duorum  saeculorum 
intervallo,  rem  integram  suscipere  pateretur.  Qui,  quum 
se  Bambergae  in  praestantissimum  Livii  codicem  incidisse 
publice  indicasset,  per  literas  a  me  compellatus  perquam 
benevole  in  epistola  Coloniae  a.  d.  IV.  Octobr.  a.  1817.  ad 
me  data,  quam  plures  aliae  lectu  dignissimae  deinceps  sunt 
secutae,  speciminis  loco  mecum  communicavit  verba  Lib. 
XXXIII.  32.  ex  codice  ita  descripta:  'Isthmiorura  statum 
'  ludicrum  aderat ;  semper  quidem  et  alias  frequens,  cum 
'  propter  spectacuU  studium  insitum  genti,  quo  certamina 
'  omnis  generis  artium,  viriumque,  et  pernicitatis  visuntur ; 
'  tura  quia  propter  opportunitatem  loci,  per  duo  diversa 
'  maria  omnium  rerum  [usus  ministrantis,  humano  generi 
'  conciUum,  Asiae  Graeciaeque  is  mercatus  erat.  Tum 
*  vero  non  ad  sohtos  modo  usus]  undique  convenerant,  sed 
'  exspectatione  erecti,  qui  deinde  status  futurus  Graeciae, 
'  quae  sua  fortuna  esset :  aHi  [alia]  non  taciti  solum  opina- 


■   13   Gronovius     in      Praefatione  :  Venetiis    [imo    Romae]    cum   Ant. 

"  Anno,    inquit,     i6i5.     Bambergae  Quaerengi  notulis,  multo  correctius 

Hectore  Cotzavio  Imperialis  Eccle-  ipse  inventor  Paderbornae  1617.  pro- 

siae  Decano  bibliothecam   publicam  tulit  ;    tacito    ille    quidem    per   mo- 

recognoscente    ac    transferente,    lo.  destiam  nomine,  sed  illud  me  docuit, 

Horrion  S.  I.  Sacerdos,  dum  singulos  qui  etiam  rarissimi  et  ad  eum  diem 

codices    excutit,   in    membranas   in-  incogniti    mihi    libelli    copiam  fecit, 

cidit,  quae  complures  T.  Livii  libros,  Bern.    Rottendorfius."        Propterea 

in    his    partem    priorem    XXXIII.  non    miramur,   nobis    quoque    haud 

adhuc  desidoratam  servabant.     Unde  cflntigisse,  ut  liunc  libcllum  magno- 

t'xem])him  factum   Kranc.  Barthohno  pcre  dcsidcratum   ct   ubi<iuc    frustra 

"Urbinati    non    invidit  ;    atque  is  id  quaesitum  nancisccremur. 
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*  bantur,  sed  scrmonibus  etiam  ferebant.     [Romanos  fac- 

*  turos  vix  cuiquam  persuadebatur  Graecia  omni  ccssuros.] 

*  Ad  spcctaculum  consederant,  etc'  Tanta  codicis  cximii 
praestantia  mirificc  allcctus  cum  Fr.  lacobsio,  queni  et 
ipsum  Notas  in  Livii  lib.  XXXIII.  conscripturum  esse 
sciebam,  ita  in  laboris  a  Goellero  suscepti  socictatem  veni, 
ut  in  Epistola  critica  Misenac  pridie  Cal.  Decembr.  a. 
1819.  data  et  Goellcri  libro'*  adiecta  omncm  scripturae 
diversitatem  ex  cditione  principe  sive  Romana  enotarem  et 
de  nonnullis  libri  tricesimi  tertii  locis  brcviter  cxponerem. 
Gocllerus  autcm  eiusque  socius,  quem  Liv.  XXXVII.  31 
— 60.  cum  editione  Gronoviana  contulisse  Goellerus  p.  498. 
monuit,  qua  fide  atque  diligentia  codicem  cum  edilis  com- 
paraverint,  nunc  demum  intcllectum  est.  Utrumque  enim 
ambiguis  litcrarum  ductibus  pariter  ac  scripturae  compen- 
diis''  et  correctionibus  in  pcrmultos  eosque  gravissimos 
errores  inductum  esse,  ex  iis  apparet,  quae  ad  Lib.  XXXI. 
7.  p.  130.  cap.  15.  p.  135.  sq.  cap.  16.  p.  136.  cap.  20.  p.  137. 
cap.  27.  p.  141.  cap.  34.  p.  145.  cap.  39.  p.  147.  cap.  44. 
p.  151.  cap.  46.  p.  153.  cap.  50.  p.  156.  Lib.  XXXIL  10. 
p.  165.  cap.  13.  p.  167.  Lib.  XXXIII.  17.  p.  37.  cap.  20. 
p.  48.  sq.  cap.  25.  p.  59.  cap.  28.  p.  67.  cap.  29.  p.  70.  et 
72.  cap.  30.  p.  74.  cap.  35.  p.  86.  ct  87.  cap.  36.  p.  89. 
cap.  37.  p.  93.   cap.  40.  p.  100.   cap.  41.  p.   101.     Lib. 

XXXIV.  3.  p.  190.  cap.  4.  p.  191.  cap.  8.  p.  194. 
cap.  24.  p.  203.  cap.  26.  p.  204.  cap.  29.  p.  207.  cap. 
34.  p.  210.  cap.   39.  p.   213.    cap.   60.  p.  224.  sq.     Lib. 

XXXV.  6.  p.  232.  cap.  11.  p.  235.  cap.  14.  p.  238. 
cap.  15.  p.  238.  cap.  16.  p.  239.  cap.  22.  p.  243.  cap. 
32.  p.  250.  cap.  33.  p.  251.  cap.  38.  p.  255.  cap.  42. 
p.  258.  Lib.  XXXVI.  1.  p.  266.  cap.  4.  p.  269.  cap. 
19.  p.  280.  cap.  20.  p.  281.  cap.  31.  p.  286.  cap.  34.  p. 


14  Ita  inscripto :    T.  Livii    Piita-  lithogruphico.     Fraiicof.    ad     Mocn. 

vini   Ilistoriaruni    Lihur   tertiuH  fct]  1822. 

trigesinuis,  iiuctiiis  at<|ue  cmenilatius  15   Adde,    quod     Gocllerus     Liv, 

cum    Fr.    lacol^sii    Hiiirt(|ue    notis    ex  XXX III.  .^.  et  ,^6.  XXX  V.  3.  9.  et 

cod.   Hamhergensi  etUdit  Franc.  Go-  •20.  atque  alil)i  notis  nunieralil)us  d  ct 

cller.  Acceiwit    Kj^ititola  lo.  Thcoiili.  dc  sivc  D  et  IM-  perpcram  if  vel  d 

Kreyiwinii  iid   Editorem    ct  Varictiw  ct  (;+c  Huh.stituit.     l*roptorca  IJaum- 

lectionum       in      libris      XXXI. —  gnrten-CruBius  ad  Liv.   XXXI.   43. 

XXXVIII.    cx    codcm    codicc    ex-  numcri    «innum    in    codice    poHitum 

ccrptn,    cum     Hpccimine     Hcripturac  ohscuriuH  c*»e  dixit,  ncc  iniuiia. 
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288.  cap.  36.  p.  289.  cap.  38.  p.  290.  Lib.  XXXVII.  37 
p.  322.  cap.  40.  p.  324.  cap.  43.  p.  326.  cap.  45.  p.  327 
cap.  50.  p.  330.  Lib.  XXXVIII.  2.  p.  341.  cap.  5.  p.  343 
cap.  6.  p.  344.  cap.  7.  p.  345.  cap.  9.  p.  345.  cap.  13.  p 
349.  cap.  14.  p.  350.  cap.  17.  p.  353.  et  354.  cap.  28.  p 
361.  cap.  30.  p.  362.  cap.  36,  p.  365.  cap.  38.  p.  367.  cap 
40,  p.  368.  cap.  42.  p.  370.  aliosque  locos  annotavimus 
Quid,  quod  Goellerus  ne  priorem  quidem  libri  tricesimi 
tertii  partem  ex  unico  codice  editam  studiose  diligenterque 
pervestigavit,  nec  vidit,  ut  leviora  mittam,  cap.  3.  non 
qiiingenti,  sed  qui  ingenti,  cap.  4.  non  et  regni,  sed  eius 
regni,  ibid,  non  equitum,  sed  qui  tum,  cap.  5.  non  a  the- 
bas,  sed  ad  athehas,  ibid.  non  praeheant,  sed  praebent, 
cap.  6.  non  utrisque,  sed  utris,  ibid.  non  praegressus,  sed 
progressus,  cap.  7.  non  ad  Thetideum,  sed  at  Thetideum, 
ibid.  non  detexerat,  sed  dexter  erat,  cap.  9.  non  Dextro, 
sed  de^tero,  ibid.  non  omissis,  sed  deinde  omissis,  cap.  10. 
non  spe  ji^^aedae  irruunt,  sed  spe  j^raedae,  omisso  irruunt, 
ibid.  non  octo  hostium,  sed  VIII.  hostium  sive  octo  milia 
hostium,  ibid.  non  quis  credat,  sed  qui  credat,  ibid.  non 
scrihit,  sed  scribi,  cap.  11.  non  quaereniisque,  sed  que- 
rentisque,  ibid.  non  succensehant,  sed  suscensehant,  ibid. 
non  offendehat,  sed  offendebatur,  cap.  12.  non  iuendae, 
sed  tu-dae,  syllaba  en  omissa,  ibid.  non  cum  iis  communi- 
caret  consilia,  sed  ctini  iis  communicare  pacis  consilia, 
ibid.  non  non  ad  internecionem  hellaretur,  sed  ad  interne- 
cionem  bellaretur,  omisso  non,  ibid.  non  in  proelio,  sed 
proelio,  cap.  13.  non  potius,  sed  totivs,  ibid.  non  rerum- 
que,  sed  rerum,  ibid.  non  mensium,  sed  mensum,  ibid.  non 
a  senaiu,  sed  ab  senatu,  ibid.  non  pacis  maturandae,  sed 
maturandae  ptticis,  cap.  14.  non  Macedones,  sed  Mace- 
donas,  ibid.  non  transscendehant ,  sed  trascendebant,  ibid. 
non  Phliasiorum,  sed  Phiasiorum,  litera  l  omissa,  cap.  15. 
non  et  Sicijonium,  sed  Sicyonium,  ibid.  non  exercitus,  sed 
exercitih ;  sive  exercitihus,  ibid.  non  porta  egressus,  sed 
portae  gressus,  ibid.  non  insiituit  aciem,  sed  instruit 
aciem,  cap.  16.  non  m  societate,  sed  iw  societate,  sive  50- 
cietatem,  ibid.  non  iie  quoddam,  sed  quoddam  ibi,  ibid. 
non  abfuerant,  sed  adfuerant,  ibid.  non  t/e  ea  re,  sed  c/ea 
re,  ibid.   non  namque,  sed  waw^,  ibid.  non  oratore,  sed 
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oratione,  cap.  17.  non  Flamininum,  sed  Flaminium,  ibid. 
non  Leucade,  sed  Leucade  sive  Leucadae,  ibid.  non 
Aeotolium,  sed  AetoUam,  ibid.  non  7j?/wc  insida,  sed  w?/»c 
insula  est,  et  ibid.  non  Acarnania,  sed  Acarnia,  syllaba 
w«  omissa,  in  codice  rcperiri.  In  posteriore  autcm  eoque 
maiore  libri  tricesimi  tertii  parte  Goellerus  has  codicis 
Bambergensis  lectiones  maxime  notabiles  vel  praetermisit, 
vel  parum  diligcnter  exsignavit :  Cap.  17.  longae  haee 
fauces  pro  longae  haec  fauces  erant,  ibid.  quassata  sive 
quassatam  muri  obstruere,  qua  patefacta  ruinis  erant,  pro 
quassata  muri  ohstruere,  qvae  patefacta  ruinis  erant, 
ibid.  transcensum  urbem  pro  transscensum  in  urbem,  ibid. 
omnes  Acarnaniae  jiopidi  in  ditionem  legati  vetierunt  pro 
omnes  populi  Acarnaniae  in  deditionem  legati  vetierunt, 
cap.  18.  ignaris  regi-ius,  sjllabis  regi  in  versus  fine  positis, 
pro  ignaris  regiis,  ibid.  reciperandi  pro  recuperandi,  ibid. 
ad  ipsa  Tenpe  admovet  pro  ad  ipsa  Tenpe  tnovit,  ibid. 
alterum  castellum  pro  ad  alterum  castellum,  ibid.  acies 
utraque  pro  acies  utraeque,  ibid.  impetum  fecerunt  pro 
impetumfecere,  ibid.  moveri  querunt  pro  moveri  querunt, 
cap.  19.  quanquam  pro  quamvis,  ibid.  dilectu  pro  delectu, 
ibid.  quibus  fuga  in  expedito  fuit,  pro  quibus  fuga  ex- 
peditior  fuit,  ibid.  Thessalonicam  sese  recepit  pro  Thes- 
salonicam  se  recepit,  ibid.  copiis  pro  copias,  cap.  20. 
coniungi  eum  Philippo  pro  coniungi  cum  Philippo,  ibid. 
Aphrosiade  pro  Ap/irodisiade,  ibid.  Ci/iciae  pro  Cilicia, 
ibid.  ?//  ditionem  acceptis  pro  /«  deditionei7i  acccj)tis,  ibid. 
Coracensium  pro  Coracesium,  ibid.  mandatorum  pro  ;;///«- 
daturum,  ibid.  /i  sive  7/0«  contione  pro  «';/  concione,  ibid. 
c/assi  Antiochi  i//a  sivc  i//r/;»  pro  c/asse  Antiochu/ta,  ibid. 
omiseranl  pro  omiserunt,  ibid.  civitatum  pro  civitatiutn, 
ibid.  providcndo  ac  promonendo  pro  providcndo  promo- 
nendo,  cap.  21.  Atta/us  pro  c^  Atta/us,  ibid.  XV H.  pro 
decem  et  septem,  cap.  22.  C//;»  Q.  Miuilius  pro  Cumque 
Minucius,  ibid.  c?/m  jnu/tis  cum  mu/lis  pro  c;/m  mu/tis 
mu/tis,  ibid.  tribunosque  altercationes  ])ro  a/tercationcs 
trihunosqur,  cap.  2.3.  .vc.v/'  pro  ^c  c^ac,  ibid.  Acris  tu/it  pro 
Tu/it,  cap.  24.  Q.  Fabius  pro  /,.  Fabius,  ibid.  C  Apus- 
fius   pro  A.  Apustius,   ibid.    c/   //6    T.  Quintio  pro  /i    7'. 


376  PRAEFATIO 

Quintio,  ibid.  senatus  datus  pro  senatus  est  datus,  cap. 
25.  pus  sive  pHwir  pro  jnus,  cap.  2G.  decurisset  pro  c/ecM- 
curisset,  cap.  S7.  C.  Sempronium  pro  Sempronivm,  ibid. 
Z(.  Stertinius  pro  X.  Steranius,  ibid.  Restitutis  iis  pro 
liestitutis,  omisso  i^*,  ibid.  metum  fecerunt  pro  metum 
ceperunt,  cap.  28.  opinione  pro  opinionem,  ibid.  profugit 
pro  perfugit,  ibid.  Pistratus  pro  Pisistratus,  ibid.  eo 
2/?5o  timore  reni  ad  iudicium  protraxit  pro  ^o  i^j-yo  timore 
ad  indicium  protraxit,  ibid.  z^^  servum  conscium  tolleret 
pro  servum  conscimn  tolleret,  ibid.  g-Mza  pro  «'*,  ^'««Vz, 
ibid.  quidem  pro  quidam,  cap.  29.  conscisse  pro  cow- 
stisse,  ibid.  quaerendutn  pro  querendum,  ibid.  /o^i  e«?m 
interempti  erant  pro  ^o^  ew^w  intercep)ti  erant,  ibid,  g^wia, 
wi  impetrassent  pro  quiam  impetrassent,  cap.  30.  ^a/-- 
gyllis  pro  Bargylis,  ibid.  lihertate  sive  lihertatem  pro 
lihertate,  ibid.  gw^V/  pro  g-^/i,  ibid.  tranfugasque  pro 
transfugasque,  cap.  ol.  consilia  pro  concilia,  ibid.  agita- 
hantur  pro  tractahantur,  ibid.  caritatem  ac  magistatem 
pro  caritatem,  magistatem,  ibid.  accipere  pro  accipi, 
cap.  32.  iw  mediam  aream  pro  iw  mediam  arenam,  ibid. 
Macedonihus  quae  pro  Macedonihusque,  quae,  ibid. 
Ptkiotas  pro  Phthiotas,  ibid.  somni  vanam  speciem  pro 
somiiii  vanam  speciem,  ibid.  tantu  sive  tantum  pro  tantus, 
ibid.  voluptatium  pro  voluptatum,  cap.  33.  iacentium  pro 
lacientium,  ibid.  procul  e  periculo  pro  procul  periculo, 
ibid.  gloria  et  fructus  pro  gloriae  et  fructus,  ibid.  ^e^/ 
maria  traiciat  pro  maria  traiciat,  ibid.  lihertas  oimiis 
Graciae  atque  Asiae  urhes  pro  liheratas  omnes  Graeciae 
atque  Asiae  civitates,  cap.  34.  ii^  pro  Ai*,  ibid.  Ptho- 
lotnei  regum  pro  Phtolomaei  regnum,  ibid.  Perrhehi  pro 
Perhehi,  ibid.  Pthiotae  et  Pthioticis  pro  Phthiotae  et 
Phthioticis,  ibid.  fuerant  pro  fuerat,  cap.  35.  Ephesi 
ante  pro  Kphesianten,  ibid.  «c?  reg-e  pro  ac/  regem,  ibid. 
wc  wi  *i  ^'«/irf,  vocula  w^*  inducta,  y)ro  w«  *«  g-wirf,  vocula  wi 
punctis  notata,  ibid.  Graecia  estatis  dieh ;  sive  diehus 
pro  Graecia  estatis  theh;,  ibid.  iw  altercatione  pro  iw 
altercationem,  cap.  36.  M.  Acilius  Glahrio  pro  7J/.  Acilius, 
ibid.  zw^cr  tumulos  quosdam  pro  zw  tumulos  quosdam,  ibid. 
M.  Ogulnius   pro  Af.  Ogulinus,  ibid.  /^o^/c  pro  hostem, 
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ibid.  et  carpenla  capta  pro  ct  carpenta,  cap.  37.  inde 
pro  dein,  '\\Af\.  fere  \txoferme,  ibid.  inde  pro  deinde,  ibid. 
Libyosqiie  pro  Librosque,  ibid.  Marcellus  cos.  sive 
consul  pro  Marcellus,  ibid.  triu?nphusq;  sive  trium- 
jjhusque  pro  triumphus,  cap.  u8.  «f/  Lampsacnm  oppug- 
nandam  pro  «</  Lampsacuni  obpugnandu7n,  ibid.  nava- 
libus  terrestribus  copiis  pro  navibus  terrestribusque 
cojiiis,  ibid.  Cersonesumque  pro  Chersonesumque,  ibid. 
e/  Thracum  pro  7/<  Thracum,  cap.  39.  a6  Jliaso  pro  a 
Thaso,  cap.  10.  «?//  pro  a^,  ibid,  <^«i  i«  pro  </?//«,  cap.  41. 
Pthomaeumque  pro  Ptolomaeumque,  ibid.  praeveniret 
\)V0  i^erveniret,  ibid.  </«m  ad  fidem  faciendam  pro  «///i  //c/ 
fidem  faciendam,  ibid.  seditione  sive  scdiiionem  pro 
seditioue,  ibid.  Eurimedontem  ])ro  Eurymedonteni,  ibid. 
captaque  pro  ////  captaque,  ibid.  adorta  pro  oborta, 
cap.  42.  c/  -1/.  Porcius  Cato  pro  il/.  Porcius  Cato,  ibid. 
C«.  Manlius  Volso,  Ap.  Claudius  Nero  pro  Cw.  Manlius 
Vulso,  Ap.  Claudius  Nero,  P.  Manlius,  ibid.  Scribonius 
pro  C.  Scribonius,  cap.  43.  ////  senatu  pro  //</  senaium, 
ibid.  <///w  pro  cmw,  ibid.  venisset  pro  evenisset,  ibid. 
datus  T.  Quinctio  pro  datust  Quinciio,  ibid.  o^;m5  c*5e 
pro  o^j//5  esset,  ibid.  ?//  scriberet  pro  scribcret,  ibid. 
Sardinid  sive  Sardiniam  pro  Sardinia,  ibid.  7'.  aS^cwj- 
j)ronio  \no  Sempronio,  cap.  44.  i//jr*/7  facere  pro  iussit 
fecere,  ibid.  instare  pro  restare,  ibid.  e/  ///«i  pro  w?^i, 
cap.  45.  C//W  deccrnereiur  belluhi  pro  c//r  decerncretur 
bellum,  ibid.  «7//o(/  «//  Nabim  Lacedoinonium  attineret  pro 
^//o//  //(/  2\abin  Lacedaemoniorujn  adtinerct,  ibid.  //a;^ 
«7a  magni  momenti  \ivo  }ion  tam  magni  momenii,  ibid. 
ideniidcm  pro  idcmiidcm,  ibid.  o//i  a"////  pro  o//o  */7//, 
cap.  40.  quanium  pro  quaniam,  ibid.  t'/  principum  qui- 
busdam  pro  jjrincipum  quibusdam,  cap.  47.  casam  pro 
causam,  ibid.  y///'  a</  scnaium  eorum  pro  «7//i  a//  senatum 
eorum  argUereni,  caj).  18.  iusscrat  pro  ?7/**i  erant,  ibid. 
celcbratae  pro  celebrataquc,  ibid.  a//  ic/  y//o//  serum 
erat  pro  i//  ////of/  serum  crat,  cap.  11).  populum  pro  popu- 
lum  Uomauo,  ibid.  //;/  profccium  iam  regem  in  Asia  sivc 
potius  Asiam  cum  audisset  pro  i/»i  profecium  iatn  rcgcm 
cum    audisscl,    ibid.    c///w    convenisset    pro    convenisset. 
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Praeterea  in  ceteris,  quos  codex  Bambergensis  com- 
plectitur,  Livii  libris  Goellerus  eiusque  socius^''  ita  ver- 
sati  sunt,  ut  lectiones  paene  innumeras,  id  quod  quaevis 
fere  libri  nostri  pagina  docet,  vel  perperam  enotarent, 
vel  praetermitterent,  et  in  his  raemoratu  dignissimas, 
veluti  Lib.  XXXI.  3.  senatmque  pro  et  senatui,  cap.  5. 
peractam  pro  perfectam,  cap.  24.  ex  specula  pro  e 
specula,  cap.  31.  Eadem  haec  Chios  pro  Eadem  Cianos, 
ibid.  ne  ipsi  quidem  pro  neque  i^Jsi  quidem,  Lib.  XXXII. 
2.  adversus  id  quod  iis  pro  adversus  quod  iis,  cap.  9. 
emisso  e  manihus  hoste  pro  misso  e  manibus  hoste,  cap. 
13.  ingens  iter  agtnini,  sed  metus  urgebat  pro  ingens  iter 
agminis,  sed  metus  urgebat,  ibid.  ut  in  Thessaliam 
agmen  demiiteret  pro  suum  in  Thessaliam  agmen  de- 
mittere,  cap.  18.  aberat  pro  abibant,  cap.  20.  fore  pro 
foedere,  Lib.  XXXIV.  16.  profectum  pro  profecturum, 
cap.  35.  Ne  quod  oppidum,  neu  quod  castellum  pro  Ne 
quod  oppidum,  ne  quod  castellum,  cap.  41.  et  lateri 
adhaerens  tyrannus  pro  lateri  adhaerens  tyranni,  cap.  59. 
latae  sunt  pro  datae  sunt,  Lib.  XXXV.  1.  opulentum 
praeda  exercitum  pro  opulentum  praedae  exercitum,  cap. 
42.  quemquam  pro  quempiam,  Lib.  XXXVI.  30.  escendit 
pro  adscendit  sive  ascendit,  Lib.  XXXVII.  28.  *«'  minus 
pro  *iw  minus,  cap.  32.  potestatem  iis  dari  pro  potestatem 
iis  dare,  cap.  52.  ea;  templo  excessit  pro  templo  excessit, 
cap.  53.  relictis  meis  rebus  pro  relictis  rebus,  et  Lib. 
XXXVIII.  20.  a  septentrione  pro  at/  septentrionem. 

Quantum  haec  Goelleri  eiusque  socii  negligentia  non 
solum  Christ.  Frid.  Klaibero,  qui  editioni  Drakenbor- 
chianae  Stutgardiae  a.  1820.  repetitae  delectas  codicis  Bam- 
bergensis  lectiones  ita  inseruit,  ut  Goelleri  erroribus  suos 
adderet^'',  sed  etiam  aliis  Livii  editoribus  offecerit,  ipse 


i6  Quanta  huius  potissimum  fuerit  vitiis  tj^pographicis  ita  inquinata  est, 

negligentia,  ubi  ea,  quae  in  Goelleri  ut  Lib.  XXXI.  27.  6.  proprium  pro 

libro  p.  307 — 318.  leguntur,  compa-  propter,  Lib,  XXXII.  30.  11.  sep- 

raveris  cum  nostris,  quae  huius  libri  tengentos  pro  septingentos,  cap.  35.  8. 

p.  318 — 339.  reperiuntur,  facile  in-  ingressus  pro  egressus,  Lib.  XXXV. 

telliges.    "  3.  3-  tutabantiir  pro  tutabatur,  cap. 

1 7  Praeterea    haec     Livii     editio  r  2.  9.  tyranmim  pro  iyrannx,  cap,  29. 

Stutgardiensis,    ne    viliore    quidem,  2.  aequatoribus  pro  aquatoribus,  cap. 

quo    nunc    venditur,    pretio    digna,  34.  3.  constat  pro  constabat,  cap.  35. 
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primus  sum  expcrtus  in  recognoscenda  Erncstiana  Livii 
editione  librariae  Weidmanniae  sumptibus  parata,  quae 
omnium  prima  pcrmultos  Livii  locos  ex  codice  Bamber- 
gensi  suppletos  atque  cmendatos  exhibct.  Ncque  tamen, 
id  quod  in  praefatione  illi  praemissa  p.  9.  ingenue  con- 
fessus  sum,  omnem  lectionum  varictatem  a  Goellero  ex 
codicc  Bambergensi  excerptam  aequabili  diligcntia  et  cir- 
cumspectionc  ad  narrationis  Livianae  contextum  reparan- 
dum  contuli,  scd  aliis  cundem  post  me  laborem  susccpturis 
emendationum  spicilcgium  reliqui.  Tribus  huius  editionis 
voluminibus  absolutis,  Lcon.  TafeHi  prodiit  editio  confestim 
deferenda  in  vicuw,  utlloratius  ait,  vendentem  tus  ct  odores, 
et  piper,  et  quicquid  chartis  cnnicitur  ineptis.  Ilic  enim, 
ne  conspccto  quidcm  GocUeri  hbro"^,  intcgerrima  locorum 
lacunosorum  supplementa  ex  codicc  Bambcrgensi  prolata 
et  ccrtissimas  locorum  depravatorum  emcndationes  cx 
eodem  codicc  petitas  in  imo  paginarum  margine  posuit,  et 
audacissimas  easdcmque  opcrose  ac  putide  commendatas 
Ileusingcri  coniecturas,  quae  ncmini  facilc  probabuntur,  in 
orationis  contextum  rccepit.      Quo  quum  nihil  incptius 


1.  nunc  pro  tunc,  cap.  37.  3.  Bra- 
chillne  pro  lirnchyllae,  Lib.  XXXVI. 
1.  w.  1'achino  pri)  I'achyno,  cap.  9. 
3.  Ilyppolocho  pro  Ilipjiolocho,  ibid. 
Scorxu,sam  pro  Scolussam,  cap.  14. 
10,  w/  nacigalionc  pro  et  nai-iyationc, 
ibid.  II.  Phaerae  pro  l'herae,  cap. 
19.  7.  fuerunt  pro  fuerant,  c.ip.  40. 
12.  viore  pro  mo  tnore,  cap.  41.  5. 
Antiochum  pro  Antiochux,  Lib. 
XXXVH.  7.  II.  acccrrimus  pro 
accrrimus,  cap.  14.  3.  ad  Samo  pro 
ab  Samo,  ihid.  4.  quudrircmilius  pro 
quinf/ucrcmilius,  cap.  17.  3.  Hart/ili- 
elico  pro  liaryylietico,  caj).  26.  10. 
siynis  pro  scynis,  ihid.  opinatcm  pro 
opinantem,  ibid.  provacatum  pro  prf>- 
vocatum,  iliid.  12.  tcnucrant  \no 
lenucrat,  cap.  39.  5.  adire  ])ro  adiri, 
cap.  42.  6.  accipcre  pro  accejicre,  caj). 
43.  2.  est  stare  jirimo  pro  ct  stare 
primo,  cap.  51.  7.  prffectis  pro  per- 
fectis,  cap.  54.  27.  iustissimae  pro 
iustissimac  irae,  caj).  55.  7.  L.  /•'«- 
riouem  1'urjiurfoncm  j)ro  /..  Furium 
1'urpureoncm,  cap.  50.  9.  fimni  modi 
pro  omui  modo,  tt  Lil).  XXX  VI II. 
41,  II.  f/uod  petcretur,  pro  t/uod  pe- 


teretur,  fuerat  legatur,  atque  in  Dra- 
kenborchii  annotationo  ad  Lib. 
XXXIV.  42.  2.  vcrba :  "  consen- 
tientihus  omnibus  nostris,  9//»  post 
fusos;'  et  ad  Lih.  XXXV.  23.  8. 
verba  :  "  Mox  quae  vergerct  Voss." 
sint  oniis.sa.  Alii  alia,  si  placct, 
eiu.smodi  vitia  invcstigent.  Ftinam 
Klail)eru8  rem  diligentius  gcssisset  ct 
Drakcnhorcliii  aliorumque  editorum 
et  interpretum  erroribus  corrigcndis 
cttecisset,  ut  cditionc  Lugdunensi 
ab  ipso  Dnikcnborchio  parata  carere 
possemus. 

18  Nam  in  praefationc  tomo  tertio 
praetixa  :  "  Quantam,  inquit,  lucem 
Kreyssigius,  vir  doctissimus,  postre- 
niis  quimiue  libris  e  codice  J$amher- 
gensi  atque  Vindohonensi  affusurus 
Bit,  ex  his,  quae  iam  j)rotulit,  lactc 
auspicari  licet."  Tafelius  igitur 
ignoriivit,  postremos  Livii  Iil)ros  non 
Hiimhergensi,  sed  Vindohonensi  co- 
dice  contineri.  (iuae  in  Ej^ist.  ad 
(loeller.  j).  477.  scrij^si,  ut  taieani 
ulioH,  (jui  dc  eudem  re  ex])osuerunt, 
nieliom  cum  edoccre  potuissent. 
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perversiusque  aut  fingi  aut  cogitari  possit,  utrurn  pudeat 
magis,  an  poeniteat,  quod  haec  deliranienta  in  annota- 
tionibus  ad  tricesimum  tertium  Livii  librum  commemo- 
raverim,  incertum  habeo.  Praeterea  Tafelius,  quum  phires 
operarum  errores,  veluti  Liv.  X.  46.  ubi  locorumque  pro 
locorumque  puhlicorum  a  typotheta  poni  passus  est,  non 
correxerit  et  lectiones  a  me  vel  receptas  vel  repudiatas 
parum  accurate  indicaverit,  hac  ipsa  incuria  effecit,  ut 
editioni  paullo  post  a  Baumgarten-Crusio  adornatae,  in 
qua  textus,  quem  vocant,  ex  Tafelii  editione  descriptus  est, 
nonnullae  aspergerentur  labeculae,  et  plura,  quae  TafeUi 
neghgentiae  tribuenda  essent,  ab  editore  doctissimo  in 
critica,  quam  adiecit,  annotatione  mihi  imputarentur. 
Codicis  autem  Bambergensis  copias  a  Goellero  suppe- 
ditatas  Baumgarten-Crusius  ita  in  rem  suam  convertit,  ut 
a  Tafehi  temeritate  sibi  sedulo  caveret,  iniuriasque  ab  illo 
mihi  ihatas  non  semel,  sed  saepius  defenderet,  et  in  ple- 
risque,  id  quod  ipse  ad  Liv.  XXXIV.  22.  professus  est, 
me  sequeretur,  sed  ut  suam  rationem  teneret.  Verum 
enim  vero  in  tanta  lectionum  varietate  ac  diversitate  fieri 
non  potuit,  quin  interdum  a  viro  doctissimo  mihique 
carissimo  dissentirem  ;  quod  uti  priusquam  collegii  pri- 
mum,  deinde  affinitatis  necessitudihe  cum  eo  coniungerer, 
hteris  consignaveram,  ita  ne  nunc  quidem,  animi  eius 
candore  iam  dudum  perspecto,  pubhce  pronuntiare  non 
dubitavi.  Quantum  autem,  quum  mihi  non  ita  placeam, 
ut  erroris  convictus  in  ahorum  sententiam  discedere  re- 
cusem,  Baumgarten-Crusii  iudicio  tribuerim,  ex  eo  potis- 
simum  intehigitur,  quod  in  stereotypa,  quam  vocant,  Livii 
editione,  quae  postea  Tauchnitii  impensis  parata  et  ad 
codicis  Bambergensis  pariter  ac  Vindobonensis  fidem  dih- 
gentius  composita  est,  ahos  Livii  locos  ex  eius  voluntate 
corrigerem,  ahos  eidem  obsecutus  ad  lectionis  vulgatae  in- 
tegritatem  revocarera.  Propterea  Bekkero  quoque,  quum 
codicis  Vindobonensis  coUationem,  dc  qua  supra  com- 
memoravi,  ad  eum  transmitterem,  magnopere  auctor  fui,  ut 
hac  potius  Livii  editionc,  quam  Ernestiana  a  me  recognita, 
quae  inexcusabih  eorum,  qui  typothetarum  specimina  cor- 
rigenda  acceperunt,  socordia  pluribus  lacunis  et  permultis 
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iisque  gravissimis  operarum  peccatis  deformata  est,  in  sua 
adornanda  uteretur.  Quod  quum  ille  epistolae  meae 
respondere  dedignatus  nescio  quam  ob  causam  facere  no- 
luisset,  sed  textum  vitiis  turpissimis  inquinatum  ex  Er- 
nestiana  illa  Livii  editione  describi  iussisset,  vix  ac  ne  vix 
quidem  potuit  impediri,  quo  minus  ex  contagione,  velut 
tabes,  in  Berolinensem  quoque  Livii  editionem  id  pervaderet 
malum.  Bekkerus  enim,  practerquam  quod  Lib.  XXXII. 
39.  agi  coeptum  est  pro  coeptum  agi  est,  Lib.  XXXIII.  27. 
denarioi  pro  denarium,  ibid.  eos  esse  credebat,  pro  eos  cre~ 
dehat,  cap.  34.  et  Dolopes  Uberi  quoque  pronuntiati  pro 
et  Dolopes  quoque  Uberi  pronuntiati,  cap.  4L  tantum  pro 
modo,  et  Lib.  XXXV.  20.  quinqiie  milia  pcditum  pro 
quindecim  milia  peditum  falso  rctinuit  atque  Lib.  XLIV. 
29.  vacabulum  loci  et  Lib.  XLV.  10.  vocabulum  quoque 
temere  omisit,  Lib.  X.  1.  Marcio  pro  Marcis,  cap.  44. 
ducunt  pro  legioncs  ducunt,  Lib.  XXI.  56.  et  iumenta  pro 
et  homines  multos  et  iumenta,  cap.  61.  duodecim  7niUa  pro 
ad  duodecim  vnlia,  Lib.  XXII.  12,  in  conspectu  pro  in 
conspectu  hostium,  cap.  20.  profecti,  quod  ex  ed.  Em.  in 
alias  cst  ])ropagatum,  pro  provecti,  cap.  31.  ncc  illi  terra 
pro  neque  illi  terra,  cap.  53.  ad  regem  aliquem,  de  quo 
vidc  Vann.  crit.  p.  58.  ubi  huius  lectionis  vanitatera  ex- 
plosi,  pro  ad  reguni  aliquem,  Lib.  XXIII.  11.  recipiendis 
civitatibus,  pro  in  rccipiendis  civitatibus  cap.  35.  T.  Sem- 
pronius,  (juod  iain  in  ed.  Ern.  rcpcritur,  pro  77.  Sempro- 
nius,  cap.  44.  educit,  c|uod  ex  cd.  Drakenborch.  in  cd. 
Em.  translatum  est,  pro  eduxit,  quod  iam  ante  Strothium 
Millcrus  ct  lluddimannus  restitucrunt,  Lib.  XXIV.  5. 
ita,  (juod  ex  cd.  Ern.  in  ahas  propagatum  est,  pro  itaque, 
cap.  14.  T.  Gracchus,  (juod  iam  in  cd.  Ern.  legitur,  pro  Ti. 
Gracchus,  cap.  36.  nactus  pro  nactus  eos,  cap.  47.  Ma- 
tutac  j)ro  matris  Matutae,  Lib.  XXV.  23.  ad  rem  tantani 
pro  ad  rem  tantam  agendam  audendamque,  Lib.  XXXII. 
34.  nec  cgo  pro  neque  ego,  Lib.  XXXIV.  45.  T.  S&fn- 
pronius,  (juod  cx  ed.  Eru.  in  ahas  cst  propagatum,  pro 
Ti.  Souprunius,  Lib.  XXX \'.  48.  eaprobans,  (juod  iam 
in  ed.  Ern.  rci>erilur,  pro  e.vprobrans,  Lib.  XXXVI.  3. 
ab  urbc  Ilomana,  (piod  ilidem  in  cd.  Ern.  legilur,  pro  ab 
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urbe  Roma,  cap.  24.  T.  Sempromum,  quod  ex  ed.  Ern.  in 
alias  propagatum  est,  pro  Ti.  Sempromum,  et  Lib.  XXXVII. 
3.  a  Ptolemaeo,  quod  itidem  ex  ed.  Ern.  in  alias  est  pro- 
pagatura,  pro  ab  Ptolemaeo  perperam  reponi  passus  est^^. 
Plaec  tamen  leviora  sunt :  illud  multo  gravius,  quod  Bek- 
keruSj  quantumvis  hoc  proterve  negaverit,  scripturae  diver- 
sitatem  a  Goellero  ex  codice  Bambergensi  negligentius 
enotatam  imprudenter  ubique  sequi,  quam  ex  ipso  codice, 
quem  ad  manum  habebat,  vera  cognoscere  maluit.  Quod 
ne  temere  dixisse  videar  et  in  obtrectationis  ac  malevo- 
lentiae  reprehensionem  incurram,  potiora  saltem,  quibus 


19  Nonmilla  tamen,  ne  quid  dis- 
simulem,  ex  his  vitiis  a  Bekkero  non 
sublatis  aliaque  eiusdtm  fere  generis 
in  stereotypam  quoque,  quam  paravi, 
Livii  editionem  irrepserunt.  Haec 
ita  corrige,  ut  scribas  Lib.  XXII. 
23.  recepisset  pro  recipisset,  Lib. 
XXIII.  j6.  in  ea  impetus  fieret  pro 
in  eo  impetus  fieret,  Lib.  XXIV.  lo. 
ex  praetoribus  pro  et  praetorihus, 
cap.  21.  quam  pro  qnam,  Lib.  XXX. 
36.  venirent  pro  veniret,  Lib.  XXXI. 
45.  insulam  pro  iusulam,  Lib. 
XXXIII.  43.  P.  Porcio  pro  Porcio, 
cap.  45.  arte;  pro  arte,  Lib.  XXXIV. 
45.  Ti.  Sempronius  pro  T.  Sempro- 
nius,  Lib.  XXXV.  7.  Toletum  pro 
Toledum,  cap.  10.  PauUi  pro  Pauli, 
cap.  48.  exprobrans  pro  exprobans, 
Lib.  XXXVI,  3.  ab  urbe  Roma  pro 
ab  urbe  Jiomana,  cap.  21.  erat  pro- 
fectus  pro  eam  profectus,  cap.  24. 
Ti.  Sempronium  pro  T.  Sempronium, 
Lib.  XXXVII.  3.  ab  Ptolemaeo  pro 
a  Ptolemaeo,  Lib.  XXXVIII.  43. 
deinde  pro  inde,  Lib.  XXXIX.  16. 
Ne  quis  etiam  errore  labatur,  vestrum 
quoque  non  sum  securus  jjro  Ne  quis 
etiam  errore  labatur  vestrum  quoque, 
non  sum  securus,  cap.  33.  Ti.  Sem- 
pronius  pro  T.  Sempronius,  Lib. 
XLI.  I.  hi)ic  pro  huic,  cap.  5.  Ti. 
Claudius  pro  T.  Claudius,  cap.  20. 
vere  pro  fere,  cap.  28.  redisset  pro 
rediisset,  Lib.  XLII.  57.  aggrede- 
rentur  ;  inde  pro  aggrederentur, 
Inde,  Lib.  XLIII.  16.  quo  minus 
pro  q%ii  minus,  ibid.  Ti.  Gracchus 
pro  T.  Gracchus,  Lib.  XLIV.  33. 
postmeridianam  pro  postmeridianum, 
Lib.  XLV.  13.  et  Cleopatrae  pro 
Cleopatrae,   cap.    24.    cumulato   pro 


cumulata,  et   cap.  29.  quae   ubique 
depositae  essent  pro  quae  ubique  de- 
positae  esset.    In  Varietate  lectionum 
editionis   Drakenborchianae    editioni 
nostrae  adiecta  scribas  velim  ad  Lib. 
XXXI.  9.  repmii  firo  reponique,  ad 
cap.  II,  arbitrium  eius  et  arbitrium 
eis   pro   eius   arbitrium  et  eis  arbi- 
trium,  ad  cap.  36.  subcessit  pro  smc- 
cessit,  ad  cap.  40.  Ortholophum  pro 
Ortholophnm,  ad  Lib.  XXXII.  11. 
Ibid.  «e  7J0»  iMJiytfo]   wo?i  iniquo.  — 
Ibid.  super  caput^    supra  caput.  — 
Ibid.  eos  deducturum']   deducturum. 
—  pro    Ibid.    super    capuf^    supra 
caput.  — ,  ad  cap.  31.   consulum  a 
GaUia   pro  consulum   in  Gallia,  ad 
Lib,  XXXIII,  32,  pronuntiavit  pro 
pronunciavit,  ad   cap.   38.   Cap.  39. 
ab  Syria  pro  Ibid.  ab  Syria,  ad  Lib. 
XXXIV.  48.  Ibid.  deprimerent]  de- 
primeret.  —  Cap  49.  quam  ruina  gra- 
vissimae  civitatis'\  quam  ruina  gra- 
vissima   civitatis.  —  pro  Ibid.  depri- 
merenf]  deprimeret.  — ,  ad  cap.   57. 
ascendit    pro     adscendit,    ad      Lib. 
XXXVI.  36.  propraetor   pro  prae- 
praetor,    ad    Lib.    XXXVIII.   49. 
Cap.    49.  huiccine']   huicne.  —  Cap. 
52.    summittere']    submitteret. — pro 
Cap.   49.    huiccine]    huicne.  — ,    ad 
Lib.  XLII.  38.  Cap.  39.  Hippiam'\ 
Hippian.  —  pro     Ibid.     Hippiam'] 
Hippian.  — ,  et   ad   Lib.    XLV.    3. 
Agepolim     pro    Agepolin.      Si    qua 
supersunt   vitia   typographica  a  me 
nondum   reperta,    ea   ut   viri   docti, 
occasione  oblata,  milii  iiulicent,  etiam 
atque  etiam  rogo.      [Vitia,  quae   in 
contextum   editionis  stereotypae   ir- 
repserant,     plerumque     emendanda 
curavi.     Ed.] 
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me  omni  calumniae  suspicione  vacare  satis  supcrque  pro- 
babitur,  breviter  complecti  et  de  ceteris,  quae  hanc  in  rem 
proferri  possent^",  lectores  ad  totum,  cui  praefandum  erat, 
librum  delegare  placet. 

Primum  igitur  Bekkerus  Goellero  nimium  confisus,  uti 
omnino  codici  Bambergensi  in  verborum  collocatione 
mutanda  plus  iusto  tribuisse  videtur,  ita  non  solum  Lib. 
XXXIII.  IG.  initiuin  ibi  quuddam  motus  fecit  pro  initium 
quoddam  ibi  motusfecit,  Lib.  XXXV.  30.  ubi praegressi 
sunt  ea  pro  ubi  praegressi  ea  sunt,  Lib.  XXXVII.  26. 
ad  mare  duabus  partibus  pro  ad  mare  jittrtibus  duabus, 
et  Lib.  XXXVIII.  5.  Amjihilochis  nuper  receptis  opem 
ferre,  quae  Goellerus  pariter  ac  verba  Lib.  XXXIII.  22. 
Hae  inter  consules  tribunosque  altercaiiones  temere 
transposuit,  sed  etiam  Lib.  XXXI.  5.  quibus  ipisis  diis 
videretur  pro  quibus  diis  ipsis  videretur,  cap.  30.  neque 
se  id  queri  pro  neque  id  se  queri,  Lib.  XXXII.  20.  per 
diem  totum  habitae  pro  ^;^r  totum  diem  habitae,  cap.  23. 
disposita  praesidia  ridit  regia  pro  disposita  vidit  prae- 
sidia  regia,  cap.  28.  in  ipso  conatu  belli  gerendi  pro  in 
ipso  conatu  gerendi  belli,  Lib.  XXXIV.  9.  quantae 
hostium  essent  copiae  pro  quantae  hostium  copiae  essent, 
Lib.  XXXV.  3.  duxit  ad  Pisas  pro  ad  Pisas  duxit, 
cap.  43.  differre  in  Graeciam  profectionem  pro  differre 
j)rofectionem  in  Graeciam,  et  Lib.  XXXVIII.  20.  quo 
res  2>ostulet  pro  quo  postulet  res,  quae  non  transponenda 
esse  librarius  ipse,  id  quod  Goellerum  praeteriit,  solito 
more  significavit,  in  orationis  contextum  recepit :  contra 
ea,  quum  Goellerus  taceat,  Lib.  XXXIII.  10.  octo 
hostium  milia  pro  octo  milia  hostium,  quod  ex  cod. 
Bamb.  reposui,  cap.  13.  pacis  maturandac,  cui  matnrandac 
pacis  subslituendum  esse  librarius  itidcm  iudicavit,  et 
cap.  17.  omncs  populi  Acarnaniae  pro  omncs  Acarnaniae 


20  Vi<lc,  quae  ad  Lil).  XXXI,  II.  est  in  Graeciam   ad  socios   tnewhs, 

adolescentiae,    cap.    14.    et    mililum  cap.  29.  sivixtl  ctium  lentaturus,  caj). 

copiisy    caj).  4^^.    Lurissavif/ue,    Lil).  34.  revocarc   iubeltant,    caj).  49.  po- 

XXXII.  ■21.  i/uia  pepercisse  rolunt,  tius,  Lih.  XXXVII.  ^S.  41«  minus, 

Lib.  X  X  X 1 1! .  18.  recupcrnndi,  Lil).  Lil).  X  X  X  V 1 11 .  40-  pcr  catles  notos, 

XXXIV.  26.  alii  ah  aliis  pulsi,  caji.  aliustjiic  loco^i  uiiiiotaviiuus. 
42,  asenalu,  Lib.  XXXV.  21.  missus 
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populi,  quod  in  cotl.  Bamb.  reperitur,  servandum   esse 
arbitratus  est. 

Deinde  idem  in  Livii  libro  tricesimo  tertio  lectiones  a 
Goellero  temere  confictas  :  Cap.  12.  victus  in  praelio 
pro  victus  proelio,  cap.  13.  a  senatu  pro  ab  senatUy 
cap.  15.  instituit  aciem  pro  instruit  acie^n,  cap.  18. 
nequieriint  pro  nequiverunt,  cap.  26.  decucurrisset  pro 
decurrisset,  cap.  28.  is,  quia  pro  quia,  et  cap.  33.  Asiae 
civitates  pro  Asiae  urhes,  quae  nos  quoque  et  Baum- 
garten-Crusium  fefellerunt,  non  exterminavit  atque  cap. 
10.  verbum  irruunt,  quod  cum  insequenti  verum  in  ed. 
Rom.  margine  suppletum  est,  in  codice  reperiri,  Goellero 
credidit ;  in  ceteris  autem  libris  complures  lectiones  ab 
eodem  parum  accurate  enotatas,  veluti  Lib.  XXXL  oS. 
rex  pro  rex  vero,  quod  in  cod.  Bamb.  non  omissum, 
sed  in  no  sive  non  corruptum  est,  cap.  49.  duodecim  milia 
Hispanorum  pro  quindecim  milia  Hispanorum,  Lib. 
XXXIL  21.  fortuna  et  dat  fiduciam  postulantibuSf 
omisso  Achaei,  quo  cod.  Bamb.  lacunam  explendam 
esse  apparet,  cap.  28.  quaerendo  rege  et  exercitu  eius 
pro  quaerendo  regem  et  exercitum  eius,  Lib.  XXXIV.  5, 
iam  urbe  capta  a  Gallis,  quo  redempta  urbs  est  ?  nempe 
matronae  consensu  omniuni  in  publicum  contulerunt 
pro  iam  urbe  capta  a  Gallis,  quo  redempta  urbs  est? 
nempe  aurum  matronae  consensu  omnium  in  publicum 
contulerunt,  cap.  13.  conseretis  manus  pro  conferetis 
manus,  quod  cod.  Mog.  lectioni  conseretis  manum  non 
praetLderim,  cap.  oo.  quasque  ipse  restituisset  pro  quas 
ipse  restituisset,  quod  cod.  Bamb.  aliorumque  et  edi- 
tionum  antiquarum  lectioni  quasque  et  ipse  restituisset 
in  ed.  Frob.  2.  recte  substitutum  est,  cap.  39.  super 
capita  pro  supra  cajnta,  Lib.  XXXV.  4.  ut  egressum  e 
finibus  suis  hostem  sensere,  pro  ut  egressum  suis  finibus 
hostem  sensere,  quod  in  cod.  Bamb.  reperitur,  cap. 
22.  missus  est  in  Graeciam  ad  tuendos  socios  pro 
missus  in  Graeciam  est  ad  tuendos  socios,  quod  in  cod. 
Bamb.  legitur,  Lib.  XXXVI.  38.  sex  milia  pro  tria 
milia,  Lib.  XXXVII.  i6.  ^rraelata  in  triumpho  sunt  pro 
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praelata  in  eo  tritdnpho  siint,  qiiod  in  cod.  Bamb.  re- 
peritur,  Lib.  XXXVIII.  16.  seditio  orta  pro  seditio  orfa 
est,  quod  vulgato  orta  scditio  est  non  praestare  videtur, 
et  cap.  45.  ciim  ibi  nullam  causam  belli  i/iveniret  pro  cum 
ibi  nullam  belli  causam  invenisset  sive  potius  inveniret, 
quod  ceteri  codices  ofFerunt,  admittere  non  dubitavit. 

Tum  Bekkerus,  qui  incorruptas  codicis  Bambergensis 
lectiones,  a  nobis  pariter  ac  Baumgarten-Crusio  per  im- 
prudentiam  neglectas,  veluti  Lib.  XXXI.  12.  curam  et 
accenderunt  pro  causa  et  acciderunt,  cap.  15.  suorum  pro 
sociam,  cap.  50.  qui  praetor  desif/natus  crat  pro  quem 
praetorem  designaverant,  Lib.  XXXII.  16.  Piraceum  prae- 
cedit  pro  Piraceum  praecepit,  ibid.  iussis,  ut  rpiaeque  pro 
iussitqur,  ut,  quae,  cap.  28.  sex  milin  peditum,  trecenti 
equites  pro  peditiim  quinque  milia  et  trecenti  equites,  Lib. 
XXXIII.  10.  ihi  pro  uhi,  cap.  23.  plerique  pro  plerosque, 
cap.  27.  perinde  atque  ipsis  iis  et  non  Quinctio  et  Romanis 
id  datum  esset  pro  perinde  atque  ipsi  id  a  Quinctio  et  Ro~ 
manis  datum  esset,  cap.  32.  sed  sermojiihus  etiam  ferebant 
pro  sed  sermonibus  etiam  serebant,  Lib.  XXXIV.  2.  sine 
tutore  auctore  pro  sine  tutore,  cap.  19.  deni  pro  dein,  cap. 
37.  nihil  responderi  et  hellum  geri  pro  nihil  respondere, 
bellum  geri,  Lib.  XXXVIII.  13.  castellum  vi  cepit,  captum 
Alahamlensihus  reddit  pro  castellum  vi  captum  Alaban- 
densibus  reddit,  ct  cap.  22.  iis  vero  non  vulnerahantur  pro 
hi  vero  non  vulnerahantur,  aliasque  cx  Goellcri  collatione 
petitas  vulgatis  recte  substituit,  pcrmultas  alias  non  minus 
incorruptas,  scd  a  Gocllero  eiusque  socio  practermissas  et 
ex  ipso  codice  petcndas,  non  recepit.  Ilarum  quoque,  ut 
dubias  illas  Lib.  XXXIII.  17.  ditionem  pro  deditionem, 
cap.  18.  admovet  pro  movit,  ibid.  fecerunt  pro  fecere,  cap. 
19.  quanquam  pro  qnamvis,  cap.  24.  nh  T.  Quintio  pro 
n  T.  Quinctio,  cap.  28.  ut  servum  conscium  tolleret  pro 
servum  conscium  toUeret,  cap.  29.  interempti  pro  intercepti, 
cap.  .31.  agit(d)antur  pro  tractahantur,  cap.  36.  inter 
tumulos  qtinsdnm  pro  in  tumulo  quodnm,  cap.  39.  nb  Thaso 
pro  a  Thnso,  cap.  42.  et  M.  Porcius  Cato  pro  M.  Porcius 
Cato,  cap.  43.  ut  scriherct  pro  scribere  vel  scriberct,  cap.  44. 
iussit  facrre  pro  iussi  facere  sivc  potius  iussi  fecere,  aliasque 
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id  genus  omittamus,  potiores  tantum  ex  eodera  maxime 
libro  depromptas  commemorasse  iuvabit.  In  codice  Bam- 
bergensi  igitur,  iurato  mihi  crede,  Lib.  XXXI.  31.  Eadem 
haec  Chios  pro  Eadem  Chios  sive  potius  Cianos,  cap.  40. 
in  loca  pacata  pro  in  loca  iam  pacata,  cui  illud  iam  Gele- 
nius  substituit,  Lib.  XXXII.  7.  Insubrum  pro  Insuhriumy 
cap.  9.  emisso  e  manihus  hoste  pro  misso  e  manihus  hoste, 
cap.  13.  ingens  iter  agmini,  sed  metus  urgehat,  pro  ingens 
iter  agminis,  sed  metus  urguehat,  quod  Drakenborchius  pro 
ingenti  itinere  agminis,  et  metus  urgebat  Gronovii  coniec- 
turam  secutus  recepit,  ibid.  ut  in  Thessaliam  agmen  de- 
mitteret  pro  sinim  vel  suhitum,  quod  Bekkerus  ex  vanissima 
Walchii  coniectura  illi  substituit,  in  Thessaliam  agmen 
demittere,  cap.  18.  aherat  pro  ahihant  et  paullo  post,  id 
quod  Goellerus  recte  annotavit,  habehat  pro  hahehant,  Lib. 
XXXIII.  4.  rohur  omne  virium  eius  regni  pro  robur  omne 
virium  et  regni,  cap.  15.  dein  aliarum  gentium  exercitihus 
robur  erat,  quod  ita  restitui,  ut  id  in  illarum  pro  dein 
aliarum  reponerem,  pro  dein  aliarum  gentium  exercitus 
rohur  erat,  cap.  17.  nunc  insula  est,  vadoso  freto  pro  nunc 
insula,  vadoso  freto,  cap.  18.  acies  utraque  pro  acies 
utraeque,  cap.  19.  fuga  in  expedito  fuit  yco  fuga  expeditior 
fuit,  cap.  20.  coniungi  eum  Philippo  pro  coniungi  cum 
Philippo,  cap.  21.  Attalus  pro  et  Attalus,  cap.  23.  Aeris 
tulit  pro  Tulit  et  paullo  post  et  argenti,  omisso  D.  sive 
quingentos,  pro  quingentos  aeris,  argenti  etc.  cui  olim  et 
quingentos  aeris,  argenti  etc.  substitueram,  quod  Bekkerus 
perperam  retinuit,  cap.  27.  C.  Sempronium  pro  Sempro- 
nium,  ibid.  Restitutis  iis  pro  Restitutis,  cap.  28.  cum 
scirent  ipsi  Jiihil,  opinione  omnium  pro  indicio,  omisso  usi, 
quod  ex  cod.  Mog.  addidi,  pro  vulgato  quum  scirent  ipsi 
opinionem  omnium,  ea  pro  indicio  usl,  quod  Bekkerus  hunc 
locum  lacuna  deformatum  esse  ratus  ita  corrupit,  ut, 
vocabulo  iisi  omisso,  cum  scircnt  ipsi  nihil,  opinionem  om- 
nium  ....  pro  indicio  ederet,  ibid.  eo  ipso  timore  rem  ad 
iudicium  protraxit  pro  eo  ipso  timore  ad  indicium  protraxit, 
cap.  29.  quaerendum  pro  querendum,  cap.  31.  caritatem  ac 
magistatem,  quod  hbrarius  pro  maiesfatem  posuit,  pro 
caritatem,   maiestatem,   ibid.   accipere    pro   accipi,   cap.    32. 
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in  viediam  aream  pro  in  mediam  arenam,  cap,  33.  sed 
maria  traiciat  sive  traiiciat  pro  maria  traiiciat,  cap.  34. 
fuerant  pro  fuerat,  cap,  36,  M.  Acilius  Glahrio  pro  iV/,' 
Acilius,  cap,  37,  Marcellus  cos.  sive  consul  pro  Marcelhis, 
cap.  41.  praeveniret  in  Aegyptum  pro  perveniret  in  Aegyp- 
tum,  ib^d.  adorta  pro  oborta,  cap.  43.  Tl  Sempronio  Longo 
pro  Sempro7iio  Longo,  cap.  44.  instare  pro  restare,  cap.  45. 
wow  ?Va  magni  momenti  pro  72o/i  frtTw  magni  momcnti,  ibid. 
oftV  5?Vm  pro  o^/o  situque,  cap.  46.  ^^  principum  quihusdam 
pro  principum  quibusdam,  cap.  48.  ^-^^o  zw  Zoco  iusserat  pro 
yj^o  27«  /oco  iz^wj  erant,  ibid.  Quanto  res  et  tempus  patiehatur 
apparatu  celehratae  eius  diei  epidae  sunt  pro  vulgato 
Quantum  res  et  ten.pus  patiebantur,  apparatae  celebrataeque 
eius  diei  epulae  sunt,  a  quo  Bckkerus  non  nisi  ita  disccssit, 
ut  mihi  tacitc  obsecutus  patiehantur  in  patiebatur  mutarct, 
ibid.  ad  id  quod  serum  erat  pro  id  quod  sernm  erat,  cap.  49. 
profectum  iam  regem  in  Asia  sive  potius  Asiam  pro  profectum 
iam  regcm,  Lib.  XXXIV.  35.  ne  quod  oppidum,  neu  cpuod  cas- 
tellum,  pro  ne  quod  oppidum,  ne  quod  castellum,  Lib.  XXXV. 
1.  opulentum  praeda  exercitum  pro  opulentum  praedae  cxer- 
citnm,  cap.  20.  quindecim  milia  peditum,  pro  quinque  milia 
peditum,  Lib.  XXv\I.  30.  esccndit  pro  adsrmdit  sivc 
ascendit,  Lib.  XXXV II.  32.  potestatem  iis  dari  pro  ^o- 
testatem  iis  dare,  cap.  52.  ex  templo  excessit,  pro  templo 
excesslt,  cap.  55.  m  ?<<  civitatis  Rhodiornm  essent  pro  m 
civitatis  li/iodiorum  essent,  ct  Lib.  XXX\  III.  20.  a  sep- 
tentrione  pro  ad  septentrionem  reperitnr.  Bekkerum  autem, 
quum  nullius,  o})inor,  hominis  tanta  sit  per\'ersitas,  ut, 
inventis  frugibus,  glaiidc  vesci  malit,  Bekkcrum,  inquam, 
artis  criticac  longc  pcritissimum  has  lcctioncs  sinc  ulla 
dubitationc  recij)icndas,  si  antc  nos  in  codicc  Bambergcnsi 
invenisset,  fastidiose  aspernaturum  fuisse,  quis,  quacso,  sibi 
pcrsuaderi  patiatur  ? 

Postrcmo  rcm  totam  conficit  ipsius  Bekkcri  confcssio, 
non  vi  cxprcssa,  scd  sponte  facta,  quam  maximi  ad  re- 
fcUcndum  et  coarguendum  eius  incndacium  inomenti  esse 
uuic'ui(juc'  facile  aj)paret.  Bckkcrus  cuim  (juattiior  viro- 
rinn  doctoruin  coiuecturas,  ([uibus  ipse  (juiiitam  addidit, 
sccutus  quin^juies  a  vulgata  locorum  de  mendo  suspccto- 
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rum  scriptura  ita  discessit,  ut  Lib.  XXXT.  31.  de  qua  ne"') 
ipsi  qiddem  queri  j)ossint,  quod  Bekkerus  a  Goellero  de- 
ceptus  perperam  vulgato  possunt  substituit,  Lib.  XXXH. 
13.  inclinavit  sententiae  subitum'^)  in  Thesaliam  agmen 
demittere,  et  cap.  20.  pro  bono  atque  ictili  fore"^)  defenden- 
dum,  Lib.  XXXIV.  31.  et  accepi  tum^)  cum  Philippi  par- 
tium,  non  in  vestra  societate  esset,  et  cap.  59.  quae  modo 
diserte  a  Quintio  latae^)  sunt,  partim  recte,  partim  falso 
reponeret  his  annotationibus  subiectis :  " '')  ne  GR :  co- 
dices  nec  vel  neque.^''  —  "  *)  subitum  Walchius :  codices 
suumJ'^  —  "  7)  fore  Perizonius  :  codices  foedere.^'  —  "  ^)  ac- 
cepi  tum'^  accepit  urbem.  B."  —  "  ^)  latae  GR  :  codices 
datae^  Ergo  Bekkerus,  id  quod  erat  demonstrandum, 
palmarias  Fr.  Gronovii  et  lac.  Perizonii  coniecturas  co- 
dicis  Bambergensis  auctoritate  confirmari,  Walchii  emen- 
dationem,  quum  in  eodem  codice,  ut  supra  memoravi, 
rectius  incUnavit  sententia,  ut  in  Thessaliam  agmen  demit- 
teret  legatur,  admitti  non  posse,  et  suam  ipsius  coniecturam, 
quum  Goellerus  codici  Bambergensi,  in  quo  nam  et  ipsis 
vocantibus  ac  tradentibus  urbem  eam  accepit  non  occupavi 
et  accepi  urbem  cum  Philyppi  partium  non  in  vestra  societate 
esset  reperitur,  perperam  et  accepit  urbem  tribuerit,  vix  hoc 
nomine  dignam  esse  ignoravit. 

Tripartitae  autem,  quam  prosperrimo,  ut  nobis  quidem 
videtur,  successu  absolvimus,  demonstrationi  illud  non 
obstat,  quod  Bekkerus  Lib.  XXXI.  7.  ab  nobis  non  deji- 
cient  pro  a  nobis  non  de/icient,  cap.  15.  virtutis  ergo  pro 
virtutis  gratia,  *cap.  21.  diductis  cornibus  pro  deductis  cor- 
nibus,  Lib.  XXXII.  5.  Megalen  polin  pro  Megalopolim, 
cap.  16.  travectus  pro  transvectus,  cap.  21.  quo  tueatur  nos 
pro  quo  nos  tueatur,  Lib.  XXXIII.  32.  volujjtatium  pro 
voluptattim,  *cap.  38.  ad  Lampsacum  oppugnandam  pro  ad 
Lampsacum  oppugnandum,  Lib.  XXXIV.  *12.  ostentan- 
dam  pro  ostendendam,  *cap.  14.  dextrae  pro  dexterae,  Lib. 
XXXV.  4.  detractabant  pro  detrectabant,  cap.  12.  red- 
•perandi  pro  recuperandi,  cap.  35.  Eurotan  pro  Eurotam, 
*cap.  42.  quemquam  pro  quempiam,  Lib.  XXXVI.  *4. 
Ptolemaeo  Aegypti  rege  pro  Ptolemaeo  Aegypti,  cap.  17. 
cems  pro  coenis,  Lib.  XXXVII.  *2.  sortiti  sunt  pro  sortiti, 
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cap.  11.  Panhormum  pro  Panormum,  cap.  25.  fratris  eius 
Africani  pro  eius  fratris  Africani,  cap.  53.  futura  sunt  pro 
futura  sint,  ibid.  bellum  adversus  vos  gessissem  pro  adversus 
vos  bellum  gessissem,  *cap.  57.  Tappo  pro  Tappus,  ibid. 
obligarat  pro  obligaverat,  Lib.  XXXVIII.  3.  detractarent 
pro  detrectarent,  et  cap.  21.  deprensi  pro  deprehensi  repo- 
suit.  Has  enim  lectiones  a  Goellero  eiusque  socio  prae- 
termissas,  quaruni  nonnullas,  id  quod  asterisci  appositi 
significant,  nos  quoque,  priusquara  in  codice  Bambergensi 
inveniremus,  vulgatis  substituimus,  a  Bekkero,  cui  locorum 
Liv.  XXXI.  7.  et  15.  scripturam  a  nobis  in  eodem  codice 
repertam  casus  obtulit,  aliorum  codicum  auctoritatem  et 
coniecturarum  probabilitatem  secuto  receptas  esse,  non  est, 
opinor,  quod  dubitemus. 

Quae  quura  ita  sint,  vix  opus  est,  ut,  quot  et  quantis 
vitiis  Bekkeriana  Livii  editio  laboret^",  operosius  deraon- 
strem ;  praesertim  quuni  Bekkerus,  Goelleriana  codicis 
Bambergensis  collatione  inchoata  magis  quam  perfecta,  se 
totum,  id  quod  constituerat,  ad  huius  codicis  auctoritatem 
conforraare  non  potuerit,  ahisque  novani  Livii  editionem 
paraturis  ct  Bckkerianam  in  obhvioncra  adducturis  per- 
muka  eraendanda  atquc  absolvenda  rehquerit.  Cui 
quidcm  labori,  nisi  quis  consihum  meum  pracvertcrit,  tum 
fortassc  racmet  i})sc  accingara,  quura  varietatcra  lcctionura 
a  Kopitario  ex  codice  ohni  Laurishaniensi,  nunc  Vindobo- 
nensi  enotatara,  qua  Bckkerus  ita  usus  cst,  ut  plures 
quidera  Livii  locos,  veluti  Lib.  XLII.  28.  ubi,  quaravis  in 
codice  non  imminere  repulsum,  ut  in  annotatione  subiecta 
pcrhibct,  scd  immineret  repulsum  lcgatur,  cui  primo  quoque 
tempore  magistratus  creari,  cum  tantum  bellum  inmineret,  e 
re  publica  visuiii  erat^',  optime  restituit,  rectc  emendaret. 


20  Locis  Livii  a  Bekkcro  iiegli-  cundante  tamen  Buumgarten-Crusio, 
genter  tractatis  adde  etiam  Lib.  ita  constitueram  :  "  cui  primo  quoque 
XXVL  21.  ubi  post  Crevierum  pro  tcmpore  magistratu.s  creari,  quum 
Ad  eos  Mnrtiantinae  tle.icivcrunt  tantum  bellum  immineret  rei  publi- 
terrae  ex  CJronovii  coniectura  ud  eos  cac,  visum  enit."  Sub  eiusdem  ca- 
Murgantini  descivire  tacite  rcj)OMuit,  pitis  finem,  ut  obiter  boc  addam,  vul- 
neque  tanien  eurum,  quod  itecpiitur,  giito  pust  cenxuram  ininus  cumpatcm 
in  eorum  mutavit.  /Mi**e»Mi,quum  \s.o\nU\T\\\*competcm, 

21  IIuiic  locuro,  de  ciuus  intcgri-  omiwto  minm,  e.\.  cod.  Vindob.  eno- 
tAtc  Walthcru»  ad  Tacit.  Annal.  IV.  tasttct,  post  censuram  non  comfmtem 
'1.  non  dubitavit,  niinu»  rccle,  obse  fuixse  »n.  ccrta,  ut  opinabar,  cmcn- 
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corruptissimos  tamen  illos,  quos  in  Annotatt.  ad  Sallustii 
Hist.  Lib.  III.  Fragmenta  p.  86.  sqq.  recensui,  intactos 
relinqueret,  cum  annotationibus  criticis  edidero. 

Restat,  ut  de  ratione,  quam  in  Livii  libro  tricesimo 
tertio  ad  codicis  Bambergensis  et  editionum  antiquarum 
fidem  edendo  atque  varietate  lectionum  in  ceteris,  quos 
codex  ille  continet,  Livii  libris  diligenter  enotanda  secutus 
sum,  paucissimis  absolvam.  Primum  omnium  igitur,  licet 
nuper  homunculus  nescio  quis,  qui  sibi  caveat,  ne,  dum 
vult  validius  infiare  sese,  ut  Phaedrus  ait,  rupto  iaceat 
corpore,  minutiarum  studium  mihi  pubhce  obiecerit,  in  hoc 
quoque  labore  fortiter  ac  strenue  exantlando  ne  minutis- 
simas  quidem  res  neghgendas  esse  existimavi,  haud  imrae- 
mor  eorum,  quae  Erasmus  Roterodamus  et  Dav.  Ruhn- 
kenius  de  codicum  manu  scriptorura  collatione  in  uni- 
versum  praeceperunt.  Ille  enira  in  praefatione  editioni 
Moguntinae  pi'aefixa :  Nullum,  inquit,  tam  depravatum 
exemplar,  unde  sollers  coniectator^^  non  multa  queat  restituere ; 


datione  substitui,  memor  eorum  quae 
in  Ejoist.  ad  Goeller.  p.  447.  sq. 
scripseram.  Postea  tamen  Koiji- 
tarius  per  literas  hiihi  significavit, 
vocabulum  minus  in  codice  reperiri. 
Nihil  igitur  quicquam  mutandum. 

22  Apud  scriptores  Latinos,  a  qui- 
bus  somniorum  atque  ominum  inter- 
pretes,  ut  Quinctilianus  Instit.  Orat. 
III.  6.  30.  ait,  coniecfores  vocantur, 
frustra  quaeras  vocabulum  coniectator 
ab  Erasmo  confictum.  Neque  nostra 
aetate  desunt,  qui  Erasmi  exemplum 
sequantur.  Prae  ceteris  tamen  Ferd. 
Hauthalius,  cuius  Latinitatem  non 
falso,  sed  merito  suspectam  ex  iis, 
qiiae  de  nova  Horatii  editione,  quam 
molitur  et  magno  hiatu  promittit,  in 
lahnii  Annal.  philolog-  et  jKieda- 
gog.  a.  1830.  Vol.  II.  Fasc.  IV.  p. 
450.  sqq.  disseruit  atque  ex  libello  ita 
inscripto  :  Auli  Persii  Flacci  Satira 
prima  edita  et  castigata  ad  XXX. 
editiones  antiquissimas,  etc.  a  Fcrd. 
Hauthal.  Lipsiae,  1833.  de  quo  G. 
Pinzgerus  in  ephemeridibus :  Zeit- 
schrift  fiir  die  Alterthumswissenschaft, 
1835.  No.  30 — 33.  p.  246 — 266.  se- 
vere  quidem,  sed  recte  iudicavit,  cog- 
noscas  licet,  hoc  sibi  sumpsit,  ut, 
quemadmodum  in  multis  aliis  ab  in- 
corrupta  Latini  scrnionis  integritate 


descisceret,  ita  impressor  pro  (ypo- 
graphus  et  garrulare  pro  garrire  po- 
neret.  Q,uod  quum  in  praefatione 
Commentationi  de  C.  Sallustii  Crispi 
Hist.  Lib.  III.  Fragmentis,  etc.  prae- 
missa  p.  12.  per  iocum  niagis  quam 
serio  et  suppresso  Hauthalii  nomine 
reprehendissem,  tam  graviter  ille, 
quum  se  peti  sensisset,  exasperatus 
est,  ut  iu  libro  sic  inscrijjto  :  Beitrage 
zur  Geschichte,  Verbessemng,  Fest- 
stellung  und  Erklarung  des  Textes 
der  Satiren  des  Persius  von  Dr.  Ferd. 
Hauthal.  Leipzig,  1837.  quem  miri- 
fica  sane  censoris  publici  nunc,  sit 
licet,  ut  Propertius  ait,  etferro  durior 
et  chalybe,  a  censura  remoti,  nostrae 
qiTondam  disciplinae  alumni,  facili- 
tate  indulgeutiaque  adiutus  Dresdae 
in  oihcina  Blochmanniana  typis  ex- 
scribendum  curavit,  et,  quum  me 
illum  meo  mihi  aere  comparaturum 
esse  recte  desperaret,  ipse,  quis  cre- 
dat  ?  ad  me  transmisit,  p.  373—382. 
aliisque  locis  taetemmum  aoerbitatis 
suae  virus  in  me  evomeret,  simulque 
conviciis  ac  probris  me  insectaretur, 
ut  pucruli  in  triviis  solent,  non  verbis, 
sed  verberibus  castigandi.  Par  pari 
referre  et  muliercuhirum  ritu  alter- 
cari  non  honori,  sed  dedecori  duco : 
dc    re    pauca    addam,      Hauthaliui 
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hic  autem  in  epistola  a  Car.  Morgenstemio  Dorpati  a.  1836. 
edita  ad  lo.  Capperonnerium  haec  scripsit :  Sed  quaeso 
Te,  Vir  amicissime,  in  variantibus  enotandis,  ut  lacunis 
indicandis  scrupulosam  et  paene  anxiam  dilifjentiam  exhiheas. 
Ridebis  fortasse  nos  Batavos  Criticos,  tajiquam  minutiis 
nimis  deditos.  Sed  profecto  quotidie  experimur,  haec  sacra 
non  aliter  constare.  Mihi  quidem  saepenumero  ex  futilis- 
simis  codicum  lectionihus  pulcherrimae  emendationes  nascun- 
tur-^.     Propterea  singulos  paene  hterarum  apices  rimatus 


enim,  quum  verba  Krebsii  Antibar- 
bar.  p.  230.  "  Gurnilare  neulateinisch 
— fand  sich  neulich  wo  geschrieben 
fiir  garrire,"  id  quod  deridiculum  est, 
ad  se  pertinere  non  sensisset,  ut  hoc 
verbum,  quod  Pinzgero  quoque  p. 
266.  merito  displicuit,  aliqua  saltem 
auctoritate  muniret,  neque  tamen,  ut 
vocabulum  impressor,  solo  scriptorum 
recentiorum  usu  excusiiret,  protulit 
locum  Fulgentii  Mvtholog.  Lib.  I.  p. 
613.  ed.  Staver.  "  nec  Lyclmides" 
sive  potius  "  lychnitides  puellas  in- 
quirimus,  ct  Ilero  atque  Psvchen 
poeticas  garrulantes  ineptias."  Qua 
quidem  defensione,  levissimo  Ful- 
gentii  patrocinio  subnixa,  nihil  esse 
potest  ineptius.  Atque  ha3  ipsae 
"  poeticae  ineptiae"  admonent  car- 
minis  Latini  ab  Hauthalii  amico  col- 
legii  quondam  necessitudine  illi  con- 
iuncto,  cuius  nomini  nunc  quoque 
parcam,  abhinc  biennio  et  quod  ex- 
currit  invita  Minerva  et  Musis  iratis 
compositi*,  in  quo  non  solum  ante- 
penultima  nominis  ^/i/oh«m«  et  prima 
vocabuli  proveftenda  syliaba  per  er- 
rorem  vere  puerilem  corripitur,  scd 
etiam  verba  perfuriosa  cohors  rcpe- 
riuntur,  quae,  (|uum  vocabulum  per- 
furiosus  neque  apud  Fulgentium, 
neque  apud  alium  ciusilem  farinae 
scriptorem  lcgatur,  Ilauthalius  per- 
ditam  amici  causam  denuo  suscep- 
turus  frustra  defendero  adnitetur. 
Ceterum  ut  nie  commotac  crimine 
mentis  absolvendum  esse,  atque 
ctiamnum  versibus  incomptis  ludcre 


posse  intelligat,  et  animi  mei  can- 
dorem,  ne  iniuriarum  a  me  postu- 
letur,  adlatrare  desinat,  ludicrum 
subiicere  placet  epigramma 


IN  SOLENSEM  L.VTRATOREM. 

Garrulet  insulsus,  per  me  licet,  usque 
Solensis, 
Ingerat   et  capiti   probra  nefanda 
meo. 
Dii  meliora  ferant,  latratoremque  pro- 
tervum 
Eumenidum  rapiat  perfuriosa  co- 
hors. 

?3  His  concinunt,  quae  I.  H. 
Goerenzius  in  lahnii  Annal.  philolog. 
et  paedagog.  a.  1830.  Vol.  I.  Fasc. 
II.  p.  147.  sq.  de  eadem  rc  scripsit 
hunc  in  modum  :  "  Die  Sache  selbst 
blcibt  hochst  wichtig  und  beriicksich- 
tigungswerth,  da  sogar  in  der  voUig 
sinnlosen  Lcsjirt  niir  zu  ofl  der  Stoff 
zu  Auftindung  des  Wahrcn  ruht,  das 
sich  dem  Scharfsinn  nicht  selten  erst 
dann  enthiillt,  nachdem  eine  Menge 
Vorgiinger,  ohne  es  zu  beachten, 
voriibergingen.  Und  von  wie  nelen 
Handschrifton  wollen  wir  noch  das 
verstcckte  Wahre  in  freyer  offcn 
liegender  Lcsjirt  erwarten  ?  Man 
achte  nur  darauf,  was  wir  den  meisten 
zeither  benutztcn  unmittelbar  vcr- 
danken  !  Wie  unbedeutend  sind  im 
Ganzen  die  Verbcsscrungen,  die  aus 
neuen  Vergleichungen  geraden  Weges 


•  Quod  ita  inscribitur :  "  Viro  Magnifico,  Generosissimo,  Amplissimo, 
D.  Christoph.  Friderico  ab  Ammon,  principi  inter  concionatores  Ucgia 
Raxoniae  aulico»,  praeHidi  vicario  Consist.  Reg.  ord.  Saxon.  virt.  civ.  prae- 
fccto  rell.  Patrono  sunmie  Reverendo,  d.  XVI.  lan.  MDCCCXXXVI. 
gratulantur  liector  et  M.igistri  (Jyninasii  niochmann  :  gentiaquo  ViU- 
thumiunHC.  Dresdae  ex  uthcina  liloclimanninna. 
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omnera  omnino,  quantum  mihi  quidem  non  lynceis  oculis 
praedito  licuit,  scripturae  diversitatem  in  verbis  singulis 
eorumque  collocatione  repertam,  quae  largam  praebuit 
et  praebebit  coniectandi  materiem,  ex  codice  Bamber- 
gensi,  innumeris  Goelleri  eiusque  socii  erroribus  ubique 
indicatis,  diligenter  enotavi,  neque  potiora  eorum,  quae 
ad  veterem  orthographiam  pertinerent,  omittenda  esse 
arbitratus  sum.  Haec  enim  Goellerus  quoque,  cui  fidem 
hac  in  re  derogare  nolebam,  maximam  partem  exsignavit, 
et  quantum  ad  accuratiorem  artis  grammaticae  scientiam 
intersit,  haec  taHaque  ex  codicibus  optimis  et  antiquis- 
simis  cognoscere,  Guil.  Freundius  in  aureo,  quem  nuper 
de  Ciceronis  oratione  pro  Milone  edidit,  libello^*  egregie 
docuit.  Atque  in  tricesimo  tertio  quidem  Livii  hbro, 
quem  ad  codicis  Bambergensis  et  editionum  antiquarura 
fidem,  denuo  recognitum,  scripturae  diversitate  editionis 
Drakenborchianae  adiecta,  superiore  anno  separatim  edidi^s, 
id  potissimum  mihi  agendum  esse  existimavi,  ut  non  solum 
ex  codice,  quo  perfectiorem  eius  imaginem  repraesentarem, 
sed  etiam  ex  editionibus  antiquis,  id  quod  Waltherum 
quoque    in   Tacito    edendo    fecisse    constat,    minutissima 


gewonnen    werden  !  —  Nur    Combi-  haupt  der  Kritiker  dem  Goldwaseher, 

nation  vermag  noch  Bedeutendes  zu  der,    iemehr    er    goldhaltigen    Sand 

leisten  :    diese   aber  findet  allein  in  wascht,  um  so  sichrer  auf  Ausbeute 

den  Abweichungen  der  Handschrif-  rechnon   darf;    liisst    auch,  im   Ver- 

ten  ihr  Feld   und  ihren  Spielraum.  gleich  des  vielen  Gerilles,  nur  wenig 

Auch  fordert  insbesondere  der  Um-  Goldstolf  sich  aussondern." 

stand    auf,   bei    Collationem    getreu  24  Ita  inscripto  :  "M.  TuUii  Cice- 

alle  handschriftlichen  Abweichungen  ronis  Oratio    pro    T.  Annio    Milone. 

anzugeben,  dass  bei  neugebrauchten  Ad    codicis    olim    Erfurtensis,   nunc 

Vergleichungen    der    Verdacht    der  Berolinensis  exemplar  lithographico 

Ungenauigkeit,  sind  die  Abweichun-  opere  quam  accuratissime  describen- 

gen     (besonders     Wortstellung     be-  dam  curavit,  annotationibus  orthogra- 

treifend)  nicht  vollstiindig  angegeben,  phicis  et  criticis  atque  compendiorum 

fast  unvermeidlich  ist  ;    dieser  Ver-  indice    copiosissimo    instruxit    Guil. 

dacht    aber    muss     nothwendig    die  Freundius.  Vratislaviae,  1838." 

Sicherheit    des    kritischen    Urtheils  25  Hoc  titulo  praefixo  :  "  T.  Livii 

selbst     schwachen.  —  Die    geringste  ab  urbe  condita  Liber  tricesimus  ter- 

Wortumstellung  ist  beim  kritischen  tius.     Ad    codicis    Bambergensis    et 

Urtheil    wohl    zu    beachten :    theils  editionum   antiquarum  fidem    denuo 

weil   gerade   hierin    die     Abscrieber  edidit  et  scripturae  diversitatem  edi- 

am    miesten    siindigin,     theils    weil  tionis  Drakenborchianae  adiecit  lo. 

zeither      die      Kritik       diesen      so  Theoph.    Kreyssig.   Misenae,  1837." 

wichtigen    Gegenstand    nur    zu    sehr  In    8criphirae    diversitate    editionis 

ausser  Augen  lieas.    lede  Textabwei-  Drakenborchianae,  p.  40.  I.  42.  ser. 

chung,   bevor   sie    griindlich   gopriitl  M\  Acilius,  et  p.  41.  I,  7.  scr.     Ob 

ist,  bleibt  wichtig^— Es  gleicht  iibcr-  has  res  gestas]  Ob  eas  res  gestas. 
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quaeque  exsignarem,  simulque  mutationum  omnium  ra- 
tionem  bona  fide  redderem.  In  ceteris  autem,  quos 
codex  Bambergensis  continet,  Livii  libris  satis  habui, 
omnem  scripturae  diversitatem  ita  ex  codice  enotasse,  ut 
lectionibus  primum  a  memet  ipso,  deinde  a  Bekkero  re- 
ceptis  literas  K.  et  B.  subiicerem  atque  de  compluribus 
Livii  locis  accuratius  et  copiosius  exponerem,  editionibus 
antiquis,  quas  Drakenborchius  non  ea,  qua  par  erat, 
diUgentia  excussit,  hic  quoque  in  auxihum  vocatis. 
Etenim  ad  manum  habui  priraum  Ascensianum  a.  1513. 
ad  deccm,  id  quod  subscriptio  testatur,  vcnerandae  ve- 
tustatis  codices  exactam,  de  cuius  pracstantia  Chr.  Godofr. 
Muclleri  Ohservatiomim  Livianarum  specimen,  Cizae  a. 
1789.  editum,  vehm  conferas,  deinde  Moguntinam  a. 
1518.  quae  prima,  ut  dc  hbri  tricesimi  tertii  accessione 
nihil  dicam,  muUos  Livii  locos  ex  codice  Moguntino  sup- 
pletos  atque  cmendatos  exhibet,  tum  AhUnam  a.  1520.  in 
qua  pcrmuhae  eiusdem  codicis  lectiones  ab  editoribus 
Moguntinis  neglectae,  vel  ab  iisdem,  id  quod  Draken- 
borchium  ceterosque  Livii  editores  latuit,  in  Emendatione 
errorum  ecUtioni  Moguntinae  adiecta  propositae  repe- 
riuntur,  deindc  Basilecnsem  a.  1531.  sive  Frohenianam  1. 
a  Sim.  Grynaeo  paratam,  quae  et  ipsa  comphn'cs  lcc- 
tiones  cx  codice  Moguntino  petitas,  vel  conicctura,  ut 
videtur,  repertas  continet,  denique  Basileenscm  a.  1535. 
sive  Frohenianam  2.  a.  B.  Rhenano  et  Sigism.  Gclenio 
adornatam'^'',  in  qua  permuki  Livii  loci  partim  cx  codice 
Moguntino  itcrum  excusso  aUisque  Ubris  manu  scriptis, 
partim  ex  coniectura,  ut  vidctur,  ita  sunt  mutati,  ut  non- 
nuUae  saUcm,  id  quod  postca  vidcbimus,  Gelenii  cmen- 
dationes  codicis  Bambcrgcnsis  auctoritatc  confirmcntur, 
atquc  practerca   Coloniensem   a.    1525.   ab   lac.   Sobio  pa- 


a6  Gelcnius  in  Annotatt.  ad  Liv.  kcnborchii  Pracfat,  Tom.  VII.  p.  35. 

XXXVIII.   22.   8.   codice»  Mogun-  sq.      Uuid,   quod    iu    cditionc    Fro- 

tinuni  ct  H|iircnscm  at<|ue  alibi  nianu  bcniana     2.     pcrniultac     repcriuiitur 

scriptos  codicc»  sivc  archctvpa  com-  niulationcH  nd   vcrl)orum  scripturam 

mcnioravit  :  niultos  tamcn   jocos  ita  ct  collocationcm  pcrtincntcs,  <iuarum 

corrcxit,  ut   ncHria.i,  utrum  codicum  rationem  rcddcrc  CJclenius  ncnlexit. 

suorum  auctorilatem,  an   coniecturac  I'roptcrca  huius  cditionis  usu»  multai 

proV)abiIitatem  »it  (tccutu^.    Vid.  Dra-  cautionc»  habere  vidctur. 
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ratam  interdum  consului.  Quo  luculentius  autem  appa- 
reret,  quanta  fuerit  Drakenborchii  in  editionibus  antiquis 
conferendis  negligentia,  simulque  intelligeretur,  quanta 
sit  codicis  Bambergensis  utilitas  ac  praestantia,  indicem 
lectionum  notabiliorum  in  editionibus  antiquis  repertarum, 
omissis  tamen  iis,  quae  in  editiones  Moguntinam,  Aldi- 
nam  et  Frobenianam  utramque  ex  codice  Moguntino  sunt 
receptae,  hic  ita  interponere  placuit,  ut  lectionibus  in 
codice  Bambergensi  quoque  repertis  Hteram  B.  subiicerem, 
lectiones  a  Drakenborchio  praetermissas  asterisco  notarem 
et  lectionibus  aperte  falsis  vel  dubiis  saltem  atque  incertis 
signum  crucis  apponerem. 

Lib.  XXXI.  Cap.  3.  haec  eadem  scribere  pro  haec 
scribere  eadetn  Ald.  —  f  Cap.  5.  Quani  rem  senatus  pro 
Quod  senatus  Ascens.  —  *Cap.  7.  ab  nobis  defecerunt 
pro  a  nobis  defecerunt  Mog.  et  B.  —  *Ibid.  ab  nobis  non 
deficient  pro  a  nobis  non  defcient  Ascens.   Mog.  et  B. 

—  Cap.  II.  eosdem  Carthaginem,  eosdem  in  Numidiam 
ad  Masinissam.  Carthaginem,  ut  nuntiarent  pro  eosdem 
Carthaginem,  ut  nuntiarent  Frob.  2.  et  B.  —  *Cap.  14. 
et  militibus  pro  et  militum  copiis  Ascens.  et  Mog.  Hoc 
illi  Aklus  substituit.  —  Cap.  15.  vi7'tutis  ergo  pro  virtutis 
graiia  Frob.  2.  et  B.  —  *Cap.  17.  cum  proelium  nox 
diremptura  esset  pro  quum  nox  proelium  diremptura 
esset  Ascens.  Mog.  et  B.  Aldus  verborum  ordinem 
mutavit.  —  fCap.  19.  ad  reges  pro  ad  regem  Frob.  2. 
et  B.  —  *Cap.  26.  ad  agros  vastandos  pro  ad  vastan- 
dos  agros  Ascens.  Mog.  et  B.  Aklus  vocabula  trans- 
posuit.  —  fCap.  31.  quis  durius  pro  quis  id  durius  Frob. 
2.  —  -f-Cap.  34.  in  Pelagoniae  faucibus  pro  in  faucibus 
Pelagoniae  Akl.  —  Cap.  40.  in  loca  pacata  ad  Apol- 
loniam,  unde  orsus  bellum  erat  pro  in  loca  iam  pacata 
ad  Apolloniam,  unde  ortum  bellum  erat  Frob.  2.  et  B. 

—  fCap.  41.  universi  sexcentorum  pro  sexcentorum  Frob. 
2.  —  Lib.  XXXn.  Cap.  2.  augeretur  pro  cogeretur 
Frob.  1.  et  B.  —  Cap.  5.  Macedo)ium  animos  sibi  con- 
ciliavit  pro  Macedonum  animos  Ascens.  —  *Ibid.  maxime 
pro  maximae  A&ceus.  et  B.  —  *Ibid.  vincla  pro  vincula 
Mog.  Ald.  Frob.  I.  2.  et  B.  —  *Ibid.  tenere  et  commu- 
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nhe  Ascens.  Mog.  et  B.  Aklus  et  in  ac  mutavit.  —  Cap. 
7.  renalicium  pro  venalium  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  8. 
senatui  pro  ct  senatui  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  9.  satis 
expediebat  pro  satis  ea^Jediebant  Fr  )b.  2.  et  B.  —  Cap. 
11.  ut  polliceatur  pro  ut  polliceretur  Frob.  2.  et  B. — 
■)-Cap.  13.  evastata  sunt  oppida  pro  evastata  oppida  sunt 
Frob.  2.  —  Cap.  18.  Et  alia  pro  Sex  alia  Frob.  2.  et  B. 

—  fCap.  20.  aut  illam  pariem  pro  aut  in  illam  partem 
Frob.  2.  —  fCap.  21.  Jilii  etiam  uxorem  pro  Pijli  eius 
uxorem  sive   potius   Polijcratiam  eius  uxorem  Frob.   2. 

—  f  Ibicl.  quia  pepercissc  volunt  pro  quia  pepercisse  vobis 
volunt  Frob.  2.  —  f  Cap.  23.  secuti  pro  secuta  Frob.  2.  — 
fCap.  31.  non  auderent  pro  metucrent  Frob.  2.  et  B. — 
fCap.  o'2.  ut  nullu  fides  sit  pro  ut  in  nullo  fules  sit  sive 
potius  si  nidla  fides  sit  Frob.  2.  —  Lib.  XXXIII.  Cap. 
17.  expugnabilis  pro  inexpugnabilis  Frob.  1.  et  B.  ^ — - 
*Cap.   18.  detractaverunt  pro  detrectaverunt  Ald.  et  B. 

—  *f Ibid.  circumdat  pro  circu7ndaret  sive  potius  cir- 
cumdat  et  Ald.  —  Ibid.  qui  pro  quae  Frob.  2.  et  B.  — 
Ibid,  .lchaei  pro  acie  Frob.  2.  et  B.  —  *Ibid.  cum  iis 
pro  cum  his  Ald.  et  B.  —  f  Ibid.  recipi,  nisi  aliquanto 
post  per  Antiochum  non  potuit  pro  recipi  aliquanta 
prosperam  Antiochum  poiuil  sive  potius  nec  recipi,  nisi 
aliquanto  posi,  per  Antiochum  potuit  Frob.  1.  —  Cap. 
19.  ioto  prope  orbe  ierrarum  pro  prope  orbe  terrarum 
Frob.  2.  et  B.  —  f Ibid.  profigante  pro  eligenie  sive 
potius  exigente  Frob.  2.  —  *Ibid.  yb;7////ae  \n'o  foriuna 
Frob.  1.  et  B.  —  Cap.  20.  superaret.  Si  eo  pro  aSV  eo 
Frob.  1.  et  B.  —  Ibid.  esse  \tro  esset  Frob.  1.  et  B. — 
*Ibid.  in  dediiionem  accepiis  pro  in  ditionem  accepiis 
Ald.  —  *Ibid.  veiarcnt  pro  veiare  Ald.  et  B.  —  *Ibid. 
responsaque  pro  responsa  Irob.  2.  ct  B.  —  *Ibid. 
Tum  pro  qui  ium  Frob.  2.  et  B.  —  *Ibid.  redierant  pro 
rcdibant  Frob.  2.  et  B.  —  *f Ibid.  ac  Mijndiis  pro 
Myndiis  Ald.  —  *Cap.  21.  magnitudini  pro  magniiudinc 
Ald.  —  Ibid.   jl/.  Ilelvius   pro  M.  llclridius  Ald.  et    B. 

—  f Ibid.  muiaverat  pro  nudaverant  sive  ])otius  nuda- 
verint  Ald.  —  fCap.  22.  posset  pro  possii  Frob.  2. — 
Cap.    23.    centurionibusquc    pro    centurionibus    Frob.    2. 
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et  B.  —  Cap.  24.  L.  Apustius  pro  C  Apustius  Ald.  et 
B.  —  Ibid.  P.  Villius  pro  P.  lulius  Frob.  2.  et  B.  — 
*Cap.  25.  C2<?/z  iis  legionibus  pro  cmw  /<i5  legionibus 
Ald.  et  B.  —  Ibid.  mittereniur  pro  mitterent  Frob.  ^. 
et  B.  —  Cap.  26.  quibus  Hispaniae  protinciae  evenerant 
pro  quibus  Hispania  provincia  evenerat  Frob.  2.  et  B. 
—  Ibid.   spicula  arserant  pro   spcculatores  erant  Frob. 

1.  et  B.  —  f  Cap.  27.  Cornelius  Lentulus  pro  Cornelius 
Blacio  sive  potius  Cn.  Cornelius  Blasio  Ald.  Praeno- 
minis  nota  Cn.  iam  in  Frob.  2.  adiecta  est.  —  *f Ibid. 
Tercinius  pro  Sertinius  sive  potius  L.  Stertinius.  Gele- 
nius,  quum  in  Frob.  1.  Stertinius  esset  editum,  prae- 
nominis  notam  addidit,  servato  tamen,  quod  praecedit, 
vocabulo  quinquaginta.  —  *Ibid.  ut  ii  pro  ut  hi  Ald.  — 
*Ibid.  suspecto  pro  suscepto  Ald.  et  B.  —  \h\di.  fecerunt 
pro  fecerunt  praetorem  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  quidnam 
se  futurum  esset  pro  quidnam  de  se  futurum  esset  Frob. 

2.  et  B.  —  *Ibid.  et  infesto  iis  pro  et  infesto  his  Ald.  et 
B. —  Cap.  28.  AetoU  pro  Aetolici  Frob.  2.  et  B.  —  *f  Ibid. 
quadatn  pro  quodam  Ald.  —  *Ih\d.  fdissimum  -^vo  fde- 
lissimiim  Ald.  et  B.  —  Cap.  29.  Efferavit  ea  caedes 
pro  Efferaverat  caedcs  Frob.  2.  et  B.  • —  Ibid.  com- 
meantes  pro  commeatus  Frob.  2.  et  B.  —  *Ibid.  argen- 
tum  in  isonis  habentes  pro  argenti  mintionis  habentes 
Frob.  1.  et  B.  — Ibid.  infamis  esse  Boeotia  omnis  coepit 
pro  infamis  ex  Boeotia  omnes  cepit  Frob.  1.  et  B. — 
Ibid.  egredi  castris  miles  pro  egredi  ausus  miles  Frob. 
2.  et  B.  —  Ibid.  Copaidem  pro  Copidem  Frob.  1. — 
Ibid.  et  cum  parte  copiarum  pro  cum  parte  copiarum 
Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  qua  ab  Elatia  pro  quam  ab 
Elatia  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  iere  ^vo  fere.  Frob.  1. 
et  B.  —  Ibid.  tradere  pro  trahere  Frob.  1.  et  B.  —  Cap. 
30.  Pedasisque  pro  Pisidisque  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  31. 
inanes  vana  pro  inane  una  Frob.  1.  et  B.  — flbid.  nisi 
ut  pro  ?iisi  sive  potius  nisi  quod  Frob.  2.  —  Ibid.  quae 
in  Asia  sint  pro  quaeque  in  Asia  sint  Frob.  2.  et  B.  — 
Ibid.  si  fidem  facere  pro  si  idem  esse,  idem  facere  Frob. 
1.  et  B.  —  Ibid.  ad  se  pro  adesse  Frob.  l.  et  B.  —  Ibid. 
praesidii  Romani  pro  populi  Romani  Frob.  2.  et  B.  — 
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*Ibid.  domimnyi  pro  dominium  Frob.  1.  et  B.  —  Ibid.  in 
Acrocorintho  pro  in  agro  Corinthio  Frob.  2.  —  Cap.  32. 
Isthmiorum  pro  Nemeorum  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  quo 
certamina  pro  certamina  Frob.  1.  et  B.  —  *Ibid.  ortium 
pro  ontium  Frob.  1.  et  B. — flbid.  ac  pernicitatis  pro 
pernicitatis  sive  potius  et  pernicitatis  Frob.  1. — flbid. 
caperent  pro  acciperent  Frob.  2.  —  flbid.  alii  alios 
intueri  pro  et  alii  alios  intueri  Frob.  2.  —  Ibid.  so7nnii 
pro  somni  Frob.  2.  —  *Cap.  oS.  lemmiscosque  sive  potius 
lemniscosque  iacientium  pro  liminis  quosque  iacentium 
Frob.  1. — *lhk\.  /uerit  \)ro  fucrit  is  Frob.  1.  et  B. — 
*Ibid.  ex  tam  pro  et  tam  Ald.  et  B. — *Jbid.  suppedi- 
iahant  pro  suppeditahantur  sive  potius  suppeditabat 
Ald.  —  Ibid.  liheratas  omnes  Graeciae  atque  Asiae 
urbes  pro  lihertas  ad  omnes  Graeciae  atque  Asiae 
urbes  Frob.  1.  et  B.  in  quo  itidem  libertas  prp  liberatas 
legitur.  —  Ibid.  ad  effectum  adducere  pro  effectum  ad- 
duceret  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  3 4-.  iactantibus  pro  iac- 
tata  Frob.  2.  et  B.  —  *Ibi(l  Ptolemaei  pro  Ptolomaci 
Ald.  —  Ibid.  Achaei  Phthiotae  pro  Achaei  Frob.  2.  et 
B.  —  Ibid.  Oreum  pro  Phocacam  Frob.  2.  ct  B.  —  Ibid. 
senatus  libertatem  pro  libertatem  Frob.  1.  et  B.  —  Cap. 
35.  L,  Siertinius  pro  L.  Thermus  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid. 
siaiis  pro  statuiis  Frob.  2.  et  B.  —  *Ibid.  Pylaicu7n 
pro  Phylaicutn  Frob.  1.  et  B. — flbid.  alii  questi  sunt 
pro  ialiter  quesii  sunt  sive  potius  alii  leniier  quesii 
suni  Ald.  —  f Cap.  SG.  missus  pro  est  missus  Ald.  — 
flbid.  a  prospera  jiugna  pro  prospcra  pugna  sive  potius 
prospera  pugna  clati  Frob.  2.  —  Ibid.  ne  moii  semel 
pellcreniur  pro  ne  moii  sc  inde  pellereni  Frob.  2.  et 
B.  —  Ibid.  equiium  pro  equitem  Ald.  et  B.  —  *Ibid. 
restiiit  pro  exstiiii  Frob.  I.  et  B.  —  Ibid.  jiosiium  pro 
posiiu  Frob.  1.  et  B.  —  Ibid.  Casira  eo  die  GaUorujn 
expugnata  pro  Posiero  die  Gallorum  casira  expugnaia 
Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  an  vicioria  pro  an  in  vicioria 
Frob.  1. — *Cap.  37.  iatn  varia  fortuna  gesta  pro  iam 
raria  furiuna  re  gesia  Frob.  1.  et  B. — Ibid.  casiro 
Mutiio  pro  casiro  Munitilo  Ald.  et  B.  —  Ibid.  Boii 
pro  in  Boiis  Frob.  2.  et   B.  —  'Ibid.  Pado  repente  pro 
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pudore  repenti  Frob.  1.  et  B.  —  Ibid.  destinatis  pro 
destinati  Frob.  2.  —  Cap.  38.  Smyrna  et  Lampsacus 
pro  Sinyrna,  Lampsacus  Frob.  2.  et  B. — Ibid.  aliae 
pro  aliquae  Frob.  1.  —  flbid.  conquirere  coniraliereque 
pro  conquirere,  contrahere  sive  potius  conquirere  et 
contrahere  Frob.  1.  —  Cap.  39.  et  ex  Thracia  pro  et 
Thracia  Frob.  1.  et  B.  —  *Ibid.  animi  exasperati  sunt. 
Romani  pro  animi  exasperati  sunt  Romanis  Frob.  1. 
et  B.  —  Ibid.  in  Asiam  pro  in  Asia  Ald.  et  B.  —  Ibid. 
etiamsi  pro  etiam  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  40.  quid  regi 
Antiocho  faciendum  pro  regi  Antiocho  faciendum  Frob. 
2.  et  B.  —  Ibid.  at  pro  aut  Frob.  2.  —  Cap.  41.  Inde 
profectum  \)Vo  profectum  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  42. 
Praetores  inde  facti  C.  Fabritius  Luscinius,  Catinius 
Laheo  sive  potius  C.  Fahricius  Luscinus,  C.  Atinius 
Laheo   prQ   Praetores   inde  facti,   ceteris   oniissis,  Ald. 

—  Ibid.  et  ter  toti  instaurati  pro  et  toti  instaurati 
Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  43.  quo  die  pro  quidem  Frob. 
2.  et  B.  —  Ibid.  Ligurihus  pro  Lihuis  Frob.  2.  et  B.  — 
Ibid.  praeter  pro  praetori  Frob.  1.  et  B.  —  Ibid.  Q. 
Fabius  pro  P.  Fahius  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  44.  Cn. 
Servilio  pro  C.  Servilio  Ald.  et  B.  —  Ibid.  in  Q.  Fabii 
Maximi  locum  pro  in  Q.  Fahii  Maximi  vel  in  locum  Q. 
Fabii  Maximi,  quod  in  Frob.  1.  legitur,  Frob.  2.  et  B.  — 
•j-Ibid.  caeterosque  pro  ceteros  Frob.  1.  —  Cap.  45.  qui  pro 
quia  Frob.  2.  et  B.  —  -j-Ibid.  marcescere  otio  situque  civi- 
tatem  queri  eum  pro  marcescere  otio  tum  queri  civitatem 
eum  sive  potius  marcescere  otii  situ  queri  civitatem  Frob.  2. 

—  Cap.  46.  iudices  infensos  pro  iudices  infestos  Frob.  2. 
et  B.  in  quo  tamen  infensos  iudices  legitur.  —  Ibid.  im- 
potenti  pro  potenti  Frob.  2.  et  B.  —  *Ibid.  prae  quorum 
pro  quorum  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  47.  ordinarii  pro  or- 
dinati  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  omnibus  pro  et  omnibus  Frob. 
1.  et  B.  —  Ibid.  puhlicus  peculatus  pro  pidilici  peculatus 
Frob.  2.  et  B.  —  -l-Ibid.  quia  parum  ex  dignitate  sua  du- 
cebat  pro  quia  parum  expugnantes  se  ducebat  sive  potius 
qui  parum  ex  dignitate  populi  Romani  esse  ducebat  Frob. 
1.  —  f Cap.  48.  Poeni  pro  Phoenicum  Frob.  2.  —  Ibid. 
invenissent    pro    invenisset    Frob.     2.  —  Ibid.    earum    pro 
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eorum  Frob.  2.  et  B.  —  f  Ibid.  et,  ut  non  pro  ut  non  Ald. 

—  *Ibid.  eum,  tandem  allatnm  est  pro  quum  sive  cum 
tandem  allatum  est  Frob.  1.  et  B.  —  Cap.  49.  exceptusque 
pro  exceptus  Frob.  2.  et  B.  —  -}-lbid.  animo  eius  ad  mo- 
liendum  pro  animo  eius  moliendum  sive  potius  ad  animum 
eius   moliendum  Frob.  1.  —  Lib.   XXXIV.   -{-Cap.  4.  sicut 

fera  bestia  pro  sicut  ferae  hestiae  Frob.  2.  —  *Cap.  5. 
defendam  pro  deflendam  Asccns.  et  B.  —  *Ibid.  a  Sabinis 
pro  ab  Sabinis  Ascens.  et  Mog.  —  f Cap.  7.  usu  pro 
usum  Frob.  2.  —  ^-jlbid.  melius  pretium  pro  manus  pre- 
tium  Ascens.  —  Ibid.  excellentiorcin  ornatum  pro  excel- 
lentiores  ornatus  Frob.  2.  et  B.  —  -j  Cap.  8.  Brutorum 
pro  tribunorum  Frob.  2.  et  B.  —  *-j-Cap.  10.  morbo  fuisset 
pro  fuisset  morbo  Frob.  2.  —  Cap.  11.  filius  pro  filius 
eius  Frob.  2.  —  *Cap.  15.  effusoque  pro  effuso  Ald.  — 
Ibid.  interequitans  pro  inter  equites  Frob.  2.  et  B.  — 
•j-Ibid.    ipsis    castris  exuti   pro    ipsi  castris   exuti  Frob.    2. 

—  Cap.  19.  noxae  pro  iioxiae  Mog.  —  -j  Ibid.  dein  pro 
deinde  sive  potius  deni  Frob.  2.  —  Cap.  20.  sicut  futurum 
ratus  erat  pro  futurum  ut  ratus  erat  Frob.  2.  et  B.  — 
•j-Cap.  22.  conventu  pro  conventum  Frob.  2.  —  -j-Ibid.  «f? 
diem  certam  edicto,  ubi  pro  ad  diem  certam  edicit,  ad 
quam  ubi  Frob.  2.  —  fCap.  23.  manendi  pro  j-Mea  rema- 
nendi  Frob.  2.  —  Cap.  25.  7«w/^/  proxima  nocte  pro 
proxima  nocte  Ascens.  —  f  Cap.  26.  convenerant  pro  co;z- 
venerunt  Frob.  —  -j-Ibid.  alii  ab  aliis  pulsi  pro  alii  ab 
aliis  expulsi  Frob.  2.  —  -j-Cap.  28.  quae  7ninus  iii/ida  ac 
trepida  fuisset  pro  quae  viinus  trepida  fuisset  Frob.  2.  — 
Cap.  29.  contracta  pro  concitata  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  31. 
nequivi  pro  nequeo  Frob.  2.  —  f Ibid.  et  accepi  pro  e^ 
accepi  urbem  Frob.  2.  —  Ibid.  eo  me  liberat  pro  me 
liberat  FrQb-  2.  et  B.  —  *Cap.  32.  nihil  esse  pro  nihil 
sit  Ascens.  —  Ibid.  vera  pro  verba  Ascens.  ot  B.  —  Ibid. 
At  enim  pro  Etenim  Asccns.  et  B.  —  Ibid.  Utrumqiie 
a  te  factum  cst  pro  Utrum  non  a  te  factum  est  ?  Frob.  2. 
et  B.  —  Cap.  35.  quas  ipsc  rcstituisset  pro  quasque  et 
ijise  restituissrt   IVob.   2.  —  ♦Ibid.  filium   suum  in  iis  pro 

filinin  ifi  his  suinn  Ascens.  ct  Mog.  —  Cap.  39.  a  cupta 
jinqtr    itiLc    pro   projie    capta    urhr   Irob.    2.  —  fCap.   40. 
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aspernatus  pro  aspernatum  Ascens.  et  B.  —  Cap.  41. 
tyrannus  pro  tyranni  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  praehehant 
pro  praehehat  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  po-pulum  Romaniim 
pro  trihunum  militum  Frob.  2.  et  B.  —  -j-Cap.  43.  His 
extra  urhem  pro  lis  extra  urhem  Ald.  —  Cap.  45.  L.  Cor- 
nelius  Merula  et  C.  Salonius  pro  L.  Cornelius  Merula 
Frob.  2.  —  -j-Cap.  48.  Boiorum  Ligurumque  agros  popu- 
latum  isse  pro  per  Boiorum  Ligurumque  agros  populantem 
isse  Frob.  2.  —  fCap.  50.  totam  Graeciam  pro  Graeciam 
totam  Ald.  —  Ibid.  imperator  secutus  pro  imperatorem 
secutum  Ascens.  et  B.  —  Cap.  51.  vitiis  pro  divitiis  Ascens. 

—  Cap.   53.  Exitu  huius  anni  pro  Exitu  anni  huius  Ald. 

—  Ibid.  Ralla  pro  Ahala  Frob.  1.  —  Cap.  54.  C.  Atilius 
Serranus  pro  Atilius  Serranus  Frob.  2.  —  Ibid.  novam  et 
superham  pro  novam,  superham  Ascens.  —  -j-Cap.  57.  in  Asia 
pro  aut  in  Asia  Frob.  2.  —  -j-Cap.  60.  hellum  excitaretur  pro 
excitaretur  hellum  Frob.  2.  —  -j-Ibid.  sermonis  esse  pro  esse 
sermonis  Frob.  2.- — fCap.  61.  et  ah  Antiocho  rege  pro  et 
Antiocho  rege  Ald.  —  Cap.  62.  Emporia  pro  Emporiam  Frob. 
1.  —  Lib.  XXXV.  Cap.  1.  propraetor  pro  praetor  Mog.  — 
Ibid.  opulentum  praeda  exercitum  pro  opidentum  praedae 
exercitum  Ascens.  et  B.  —  flbid.  facta  pro  facta  est 
Frob.  2.  —  -j-Cap.  5.  Secunda  legio  missa  est  pro  Secunda 
missa  est  legio  Frob.  2.  —  Cap.  7.  hiherna  pro  hihernacula 
Ald.  —  Cap.  8.  videri  esse  amotum  pro  videri  sese  amotum 
Frob.  2.  —  Cap.  10.  a  porta  Fontinali  pro  ad  portam 
Fontinalem  Frob.   1.  —  Cap.    11.   equi  pro  equos  Frob.   2. 

—  *Cap.  12.  inhnici  infestique  pro  inimice  infesti  Ascens. 

—  Cap.  16.  disceptatur,  et  non  helli  causa  pro  disceptaturi 
vel  disceptaturis  non  helli  causa.  Ascens.  —  *Cap.  17. 
expostulationes  pro  postulationes  Ascens.  —  Cap.  19.  Odi, 
odioque  sum  pro  odioque  quod  sim  Frob.  2.  —  Cap.  20. 
Atilio  pro  A.  Atilio  Frob.  2.  —  Ibid.  ut  ei  duo  milia 
pro  uti  duo  milia  Frob.  2.  —  Cap.  21.  terra  pluisse  pro 
terram  pluisse  Frob.  2.  —  Ibid.  sive  motu  pro  sew  motu 
Frob.  2.  —  Ibid.  pecua  pro  pecora  Frob.  2.  et  B.  —  Cap. 
23.  ut  inde  pro  z;?r/e  Frob.  2.  —  Ibid.  e#  m^  M.  Fulvius 
praetor  pro  e#  M.  Fulvius  praetor  Frob.  2.  —  Ibid.  scri- 
here  eum  pro  scriberet  Frob.   2.  —  Ibid.  qua  vergeret  pro 
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quae  vergeret  Frob.  2.  —  Ibid.  et  casa  argentea  centum 
pondo,  et  aurea  viginti  pondo  pro  et  vasa  argentea 
centum  j^ondo  Frob.  2.  —  Cap.  ^4.  A.  Cornelius  pro 
L.  Cornelius  Frob.  2.  —  *f  Cap.  26.  adeo  pro  ab  Aegio 
Ascens.  —  *f Ibid.  cum  pro  tum  Ascens.  —  *Cap.  27. 
prosjtera  re  elatus  pro  prospera  elatus  re,  quod  illi 
in  Frob.  2.  perperam  est  substitutum,  Ald. — Ibid.  et 
pauci  pro  paiici  Ascens.  —  Ibid.  praeberet  pro  prae- 
berent  Frob.  1.  —  Ibid.  quoniam  satis  et  suorinn  a 
pudore  pro  quoniam  satis  essent  testes  suorum  et  a 
pudore  Ascens.  - —  *Ibid.  maxime  parte  pro  maxime  a 
parte  Ascens.  —  fCap.  28.  forct  pro  esset  Frob.  2.  — 
Cap.  29.  et  quacunque  pro  quacumque  Frob.  2.  —  *Ibid. 
iniqua,  quam  pro  nequaquam  Frob.  1.  —  Cap.  30.  cix 
tranquillum  pro  via  tranquillum  Mog.  —  Ibid.  descende- 
runt  pro  descenderant  Ald.  —  Cap.  31.  Stib  hanc  vocem 
pro  Sub  hac  voce  Mog.  —  Ibid.  magnae  cum  pro  Mag- 
netum  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  ^^.  nam  quum  id  ipsum 
decretum  posceret  eum  Quinctius  pro  7iam  quum  id 
ipsum  posceret  decretum  T.  Quiuctius  Frob.  2.  —  Ibid. 
aliud  in  j^raesentia  ])ro  primo  aliud  in  praesentia  Frob. 
2.  —  *Cap.  31.  moturi  pro  moii  Ascens.  —  Ibid.  et 
optimum  quemquc  pro  optimum  qucmque  Mog.  et  B.  — 
Ibid.  Chalcidcm  et  Laccdacmonem  pro  Chalcidcm,  La- 
cedaemonem  Mog.  —  *Ibid.  nuUa  alid  spes  erat  pro 
nulla  spes  alia  erat  Asccns.  —  *lbid.  concionem  fre- 
quentem  adire  iubent  pro  concionem  frequenter  vel  fre- 
quentem  adierunt  Frob.  1.  —  *\h\(\.  praefectus  pro  tunc 
sive  tum  praefectus  Ascens.  —  *Cap.  ^b.  Lacedaemones 
et  Lacedaemonas  \>vo   Laccdacmonios  Ascens.  et  Mog. 

—  Ibid.  dextrasque  pro  dextras  Ascens.  —  Cap.  ^^. 
simul  contcmptus  pro  ac  simul  contemptus  Frob.  2.  — 
Cap.  40.  Crassi/jcs  pro  Crassus  Frob.  2.  —  Cap.  41.  in 
cclla  loris  pro  et  in  cella  lovis,  quod  antea  edebatur, 
Frob.  2.  —  f  Cap.  42.  qucmpiam  pro  quemquam  Frob.  2. 

—  Cap.  4-3.  Lamiam  pro  Hyameam  Frob.  1.  —  Cap.  44. 
excusantis  pro  primo  cxcusanfis  Mog.  —  Ibid.  viris, 
equis  pro  rr;7'.s   cquisquc  Frob.   2.  —  *Cap.  45.   abscisa 
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pro  ahscissa  Ascens.  —  Cap.  46.  ab  Demetriade  pro 
Demetriade  Frob.  2.  —  Cap.  48.  petiit  pro  petit  Frob.  1. 

—  Cap.  51.  ab  Tanagra  pro  a  Tanagra  Mog.  et  B. 
Hoc  illi  in  Frob.  'Z.  demum  est  substitutum.  —  Cap.  51. 
quo  sunt  templa  pro  quoque  sunt  temjjla  Frob.  1.  — 
Ibid.   Hi   quoque   tamen   pro  Hi    quoque  iam  Frob.  2. 

—  Lib.  XXXVI.  Cap.  2.  propraetore  pro  proconsule 
Frob.  2.  —  Ibid.  et  in  eam  classem  pro  in  eam  vel  ut 
in  eam  classem  Frob.  2.  —  Cap.  6.  eamdem  orationem 
exorsus  pro  eadem  oratione  exorsus  Frob.  2.  —  Cap.  7. 
de  Achaeis,  de  Boeotia  pro  de  Achaeis,  deque  Boeotia 
Frob.  2.  —  Ibid.  Boeotosque  pro  Boeotiosque  Frob.  2. 
et  B.  —  *Ibid.  ad  impetrandam  veniam  pro  ad  impe- 
trandum  veniam  Ascens.  —  Ibid.  comparatus  pro  com- 
jmratum  Mog.  et  B.  —  *fCap.  10.  His  perfectis  Cran- 
iionem  cum  toto  exercitu  adortus  esset,  cepit  pro  his  per- 

fectis,  Cranonem,  profectus  cum  toto  exercitu,  primo 
adventu  cepit  Ascens.  —  Cap.  lo.  Sub  adventum  pro 
Sub  advenlu  Mog.  —  Cap.  14.  delectos  militum  tribunos 
pro  treceiitos  militum  tribunos  Ascens.  —  Ibid.  haud 
sane  decoro  maiestati  suae  ioco  pro  haud  sane  decoro 
tnaiestatis  suae  loco  Ascens.  —  Cap.  15.  verso  pro  versa 
vel  versutn  Frob.  2.  —  Cap.  17.  inter  se  pro  inter  sese 
Frob.  2.  —  -l-Cap.  18.  eduxit  pro  educit  Frob.  2.  — 
Cap.  19.  Scarphiam  pro  Carpeiam  Frob.  2.  —  flbid. 
persecuti  sunt  pro  consecuti  sunt  Frob.  2.  —  Ibid.  ab 
effuso  constiterit  cursu  pro  a  confuso  constiterit  cursu 
Frob.  2.  —  Ibid.  sed  magnam  jmrtem  pro  magnani 
partem  Ascens,  —  Cap.  23.  ex  ratione  temporis  pro 
exsjjectatione  iemporis  Frob.  2.  —  Cap.  24.  abrupta 
pro  obruta  Ascens.  —  *Ibid.  traditus  fuit  pro  traditum 
fuit  Ald.  —  Cap.  25.  oppido  quam  brere  intervaUum 
videtur  pro  oppidum,  qua  breve  intervallum  videtur 
Ascens.  et  B.  *Ed.  Mog.  oppido  quam  breve  vallo  vide- 
retur.  —  *Cap.  2G.  qui  ante  pro  qui  et  ante  Ascens.  — 
Cap.  27.  et  se  suppliciter  agentibus  iis  adfuturum  pro  et 
suppliciter  agentibus  iis  ptrofuturum  Frob.  2.  —  Cap.  28. 
in  quo  id  diserte  pro  in  id  quod  diserte  Frob.  2.  —  Ibid. 
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et  se  quidem  Phajieas,  et  qui  adsint  pro  et  Phaneas 
sive  Phaeneas,  se  quidem  et  qui  adsint  Frob.  2.  —  f  Cap. 
29.  Is  duodecimo  die  pro  Duodecimo  is  die  Frob.  2.  — 
*Cap.  31.  Eit  Elei  tamen  pro  Elei  tamen  Ascens.  —  Ibid. 
Andaniam  pro  Eudaniam  Frob.  1.  —  *Cap.  36.  Matris 
magnae  Ideae  pro  matris  magnae  deae  Ascens.  —  Ibid. 
aedem  faciendam  ex  senatus  consulto  pro  aedem  faci~ 
endam  Frob.  2  et  B.  —  Ibid.  tredecim  annis  pro  tertio 
decimo  anno  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  40.  addatur  pro 
adiicitur  Frob.  2.  et  B.  —  f Ibid.  trecenos  pro  cente- 
nos  Frob.  2.  —  Cap.  41.  dubitare  pro  dubitabat  Frob. 
2.  —  Cap.  42.  adiit  pro  adit  Frob.  1.  —  Ibid.  et,  prospera 
pro  jirospera  Frob.  2.  —  *Cap.  43.  potuerat  pro  poierat 
Ascens.  et  Mog.  —  -j-Ibid.  cecidere  pro  ceciderunt  Frob. 
2.  —  Cap.  44.  detergunt  pro  defringunt  Frob.  2.  —  Cap. 
45.  Phocnicuntem  primum  jjortum  Erythraeae  terrae 
praetercecti  pro  Penicunte  primum  portu  Enjthreo  prae- 
tercecti  Frob.  2.  —  Ibid.  C.  Atinius  pro  C.  Aniistius  Frob. 
2.  —  Lib.  XXXVII.  fCap.  2.  sortiti  pro  sortiti  sunt 
Frob.  2.  —  Il>id.  Cn.  Eulvius  pro  M.  Eulvius  Frob.  2.  — 
f Cap.  C.  fugati  ab  senatu  fuerant  pro  fugati  ab  senatu 
erant  Ald.  —  Cap.  7.  inde  enini  est  dimissus  pro  indc 
Elim  est  dimissus  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  8.  circa  Thy- 
atira  pro  circa  Thyatiram  Frob.  2.  —  Cap.  11,  in  appa- 
ratu  pro  apparatu  Ascens.  —  lh\(\.  facile  telis  ancipidbus 
pro  facile  ex  ancipiiibus  Ascens.  —  Ibid.  cum  duabus 
Cois  pro  cum  duabus  Cypriis  Frob.  2. — *fCap.  12. 
omissa  de  navibus  res  est  pro  oinissa  sive  potius  emissa 
de  manibus  res  est  Ascens.  —  Ibid.  Eudamo  pro  Eudenio 
Frob.  2.  —  Ibld.  Seleuci  castra  pro  Seleucia  castra  Ald. 
—  Ibid.  'Teiorum  promontorium  pro  Pelorum  promon- 
ioriuui  Ascens.  —  Cap.  13.  noctem  totam  pro  nocte  iota 
Frob.  2.  —  Cap.  15.  id  usui  fore  pro  usui  fore  Frob.  2. 
et  B.  —  Cap.  IG.  C.  Livius  pro  L.  Liiius  Mog.  — 
f  Ibid.  ««/6'  hostium  j)ortus  pro  ante  ostium  portus  Frob. 
2.  —  Ibid.  a  marilima  vi  tutuni  pro  ad  maritima  ri.r 
iutiiin  Vxoh.  2.  —  f Ibid.  omissa  Palara  amplius  tintandi 
spe  pro  omisso  conatu  Pataram  sivc  potius  Patara  amplius 

Dd  2 
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tentandi  Frob.  2.  —  *Ibicl.  et  adversus  pro  adversus  Ascens. 
et  Mog.  —  Cap.  17.  in  Bargylletico  sive  potius  Bar- 
gylietico  simi  exscensionem  ad  Iassu7n  fecerimt  pro  in 
Bargyllam  et  lcoson  descensionem  ad  lassum  fecerunt 
Frob.  2.  —  Ibid.  pulsi  sint  pro  /jm/m  sunt  Frob.  2. — 
Cap.  18.  misit  pro  misit  milites  Frob.  2.  —  Cap.  19. 
peregerimus  pro  peragamus  Ald.  et  B.  — fCap.  20.  tre- 
centos  pro  sexcentos  Frob.  2.  —  *Ibid.  consedit  pro  con- 
sidet  Ascens.  —  *fCap.  21.  imminet  urbs  pro  imminet 
urbi  Ascens.  —  Ibid.  Phocaeensium  pro  Phocensium 
Frob.  2.  —  f  Cap.  23.  ad  Sidam  iam  hostes  esse  pro  ad 
Sidam  hostes  esse  Frob.  2.  —  *Ibid.  quo  velut  flatus 
Favoniis  ventis  esset  pro  quod  velut  statum  Favoniis 
ventis  esset  sive  potius  est  Ascens.  et  Mog.  —  Ibid. 
pugnatura,  e  portu  movit  pro  pugnaturae  portu  movit 
Frob.  2.  —  fCap.  25.  primo  pro  primum  Frob.  2.  — 
Cap.  26.  hosti  eripere  pro  eripere  Frob.  2.  —  Cap.  27. 
nd  aversa  insulae  pro  adversa  insulae  Frob.  2.  et  B, — 
Ibid.  a  mari  exesae  fluctibus  rupes  claudunt  pro  a  mari 
rupes  exesae  fluctibus  super  claudunt  Frob.  2.  et  B.  — 
Cap.  28.  Nocte  occupare  pro  Inde  nocte  occupare  Frob. 
2.  —  Cap.  30.  laevo  in  cornu  pro  laevo  cornu  Ascens.  — 
Ibid.  ancora  pro  in  ancora  Frob.  1.  —  Ibid.  cxcussa  e 
nave  sua  pro  excussa  nave  sua  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid. 
tractum  ancorale  pro  tracta  ancora  Frob.  2.  —  Ibid. 
debilitatum  pro  debiUtate  Frob.  2.  —  *Cap.  31.  Nau- 
stathmon  ab  re  appellant  pro  ab  re  appellant  Naustath- 
mon  Ascens.  —  Cap.  S'3.  velut  in  pacata  litora  pro  velut 
in  pacato  litore  Frob.  2.  et  B.  —  Cap.  35.  Lysimachia 
iam  pro  Lysimachia  Frob.  2.  et  B.  in  quo  Lysi- 
machiam  legitur.  —  Cap.  SG.  est  pollicitus  pro  polli- 
citus  Ald.  —  Ibid.  publice  pro  sed  publice  Frob.  2.  — 
Cap.  37.  Eo  et  Eumenes  rex  pro  Eo  et  rex  Eumenes 
Frob.  2.  —  ^flbid.  quadraginta  milia  peditum  pro  sex. 
aginta  milia  peditum  Ascens.  —  Cap.  38.  ex  projnnquis 
castris  facili  subsidio  pro  ex  propinquo  castris  facile 
subsidio  Frob.  2.  —  Ibid.  aliquanto  pauciores  in  statione 
erant :  et  tamen  per  se  pro  aliquanto  pauciores  in  sia- 


KREYSSIGIL  405 

lione  erant :  duo  tamen  milia  Frob.  2.  —  Cap.  40.  equites 
sagittarii  pro  equites  sagittariorum  Frob.  2.  —  Ibid. 
Mijsi  pro  missi  Frob.  1.  —  Ibid.  et  similiter  pro  similiter 
Frob.  2.  —  Cap.  41.  simul  omnibus  j^cirlibus  pro  exque 
omnibus  simul  partibus  Frob.  2.  —  f  Cap.  42.  qui  inter 
equitem  pro  qui  inter  equites  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  et 
quos  pro  quos  Frob.  2.  —  Cap.  43.  sequenti  regi  pro 
sequente  rege  Frob.  2.  —  Ibid.  ut  ab  sinistro  pro  ab 
sinistro  Frob.  1.  —  Ibid.  qui  in  praesidio  erant  pro  quae 
in  praesidio  erant  Frob.  2.  —  Cap.  44.  et  a  Magnesia  ad 
Sipylum  pro  et  Magnesia,  et  ab  Sipylo  Frob.  2.  —  Cap. 
45.  Syriam  petiit  pro  Syriam  jjetit  Frob.  I.  —  Ibid.  a 
consule  petiit  pro  a  consule  petit  Frob.  1. — Ibid.  hi, 
2)rius  pro  prius  Frob.  2.  —  Ibid.  Eubulidam  pro  Eubolum 
Frob.  2.  —  Cap.  47.  adversa  fama  hominum  pro  adversa 
omnium  fama  Frob.  2.  —  Cap.  51.  et  dicto  audiens  esse 
fiamen  pontifici  iussus  pro  ut  dicto  audiens  esset  flamen 
pontifici  Frob.  2.  —  Cap.  52.  cognoscere  pro  cognosci 
Frob.  2.  —  Cap.  .03.  ipsi  autem  pro  sibi  autem  Frob.  2. 

—  Ibid.  voluntati  pro  voluutate  Frob.  1.  —  fCap.  51-. 
et  gloriam  pro  gloriam  Ascens.  —  Ibid.  et  meminisse  pro 
Debetis  etiam  meminisse  Frob.  2. — *Ibid.  genus  hu- 
manum  pro  humanum  genus  Mog.  —  Cap.  55.  ea  civitatis 
Jihodiorum  essent  pro  eae  civitates  Iihodiorum  essent 
Frob.  2.  —  Cap.  5G.  ad  Sipylum  pro  et  Sipylum  Frob.  1 . 

—  Cap.  57.  quando,  quod  pro  quandoquidem  Frob.  2.  et  B. 

—  Cap.  58.  triginta  quattuor  milia  septingenta  pro  tri- 
ginta  qualtuor  milia  Frob.  2.  —  Ibid.  centufn  triginta 
duo  milia  trecenti  pro  cenlum  triginta  unum  milia  Frob. 
2.  et  B.  —  Ibid.  ab  ullimis  orientis  pro  ab  ultimi  orientis 
parlibus  Frob.  2.  —  Cap.  59.  et  imperatori  pro  imperatori 
1  rob.  1.  —  Lib.  XXXVIII.  fCap.  4.  in  tutum  pro  in 
tulo  Ald.  —  Cap.  5.  et  nocturnis  pro  fiocturnis  Frob.  2. 
et  B.  —  Cap.  7.  Patris  pro  partis  Frob.  2.  et  B.  — 
Cap.  10.  ab  Ambracia  abcst  pro  ab  Ambracia  cst 
Frob.  2.  —  Cap.  11.  ut  conditiones  pro  ut  ad  condilioncs 
Frob.  2.  —  Cap.  12.  ad  Uicran  Comen  pro  ad  Philcram 
Comen  Frob.  1.— Cap.    \o.  ad  Gordiu  tichos,  quod  vo- 
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cant  pro  ad  Gordiuticos,  quos  vocant  Frob,  1.  —  Cap.  14. 
C.  Jlelvium  pro  C  Manlium  Frob.  2,  —  Ibid.  in  coronafn 
auream  pro  in  corona  aurea  Frob.  2.  — '\\h\(\.  frustrareris 
tws,  nisi  'praesens  \iYofrustrareris:  nunc  quoque  praesens 
Frob.  2.  —  Cap.  1 5.  die  est  pro  die  et  Frob.  2.  —  Ibid. 
ad  Lag07i,  inoximam  urhem  pro  ab  Lago,  proxima 
urbe  Frob.  2.  —  Ibid.  ad  Lysis  Jluminis  fontem  pro  ab 
Lysis  Jluminis  fonte  Frob.  1.- — Cap.  16.  per  quas  ituri 
essent  pro  per  quam  ituri  essent  Frob.  2.  et  B.  —  Cap. 
17.  Hi  iam  degeneres  sunt ;  mixti,  et  GaUograeci  vere, 
quod  apjiellantur  pro  Ut  iam  degeneres  sunt  mixti  et 
Galli  et  Graeci,  unoque  nomine  Gallograeci  vere  appel- 
lantur  Frob.  2.  et  B.  —  Ibid.  recens  captas  pro  recentes 
captas  Ascens.  —  Ibid.  tantum  contagio  pro  quantum 
contagio  Frob.  2.  —  j-Cap.  1 8.  legati  compulsi  pro  legati 
Ald.  —  Cap.   19.  ac  deturbari   pro  aut  deturbari  Frob. 

—  -j-Cap.  20.  effusi  castris  pro  ejfusi  e  casiris  Frob.  2. 
-}-Cap.  21.  duobus  lateribus  pro  ab  duobus  lateribus 
Frob.  2.  —  Ibid.  ab  omni  jjarte  pro  et  ab  omni  parte 
Frob.  2.  —  ^-f-Ibid.  quae  velant  pro  quae  vellant  sive 
potius  qua  evellant  Ascens.  —  Cap.  24.  eius  animum  ten- 
tavit  pro  animum  tentavit  Ald.  —  Cap.  25.  ardentibus  ira 
animis  pro  ardenfibus  animis  Frob.  2.  —  Cap.  27.  saucii 
aut  inermes  pro  saucia  ut  inerfues  vel  saucii  et  inermes 
Frob.  2.  —  Cap.  28.  vicenos  Nesiotae,  Cranii,  Palenses 
et  Samaei  dederunt  pro  vicenos  autem  Cranonii,  et 
Phalenses,  et  Samei  dederunt  Frob.  2.  —  Cap.  30.  quae 
omnis  adempta  erat  pro  quae  omnes  adepti  erant  Frob. 
2.  —  Ibid.  Lan  pro  Lamin  Frob.  2.  —  Cap.  o^.  in 
triduum  pro  primum  vel  triduum  Ald.  —  Cap.  37.  leges 
pro  legem  Frob.  2. — Ibid.  praesidio  decessum  est  pro 
decessit  praesidio  Frob.  2.  —  Cap.  38.  cum  iis  pro  cum 
illis  Frob.  2.  —  Ibid.  seu  qui  liber  pro  seu  quis  liber 
Ascens.  —  Cap.  43.  edita  in  se  pro  habita  in  se  Ascens. 

—  Cap.  44.  2^^^'ioria  pro  portari  ea  Ascens.  —  Cap.  45. 
At  eo  ipso  pro  An  eo  ipso  Frob.  2.  —  Ibid.  cum  ad  bivia 
consisteres  pro  quum  via  consisteres  Frob.  2. 

Itaque  operae  pretium  fuerit  antiquiores  Livii  editiones 
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inde  a  principe  sive  Romana  a.  1469.  usque  ad  Basileen- 
sem  sive  Frobenianam  a.  1535.  a  Drakenborchio  aliisque 
negligentius  collatas  diligentius  inspicere,  ut,  in  quibus 
singulae  lectiones  postea  in  codicibus  repertae  primum 
comparuerint,  et  quantum  editionis  Frobenianae  auctoritati, 
quam  Livii  editores  ad  unum  omnes  sunt  secuti,  tribuen- 
dum  sit,  penitius  intelligatur.  Multo  tamen  maiorem  utili- 
tatis  fructum  ex  codicibus  antiquissimis  et  optimis,  vcluti 
Puteaneo,  Cantabrigiensi,  Petaviano  1.,  Florentino  1.  et  2. 
aliisque,  denuo  conferendis  percipi  posse,  eo  minus  dubito, 
quo  manifcstius  ipse  docui,  quantum  iterata  codicum  Bam- 
bcrjrensis  et  Vindobonensis  collatio  ad  multorum  Livii 
locorum  emendationem  profuerit.  Neque  operam  ludet, 
qui  codicem  Bambcrgcnsem  a  me  diligcnter  excussum,  id 
quod  philologum  BeroHnensem,  cui  Alfeschkio  noraen  csse 
ex  Zumptio  superiore  anno  me  invisente  audivi,  nunc 
ipsum  agitare  laeckius  pcr  literas  mihi  significavit^?,  iterum 
iterumque  inspexcrit  et  cum  editis  accuratius  contulerit. 
Quantum  enim  haec  res  curam  ac  dihgcntiam  requirat,  uti 
ex  Goellcriana  codicis  Banibergensis  collationc  intelHgitur, 
ita  ex  eo  hice  clarius  apparct,  quod  Freundius  in  hbcUi, 
quem  de  Miloniana  Ciceronis  oratione  edidit,  additamcnto 
p.  ^9.  sqq.  permukas  codicis  oHm  Erfiirtensis,  nunc  Bcro- 
linensis  lectiones  ab  Ed.  Wundcro '-'",  qucm  vulgaria  quoque 
scripturac  compendia  fefellisse  miror,  aut  praetcrmissas  aut 
non  recte  notatas  esse  ostcndit :  nenue  is  ego  sum,  qui  me 
in  varietate  lectionum  ex  codice  Bambcrgensi  et  editionibus 
anticjuis  excerpenda  nihil  vcl  omisisse,  vel  perj)cram  eno- 
tasse  existimcm^^. 


27  Vcrba  cpistolae,  Bambergae  a.  stiiiidige  Ausgiibe  dea  Livius  erfolgon 

d.  XV.  Cal.  Septembr.  a    1837.  da-  wiirdc. 

tiw,  haec  sunt :    "  Auch  hattc  vorigcs  aS  In  libro  ita  inscripto  :  "  Variac 

lalir    ein    Bcrlincr    Gvmniisial-Pro-  lcctioncs  librorum  aIi(iuot  M.  T.  Ci- 

fcssor  dcn  von  Ihncn  zucrst  benutztcn  cerpni»  cx  codice  Erlurtcnsi  cnotatac 

grijsscrcn    Codcx    durch     unscr    Mi-  al)  Kd.  Wundcro.    Acccssit  ))racfatio 

nistcrium  auf  drci    Monatc  crhaltcn  diligentcm  codiciHdc8cri])tioncm  mul- 

und  lienH  erst  vor  zwci  Monaten  eine  tiisquc  Ciceronis  8crij)torum  intcrpre- 

diplomatisch    genauc    Abschrifl    dcH  tationes   et  cmendationeu  continenB. 

drci    und    drcisaigstcn    IhuhcH    noch  Lipsiac,  iHl^." 

cinmal    dahicr   m-hnjen,    unter    dcm  29  Notarum  singularum,  fjuibus  ad 

VcrBprechcn,   dnM    bald    cinc    voll-  varictjitcm    lcctionum    discerncndam 
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Praeterea,  ne  quid  libro  non  sine  interpellatione  a  me 
conscripto  et  nonum  paene  in  annum  presso  deesse  vide- 
retur,  tres  addidi  indices,  primum  locorum  Livii  aliorum- 
que  scriptorum,  de  quibus  obiter  in  hoc  libro  agitur, 
alterum  rerum  et  verborum,  tertium  vocabulorum  a  li- 
brariis  permutatorum,  quem  alii  utilem  et  necessarium,  alii 
inutilem  et  supervacaneum  esse  iudicabunt.  His  indicibus 
denique,  quum  in  tanta  rerum,  quae  hoc  libro  continentur, 
varietate  muUa  vel  mutanda  vel  retractanda  esse  intellex- 
issem  et  in  scripturae  diversitate  a  Nic.  Carbachio  ex 
codice  Moguntino  enotata,  quam  ea,  qua  par  est,  diligentia 
repetendam  curavi,  denuo  examinanda  muUo  maiorem 
quam  putaram,  Drakenborchii  in  editionibus  antiquis  con- 
ferendis  neghgentiam  fuisse  animadvertissem,  Addenda  et 
Corrigenda  subieci,  quae  suis  quaeque  locis  lectores  velim 
respiciant. 

Quod  reliquum  est,  non  nisi  a  peritis  literarum  anti- 
quarum  existimatoribus,  qui  quidem  eorum,  quos  pro 
huius  saeculi  licentia,  ut  Tarpae  partes  suscipiant,  tal- 
parum  ritu  ex  caecis  latibulis  prorepere  ahosque  in  cla- 
rissima  rei  pubhcae  luce  versari  sohtos  maledictis  et  con- 
tumehis  insectari  iuvat,  longe  dissimiles  de  hbris  ad 
humanitatis  studia  pertinentibus  humaniter  iudicant,  pro- 
bari  et  conaudari,  vel  improbari  et  vituperari  discupio : 
barones  insulsos  asellorum^'',  leonina  pelle  superbientium 


usus  sum,  haec  est  ratio,  ut  Cod.  Mog.  Praeterea  literis  corr.  mendorum  cor- 

codicem  Moguntinum,  Cod.  sive  Cod.  rectiones  in  codice  Bambergensi  re- 

Bamh.  codicem  Bambergensem,  As-  pertas  significavi,  et  vocabulis  lineola 

cens.  editionem  Ascensianam  a.  15 13.,  interposita  dividendis  alteram  eorum 

Mog.  editionem  Moguntinam  a.  15 18.,  partem  in  fine  versus,  alteram  in  prin- 

Ald.    editionem   Aldinam   a.    1520.,  cipio  insequentis  a  librariis,  qui  co- 

Colon.     editionem    Coloniensem     a.  dicem  Bambergensem  exscripserunt, 

1525.,  Frob.  I.   editionem   Basileen-  positam  esse  indica^a. 

sem  a.  1531.,  Frob.  1.  editionem  Ba-  30  Vocabukim  Aselhis,  quod  Clau- 

sileensem  a,    1535.,  Hom.  editionem  diae  familiae  cognomen  fuisse  constat, 

libri   tricesimi    tertii    principem  sive  apud  Romanos,  qui  homines  brutos 

Romanam  a.  1616.,  marg.  Rom.  Bar-  et  stolidos  non  asinos  et  boves,  ut  nos, 

tholini   et   Quaerengii  emendationes  sed    verveces     appellaljant,    vulgare 

in  editionis  Romanae  margine  adiec-  convicium  fuisse,  Hauthalius  p.  380. 

tas,    Drak.     editionem     Drakenbor-  sq.   perperam  opinatus  est  atque   se 

chianam,  Goell.  varietatem  lectionum  Latine  nescire  ipse  prodidit.     Contra 

a  Goellero  eiusque  socio  ex   codice  de  misero  versificatore,  qui  syllaba- 

Bambergensi    excerptam,    et    Bekk.  rum  quantitatem  ignorat  et  vocabu- 

editionem     Bekkcriauam     significet,  lorum  monstra  procreat,  tritum  illud 


KREYSSIGII. 


409 


instar  rudentes  et  iuvenes  barbatulos  lepusculoruiu  more 
lascivientes  non  curabo,  eorumque  couviciis  et  clamoribus 
Socratis  illud  reponam  :  El  Bi  fie  ovos  iXaKrta-e,  Siktjp  av 
avTu>  iXdy^avov ; 

Scripsi  Misenae,  a.  d.  V.  Non.  Quintil.  ipso  Scholae  Afra- 
nae,  cui  deus  faveat,  die  natali,  A.  CIDIOCCCXXXVIII. 


sermone  proverbium  'Ovos  \vpas  sive 
Aninus  ad  lyram  ex  Latinorum  con- 
Buetudine  recte  usurpari,  nemo  in- 
fitias  ibit.  Vide  praeter  ea,  quae 
ipse  in  Silvulis  Afranis  p.  78.  not. 
30.  et  p.  92.  not.  50.  hac  de  re  dixi, 
egregiam  Beckeri  doctissimi  annota- 
tionem,  in  libro  ita  inscripto  :  Gallus 
oder  Romische  Sccnen  aus  der  Zeit 
Augusts.  Zur  Erliiuterung  der  vre- 
sentlichsten  Gegenstiinde  aus  dem 
hauslichen  Leben  der  Romer,  von 
W.  A.  Becker.  Leipzig.  1838.  Part. 
I.  p.  332.  propositam,  locisque  ibi 
citatis  addc  Cic.  Orat.  in  Pison.  cap. 
.30.  ubi  Cicero  ad  Pisonem  :  "  Quid 
nunc  te,  asine,  literas  doceam  ?    Non 


opus  est  verbis,  sed  fustibus."  Quod 
quidem,  mutato  nomine,  multis  recte 
ac  merito  acclamaveris ;  praesertim 
ei,  qui  nuper,  quum  de  libro  quodam 
publice  "  iudicium  faceret,"  perpe- 
ram  scripsit  :  "  cum  reciperem  in  me 
iudicium  ferendum  de  iis,"  etc.  Ita 
enim  Latinos  non  loqui,  iam  in  Vann. 
crit.  p.  53.  contra  Doeringium  monui, 
eundemque  errorem,  cui  nostra  aetate 
permulti  sunt  obnoxii,  postca  in 
Silvulis  Afranis  p.  72.  per  iocum 
exagitavi.  Praeterea  vide  Krebsii 
Antibarbar.  p.  220.  sq.  et  quae  nuper- 
rime  Klotzius  in  lahnii  Annal.  phi- 
lolog.  et  paedagog.  Vol.  XXIII. 
Fasc.  II.  p.  211.  annotavit. 


EXCERPTUM 

£X 

P  E  T  R  I     L  A  M  B  E  C  I  I 

BIBLIOTHECA    VINDOBONENSI 

LiB.  11.  Cap.  VIII.  pao.  943. 
DE   ANTIQUISSIMO   LIVII   CODICE    MSTO. 

EX  QUO  EIUS  LIBER  XLI.  ET  SEQQ.  EDITI  SUNT. 


yOLUMEN  membranaccum  in  quarto  maiori,  antc 
millc  ct  aliquot  ccntum  annos  totutn  m.iiusculis 
litcris,  ct  (juidcm  antiquissimo  morc,  sinc  ulla  sin<rularum 
vocum  distinctionc  cxaratum,  camcjuc  ob  rcm  ctiam  doc- 
tissimis  ct  in  vetcnim  Codicum  MStorum  tractatione  ex- 
crcitatissimis  Viris  lcctu  difficillimum,  quo  contincntur 
Ilistoriac  Ilomanac  TlTl  L1\TI  Libri  quincjuc,  qui 
pro])tcr  aliorum  olim  sequcntium  dcfcctum  nunc  sunt 
ultimi,  mcmpc  XLI.  XLII.  XLIII.  XLIV.  et  XLV. 
Est  autcm  hoc  ipsum  authcnticum  Excmplar  MStum,  ex 
quo  Simon  Grynacus  iam  mcmoratos  quinciuc  Libros  A. 
1531.  Basilcac  t}'j)is  Frobcniauis  prinnis  in  luccm  c(Hdit 
cum  Desidcrii  Erasmi  Ilotcrodami  Pracfatione  ad  Carolum 
Montioium,  in  (jua  ciusdcm  archctypi  vetustatcm  dc])rac- 
dicat  his  vcrbis:  '  TITVS  LIVlVS,  Latinac  Ilistoriac 
'  Princcps,  iam  (luidcm  fre(jucntcr  excusus  cst,  scd  nun- 

*  quam  ante  hac  vcl  nui^nificcntius  vel  emcndatiua ;  ct,  si 

*  hoc  parum  cst,  QVINQVE  hbris  modo'  rcjxirtis  auctus : 


I  Scripnit  EriuimuM  Eiiistolani  illam  dedicatoriam  apud  Friburgum  Dri» 
gotao  Cnlc-ndi»  Martii  A.  1531. 
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*  quos  bono  quodam  genio  in  Bibliotheca  Monasterii^  Lau- 

*  risseni,  aut,  ut  vulgo^,  Lorsensis,  reperit  SIMON  GRY- 

*  NAEVS,  Vir,  ut  in  omni  genere  literarum  citra  super- 

*  cilium  eruditus,  ita  provehendis  liberalibus  studiis  natus. 

*  Id  autera  Monasterium  est  e  regione  Wormaciae,  sive* 
'  Berbethomagi  trans  Rhenura  a^  Carolo  Magno  septin- 

*  gentis  abhinc  annis  et  eo  ampHus  exstructum,  ac  Ubrorum 

*  copiosissima    supellectile    instructum.     Nam    haec    olim 

*  praecipua  cura  Principum  fuit,  et  hic  solet  esse  charis- 

*  simus  Coenobiorura  thesaurus.     Archetypum  erat  admi- 

*  randae  vetustatis,  prisco  more  perpetua  Hterarum  serie  ita 
'  depictum,  ut  difficilHmum  fuerit  verbum  a  verbo  dirimere 
*nisi  docto,  attento,  et  in  hoc  ipsum  exercitato.     Unde 

*  non  parum  negotii  fuit  in  parando  exemplari,  quod  tjpo- 
'  graphicis  operis  traderetur  utendum :   nec   minore   cura, 

*  quam  fide,  advigilatum  est,  ne^  usquam  in  describendo  ab 
'  archetypo  recederetur.'  Haec  Erasraus.  Ubi  quidera  id, 
quod  de  admiranda  vetustate  et  difficillima  lectione  Codicis 
istius  Liviani  refert,  omnino  verum  est,  et  cuivis  etiam  nunc 
pro  lubitu  licet  cernere ;  quae  praeterea  autem  addit  de 
Monasterio,  in  quo  idem  Codex  a  Grynaeo  repertus  est,  et 
de  editione  Basileensi  Frobeniana,  qua  quinque  uUimi 
Hbri  primum  pubHce  exhibiti  sunt,  ea  caute  legenda,  neque 
absque  animadversionibus  praetereunda  sunt.  Quod  pri- 
mum  enim  ad  nomen  istius  Monasterii  attinet,  vocatur 
iUud  perperam^  Laurissenum,  et  Lorse,  revera  autem  ap- 
peHandum  est^  Laurisheimum  sive  Laurishaimura,  vel, 
secundura  corruptara  vulgi  consuetudinem^  Lorsch.  Se- 
cundo  falsum  est,  Monasteriura  iHud  est  fundatum  ab  Imp. 


2  Imo  Laurisheimensis.  annum  1232.  idem  Monasterium  recte 

3  Imo  Lorsch.  vocat  Laurishaimense. 

4  Imo  Borbetomagi.  Sic  enim  8  Vide  ipsum  antiquum  Chronicon 
apud  Ptolemaeum  Geograph.  iib.  II.  Laurischeimense,  a  Marquardo  Fre- 
cap.  IX.  legitur  BopfiriT^ij.ayos.  Ex  hero  editum  tomo  primo  Scriptorum 
Borbetomagus  autem  initio  per  syn-  rerum  Germanicarum  :  utai  tamen, 
copen  factum  est  Bormagus,  deinde  pro  Laurisheim  sive  Laurishaim,  ali- 
vero  per  mutationem  B  in  W  Wor-  quoties  corrupte  legitur  Lauresham. 
magus  et  tandem  Worms,  quod  no-  Graviter  etiam  errat  Gabriel  Buce- 
men  vulgo  nunc  in  usu  est.  linus,  dum  in  Nomenclatura  Monas- 

5  Imo  a  Cancore,  comite  Pagi  teriorum  Germaniae  ex  unico  Monas- 
Rhenensis  sive  Rhingoviae,  et  matre  terio  Laurisheim  facit  ^(«a^/iior  diversa 
ipsius  Williswinda,  anno  duodecimo  Monasteria,  nempe  Lauresheim,  Lau- 
Rcgni  Pipini,  patris  Caroli  Magni.  riscum,  Laurissam,  et  Larissam  sive 

6  Contrarium  apparet  ex  coUatione  Tarissam,  quorum  tria  posteriora  in 
ipsius  Archetypi.  rerum  natura   nunquam  exstiterunt, 

7  Legitur  quidem  etiam  apud  loan.  sed  mere  fictitia  sunt. 
Trithemium  in  Chronico  Sponhei-  9  Ex  Laurisheim  videlicet  sive 
mensi  ad  annum  1232.  Laurissa,  sed  Laurishaim  initio  per  mutationem  au 
errorem  hunc  agnoscit  ipse,  et  cor-  in  0  factum  est  Lorisheim,  deinde 
rigit  in  Chronico  Hirsaugiensi,  utpote  autem  Lorish  seu  Lorisch,  et  tandem 
ui)i    ad    eundem     iam    memoratum  Lorsch. 
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Carolo  Magno.  Certo  enim  constat  cx  antiquis,  quae 
etiam  nunc  supersunt,  Diplomatibus,  fundationem  illius 
deberiio  CANCORI  Comiti  Pagi  Rhenensis  sive  Rhin- 
goviae,  et  matri  ipsius  WILLISWINDAE  anno  Christi 
septingentesimo  sexagesimo  quarto,  Pipini  autem  Regis 
Francorum  duodecimo.  Tertio  etiam  notandum  est, 
quamvis  Simon  Grynaeus  in  adornanda  supra  memorata 
quinque  Ubrorum  Livianorum  editione  magnam  adhibuerit 
dihgentiam,  valde  tamen  neccssarium  esse,  ut  illa  editio 
cum  ipso  authentico  MSto  adhuc  semel  a  capite  ad  calcem 
attentissime  accuratissimeque  conferatur.  Superest  enim 
profecto  non  mcdiocrc  variantium  lectionum  spicilegium, 
quod  ahas  summa  industria  et  fide  a  me  exhibcbitur  in 
pecuhari  quadam  Dissertatione  de  duodecim  Codicibus 
MStis  Ilistoriac  Romanae  TITI  LIVII,  qui  una  cum  tri- 
ginta  duabus  eiusdem  Ilistoriae  primariis  editionibus  im- 
pressis  in  Augustissima  Bibhotheca  Caesarea  asservantur. 
Ut  interim  tamen  ex  quahcunque  specimine  apparcat,  me 
nec  Erasmo,  nec  Giynaeo  fccisse  iniuriam,  hibet  hic  mihi 
in  antecessum  inserere  unum  duntaxat  notabilem  locum, 
cuius  vera  et  genuina  lectio  desideratur  in  omnibus  hacte- 
nus  imprcssis  editionibus.  Is  igitur  in  Simonis  Grynaei 
prima  editione  Basileensi  legitur  hoc  modo  (hb.  XLI.  cap. 
IX.)     '  Ad  legem  et  edictum  "COS.  '-SC.  adicctum  est : 

*  ut   Dictator,   *^COS.   Interrex,    Censor,  "^Pr.,   qui   nunc 

*  esset  apud  FORVM,  qucm  manumittcrctur,  in  hbcrtatem 

*  vindicaretur,  ut  iusiurandum  daret :  qui  eum  manumit- 

*  teret,  civitatis  mutandae  causa  non  mitterc  :  qui  id  non 

*  iuraret,  cum  manumittcndum  non  ccnsucrunt.  Placc  in 
*posterum  causa  iurisquc  dictio  C  (Maudio  COS.  dccreta 
'  est.'     Nemo  certe  non  vidct  primo  iutuitu,  vcrba  haec, 

*  qui  luuic  cssct  apud  FORVM,  quem  manumitteretur,' 
non  benc  cohaercre,  sed  sinc  dubio  mcndosa  csse ;  idcoque 
primus  omnium  Carolus  Sigonius  ca  non  sohuu  cmcndarc 
conatus  cst,  vcrum  etiam  emcndationcm  suam  conicc- 
turalem  ipsi  editionum  suarum  Venctarum  contextui  in- 
scruit  hoc  modo :    '  Ad  legem,  et  cdictum  Consuhs'^  ad- 

*  icctum  cst,  iit  Dictator,  Consul,  Intcrrcx,  Ccnsor,  Practor, 

*  qui    nunc    csscnt    apud    FORVM,    darcnt    opcram,    qui 

*  manumitter(!tur,  in  hbcrtatcm  vindicarctur,  iusiurandum 


lo  Vide  «iipra   citatiitn   antir|uum  giensc  ad  an.  1232. 

Chronicfin  L.iurisbccimonso,  a  rrclicro  11   Hoc  est,  CJonsulis. 

editum,  in   principio,  ul)i  Difiioniata  12   Hoc  est,  Senatusconsultum. 

duo  Cancoris  ct  Wiliiswindae  de  fun-  13  Consul. 

dationc  istius  Monastcrii  ctiam  nunc  14  Practor. 

exstant   intcffra.     (.'on»\iic  ctinm    lo-  15   Pcrpcram     hic    oniittitur    v«i 

•nnii   Trithcniii    Chronicon     ilirftau-  Rcnatusconmiltuni. 
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*  daret :   qui  eum  manumitteret,  civitatis  mutandae  causa 

*  manu  non  mittere  ;  qui  id  non  iuraret,  eum  manumit- 
'  tendum  non  censuerunt.'  Secundus,  qui  eiusdem  loci 
correctionem  tentavit,  est  vetus  amicus  raeus  V.  CL. 
loannes  Fredericus  Gronovius,  qui  in  ultima  editione 
Liviana,  quam  cum  suis  et  Variorum  Notis  Amstelodami 
typis  Elzevirianis  A.  1665.  tribus  Tomis  in  8vo.  publicavit, 
supra  memorata  verba  exhibet  hoc  modo :  '  Ad  legem  et 

*  edictum  Consulis  Senatusconsultum  adiectum  est :  ut 
'  Dictator,  Consul,  Interrex,  Censor,  Praetor,  qui  nunc 
'esset  apud  FORVM,  16***^  quem  manumitteretur,  in 

*  libertatem  vindicaretur,  ut  iusiurandum  daret :  qui  eum 
'  manumitteret,  civitatis  mutandae  causa  non  mittere :  qui 

*  id  non  iuraret,  eum  manumittendum  non  censuerunt.' 
Et  sic  quidem  ille  locus  ibi  legitur  in  ipso  contextu :  in 
margine  autem  annotavit  idem  supra  laudatus  doctissimus 
^^  Gronovius,  videri  sibi   legendum    esse :    *  Ut    Dictator, 

*  Consul,  Censor,  Praetor,  qui  TVNC  esset  apud  FORVM, 

*  quem    MANVMITTERENT,    in   libertatem   vindica- 

*  retur,  SI  iusiurandum  daret,  etc'  Verum  enim  vero, 
quoniam  ne  hoc  quidem  remedium  sanando  isti  loco  suffi- 
cit,  necesse  est,  ut  recurramus  ad  ipsum  archetypum 
Exemplar,  ubi  eum  ita  scriptum  reperi,  uti  hic  ponitur 
ante  oculos : 

_     _  ADLEGEMETEDIC 

TVMCONS.   SC.  ADIECTVMESTVTDICTATOR 
CONS.INTERREXCENSORPR.QVINVNCESSET 
APVT  EORVMQVEMMANVMITTERETVRIN  LI 
BERTATEMVINDICARETVRVTIVSIVRANDV 
MDARETQVIEVMiMANVMITTERECIVITATIS 
MVLTANDAECAVSAMANVNONMITTERENQ 
VIDNONIVRAREEVMMANVMITTENDVMNO 
NCENSVERVNTHAECINPOSTERVMCAVSAIV 
SSIQVEEDICTOC.  CLAVDICONS.  CLAVDIODE 
CRETAEST. 

Hoc  est :  '  Ad  legem  et  edictum  consulis  ^^  Senatuscon- 
'  sultum  adiectum  est,  ut  Dictator,  Consul,  Interrex,  Cen- 


16  Hi  tres  asterisci  sine  dubio  hic  stites,  Ludg.  Batav.  typ.  Elzevir.  A, 
collocati  sunt,  ut  significent,  locum  1645.  in  i2mo.  separatim  editas  p. 
hunc    videri    mutilum.     Sed    revera  670. 

nihil  deest.  18  Haec  vox  abbreviata  S.  C.  sive 

17  Vide  etiam  eiusdem  CL.  Gro-  Senatusconsultum,  perperam  edition- 
novii  Notas  ad  T'.  Livii  Libros  super-  ibus  C.aroli  Sigonii  omissa  est. 
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*sor,  Praetor,  qui  ^^nunc  esset,  "'^aput  EORVM  quem 
'  ^imanumitteretur  in  libertatem  vindicaretur  "^ut  iusiu- 
*randum  daret,   qui  eum  «^manumittere,  civitatis  -^mul- 

*  tandae  causa  manu  non  mitterc  "^n  qui  id  non  -'^iurare, 
'  eum  manumittendum  non  censucrunt.  Ilaec  in  posterum 
*causa  ^iussique  edicto  C.  Claudii  Consulis  Claudio  de- 
'  creta  cst.'  Hinc  igitur  patet,  Simonem  Grynaeum  pro 
EORVM  perperam  legisse  FORVM,  et  hanc  vocem  a 
sequenti  pronomine  relativo  QVEM  per  interpositum 
comma  minus  recte  separasse,  cum  tamen  illud  revera  ad 
praecedentem  genitivum  EORVM  pertincat.  Veram 
ergo  et  genuinam  istius  loci  lectionem  existimo  esse  hanc : 

*  Ad  lcgem  et  edictum  ConsuHs  Senatusconsultum  adiec- 

*  tum  est :  ut  Dictator,  Consul,  Interrex,  Censor,  Praetor, 
<28qui  29nunc  esset,  apud  EORVM  "'«quem  ^iQVlS  ma- 

*  numitteretur,  ^"in  libertatem  vindicaretur,    *'OPERAM 

*  DARET,   ut   ''^IS  iusiurandum  daret,  qui  eum  manu- 

*  mitteret    civitatis    mutandae    causa    non    manumitterc  ; 

*  NAM    qui  id   non   iuraret,    eum    manumittendum    non 

*  censuerunt.'  Caeterum  ne  quis  dubitare  possit,  quin 
Codex  MStus  Ambrasianus,  de  quo  in  praesens  agitur,  ille 
ipse  sit,  quo  Simon  Grynaeus  oHm  usus  sit,  necessario 
indicandum    restat,    quaecunque    in    quinquc    ultimorum 


19  IIoc  adverbium  nunc  noii  est 
muUindum  in  itaic.  Rctinuit  enim 
illud  Livius  dc  industriiu,  ut  08ten- 
deret,  in  ij^so  Seniitunconsulto  scrip- 
tum  fuissc,  QVI  N  VN'C  EST.  Vido 
Harniibiic  Brissonii  librum  secuiidum 
de  Formuiis  ct  sollcnnibus  Populi 
Komani  verbis,  p.  157.  et  158.  edi- 
tionis  Paris.  aiino  15(13.  in  folio,  uhi 
antiquam  lcgem  de  Viatoribus  ex- 
hibet. 

20  Ita  ibi  mendose  scriptum  est, 
nempc  APVT  pro  APVD. 

71  Vidctur  liic  deesso  pronomen 
ClVIS  i)ro  aliquis. 

22  Ilic  Bine  dubio  desunt  verl)ii 
OPEKAM  DARKT,  (luiie  librarii 
negligentia  omisMi  suiit  ])roj)tcr  p:iuilo 
post  sequentem  repetitionem  verbi 
DAKET. 

73  Ita  ibi  mendoBC  Hcrii)tum  cst, 
nempe  M  AN  VM ITTEKE,  pro 
MANVMITTEKET. 

14  Itit  ibi  mcndosc  scriptum  cst, 
M  V  LT  A  N  D  A  E,  pro  M  VT  A  N  D  A  E. 

75  Haec  litera  singularis  N  videtur 
ibi  nignificarc  NAM. 

■26  Itii  ibi  nicndosc  «criptum  est 
IVKARE,  pro  IVRARET. 

71   ritiiiiii    biiec    vcrba,    ut    nupra 


videre  est,  correxit  et  immutavit 
Sinion  Grvnacus  hoc  modo  IVRIS- 
QVE  DICTIO  C.  CLAVDIO 
CONSVLI  DECRETA  EST. 

28  Verba  h.ice,  <|ui  nunc  esset,  non 
solum  pcrtincnt  .id  Pnu-torcni,  verum 
ctiam  ad  Dictatorcm,  Consulcm,  In- 
terrcg"m  ct  Ccnsorcm,  ac  »i  j^ost 
cuiusquo  nomen  eingulatim  repetita 
cssent. 

29  Adverl)ium  NVNC  omnino  hic 
retinendum,nccmutanduminTVNC, 
ut  paullo  antc  iimi  scmcl  monui. 

30  Apnd  eorum  (juem,  pro  (ipud 
(juem  eorum :  uti  passim  iu  autiquis 
formulis. 

31  (Juix  jtTO  ali(juis. 

32  Coniunctio  et  hic  deest,  uti 
passim  in  aliis  eiusmodi  anti^iuis  fur- 
mulis. 

33  Duo  hacc  verbii,  operam  darct, 
cul]);i  ncKlij^cntis  lihrarii  omissa,  ct 
oninino  hic  inscrcudii  sunt.  Jlnrcl 
autcni  lcgcndum  cst,  non  vcro  durcnt ; 
eodcm  ncm])c  scnsu,  (luemadiiiodum 
paullo  antc  legitur  csset,  nun  autem 
essenl. 

34  Nempe  manuniittendus  ct  in 
Iibcrtiitcm  vindicaiidiis. 
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librorum  Livianomm  editionibus  impressis  vel  magnae  vel 
parvae  lacunae  sive  defectus  sunt,  easdem  omnes  etiam  in 
hoc  Codice  MSto  Ambrasiano  reperiri,  ita  nempe,  ut  vel 
integra  desint  folia,  vel  tantum  pauca  quaedam  verba,  aut 
paucae  literae  in  foliorum  quorundam  lacerorum  extremi- 
tatibus.  Quamvis  etiam  idem  hic  Codex  MStus  in  fine 
libri  quadragesimi  quinti  a  Simone  Grynaeo  non  potuerit 
legi,  nisi  usque  ad  haec  verba  :  '  Moratus  circa  Urbem 
'  triginta  ^^HAUD  amplius  dies,  in  Regnum  est  profectus :' 
attamen  non  est  hic,  ut  vulgo  creditur,  verus  finis  istius 
libri,  sed  post  voeem  PROFECTVS  sequitur  immediate 
in  eodem  versu  sive  linea  ACTVMQVE.  Reliqui  autem 
duo  ultimi  versus  sive  lineae  prorsus  evanuerunt,  nec  ulla 
ratione  ex  eorum  vestigiis  certi  quicquam  potest  colhgi. 
Clauditur  denique  totum  illud  vohimen  subscriptione  hac, 
ob  nimiam  vetustatem  vix  amphus  visibih  : 

TITI  LIVI 

AB  VRBE    CONDITA 

LIB.  XLV.  EXP. 

INC.    LIB.    XLVL    FELICITER. 

Unde  hquet,  sequentes  Historiae  Romanae  Titi  Livii 
Libros,  qui  nunc  habentur  pro  deperditis,  tunc  temporis, 
ubi  Codex  ille  exaratus  est,  integros  adhuc  exstitisse. 
Haec  igitur  in  praesens  sufficiant  de  rarissimo  illo  et 
hactenus  unico  Codice  Msto  Liviano,  qui  primum  quidem 
ex  Monasterio  Laurisheimensi  in  Helvetiam,  deinde 
autem  ex  Heh^etia  in  Comitatus  Teriolensis  Archiducalem 
Arcem  Ambrasianam,  et  tandem  ex  Arce  Ambrasiana 
transmigravit  in  Augustissimam  Bibhothecam  Caesaream 
Vindobonensem,  ubi  nunc  tanquam  redivivus  nova  fruitur 
luce,  et  doctis  sui  aestimatoribus  admirandum  simul  ac 
periucundum  praebet  spectaculum. 

35  In   ipso   authentico  exemplari  MSto  pro  HAVD  satis  clare  et  per- 
spicue  legitur  AVT. 
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QUIBUS     IN     UIVIO 

RECENSENDO    USUS    SUM. 
[EX    EDITIONE    DRAKEN  BORCII.] 


Et  quUlem  ad  Decada  priinam  hi  milii  praesto  futrunt. 

FLORENTINUS,  qiii  servatur  Florcntiae  in  biblio- 
thcca  Serenissimi  Magni  Etruriae  Ducis  Medicea.  ac 
notatur  nuinero  XVIII.  Iluius,  cum  editis  collati,  va- 
riantes  lectiones,  a  viro  Eruditissimo  Abbate  Antouio 
Maria  Salvinio  anno  CI 013  CC XVIII.  confectas,  ex 
peregrinatione  Italica  in  Angliani  attulit,  et  liberaliter 
niecum  communicavit  lUustrissimus  Thomas  ('okc,  Baro 
de  Lovel.  Verum  quum  eo  demum  tempore  ad  me  adter- 
rentur,  postquam  tyi^ographorum  operae  iam  ad  lib.  III. 
cap.  XXXII.  pervenerant,  prioris  partis  varietates,  ne 
Lector  se  iis  carerc  acgre  ferret,  ad  fmem  tomi  secundi, 
quo  loco  ali(juid  vacuae  chartae  su])crcrat,  subiunxi.  Eodeni 
hoc  codice  in  adornanda  akera  Livii  editione,  quae  anno 
CIDIOCIiXV.  j)rodiit,  usus  est  I.  Fr.  Gronovius,  ex- 
cerpta  eius  nactus  partim  a  consobrino  suo  Luca  Lan- 
germanno,  ])artiin  a  Marquardo  (jiudio,  et  rccte  testatur, 
eum  omnium  huius  ])artis  optimum  esse.  Verum  quaedam 
spicilegia  rehcta  fuisse,  nec  eo  consulendo  me  operam 
hisissc  (lo])rchcndi. 

II.  FnACi.MKNTUM  1  LvvKKCAMPiANrM  cst  codcx  mcm- 
branaccus,  forma  maiori,  (juem  Ilagae  Couiitum  in 
auctione  cjuadam,  quae  Petavii  ct  Mansartii  nomiua  ])rac- 
fcrcbat,  divcnditum  Ilenr.  lladr.  van  der  Marck,  toj)arcl)a 
in  Lcur,  sibi  com])aravit :  ])()stca  vcro  vir  Clariss.  Sigcb. 
llavcrcam])ius,  (jiuun  bibliotheca  Markiana  j)ublicc  di.s- 
trahcrctur,  coemit,  ct  usibus  meis  benigne  indulsit.  lu 
boc  codicc  ])auca  tantum  libri  j)rimi  et  sccundi  Liviaui 
fragmcnta  exstaljant.      Et    (juidcm   duo    tantum    cx    libro 

VOI..   IV.  K  C 
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primo.  Eorum  prius  incipiebat  a  cap.  III.  §.  4.  voce 
creverant,  et  desinebat  in  cap.  VII.  §.  4i.\\oce  faclnorisque : 
posterius  a  cap.  XXXI.  §.  L  voce  mons,  et  desinebat  in 
cap.  XXXIII.  §.  L  voce  traduxil.  Tria  occurrebant  ex 
libro  secundo.  Primum  incipiebat  a  cap.  XXV.  §.  3.  voce 
caussa,  et  desinebat  in  fine  cap.  XXXII.  secundum  a  cap. 
XL.  §.  12,  voce  muliebri,  desinens  in  cap.  XLVII.  §.  6. 
voce  portas :  tertium  a  cap.  LV.  §.  1.  voce  delectus  in- 
cipiens  cum  ipso  libro  desinebat.  Sequentes  octo  libros 
hic  codcx  integros  exhibebat ;  nisi  quod  in  libro  quinto 
unum  vcl  alterum  fohum  desideraretur  a  cap.  11.  §.  12. 
voce  usurpare  usque  ad  cap.  X.  §.  4.  vocem  militum : 
quodque  in  hbro  decimo  post  cap.  XX.  §.  9.  vocem  agmen 
rehqua  omnia  deessent.  Hoc  fragmentum  manu  satis 
antiqua  exaratum  videtur,  et,  post  codicem  Florentinum 
ac  Leidensem  primum,  bonitate  reliquis  huius  partis 
praestat. 

III.  Gaertnerianus  est  codex  chartaceus  in  forma 
maiori,  qui  eadem  manu  tribus  vohiminibus  exaratus  ex- 
hibet  hbrorura  Livii  decadas  primam,  tertiam,  ac  quartam. 
Hunc  a  Nobihssimo  ac  Celeberrimo  viro  Car.  Guil.  Gaert- 
nero,  luris  in  Academia  Lipsiensi  Antecessore,  mihi  im- 
petravit  Clarissimus  Pauhus  Daniel  Longohus.  Referendus 
est  intcr  codices  recentiores. 

IV.  Harleianus  Primus  codex  est  Honoratissimi  Co- 
mitis  Oxoniensis,  septingentorum  vel  octingentorum,  ut 
creditur,  annorum,  octo  tantum  priores  Livii  hbros  con- 
tinens,  et  inter  mehores  huius  partis  numerandus,  quem 
saepissime  optimis  consentire  deprehendi.  Hunc  codicem, 
ex  bibhotheca  sua  depromptum,  deprecante  Viro  Cele- 
berrimo  lac.  Phihppo  D'Orvihio,  de  Livio  meo  optime 
merito,  in  usum  huius  editionis  cum  vulgatis  hbris  conferri 
insigni  benignitate  concessit.  In  cohigendis  autem  lec- 
tionum  varietatibus  operam  ac  manum  mihi  commodavit 
Eruditissimus  Casleius,  bibhothecae  Regis  M.  Britanniae 
Custos,  in  hac  re  exercitatissimus,  muhisque  experimentis 
probatus. 

V.  Harleianus  Secundus  aker  est  eiusdem  Ihustrissimi 
Comitis  Oxoniensis  codex,  sed  priori  longe  recentior  et 
bonitate  cedens,  quem  anno  CIDCCCCLIV.  exaratum, 
eiusque  fini  haec  verba  ascripta  esse  Doctissimus  Casleius, 
qui  et  hunc  mihi  codicem  excerpsit,  testatur : 

'  Nomen  meura  non  pono, 
Quia  laudari  non  volo. 
Si  tamen  vis  scire, 
Pahis  vocatur  iste.' 


MANUSCRIPTORUM   LIVII.  419 

VI.  IIavercampianus  codex  est  membranaceus  forma 
maiori,  qui  Fragmento  Havercampiano,  paullo  ante  num. 
II.  memorato,  in  eodem  volumine  subiectus,  eo  tamen 
longe  recentior  et  minus  integer,  eosdem,  quos  illud, 
dominos  habuit.  De  eius  aetate  infra  dicam,  quum  Ha- 
vercampianum,  tertiam  librorum  Livii  decada  continentem, 
recensebo. 

VII.  Leidensis  Primus  codex  est  membranaceus  in 
forma  maiori,  ac  satis  antiquus,  quem  viri  docti  sex  vel 
septem  seculorum  aetatem  ferre  existimant.  Videtur  autem 
ab  imperito  librario  descriptus  esse  ex  codice  longe  ve- 
tustiore  ;  qui  sine  ulla  vocum  distinctione  continua  lite- 
rarum  serie  exaratus  fuit.  Id  autem  ex  eo  conficio,  quia 
passim  vocabula,  quae  distingucnda  erant,  peii^cram  con- 
nectuntur,  et  contra,  quac  iungenda  erant,  distinguuntur. 
Nihilominus  omnium  optimo  Florentino,  quem  numero  I. 
recensui,  bonitate  proximus  est,  plurimamque  partem  eideni 
consentit:  undc  si  non  ex  eodem,  ex  quo  ille,  certe  ex 
simili  excmplari  utrumque  descriptum  esse  videtur.  Ad 
idem  persuadcndum  faciunt  etiam  singulares  formulac, 
quae  ad  finem  quorumdam  Hbrorum  Livii  et  in  hoc  ct 
in  illo  codicc  occurrunt ;  quas  hic  enotasse,  et  Lectoris 
ocuUs  subiiccre,  haud  abs  re  erit. 

In  Florentino.  In  Leidensi  primo. 

Ad  finem  libri  I. 

VictorHnms     rcro     (lege  Tili  Livii   ub   urbe    cou- 

V.  C.)  emeudabam   Domnis    difa   liber  priyuus  exjilicit. 
Gymnachis.  Incipit  liber  secundus. 


Ad  finem  Hbri  II. 

Tiii  lAvii  ab  urbe  cond.  Victoriauus  CIC  {\.  V  C.) 

lib.  II.  explicit.  lucipit  lib.  emcudabam  Domuis  Sym- 
Ill.fcliciC.  macliis.      Titi  Livii  ab  urbe 

cond.  liber  II.  explicit.    lu- 

cipit  teriius. 


\i\  fincm  libri  III. 

\<\   finoiu    luiius   libri    iii  7V//      I.iri      Nicomac/ius 

V.  V  2 
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excerptis   meis  nihil 
tatum  video. 


anno-  Dexter  V.  C.  emendam  ab 
iirhe  cond.  Victoriamis  V.  C. 
emendabam  Domnis  Sym~ 
machis  liber  III.  exj)Ucit. 


Ad  finem  libri  IV. 


TITI  LIVI  Nichomaciis  Titi  Livii  Nicomachus 
Dexter  V.  C.  emendavi  ab  Dexter  V.  C.  emendavi  ab 
urb.  cond.  Victorianus  V.  C.  urbe  conditor.  Victorianus 
emendavi  Domnis  Symma-  V.  C.  emendabam  Domnis 
chis  liber  IIII.  expUe.  Symmachis.     ExpUcit  liber 

quartus.    Incipit  Uber  qiiin- 
tusfeUciter. 


Ad  finem  libri  V. 


T.  LIVI  Nicomachus 
Dexter  V.  C.  emendavi  ad 
exemplum  jjarentis  mei  Cle- 
mentiani  ab  urbe  cond.  Vic- 
torianus  V.  C.  emendabam 
Domnis  Symmachis.  Ex- 
pUcit  liber  V.  incipit  Uber 
Vl.feU  ci  ter. 


Titi  Livii  Nicomachus 
Dexterum  (leg.  Dexter 
V.  C.)  emendavi  ad  ex- 
emphim  parentis  mei  Cle- 
mentiani  ab  urbe  cond.  Vic- 
torianus  emendabam  Dom- 
nis  Symmachis.  Uber  V. 
expUcit.     Incipit  Uber  VI. 


Ad  finem  libri  VI. 


T.  Livi  Nicomachus  V.  C. 
IIL  Praefect.  urbis  emen- 
davi  ab  urbe  cond.  Victo- 
rianus  V.  C.  emendabam 
Domnis  Symmachis.  Uber 
VI.  expUcit. 


Titi  Livii  Nicomachus 
Favianus  V.  C.  IIII.  Prae- 
fec.  urbis  emendavi  ab  urbe 
cond.  Victorianus  V.  C. 
emendabam  Doninis  Sym- 
machis.  l.  VL  expVI^.  incipit 
Uber  VIL 
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Ad  fineni  libi'i  VII. 


Emendavi  Nicomac/iits 
Livian  Titi  Livi  ter.  Pref. 
urh.  apud  Hennam  ab  iirhe 
conditor. 
(1.   T. 


Victorianus  J  IC. 
C)   emendaham   Do- 


mnis  Symmachis.  liher  J  II. 
explicit.  Incipit  liher  J III. 
Feliciter. 


ExpUcit  liher  septimtis. 
Emendavi  KicoinacJnis  Fla- 
vianus  Titi  Livii  ter  pref. 
urhis  apud  Ilenna  ah  urbe 
cond.  Jictorianus  JOC  (1. 
F.  C.)  emendaham  Domnis 
Symmachis.  Incipit  liber 
VIII. 


Ad  finem  libri  VIII. 

Emendavi  Nico.  Flavia-  Exjylicit  liber  JIII.  in- 
nus  T.  Livi  VEC  (I.  V~C)  cipit  liher  JLIIL 
ier  praef.  urh.  apud  Term. 
(1.  Jlenn.)  ah  urbe  cond. 
Jictorianus  V.  C.  emenda- 
bam  Domnis  Sijmmachis. 
lih.  J  III.  explic.  incijnt 
VIIII. 


Ad  fineni  lil)ri  IX. 


Jictorianus  J.C.emenda-  Titi  Livii  ah  urbe  cond. 

bam    Domnis     Si/mmachis.  liber  J  JIII.  explicit.    Vic- 

Titi   Livi   ah   urbe  condita  torianus  COS  (forte   F.  C.) 

lib.    JIIIJ.    explicit.      In-  emendabam    Domnis    Sym- 

cipit  lib.  X.felicitcr.  machis.  incipit  liber  X. 


Idcm  liic  codcx  Lcidensis  olim  Chiflctii  fuit,  in  cnius  bi- 
bliothcca  enm  vidit  ac  vcrsavit  Gottcfr.  W  endclinus :  in 
Disscrt.  cnim  do  Natali  Solo  Lcgnm  Salicannn  caji,  XVI. 
p.  IIH.  ca.sdcin  lornuilas,  (jnas  ad  plcrorumciue  Jibrorum 
Livii  fincm  in  nostro  codicc  ascriptJis  dcdi,  cxhibnit,  tanta 
intcr  has  ct  illas  similitndinc,  nt  in  aj)crtis  ctiam  mcndis, 
cjUJic  cx  librarii  abrrrationc  natac  sunt,  constantcr  con- 
scntiant.     locosa  aulcm  csl  W  cudclini  cxpositio,  (juum  pcr 
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urhem  apud  Hennam,  in  formula  finali  libri  VII.  memo- 
ratam,  quae  Nicomachum  Flavianum  Dextrum  tertium  ac 
quartum  sibi  delegerit  amplissimi  nominis  praefectum,  in- 
telligit  Bagacum  Nerviorum.  Nam  Romae  quidem,  quae 
ad  ripas  Tiberis  condita  est,  nomen  fuisse  urbs  ad  Tiherim; 
Bagaco  vero  urhs  aptid  Ilennam,  quoniam  Henna  iluvius, 
que  nunc  incolis ;  V Haine  dicitur,  ad  Montes  usque  Han- 
noniae  magnarum  navium  patiens,  duabus  leucis  ab  ea 
abest :  ob  hanc  autem  distantiam,  quum  nrhs  ad  Hennam 
dici  nequeat,  vocatam  esse  urhem  apnd  Ilennam.  Verba 
igitur,  quae  ad  finem  libri  VII.  ascripta  sunt,  ita  intel- 
lcxit,  Nicomachum  Flavianum  Dextrum,  qui  codicem  iUum 
antiquiorem,  cuius  Chifletianus  tantum  est  exemplar, 
emendavit,  fuisse  tertium  iam  praefectum  urbis  apud  Hen- 
nam,  sive  prope  fluvium  Hennam,  id  est  Bagaci  Nerviorum. 
Verum  fluvius  ille,  ut  et  regio,  cui  nomen  dedit,  semper  a 
scriptoribus  Latinis  et  Francis  per  primam  vocalem,  et  vel 
simphcem  vel  duplicem  n  literam  Haina,  Haijna,  pagus 
Ilaynocensis,  Hanoniensis,  aut  Hannoniensis  vocatur, 
Ilanioum  etiam  vel  Ilanoimn  in  Instrumento  divisionis 
regni  Lotharingici  inter  Ludovicum  Germanicum  et  Ca- 
rokim  Calvum;  nunquam  Henna  vel  He n nonien sis,  muho 
minus  Bagacum  Nerviorum  nomine  urhis  apud  Hennam 
indicatur.  Longe  igitur  praeferenda  est  sententia  Henrici 
Valesii  Ub.  I.  de  Critic.  cap.  XXXIV.  existimantis,  Fla- 
vianum  Nicomachum  V.  C.  Praefectum  urbis  Romae,  apud 
Hennam  urbem  Siciliae  Livii  historias  emendasse  ;  ubi,  ut 
et  in  Notis  Clariss.  viri  P.  Burmanni,  phira  de  viris  Illus- 
tribus,  qui  apud  Romanos  interpretandis  et  emendandis 
libris  operam  dederunt,  videri  possunt.  Simihter  ilhid 
apud  Hennam  Reinesius  exposuit  Epist.  ad  Hoffmann.  et 
Rupert.  LXIX.  p.  624.  et  ad  Inscript.  Class.  I.  num.  XL. 
pag.  78.  Flavianum,  quum  Livii  codicem  emendaret,  apud 
Hennam  in  Siciha  moratum  esse.  Sententia  haec  muUis 
astrui  posset,  sed  paucis  contenti  erimus.  Is  igitur,  qui 
Livium  emendavit,  in  subscriptionibus  variorum  hbrorum 
vocatur  Nicomackus  Dexter.  Vide  ad  finem  Ub.  III.  IV. 
et  V.  Nicomachus  Faviamis.  Vide  ad  finem  Ub.  VI. 
NicomacJius  Livian.  Vide  ad  finem  Ub.  VII.  Niconiackus 
Flavianus.  Vide  ad  finem  Ub.  VII.  et  VIII.  Dicitur 
///.  vel  ////.  Praefect.  nrb.  Vide  ad  finem  Ub.  VI.  ter 
vel  ter  Pref.  urh.  Vide  ad  finem  Ub.  VII.  ter  Praef.  urh. 
Vide  ad  finem  Ub.  VIII.  Livium  emendavit  apud  Ilennam. 
Vide  ad  finem  Ubri  VIL  apud  Term.  Vide  ad  finem  Ubri 
VIII.  Parens  eius  appeUatur  ('lcmentianus.  Vide  ad 
finem  Ubri  V.  Has  fornuilas  pessime  a  Ubrariis,  aeque  in 
Mediceo    ac   Leidensi    codicc,   habitas,   muUosque    in    iis 
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crrores  cominissos  esse,  nemo,  crede,  negabit.  Eo  refero, 
quod  in  cod.  Med.  lib.  I.  pro  V.  C.  legatur  vero  et  G?/m- 
nachis  pro  Symmachh  lib.  II.  VIC  pro  V.  C.  lib.  VIII. 
VE  C  pro  r.  C.  et  Term.  pro  Uenii.  Similiter  quod  in 
Leid.  cod.  lib.  II.  CIC  legatur  pro  V.  C.  lib.  V.  Dexteruin 
pro  Dexter  V.  C.  lib.  VII.  r'OC  pro  V.  C.  in  quibus  omnes 
mihi  facile  adsensuros  existimo ;  sed  ulterius  pergendum, 
et  codicis  Leid.  lib.  VI.  Favianus,  ac  Medicei  lib.  VII. 
Livian  in  Flarianus  mutandum  arbitror,  ut  codicis  Liviani 
emcndator  Nicomachus  Flarianus  Dextcr  vocetur.  Deinde 
codicis  Mcdicei  lib.  VI.  ///.  lib.  VII.  ter  lib.  VIII.  ter 
Praef.  urh.  codicis  Leid.  lib.  VI.  ////  lib.  VII.  ter  Pref. 
itrh.  emendandum  coniicio  in  ite'i-.  sive  iterum  Praef.  urh. 
Et  quidem  primo  praefecturam  urbis  obtinuisse  videtur 
postmortcm  Valentiniani  II.  ab  Eugenio  tyranno,  anno 
CCCXCIII.  vel  CCCXCIV.  quam  Theodosius  M.  ty- 
ranno  dcvicto  et  interfccto,  ei  iterum  eripuit.  Certe  quum 
postea  ab  Ilonorio  Praefectus  urbis  fierct,  praestitisse  ilU 
AMISSIONEM  PRAEFECTVRAE,  quod  mutavit 
auctorem,  testatur  Symmach.  Ub.  VII.  Ep.  CIV.  ct  cum 
illo  IIONOREM  AMLSSVM  revertisse  in  gratiam, 
eique  INTEGRATVM  esse  HONOREM,  hb.  IV. 
Epist.  VII.  Quum  autem  post  ereptam  Praefecturara  aula 
et  conspectu  Impcratoris  abstinuisset,  mortuo  Thcodosio 
M.  ab  Ilonorio  Impcratorc  cvocatus  cst  in  aulani,  ut 
Theodori  cousuhs,  qui  dignitatcm  illam  anno  CCCXCIX. 
gcsturus  erat,  officio  interessct.  Vide  Synim.  Hb.  V.  Epist. 
VI.  et  hb.  VII.  Ep.  XCV.  in  qua  rc  eum  testimonii  aucto- 
ritate  a(huvit  Stihco.  Vidc  Symm.  hb.  IV.  Ej>.  V.  qucm 
obire  nc  ncghgcrct,  suasit  i})si  Syunnachus  hb.  VI.  Ep. 
XXXVI.  Ea  occasionc  rcvocatus  Pracfecturam  urbanam, 
antea  »\xh  Eugenio  achninistratam,  scd  a  Theodosio  M. 
adcmptam,  a  fiho  eius  Ilonorio  rcccpit,  ut  cx  huidatis  Sym- 
maclii  locis  hb.  IV.  Epist.  VII.  ct  hb.  VII.  Epist.  CIV. 
constat.  Eam  autem  rcccj)it  anno  codcm  CCCXCIX.  ad 
quem  Pracfcctum  urbis  VIII.  Id.  lun.  Brixiae  data  est 
Cod.  Theod.  hb.  XIV.  tit.  X.  lex.  3,  Ilunc  lionorcm 
ctiam  anno  scqucnti  cotinuavit,  ad  (jucm  missa  ct  IX. 
KaL  Fcbr.  Uomac  in  foro  Aproniaui  proposita  cst  Cod. 
Theod.  hb.  XIII.  tit  V.  lcx  29.  Brixiac  data  XI\'.  Kal. 
Scpt.  hb.  XI.  tit.  XXX.  lex  61.  et  McdioUmi  data  VL 
Id.  Nov.  hb.  \V.  tit.  II.  lcx.  9.  Quo  us([uc  lionorcm 
rctinuerit,  inccrlum  cst.  Id  constal,  Dcciuiu  ci  iu  Prac- 
fcctura  succcssissc,  ut  colligi  potcst  ex  Syunu.  hb.  A  II. 
cpi.st  L.  ad  qucm  Uavcnuac  VI 11.  Id.  I)cc.  anuo  VCCVAl. 
data  cst  in  cod.  Thcod.  hb.  VII.  tit.  XIII.  lcx.  15.  Tan- 
dcm  iu  nouiine  tlemeniiani.  (juo  patcr  llaviani  appcUalus 
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fuisse  dicitur,  errorem  coimnissum  esse,  et  in  eo  blaviuni 
nomen  latere  existimo.  Inter  doctos  enim  constat,  Fla- 
viani  Praefecti  Urbis  patrem  esse,  qui  in  lapide  apud 
Reines.  class.  VI.  num.  92.  vocatur  Virius  Nicomachus 
i  laiianus ;  ubi  etiam  omnium,  quos  gessit,  honorum 
magnus  catalogus  occurrit.  Ut  autem  reliquos  missos 
faciamus,  tantum  observandum  puto,  eum  etiam  Vicarium 
^iciliae  in  eo  lapide  vocari.  Vel  igitur  in  hoc  magistratu 
villam  ac  praedia  non  longe  a  Siciiiae  urbe  Henna  emendi 
occasionem  habuit,  vel  ex  haereditate  maiorum  nactus  est, 
et  ad  filium  transmisit,  qui  postea  huc  secedens  Livium 
emendavit.  Certe,  Flavianum  fiUum  aliquid  rei  in  Sicilia 
habuisse  constat  cx  Symmacho,  qui  ei  scribens  Hb.  VI. 
epist.  LVII.  inter  aha  inquit :  suadeam,  ut  acl  Praefecios 
Praetorio  SiciUensis  caussae  vestrae  actio  transferalur. 
Et  Epist.  LXVL  De  iSicuh  vegoiio  vestro  sanctus  Co- 
7/fazofi,  me  quoque  assenfiefite,  rescripsit.  Hoc  etiam  uno 
verbo  addendum  est  Victorianum  V.  C.  ad  finem  hbrorum 
Livii  in  codd.  Mediceo  et  Leidensi  memoratum,  qui  Livium 
Symmachis  emendavit,  Nicomacho  Flaviano  iuniorem 
fuisse,  eumque  sua  ex  huius  exemplaribus  descripsisse ; 
utrumque  vero  ante  ApoUinarem  Sidonium  vixisse.  Id 
enira  colHgi  potest  ex  Sidon.  ApoU.  lib.  VIII.  Epist.  III. 
Apollotiii  Pyihagorici  vitafu,  non  nl  Nicofnachus  setiior  e 
Philostrati,  sed  ut  Tascius  Victorianus  e  Nicomachi 
schedis  exscripsit,  quia  iusseras,  misi.  Symmachum 
autem  non  sibi  tantum,  sed  etiam  amicis,  Livium  emen- 
dari  curasse,  ipse  testatur  hb.  IX.  Epist.  XHL  Mniius  to- 
tius  Liviani  operis,  quod  spop)ondi,  etiatti  nunc  diligctitia 
emendationis  moratur.  Ut  ex  hoc  deverticulo,  in  quod 
me  verba,  ad  finem  hbrorum  Livii  in  codice  Leidensi  primo 
obvia,  pellexerunt,  in  viam  redeam,  codex  Livii  Chifletia- 
nus  postea  ad  Focaltium  pervenit ;  in  cuius  bibliotlieca 
eum  Parisiis  anno  CIOIO  CCXIV.  primum  versavi.  Postea 
in  Belgium  allatum,  et  Hagae  Comitum  voci  praeconis  sub- 
iectum  aere  suo  sibi  vindicavit  Amphssimus  Samuel  IIul- 
sius,  vir  apud  Haganos  Consularis.  Verum  neque  diu  apud 
cum  hospitatus  est.  Quum  enim  anno  CIOIOCCXXX. 
bibhothecam  proscripsissct,  facta  auctione,  Livium  cum 
muUis  aliis  insignioribus  Mstis  Vir  Celeberrimus  Petrus 
Burmannus  o  fiaKapiTr]<;  bibliothecae  Batavae,  quae  Lcidae 
est,  emit.  Antcquam  vcro  in  digniorem  et  augustiorem 
hanc  sedem  migraret,  lUustrissimis  Academiae  Hollandicae 
Curatoribus  et  Amplissimis  Urbis  Leidae  Consulibus  id 
singulari  benignitatc  pcnnittentibus,  usui  meo  concessus 
praeclarum  huius  editiouis  ornamentum  est. 

VIII.  Leidensis  Secundus  cst  codex  chartaceus,  forma 
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maiori,  vetusto  satis  cliaractcre  exaratus,  sed  qui  ratione 
bonitatis  Leiclensi  priori  longe  cedit.  Hunc  olim  lustus 
Lipsius  posscdissc  videtur:  poslea  ad  Illustr.  Zulicheniium 
pervenit.  Cuius  supellcx  libraria  quum  auctione  publica 
distraheretur,  eum  cum  plin-imi.s  ahis  Mstis,  imprimis  vero 
cum  tribus  spissis  Epistolarum  Lipsianorum  vokmiinibus 
postea  a  se  editis,  bibhothecae  Batavae,  quae  Leidae  est, 
coemit  Celcbcrrimus  Burmannus.  Quo  sufFragantc,  cius 
excutiendi  facuhatem  perquam  benevole  mihi  concesse- 
runt  Ilhistrissimi  Curatores  et  Amphssimi  urbis  Leidae 
Consules. 

IX.  LiPsiEXSis  est  codex  membranaceus,  qiii  scrvatur 
Lipsiae  in  Ijil^hotheca  Senatoria,  lcgibih  satis  manu,  sive 
cleganti  htcra  exaratus,  sed  pauho  recentior,  vcl  non  nimis 
antiquus,  continens  omnes,  praeter  quinque  posteriores, 
hbros,  qucmadmo(hmi  Livius  sub  initiis  artis  typographicae 
cdi  solcbat,  id  cst,  deficientibus  etiam  hbro  XXXIII.  et 
ultima  partc  hbri  XL.  a  capitis  XII.  §.  16.  verbis  inipone- 
rerent  ^lacedoniae  regem,  ut  Goetzius  testatur  in  Descript. 
Bibholh,  Lipsiens.  Senatoriac  p.  27.  insu])er  addens,  co- 
diccm  hunc  primas  litcras  auro  ac  figuris,  pro  actatis,  qua 
effictae  sunt,  modulo,  fulgidas  ostcndcre.  Hic  primum 
inihi  innotuit  cx  rov  ^aKapiTov  Cortii  litcris,  qui  sinml 
se  omncm  lapidem  moturum  promisit,  ut  eius  exccrpta  ac- 
cipercm.  Wqxw  ctiam  perfecisset,  nisi  invida  mors  cum 
non  mihi  magis,  (juam  universo  or])i  litcrato  immaturc  in 
ipso  aetatis  flore  j)racripuissct.  Ei  dcfuncto  mox  bcnignc 
succcssit  Wy  (Jlarissimns  Paullus  Daniel  Longolius,  qui 
primo  sj)ecimen  submisit,  unde  didici,  codiccm  himc 
maximam  ])artcm  convcnire  (iebhardi  Palatino  j^rimo;  cui 
ct  (Jcbhardus  et  I.  Fr.  (Jronovius  hpud  j)ostrcmam  hmdcm 
tribucrunt  Ad  libri  igitur  coHationcm  sese  accingcns, 
(juattuor  priorum  hbronun  cxccrpla  submisit.  Vernm 
(jinim  ulterius  j)crgere  conaretur,  quacdam  insj)crata  intcr- 
vcuerc,  (juac  ctlccerunt,  ut  subsisterc  coactus  iidcm  datam 
libcrare  non  j)otuerit.  (^uum  igitur  j)cr  cum  non  stcterit, 
(juo  minus  inlcgri  codicis  variantes  lectioncs  habere  j)o- 
lucrim,  ac(juc  mc  ij)si  obstrictum  agnosco,  ac  si  rem  ex 
voto  contccisset. 

X.  LovELiANis  PniMis  cst  codcx  admodum  spissus, 
Ibrmae  maioris,  non  tantum  j)rimam,  sed  insujicr  terliam 
ac  (juartam  dccadas  libroriMn  Livii  contincns,  dcficicnle 
tamcn  hbro  .\XXI1I.  ct  uhima  j)artc  hbri  \Ji.  scrij)tus  in 
ocrgamcno  puri.ssimo,  (juahbct  cius  jiagina  in  duas  co- 
lumnas  divisa,  et  non  tantum  in  suj^criorc  ct  infcriorc 
cuiusquc  j)artc,  vcnun  cliam  in  intcrstitio,  intcr  duas  j)a- 
•;iiiarum  cohtnmas  tiicdio,  j)icturis  c.xornata.      llunc  libriim 
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ad  Alphonsuin,  Sapienteip  dictum,  primum  stirpis  Arra- 
gonicae  regem  Siculum  ac  Neapolitanum,  pertinuisse,  eius- 
que  mauu  notatum  esse,  eundem  postea  oi'dine  ad  Cuia- 
cium,  Lipsium,  ac  Wouwerium  pervenisse,  haec  verba, 
recentiori  manu  in'initio  eius  ascripta,  testantur.  '  Titi 
'  Livii  Patavini  historiae  principis  codex  manuscriptus, 
'  Alphonsi  regis  Arrag.  Sicil.  NeapoHs,  etc,  manu  notatus ; 
'  qui  e  Gallia  in  Belgium  a  lacobo  Cuiacio  ad  lustum  Lip- 
'  simn  dono  missus,  loannis  Wouwerii  Antwerpiensis  in 
'  potestatem  tandem  pervenit.  Spectator,  codicis  vene- 
'  randam  vetustatem  et  incHtam  invicti  regis  eruditionem 
'  suspice.'  Codicem  hunc  regis  Alphonsi  ohm  fuisse, 
Wouwerio,  vel  quisquis  testimoninm  dixit,  affirmanti 
credo.  Non  tamen  existimo,  esse  illum  regis  Alphonsi 
codicem,  quo  nuUum  in  omni  ItaUa  augustiorum  occurere, 
quemque  aemulorum  manu  emendatum  vel  corruptum 
fuisse,  VaUa  testatur  ad  Livii  Hbr.  XXIII.  cap.  XVIII.  §. 
12.  non  quoniam  ornatus  ac  splendor,  quem  Valla  com- 
mendat,  ei  desit,  (merito  enim  inter  splendidissimos  codices 
refertur)  sed  potius,  quod  ipsius  Vallae,  non  autem  aemu- 
lorum  eius  lectionem,  quam  tamen  in  eo  receptam  vel  in- 
vectam  esse  testatur,  eo  loco  praeferat.  Praeterea  quod 
codex  ille  augustissimus,  quem  Cosmus  Mediceus  vir  pri- 
marius  Florentia  regi  dono  misit,  et  Antonius  Panhormita, 
Bartholomaeus  Facius  et  lacobus  Curlus  emendarunt, 
dumtaxat  bellum  Punicum  secundum  continere  Valla  tes- 
tatur  hb.  IV.  Recriminat.  in  Facium  p.  602.  quum  noster 
Lovehanus  primus  tres  decadas  Hbrorum  complectatur. 
Habuisse  igitur  videtur  rex  Alphonsus,  insignis  Hterarum 
suo  tempore  patronus,  phires  codices  Livianos.  Certe 
exemplar  regium,  quod  beUum  Punicum  secundum  de- 
scribens  Florentiae  emendatum  erat,  et  lectionem  diversam 
ab  emendatione  Panhormitae  ac  Facii  praeferebat,  laudat 
VaUa  ad  Livii  lib.  XXII.  cap.  LI.  §.  2.  Codicem  etiam 
regum  Arragonum  Neapolitanum,  et  a  modo  memoratis  et 
a  nostro  diversum,  Romae  vidit  et  contuHt  Latinus  La- 
tinius ;  eum  enim  tantum  decem  priores  Livii  Ubros  exhi- 
buisse  inde  verisimile  fit,  quoniam  eorum  tantum  excerpta 
dederit,  quum  antea  memorati  etiam  beUum  Punicum  se- 
cundum,  noster  adhuc  insuper  beUa  Macedonicum  ct 
Asiaticum  dcscribant.  Neque  mirum  vel  incredibile  videri 
potest,  rcgem  primo  iUo  renascentium  Uterarum  crepusculo, 
arte  typographica  nondum  inventa,  tot  unius  Livii  codices 
in  bibUothecam  suam  recepisse  :  tanti  enim  Livium  aesti- 
masse  constat,  ut  cadaveris  eius,  quod  in  m'be  sua  superesse 
Patavini  sibi  pcrsuadebant,  brachium,  misso  Antonio  Pa- 
normita    lcgato,    petere    diguatus    sit.       Vide    Toraasini 
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Livium  Patavinum  cap.  X.  ipsumque  Livium  regem  libro- 
rum  appellare  consueverit,  Vide  Panormitae  Epistolam 
apud  Bayle  in  Uiction.  Histor.  Crit.  in  voce  Panormita. 
Eundem  codicem  a  lacobo  Cuiacio  ad  lustum  Lipsium 
pervenisse,  inde  verisimile  fit,  quod  se  Cuiacii  Livios  rece- 
pisse  Petro  Egmondo  nunciat  Lipsius  in  Epistola,  quam 
edidit  Celeberr.  Burmann.  in  Syntagm.  Epistol.  tom.  I. 
p.  6%.  Illis  autem  mittendis  id  forsitan  occasionem  dederit, 
quod  ipse  Cuiacio  scripserit,  se  aliquid  in  Livio  exorsum, 
quod  detexere  pergeret,  si  paullo  firmius  librorum  auxilium 
sibi  foret.  Vidc  eius  Centur.  I.  Miscellan.  Epist.  LXVII. 
Postea  idem  ille  codex  Alphonsinus  migravit  in  Ilispaniam, 
et  illatus  est  in  bibliothccam  Caspari  dc  llaro  Marchionis 
Lichei  (Ehche),  qui  fiHus  erat  lUustrissimi  Ludovici  de 
Haro,  Comitis  Ducis  Olivaresii,  Philippi  IV.  Hispaniarum 
regis  auhci  ac  jiriinarii  rerum  administratoris,  frater  maior 
lohannis  Dominici  de  Ilaro,  Comitis  jMontift-egii  (Mon- 
terrey),  qui  seculo  proximo  nomine  Caroh  II.  Hispaniarum 
regis  Belgii  Ilispanici  praefecturam  gessit.  Verba  sunt 
viri  Celebcrrimi  lac.  Gronovii  in  Epistola,  Mantuae  in 
Carpctanis  a.  d.  v.  X'onas  luhas  anno  CIOIDCLXXIH. 
ad  Nic.  Ileinsium  scripta  et  a  celeberrimo  Burmanno  edita 
in  Syllog.  Epist.  tom.  IIL  p.  553.  '  Quum  pubhca  fama 
'  nos  cxcitasset  ad  videndam  elegantiam  Marchionis  Lichci 
'(is  fihus  Ludovici  dc  Ilaro,  fi-ater  maior  hodicrni  Fian- 
'driae  praefccti),  quam  in  coUigendas  tabulas  pictas  pul- 
'  cherrimi  operis  ex  more  horum  ]>rocerum  contuht,  practcr 
'  exspectatum  inducti  sumus  in  bihhotliccam  satis  cgregiam, 

*  ubi  inter  aha  crant  Msti  Plautus,  Livius,  quondam  Al- 
'  phonsi    Arragonum    regis,    postea    a   Cuiacio    missus   ad 

*  Lipsium,  dcindc  laui  \\  ouwerii  Aptverpiensis  ;  Caesar, 
'  Ovidius  cum  commentariis,  Phnii  historia  naturahs,  Cur- 
'  tius,  Suetonius,  Claudianus,  Donatus  in  Tcrentium,  omnia 

*  non  antiqiiissima.'  Tandem  hic  codex  ihatus  cst  in 
Magnam  Britanniani,  et  assen-atur  in  bibhotheca  instruc- 
tissima  viri  IHustrissimi  ct  Ilonoratissimi  Thomae  Coke 
Baronis  dc  Lovcl,  optime,  si  quis  alius,  de  hac  Livii 
editione  mcriti,  qui  ct  hunc  et  rchquos  Livii  codiccs,  Lore- 
/iauo.s  a  mc  appcllatos,  ut  et  vctustas  cditioncs,  quas  subindc 
memorabinnis,  insigni  favore  ac  benevolentia  in  usus  mcos 
huc  Traiectum  Iransmitti  conscnsit. 

XL  LovKLiANMs  SKcrNnrs  itidcm  scriptus  cst  in  mcm- 
branis,  Ibrma  maiori,  ciiius  etiam  ([uachbct  j)agina  duas 
colunuias  continct.  Hoc  autcm  vohuncn  pari  modo  dc- 
cadas  hbroruni  primam,  tcrtiam  ct  quartam  complectitur, 
cuius  uUiniac  subscri[)ti<)iicm  suo  loco  infra  cxhibcbiiiuis. 
]*rima   huias  codicis   pagina  piduris,  ct   postca  cuius(juc 
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libri  initium  pictis  et  variegatis  literis  excultus  est.     Ce- 
terum  praecedenti  recentior  esse  videtur. 

XIL  LovELiANUs  Tertius  est  etiam  codex  membra- 
naceus,  forma  maiori,  cuius  titulus  ct  primae  singulorura 
librorum  literae  auro  variisque  coloribus  eleganter  pictae 
erant.  Liber  hic  fuit  recentior,  qui  Vossiano  secundo, 
inferius  recensendo,  in  multis  lectionibus  assentiebatur. 
In  fine  haec  verba  minio  ascripta  legebantur.  lohan 
Rainaldus  jMennius  Surrentimts  scripsit. 

XIII.  LovELiANUS  QuARTUS  simiHter  codex  est  in 
membi^anis  forma  maiori  exaratus,  cuius  frons  et  primae 
omnium  librorum  literae  auro  variisque  coloribus  pictae 
praefulgebant. 

XIV.  LovELiANUS  QuiNTUs  scriptus  est  in  pergameno, 
forma  maiori,  cuius  pari  modo  frons  et  literae  singulorura 
lil)rorum  initiales  auro  et  diversis  coloribus  depictae  sunt. 
(>omplectitur  autem  septem  priores  Livii  libros  cum  parte 
libri  octavi,  usque  ad  cap.  XIV.  §.  5.  vocem  abductus.  In 
libro  septimo  deerat  etiam  unum  folium  a  capitis  XXVI. 
§.  10.  voce  concione,  usque  ad  cap.  XXX.  §.  7.  dictionem 
quandocumque. 

XV.  PoRTUGALLicus,  est  codex  membranaceus  in  forma 
maiori ;  cuius  olim  Hagae  Comitum  in  auctione,  San- 
philippi  Hispaniarum  regis  legati  nomen  praeferente,  ve- 
nalis  expositi  usus,  ut  eum  cum  vulgatis  editionibus  con- 
feiTcm,  benlgne  mihi  concessus  est.  Eum  autem  voco 
Portugallicuni,  quia  eum  Portugalliae  regi  plus  offerenti 
cessisse  renuntiatum  est. 

XVI.  VossiANUs  Primus  codex  est  in  membranis 
scriptus,  forma  maiori,  qualibet  eius  pagina  in  duas  co- 
lumnas  divisa,  qtii  cum  reliquis  Vossianae  bibliothecae 
Mstis  a  Curatoribus  Academiae  Batavae  redemptus,  cum 
bibliotheca  publica  Universitatis  Lugduno-Batavae  coaluit; 
in  cuius  catalogo  p.  369.  num.  XXI.  memoratur.  De  co- 
dicibus  Livii  Vossianis  in  genere  testatur  I.  Fr.  Gronovius, 
a.  d.  IV.  Non.  Maias.  CIOIOCLXIIL  Nic.  Heinsio 
scribens,  eos  quidem  secundi  generis  esse,  tamen  quibus 
carere  nollet.  Vide  eius  epistolam  in  Syllog.  Burmann. 
tom.  HI.  p.  485.  Ipse  observasse  visus  sum,  eum  saepe 
Lcidensi  secundo  et  Lovcliano  primo  consentire.  Vide, 
quae  notavi  ad  Livii  lib.  IV.  cap.  HI.  §.  9.  Hunc  et  re- 
liquos  codices  Vossianos  mei  caussa  excuti,  ac  cum  vulgatis 
comraitti  indulserunt  IUustrissimi  Academiae  Bataviae  Cu- 
ratores,  quam  laboris  ac  taedii  plenam  provinciam  in  se 
bcnigne  susce])tam  diligenter  perfecit  Vir.  Clariss.  Francisc. 
Oudendorpius. 

XVn,  VossiANus  Secundus  codcx  itidcra  raembrana- 
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ceus  est,  maiori  forina,  qui  in  bibliothecam  publicam 
Academiae  Lugduno-Batavae  illatns  recensetur  in  eius 
Catalogo  p.  369.  num.  XX.  In  hoc  codicc  ad  finem 
cuiushbet  hbri  Liviani,  solo  tantum  ultirao  cxcepto,  ascripta 
erat  formula  in  ahis  nonnulhs  codicibus  obvia,  Victorianus 
V.  S.  (in  quibusdam  locis  pro  V.  S.  legebatur  nunc ;  sed 
emendandum  vidctur  V.  C.)  emendabam  domnis  Symachis. 
Septimus  vero  hbcr  hac  formula  claudebatur :  Emendabani 
Nic.  (vox  illa  Xic.  dclcnda  est)  Niconuichus  Titi  Livii 
terpraff  (legc  ier  inaef.^  urhis  ajmd  llennam,  ab  nrbe 
condita.  }  ictorianus  V.  e.  (lege  F.  C)  emendabuni 
domnis  Sijmachis.  Eadem  verba,  sed  longe  emendatiora, 
itidem  Livii  hbro  septimo  in  Codicibus  Florentino  et 
Ijeidensi  primo  rcperiri,  supra  notavi.  lisdem  ctiam  co- 
dicibus  bonitate  plurimum  cedit.  Vossiano  hoc  sccundo 
I.  Fr.  Gronovius  quidem  usus  est,  sed  demum  eum  ad- 
bibere  cocpit  ad  Livii  hb.  V.  cap.  III.  §.  5.  ut  ipse  ad 
iUum  locum  notavit. 


Ad  Decada  tertiani  lus  codicibus  Mstis  usus  sum. 

Bl'UlOLINENSlS  cst  Mstum  in  membranis,  forma 
maiori,  quod  Vir  Optinuis  6  fiaKapiTTj^i  jSlaturinus 
\  eyssiere  hi  Croze  ex  bibhothcca  rcgia  Berohnensi,  cui 
summa  cuni  Uuide  j)raefuit,  officiosc  dc^)romptum  usibus 
meis  iiuhilsit.  Erat  autem  codex  j)nullo  reccntior,  quem 
fernie  cum  priscis  cditionibus  convcnirc  dej)rcliendi. 

II.  Cantabrigiensis  est  codcx  mcmbrauaccus,  qui  Can- 
tabrigiae  in  bibliotheca  Trinitatis  asservatur.  Eum  \  ir 
Clarissimus  lac.  Gronovius,  quum  Cantabrigiac  hiberna 
agcrct,  diligcnter  excussit,  ac  tcstatus  cst,  se  non  meminisse 
alium  j)roj)ius  ab  archctypo  Puteaneo  dissidere.  Eiusdcm 
cxcerj)ta,  ad  oram  ultimac  cditionis  Gronovianac  ascrijita, 
benigue  mihi  olUulit  vir  Clariss.  Iosej)h.  W  assc  :  unde  tes- 
timonium,  quod  Gronovius  ei  dixit,  verissimuin,  et  libruin 
huiic  oj)timae  notae  esse  jnissim  exj)ertus  suin. 

lU.  li-ouKNTiNis  est  codex  mciiibranaceus,  qui  FIo- 
rentiae  ad  I).  Laurcntii  in  bibliotlieca  Scrcnissimi  Magni 
Etruriae  Ducis  cxstat  j)hitco  LXIII.  nuiii.  20.  oiiinium 
huius  j)artis,  post  antiquissimum  et  sanctissimum  l*utca- 
iieuni,  onlimus.  Iluius  codicis  librum  j)rimum  et  cxiguam 
j)artcin   libri   sccundi    oliin   (iudius   in    Italia  dcgens   cuin 


430  SYLLABUS    CODICUM 

vulgatis  contulerat,  ct  iu  HoUandiam  redux  excerpta  sua 
cum  Gronovio,  Livium  anno  CIC)  10  C  LXIV.  edente 
communicarat.  Vide  Gronov.  ad  Livii  lib.  XXII.  cap. 
VI.  §.  4.  Reliquorum  librorum  variantes  lectiones  opera 
Viri  Celeberrimi  atque  Amicissimi  lac.  Philippi  D'Orvillii 
nactus  sum,  quae  insigni  usui  fuerunt,  et  in  plurimis  locis 
cum  omnium  praestantissimo  Puteaneo  amice  conspirarunt. 
Postea  lllustrissimus  Lovelius  integri  eiusdem  codicis  ex- 
cerpta,  quae,  erudita  Clarissimi  Salvinii  manu  facta,  ex 
Italia  in  patriam  deportarat,  una  cum  multis  aliis  ad 
Livium  facientibus  subsidiis,  benignissime  ad  me  submisit. 
Id  longe  gratissimum  accidit.  Quum  enim  tantae  aucto- 
ritatis  et  fidei  codex  sit,  cx  duplici  illa  collatione,  a  diversis 
viris  doctis  instituta,  eo  certius  de  vera  eius  lectione  diiu- 
dicare,  et,  quum  nemo  omnibus  horis  in  negotio  hoc  taedii 
plenissimo  ad  quaevis  minima  intento  animo  esse  possit, 
quicquid  alter  forte  neglexisset,  ex  altero  supplere  potui. 

IV.  Gaertnerianus  ille  est,  de  quo  iam  supra  inter 
codices,  quibus  ad  primam  librorum  decada  usus  sum, 
num.  III.  egi.  in  hac  autem  parte  plerumque  a  primis 
editionibus  parum  dissidet. 

V.  Hafniensis  codex  est  membranaceus  in  forma 
maiori,  eleganti  manu  ante  annos  admodum  trecentos 
quinquaginta  scriptus,  quemadmodum  iudicarunt,  qui 
eum  viderunt.  Huius  Msti  primam  apud  me  mentionem 
fecit  Vir.  Clarissimus  lac.  Phil.  D'Orvillius,  optime  de 
Livio  raeo  meritus ;  qui,  codicem  illum  in  bibliotheca  Viri 
Illustrissimi  Friderici  Rostgaardii,  auctione  publica  anno 
huius  seculi  vigesimo  quinto  vel  sexto  distrahenda,  notans, 
eundem  suae  bibliothecae  eo  consilio  emere  destinarat,  ut 
mihi  Livium  edituro  commodaret.  Verum,  vel  mandatis 
serius  Hafniam  perlatis,  vel  aliis  animosius  licitantibus,  se 
spe  excidisse  postea  nunciavit.  Anno  deinde  sequenti 
vigesimo  septimo  Vir  Doctissimus  Fridericus  Lutkens 
codicem  hunc  ex  bibliotheca  Rostgaardiana  in  splendidis- 
simam  Illustrissimi  Comitis  Christiani  Danneskiold  trans- 
migrasse  indicavit,  simulque  obtulit,  se  eundem  mei  caussa 
cum  editis  collaturum.  Licet  autem,  officium  eius  am- 
babus  ulnis  amplexus,  id  mihi  gratissimum  futurum  re- 
scripserim,  aliquid  tamen  intervenisse,  forsitan  etiam 
responsum  aberrasse,  suspicor,  ne  deinceps  promissis  stare, 
et  excerptas  lectionum  varietates  mittere  potuerit.  Tandem 
vero  Vir  plurimum  Reverendus  lo.  Christophorus  Wolfius, 
qui  ultimo  itinere,  anno  CI0I3CCXXXIV.  una  cum 
fratre  Celeberrimo  lo.  Christiano  in  Belgium  instituto,  me 
alloquii  honore  dignatus  Livium  typis  imprimi  viderat,  in 
patriam  redux  a  Viro  Clarissimo  lo.  Grammio,  Graecarum 
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literaruin  in  Academia  Ilafniensi  profcssore,  ciusdeni  Msti 
collationem  obtinuit ;  ex  quo  ctiam  didici,  codicem  hunc, 
quem  olim  Illustriss.  Rostgaardius  possedcrat,  nunc  in 
bibliotheca  regia  Hafniensi  asscrvari. 

VI.  IIarleianus  codex  est  Honoratissimi  Comitis 
Oxoniensis,  qucm  circa  artis  typographicae  invcntionem 
exaratum  fuisse  testes  oculati  retulerunt.  Hunc  una  cum 
Hearnii  Msto  D.  plerumque  vitiosissimo  Rhenani  Spirensi 
consentire  expertus  sum. 

VI I.  Havercampianus  est  codex  Viri  Clarissimi  Sige- 
berti  Ilavercampii  membranaceus,  forma  maiori ;  qucm, 
simul  cum  decadis  primae  fragmento  et  aho  codicc  primam 
hbrorum  decada  continente  in  idem  vohimen  compactum, 
in  auctione  bibliothecae  Markianiac  sibi  comparavit,  ut  in 
Mstis  Decadis  primae  num.  II.  supra  monui,  mihique  ])e- 
tenti  benigne  utendum  concessit.  Codex  est  recentissimus, 
cuius  calci  haec  temporis  nota  adiecta  est :  Finis.  die  2  k 
mensis  Decembris  14(i0.  Quum  autem  characterum  forma 
fidem  faciat,  adiunctos  dcccm  primos  Livii  hbros,  supra  in 
Mstis  Dccadis  primae  num.  \  J.  memoratos,  ab  eadem 
manu  profectos  fuisse,  eos  etiam  ad  idem  tempus  refcrendos 
esse  arbitror. 

VIII.  LovELiAXUS  Primus.  Dc  hoc  codicc  videndum 
est  supra  inter  illos  hbros,  qui  mihi  ad  primos  dcccm  hbros 
praesto  fucrunt,  num.  X. 

L\.  LovELiANUs  Secundus.  De  hoc  etiam  Msto 
ibidem  cgi  num.  XI. 

X.  LovELiANUS  Tertius  codcx  est  scriptus  in  pcrga- 
meno,  forma  maiori.     Est  autem  paullo  rcccntior. 

XI.  Lovelianus  Quartus  codex  est  membranaceus, 
forma  simihtcr  maiori,  neque  etiam  admodum  antifiuus. 

XII.  Lovelianus  Quintus  paritor  codcx  cst  mcmbra- 
naccus,  forma  maiori,  qui  paullo  tantum  ante  artem  typo- 
graphicam  repcrtam  exaratus  esse  videtur. 

XIII.  Recanatianus  est  codcx,  qucm  servat  loannis 
Baptistac  Rccanati  Patricii  Vcneti  bibhothcca.  Eius  ex- 
cer])ta  Vir  Clarissiinus  atque  Amicissinnis  lac.  Phih})]Mis 
D'()rviHius,  quum  in  itiiiere  Itahco  Venetias  adiens  ibidein 
morarctur,  iinj)ctravit,  et  patriis  laribus  postea  restitutus 
officiose  ad  mc  transmisit.  IJtrum  codcx  ille  in  incm- 
branis,  aii  in  charta  exaratus  sit,  nihil  habeo,  quod  dicain  : 
nec|uc  ccrtiora  dc  cius  aetate  aftcrre  possunu  Ex  iisu 
tamcn  mihi  constitit,  non  inter  intcgerrimos  ac  ])rimae 
auctoritatis  refcrenduin  esse.  In  multis  conscnticljat 
codici  bibUothecae  Bodlcianae  intcr  Landinos,  qucm  Ileai- 
nius  consuhiit,  et  hac  iiota  L.  I.  iiuUcare  sohtus  est.  Prae- 
scrlim  vero  sokis  ex  omnibus  meis  exhibuit  illam  j)criodiiin, 
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quem  Hearnius  ad  lib.  XXIL  cap.  XVIil.  §.  5.  ex  Laudino 
primo  protulit,  et  Dodwellus  Dissertatione,  [t.  VII.  ed. 
Drak.  p.  182. J  inserta,  illustravit.  Quum  autem  in  notis  ad 
eum  locum  uno  verbo  monuerim,  Recanatianum  in  paucis  a 
Laudino  primo  dissentire,  integram  nostri  codicis  lectionem 
hic  ascribere  in  rem  fore  visum  est,  Ita  igitur  praefert : 
*  Et  reparando  subgressus  haud  magis  Ahfae  moenia  quum 
'  palans  perveniens  ex  oppido  belhia  consta  a  Romanis 
'  erupit,  quam  consul  vi  captam,  trucidatis,  qui  in  ea  con- 
'  stiterant,  resservat  ad  pugnam.  Sed  oppidani,  sicut  queis 
'  curae  pusilhim  inerat  in  diem  altam  umbonibus  behaatis 
'  paucos  fugaces  invadunt,  elephantemque  mehorem  re- 
'  ceptant.  Et  Ahfas  Rufrium  quondam  vocitatas  ab  dextro 
'  sequente  sinisteriorum  augurio  nomen  imponunt  accolae.' 
XIV.  VossiANUS  est  codex  scriptus  in  membranis, 
forma  maiori,  coniectus  in  idem  volumen,  in  quod  Vos- 
sianus  primus,  decem  priores  Livii  hbros  continens,  de  quo 
supra  egi,  codices,  qui  mihi  ad  primam  decada  praesto 
fuerunt,  recensens  num.  XVI.  Est  vero  uhima  sui  parte 
truncatus,  et,  amisso  unico  foho,  desinit  in  hbri  XXX.  cap. 
penuh.  §.  6.  in  vocibus  risum  esse. 


Ad  Decada  quartam  opem  tulerunt  hl  codices  Msti. 

GAERTNERIANUS.     De    hoc    codice    supra   dixi, 
quum    iUos    codices,   quibus    in    recensenda    prima 
hbrorum  Livii  decade  usus  sum,  describerem  num.  III. 

II.  Harleianus  est  codex  Honoratissimi  Comitis 
Oxoniensis,  hanc  solam  hbrorum  decada  continens;  cuius 
cum  vulgatis  editionibus  comparandi  potestatem  mihi  im- 
petravit  Vir  Celeberrimus  lacobus  Phihppus  D^Orvihius ; 
cuius  itidem  officiis  nunquam  satis  praedicandis  acceptum 
refero,  quod  Virum  Nobihssimum  permoverit,  ut  etiam  re- 
hquorum  bibhothecae  suae  codicum  excerpta  mihi  parari 
hberahssime  concesserit.  Dicitur  autem  trecentorum  ad- 
modum  annorum  fuisse. 

III.  LovELiANUs  Primus.  Dc  hoc  codice  supra  vidimus, 
quum  subsidia  enarrarem,  quibus  in  decem  prioribus  Livii 
hbris  usus  sum,  num.  IV. 

IV.  LovELiANUS  Secundus.  Dc  hoc  etiam  codice 
ibidem  videndum  est  num.  V.  Ad  finem  autem  hbri  XL. 
Livii,  qui  desinebat,  ut  uno  excepto  reliqui  omnes,  in  hb. 
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eius  cap.  XXXVII.  §.  3.  verbis  'per  omnia  fora  conr/llu- 
bulaque  edixerunt,  sequentia  ascripta  inveni :  '  Periit  huius 
'  XL.  libri  finis,  quemadmodum  et  ceteri  omnes  post  hunc 
'  librum.  Fiebat  autem  in  hoc  fine  post  quaedam  alia 
'  mentio  de  Fhilippo  rege,  qui  aegritudine  aninii  confectus, 
'  quod  Demetrium  filium,  falsis  Fersei"  alterius  fihi  in  eum 

*  delationibus  impulsus,  veneno  sustuhsset,  cum  de  poena 
'  Fersei  cogitaret,  velletque  Antigonum  potius  amicum 
'  suum  regni  successorem  reHnqucre,  raptus  e  medio  est. 
'  Ferseus  vero  regnum  excepit.  Hic  finem  Decadis 
'  quartae,  id  est  libri  XL.  ab  urbe  condita  Historiae  T. 

*  Livii  Fatavini  ante  operis  eius  naufragium  fuisse,  Guini- 

*  fortis  invenit.      Deo  gratias  amen.' 

V.  LovELiAXUs  Tertius  est  codex  scriptus  in  mem- 
branis,  forma  maiori,  seculo,  ut  videtur,  vel  tertio  vel 
quartodecimo.  Sed  erat  mutihis.  Quaedam  enim  deerant 
ab  initio,  et  demum  incipiebat  Hbr.  XXXII.  cap.  ^TII.  §.  IL 
in  vocibus  ipsi  praesidium.  Quaedam  etiam  deerant  a 
fine.  Nam  desinit  Hb.  XL.  cap.  XXVII.  §.  7.  in  verbis 
jnanere  iussi. 

VI.  LovELiANUs  Qdartus  codcx  est  membranaceus, 
forma  maiori,  plerumque  consentiens  LoveHano  primo. 
Scriptum  esse  seculo  quintodccimo  iueunte,  haec  ad  fincm 
eius  adiecta  verba  testantur :    Gerhardus  Magisiri  Lan- 

franchi  de  Bononia  srripsif  JMCCCCJ  III/. 

VII.  LovELiAXUs  QuiNTUs  cst  ctiam  codex  membra- 
naceus,  forma  maiore,  nata  iani  arte  typographica  exaratus. 
Ad  calcem  cnim  Hbri  ascri})ta  sunt  haec  verba  :  Finis.  pro 
reverendissimo  Dontino  Cardinali  Ilieanensi  Franciscits  de 
Tianis  Pistoriensis  scripsit  anno  Doniini  MCCCCLXX. 
Convenit  plerum(|uo  cum  LovcHano  sccundo,  et  cura 
editionibus  principibus ;  imprimis  autem  cum  editione  Cam- 
pani,  quae  ex  simiH  exem])lari  typis  dcscripta  esse  vidctur. 

^  III.  LovELiANUs  Sextus  cst  codcx  chartaccus,  forina 
maiori,  ac  ferme  cuin  codicc  Vossiano,  dc  quo  mox  nuni. 
XI.  agam,  convenirc  solet. 

I\.  Meadianus  Frimus  est  codex  Viri  Clarissimi 
Richardi  Mead,  cclcbcrrinii  a])ud  Londincnses  medici,  (jui 
scriptis  et  cditis  variis  HljriH  insignc  in  orbc  crudito  sibi 
nomcn  paravit.  Eius  codcx  hic,  qui  in  pcrgamcno  scrij)tus 
quadringentorum  admoduin  annorum  esse  dicitur,  com- 
plcctitur  ])riruani,  tcrtiam,  ct  quartam  dccadas  librorum 
Livii,  et  iu  ])rincij)io  cuiuscjuc  libri  rcs,  (juae  in  i])so  libro 
dcscribuntur,  ])icturis  cxhibct.  Fractcrca  in  cuiusque 
Dccadis  initio  contcnta  singulorum  librorum  pracmittuntur, 
quibus  in  ])rima  dccadc  hic  litulus  a])j)ositus  cst :  Tahiila 
inipriniis   de   drrein    (il>ris    Titi    I.irii,   rdita   a    inagislro 
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Donato  de  Casentino  Gramatico.  Harum  Decadum 
ultiraam,  ut  et  codicem  sequentem,  mei  caussa  cum  editis 
conferri,  Viro  Celeberrimo  lac.  Philippo  D'Orvillio,  quum 
studiorum  ergo  per  Angliam  peregrinaretur,  deprecante, 
possessor  eius  benignissime  permisit. 

X.  Meadianus  Secundus  est  codex  membranaceus 
modo  laudati  Richardi  Mead,  qui,  quartam  tantum  De- 
cada  continens,  trecentorum  annorum  aetatem  praeferre 
creditur.  Huius  etiam  Msti  collationem  munifice  ab  eius 
domino  concessam  D'Orvilii,  cui  tot  ac  tanta  Livius  et  ego 
debemus,  beneficio  debeo. 

XI.  VossiANUs  est  codex  chartaceus,  forma  maiori,  qui 
olim  pars  bibliothecae  Vossianae  exstitit,  nunc  vero  in 
bibliotheca  publica  Universitatis  Lugduno-Batavae  asser- 
vatur,  continens  solam  decada  quartam.  De  eo  vide  Cata- 
logum  Bibl.  publ.  Lugduno-Bat.  p.  373.  num.  LXVI.  In 
limine  huius  codicis  sequentia  reperiuntur :  Codex  hic  est 
Francisci  Philelji,  et  iiyiprimis  amicorum.  Federici  Ceruti 
nunc  est,  dono  Petri  Nasarii,  militum  strenui  praefectiy 
dum  Veronae  esset  anno  MDLXXXVII.  Ad  finem 
vero  ascripta  sunt :  Titi  Livii  liber  decimus  de  bello  Ma- 
cedonico  feliciter  explicit  amen.  qui  liber  est  mei  Petri 
de  Compostellis  notarii. 


Ad  Epitomas  Livianas  hos  codices  Manuscriptos  adhibui. 

• 

BERGIANUS  est  codex  chartaceus,  forma  maiore, 
quem  olim  possedit  Nic.  Heinsius,  a  quo  pervenit  ad 
Virum  Amplissimum  ac  Nobilissimum  lohannem  van  den 
Bergh  I.  C.  saepius  civitatis  Lugdunensis  consulem,  sum- 
mum  Rhenolandiae  Praetorem,  et  aggerum  ac  viarum  pub- 
licarum  ea  regione  Praefectura,  qui  etjaranum  possidet, 
eiusque  usum  benignissime  mihi  concessit. 

II.  BoENDERMAKERiANUS  est  codex  membranaceus, 
forma  maiori,  olim  pars  bibliothecae,  quam  in  usus  suos  et 
amicorum  collegit  Vir  Nobilissimus  Theodorus  Boender- 
maker,  S.  Martini  apud  Traiectinos  Canonicus.  Hunc, 
praeter  Epitoraas  Livianas  etiara  Plinium  sive,  ut  vulgo 
vocatur,  Aurelium  Victorem  de  Viris  Illustribus  conti- 
nentem,  cum  editis  contulit  Vir  Celeben-imus  Carolus 
Andreas  Dulcerus,  eiusdem  collegii  et  amicitiae  vinculo 
mihi  coniunctissimus,  et  benigne  mecum  communicavit. 
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III.  LEroENSis  codex  est  chartaceus,  fornia  maiori, 
optimae  notae,  cui  subiuncti  sunt  multi  alii  scriptores, 
enumerati  in  Catalogo  Bibl.  Leid.  p.  325.  num.  XIX. 
Eum  cum  sequentibus  Vossianis  ad  libros  editos  in  usum 
meum  officiose  exegit  Vir  Clarissimus  Franciscus  Ouden- 
dorpius. 

IV.  LovELiANUs  est  ille  codex,  quera  inter  eos,  quibus 
ad  decada  primam  usus  sum,  num.  XI.  latius  descripsi. 
Is  enim  praeter  tres  decadas  librorum  Livii  insuper  com- 
plectebatur  omnium  deperditoi'um  librorum  historici  nostri 
Epitomas. 

V.  VossiANUS  est  codex  mcmbranaccus  rccentissimus, 
in  forma  quadrupHce,  omnium  hbrorum  Livii  Epitomas 
continens,  qui  cum  omnibus  reliquis  bibhothccae  Vossianae 
libris  in  Leidensem  migravit.  Eidem  C.  Plinius,  sive 
AureHus  Victor,  de  Viris  lUuslribus,  et  aUa  quaedam 
subiunguntur.  Vide  Catalogum  Bibl.  Leid.  p.  388.  num. 
LI V.  Hunc  codicem  in  septem  priorum  Hbrorum  Epitomis, 
in  quibus  mihi  etiam  aUi  Vossiani  ad  manus  fuerunt,  Fos- 
siamun  primum,  postea,  ubi  reHqui  desinunt,  simpHciter 
Vossianum  vocavi. 

VI.  VII.  VIII.    VOSSIANI   SECUNDUS,    TERTIUS,   QUARTUS 

tres  sunt  codices  bibhothecae  nunc  Lugduno-Batavae 
membranacei,  quorum  duo  vetustissimi  forma  sunt  quad- 
rupHce,  unus  pauUo  rccentior  forma  octupHce.  lli  omucs 
post  L.  Annaeum  Florum  nobis  cxhibcnt  septem  primorum 
Livii  Hbrorum  Epitomas,  et  quidcm  dupHccm  ac  diversam 
Hbri  primi.  Keccnscntur  autem  in  Catalogo  Bibh  Leidensis 
unus  p.  386.  num.  V.  alter  pag.  ead.  num.  XIV.  tertius 
pag.  389.  num.  LXXVII. 


Hactenus  Drakcnborchius.  Quod  vero  attinet  ad  co- 
dicem  Bamljcrgensem,  cuius  magnopcre  fide  quinta,  quae 
vocatur,  Livii  dccas  emcndata  a  I.  T.  Kreyssigio  provenit, 
GoeUerus  in  Epilogo  suo  supr.  p.  327.  fusius  disputavit, 
adeo  ut  vix  opcrac  prctium  foret  plura  hoc  loco  subiicerc. 

[Ed.] 
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Ad  (lecada  quintavi  codex  unicus  opem  contuUt. 

ylNDOBONENSlS,  seu  Laureshaimensis,  qiii  hodie  in 
bibhotheca  Palatina  Vindobonensi  asservatur,  de  quo 
Stephanus  Endhcher  in  Catalogo  suo  codicum  philolo- 
gicorum  Latinorum  in  bibhotheca  ista  asservatorum  ita 
disseruit. 

CV.  15 


H.  p.  626. 

"  Codex  manuscriptus  membranaceus  saecuh,  ut  videtur, 
VI.  hteris  uncialibus  sine  verborum  distinctione,  fohorum 
293.  in  forma  octavae  maiori  similhma. 

Titi  Livii  Patavini  Plistoriarum  Romanarum,  Decadis 
V.  Libri  L— V. 

Ukimos  hos,  qui  supersunt,  quinque  Livii  hbros,  Simon 
Grynaeus  ex  ipso  hoc  codice,  tunc  monasterii  Laureshai- 
mensis  cimeho,  primus  edidit  Basileae,  tyins  Frobenianis, 
1531. /o/. 

Ad  nos  ex  arce  Ambras  (sub.  No.  287.)  delatus  est. 
Nova  eius  cohatione  usus  est  I.  Th.  Kre^^ssig.  in  sua  Livii 
editione  Lips.  Pfeidm.  1823. 

Historiam  codicis  mirifice  cohustrant  pauca  inscriptionis 
vetustae  vestigia  foh  uh.  V.  '  siitherti  epi  de  dorostat^  non- 
nuhis,  quae  praecedebant,  tribus  vel  quattuor  vocibus, 
iniuria  temporum  penitus  iam  detritis.  Sutbertum  sive 
Suitbertum,  natione  Anglum,  primum  in  Hibernia  Mo- 
nachum,  deinde  Dacorensem  in  Cumbria  Abbatem,  tan- 
dem  Frisonum  Apostohim,  circa  ann.  693.  a  suis  in  hac 
vinea  sociis  episcopum  electum,  atque  in  Angha  ordinatum 
fuisse,  e  Beda  {Hist.  Eccles.  V.  12.)  constat :  eundem  cum 
WiUebrordo  (quo  Romam  iter  intendente  Suitbertum  a 
suis  episcopum  renuntiatum  fuisse  idem  Beda  testatur) 
Dorostadii  ( Wyck  de  Durestedt)  per  biennium  Christum 
praedicasse,  atque  in  eo  vico  vel  ditione  quinquaginta  duo 
fana  dedicasse,  narrat  Marcehinus  quidam  (m  vita  St. 
Suitherti  cap.  27.)  explosus  quidem  a  Bohandistis  {ad  dient 
I.  Mai-tii)  testis,  qui  tamen  caute  subdunt,  se  ea,  quae  de 
vico  Dorostad  ibi  referuntur,  nec  approbare  nec  reiicere 
vehe.  Pulso  a  barbaris  episcopo  et  dispersis  sociis, — pro- 
sequitur  Beda, — Pipinus  locum  mansionis  dedit  in  insula 
Rheni,  quae  hngua  eorum  vocatur  in  Littore  (Caesaris- 
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werda  s.  Kaisersxoerder)  in  qua  ipse  constructo  monasterio 
diem  clausit  extremum  (ann.  713.)  Nihil  moramur  Suit- 
bertum,  episcopum  '  nidla  sedi  addictum,'  ut  inquit 
Bclgii  sacri  auctor  [tom.  I.  ji-  4o.]  Dorostadensem  vocari, 
cum  in  hoc  loco  diutius  commoratum,  et  phires  sakim 
ecclesias  dedicasse,  satis  constet.  Hinc  iam  coniicere  fas 
est  Livianum  hunc  nostrum  codicem,  unicum  quintae  de- 
cadis  superstitem,  novo  etiam  sancti  possessoris  titulo 
colendum,  ab  ipso  Suitberto  ex  Hibernia  Dorostadum, 
inde  Caesariswerdam  delatum,  continuo  iuxta  Rhenum 
itinere  Laurishemum  tandem  pervenisse,  unde  .ad  Gry- 
naenm  in  Helvetiam,  postea  in  arcem  Ambras  migravit, 
tutuin  nunc  ad  Danubium  nactus  asylum." 

Exemplar  huius  codicis  ad  autographi  simihtudinem 
expressum  huic  tomo  praefixum  est,  cuius  facilitatem  ex- 
cellentissimus  et  ilhistrissimus  Dominus  Mauritius  Comes 
de  Dietrichstein,  Bibhothecae  Palatinae  Praefectus,  et 
clarissimus  atque  eruditissimus  losephus  Baro  Hammer- 
Purgstall  summa  humanitatc  amicis  meis  praebendam 
curaverunt,  quibus  ipse  animo  hbcntissimo  gratiam  accep- 
tam  vehm. 

In  cxeniplari  isto,  quod  initium  hbr.  XLII.  complectitur, 
animadvertendum  est,  pauca  quaedam  a  versione  Kreys- 
sigiana  discrepare,  e.  g.  priusqttam  in  magistrattis  pro- 
Jiciscerentttr,  quod  in  omnibus  editionibus  pariter,  ac 
Krcyssigiana,  pritistjuam  magistrattts  projictscerentur 
omissa  praepositione  exhibetur.  De  hoc  codice  fusius 
disputavit  Petrus  Lambecius  supr.  p.  411. 
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SYLLABUS   CODICUM, 
QUI  APUD  OXONIENSES  ASSERVANTUR. 


CODEX  membranaceus  insignis  in  quarto,  olim  Claro- 
montanus,  posthac  Meermanianus,  nuper  in  biblio- 
thecam  Bodleianam  relatus,  seculi,  ut  videtur,  undecirai, 
haud  tamen  eadem  manu,  charactere  capetiano  exaratus, 
ahquantulum  madore  corruptus  et  mutilatus,  foHorum  179. 

Continet  Livii  Historiarum  libros  decem  priores ;  deest 
autem  decimus  a  verbis  '  ad  collegam  P.  Decium  poscen- 
'  dum.     Id  senectuti  suae  adminiculum.' — cap.  22. 

Excussa  est  etiam  quaternio  octavi  finem  et  noni  libri 
initium  complectens. 

In  fine  libri  quinti  legitur  hteris  unncialibus  et  rubricatis 
exarata  notitia  sequens  '  Titi  Livii  Nichomachvs.  Dex- 
'  tervm  emendavi.  ad  exemplv  Paren*'^  mei  Clementiani 
'  ab  vrbe  cond.  Victorianvs  emendabam.  Domnis  Sim- 
'  machis.'  Lib.  V.  exphcit.  Incipit  Ub.  VI.  \_Auct.  T.  I, 
24.]  cf.  supr.  p.  420. 

II.  Codex  membranaceus  in  folio,  secuH,  ut  videtur, 
decimi  quarti  exeuntis,  duabus  columnis  nitide  exaratus,  et 
quoad  Uteras  initiales  pictus  et  hic  illic  deauratus,  inter 
codices  Laudianos  in  bibhotheca  Bodleiana  asservatus, 
foliorum  104. 

Hic  codex  oHm  ad  Franciscum  Barbarum  Venetum 
Patricium,  postea  a°.  1525.  ad  loannem  Manfredum  per- 
tinebat.  Continet  decem  primos  hbros,  cum  notuUs  mar- 
ginahbus  instructos,  necnon  cum  brevi  argumento  singuhs 
capitibus  praemisso,   \Laiid.  Lat.  50.] 

III.  Codex  membranaceus  in  foHo  maiori,  secuH  decimi 
quinti,  duabus  columnis  exaratus,  et  quoad  Hteram  unius 
cuiusque  decadis  initialem  iUuminatus,  madore  corruptus, 
inter  codices  Laudianos  in  bibHotheca  Bodleiana  asser- 
vatus,  foHorum  180. 

Continet  decem  priores  Hbros,  necnon  a  vicesimo  primo 
usque  ad  quadragesimum  Hbrum  inclusive,  omisso  tamen 
tricesimo  tertio  ;  deest  quoque  ultima  pars  quadragesimi 
Hbri  a  vocibus  '  per  omnia  fora  conciHabulaque  edixerunt.' 
— cap.  37.  [Laud.  Lat.  llJ2.] 
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In  hoc  codice  fragmentum  exstat,  quod  supr.  p.  275. 
recitatur,  et  de  quo  Henricus  Dodwellus  plura  disseruit, 
quae  Drakenborchius  in  editione  sua  Lugd.-Batav.  1746. 
tom.  VII.  p.  182.  exhibuit  '  et  reparando  subgressu  manu 

*  haud  magna   AHsfe   menia  quasi   paUms   per\'enicns    ex 

*  opido  belhia  constracta  armamentis  erupit  quam  consul  vi 

*  captam  trucidatis  qui  in  ea  constitcrant  reservat  ad  pugnam 
'  sed  opidani  sicut   quibus  cura  pusilhmi   inerat  in  dicm 

*  aheram    umbonibus    bclluatis    paucos    fugaces   invadunt 

*  elcphantemque  omine  meUori  receptant  et  AHfas  Ruffium 

*  quondam  vocitatas  ab  dextro  sequente  sinistrum  augurio 

*  nomen  imponunt  accolae.'  Equidem  cum  Krcyssigio 
sentio,  qui  hacc  vcrba  spuria  neque  a  Livii  manu  fuisse 
censet,  sed  qua  ratione  in  contextum  irrepserint,  minime 
apparct.  Si  codiccm  quis  adire  velit,  fragmentum  in  prima 
columna  11.  59 — 68.  fol,  76.  parte  adversa  exstat. 

IV.  Codex  membrauaceus  in  folio,  seculi  decimi  quinti 
exeuntis,  cum  literis  initialibus  pictis  et  deauratis,  inter 
codices  Bodlcianos  asservatus,  foliorum  264. 

Continet  decem  priores  libros.  Habet  codex  iste  in 
fronte  folii  primi  picta  anonymi  cuiusdam  insignia  gen- 
tilitia,  qui  portabat  in  scuto  aurato  inter  leones  tres  caeru- 
leos  fasciam  coloris  ciusdem,  cui  imponuntur  mcrulae  tres 
auratae.  [Auct.  F.  I.  11.] 

V.  Codcx  membranaccus  in  folio  a°.  1476.  nitide 
exaratus,  olim  Canonicianus,  nuper  in  bibliothecam  Bod- 
lcianam  advectus,  foliorum  227. 

Continct  libros  decem,  scilicct  a  vicesimo  primo  usque 
ad  triccsimum  inclusive. 

In  finc  lcgitur  nolitia  se([uens,  '  lohanncs  Franciscus 
'MartiusGcminianensisdescripsitannoM°CCCC°LXXVP. 
'Peccioli.'   [iajion.  Lat.  ^90.] 

VI.  Codex  alter  mcmbranaccus  in  folio,  manu  ciusdcm 
lohannis  l'"r.  ^lartii  cxaralus,  olim  ('anonicianus,  nupcr  in 
bibliothccam  Bodlcianam  advectus,  foliorum  185. 

Continct  libros  a  tricesimo  primo  usque  ad  quadra- 
pcsimum  inclusivc,  omisso  tamen  libro  triccsimo  tcrtio. 
Dcsinit  libcr  \L.  cum  vcrbis  '  conciliabuhuiuc  cdixerunt,' 
c.  37. 

In  fine  lcgitur,  '  Dco  gratias,  lohannes  Franciscus  Mar- 

*  tius  Gcmignancnsis  has  dccadas  feliciter  descripsit.' 
[Canon.  Lat.  L'97.] 

VII.  ('odcx  mcmijranaceus  in  folio  maiori,  scculi  dccimi 
quinti  excuntis,  optimc  cxaratus,  ct  quoad  litcras  initiales 
illuminalus,  olim  (Janoniciaims,  nupcr  in  i/ibliothecam 
Bodlciauam  delatus,  foliorum  2.'}5. 
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Continet  decem  priores  libros  cum  praefatione.  [Canon. 
Lat.  ^98.] 

VIIL  Codex  membranaceas  in  folio  maiori,  seculi  de- 
cimi  quinti,  eadem  manu,  qua  codex  praecedens,  exaratus 
et  illuminatus,  olim  Canonicianus,  nunc  in  bibliotheca 
Bodleiana  asservatus,  foliorum  196. 

Continet  decem  primos  libros,  necnon  vicesimum  pri- 
mum  usque  ad  tricesimum  inclusive. 

In   fine   legitur,  '  Hoc  volumine   continentur  prima  et 

*  tertia  Decas  T.  Livii  clarissimi  Historici  quod  vir  claris- 

*  simus  loannes  Dedus  magnus  Cancellarius  Venetiarum 

*  donavit  mihi   Hieronymo  Bononio  anno  Domini  MDV 

*  postridie  Kalendas  Aprilis  ut  constat  suis  ad  me  Htteris 

*  allatis  per  Augustinum  puerum  smmi.  \_Ca7ion.  Lat.  299.] 

IX.  Codex  membranaceus  in  folio,  secuH  decimi  quinti, 
nitide  exaratus,  ohm  Canonicianus,  nunc  in  bibhotheca 
Bodleiana  assers^atus,  foliorum  222. 

Continet  decem  libros,  scihcet  a  libro  XXI".  usque  ad 
XXX""".  inclusive,  cum  notulis  marginalibus  hic  illic  in- 
structos. 

Praemissa  est  codici  inscriptio  in  honorem  Q.  Fabii 
Maximi,  Arretii  reperta,  quae  in  Corpore  Inscriptionum 
lani  Gruteri  exstat  impressa,  p.  ccccvi.  7.  \Canon.  Lat. 
300.] 

X.  Codex  chartaceus  in  quarto,  anni  1466,  sumptibus 
Ranerii  de  Maschis  de  Arimino  equestris  ordinis  iurisque- 
consuki  Senarum  capitanei  exaratus,  cuius  insignia  gen- 
tilitia  in  fronte  codicis  depicta  sunt ;  ohm  ex  bibhotheca 
lani  Rutgersii,  postea  ex  dono  Kenelmi  Digbaei  equitis 
aurati  in  bibhothecam  Bodleianam  delatus,  foliorum  400. 

Continet  Ubros  XXI.  usque  ad  XXX.  inclusive,  cum 
notuhs  marginahbus  instructos. 

In  fine  legitur  '  Deo  Gratias.     Finit  emendatum  cor- 

*  rectum  apostillatum  rubricatum  revisum  et  remissum  per 

*  me  Ranerium  antedictum  manu  propria  Ranerius,' 

XL  Codex  membranaceus  in  foho,  secuh  decimi  quinti, 
nitide  exaratus,  in  tria  volumina  distinctus,  in  bibhotheca 
Cohegii  Novi  asservatus. 

Primum  vohunen  continet  hbros  decem  priores  cum 
tituhs  rubricatis  et  hteris  initiahbus  pictis,  necnon  cura 
notuhs  marginahbus  instructos,  quibus  praemittuntur, 
(«)  '  pauca  de  Tito  Livio'  incip.  '  Titus  Livius  inter 
'  ceteros  cuiuscunque  evi  scriptores  clarissimus  hystorio- 
'  graphus  fuit,'  (A)  '  Epythoma  hbri  primi'  incip.  '  Adventus 
'  Aeneae,'  (c)  '  Epythoma  aliud  hbri  primi'  incip.  '  Latinis 
'  victis  montem  Adventinum  assignavit,'     Hae  duae  Epy- 
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thomae  ab  Epitome  solita  pauUum  discrepant.  In  fine 
decimi  libri  Epitomae  solitae  librorum  XI.  usque  ad  XXI. 
inclusive  subiunguntur.  In  fronte  primi  folii  nomen  Ba- 
ronis  '  Say'  inscribitur.     Foliorum  168. 

Continet  volumen  secundum  libros  XXI.  usque  ad 
XXX.  inclusive,  cum  lectionibus  nonnullis  variis  in 
margine  instructos,  foliorum  116. 

Tertium  volumen  libros  XXXI.  usque  ad  XL.  com- 
plectitur,  omisso  tamen  tricesimo  tertio ;  decst  quoque 
ultima  pars  quadragcsimi  cum  verbis  '  conciliabulaque 
'  edixerunt ;' foliorum  111.   [277.  278.  279.] 

XII.  Codex  membranaceus  in  folio,  anni  1458.  nitide 
exaratus,  et  quoad  litcras  initiales  pictus,  necnon  in  initio 
singulorum  librorum  illuminatus,  ex  dono  Ricardi  Ffoxi 
Wintoniensis  Episcopi  et  Fundatoris,  in  bibliotheca  CoUegii 
Corporis  Christi  asscrvatus,  foliorum  161. 

Continet  deccm  priores  libros  cum  notulis  marginahbus, 
haud  tamen  eadem  manu,  instructos,  et  cum  brevi  argu- 
mento  singulis  capitibus  praefixo.  Deest  fohum  unum 
initium  primi  hbri  continens,  qui  cum  verbis  '  Mezen- 
*  tiumque  regem  eorum'  cap.  2.  incipit. 

In  fine  codicis  legitur,  '  Titi  Livii  Hystorici  clarissimi 
ab  urbe  condita  liber  decimus  et  ultimus  exphcit  per  me 
Antonium  F.  notarium  M°CCCC°LVIIP  die  vigesimo 
octavo  mensis  Aprihs,  Ferrarie.'  \_E.  4.  8.] 
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OMAE  per  Conr.  Sweynhejm  et  Am.  Pan- 
nartz,  cura  lo.  An.  Episcopi  Aleriensis,  qui 
editionem  hanc  a  se  recognitam,  addita  praefatione, 
quam  pleraeque  editiones  seculo  XV.  et  initio  seculi 
XVI.  excusae  servarunt,  dedicavit  summo  Pontifici 
Paulo  II.  Veneto,  et  Marco  Sancti  Marci  Cardinali, 
in  forma  maiori. 

Huic  editioni  annus,  quo  prodiit,  non  ascribitur : 
antevertisse  tamen  annum  MCCCCLXXI.  eo  argu- 
mento  probat  I.  Fr.  Gronovius  in  Praefat.  quod  illo 
anno  Paulus  Pontifex,  cui  dicatur,  mortalitatem  ex- 
plevit.  Hinc  Fabric.  in  Bibl.  Latin.  eam  retulit  ad 
annum  MCCCCLXX.  similiterque  viri  Clariss. 
Thom.  Hcarne  et  loh.  Clericus  in  Indice  prae- 
cipuarum  Livii  editionum.  Verum  Clariss.  Mich. 
Maittaire  in  Annal.  Typograph.  tom.  I.  p.  66.  et 
tom.  IV.  p.  283.  potius  referendam  contendit  ad 
annum  MCCCCLXIX.  quia  Veneta  Livii  editio, 
quae  sequitur,  et  lucem  aspexit  anno  MCCCCLXX. 
eamde-m,  quam  haec  Romana,  Episcopi  Aleriensis 
epistolam  pi"aefert,  et  hinc  posterior,  quam  illa,  cen- 
senda  est.  Aleriensis  enim  epistola  indicat,  se  edi- 
tioni,  quae  Romae  excusa  est,  dedicandae  conscrip- 
tam  esse  :  neque  facile  credi  potest,  utramque  editio- 
nera  aheram  Romae,  aUeram  Venetiis  eodem  anno 
exisse.  Non  convenit  etiam  de  ipsius  editoris  no- 
mine.  lohannes  Antonius  de  Euxiis  vocatur  Ughello 
in  Ital.  Sacr.  tom.  IH.  p.  503.  ubi  ipsi,  in  Ecclesia 
S.  Petri  ad  Vincula  sepuko,  sequens  epitaphium 
positum  fuisse  refertur :  loanni  Antojiio  Episcopo 
Aleriensi,  ^^«//irt  Viglevanensi,  Sixti  IV.  Pontif. 
Max.  Ref.  Biblioth.   Secretarioque,   venerando  se- 
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natai  ac  toti  Ecclesiae  charo,  qui  fuit  pietate,Jide, 
literis  insignis,  de  j^atria,  parentibus,  amicis,  et  ont- 
nibus  bene  meritus,  lacobus  frater  germanus  pientiss. 
vix,  ann.  LII.  mens.  VI.  dies  II.  obiit  anno  lubi/ei 
M.CCCC.LXXV.  prid.  Non.  Febr.   Contra  loannes 
Andreas  vocatur  apud  Pomponium  Infortunatum  in 
vita  Lucani,  quam  ex  Lucani  editione  Romana  anni 
MCCCCLXIX.  in  sua  repetiit  Clariss.  Oudendorpius. 
Similiter  apud  Raph.  Volatem  lib.  XXI.  Comment. 
Urban.  fol.  246.  verso,  et  apud  Petr.  Cyrneum  lib,  IV. 
de  Reb.  Corsic.  (quem  edidit  Murator.  tom.  XXIV. 
Rer.  Ital.  Script.)  p.  490.     His  synchronis,  aut  certe 
aetate  proximis,  scriptoribus  consentiunt  I.  Fr.  Gro- 
novius  in  Praefat.   Liviana,   et  Maittaire   in   Annal. 
Typogr.  tom.  I.  p.  43.  et  tom.  IV.  p.  112.      Insuper 
tomo  III.  commentariorum  Lyrani  in  SS.  Bibha,  qui 
ab  ipso  Alcriensi  anno  MCCCCLXXII.  editi  sunt, 
praemissa  est  eius  epistola  hoc  titulo :  In  tertium  vo- 
lumen  Nicoldi  de  Lyra  lo.  Andree  Alerien  Episcopi 
Sanctissimi  D.  N.  Papae  Bibliothecarii  ad  Xj/stum. 
IIII.  Pont.  Maximmn  Epistola.     Quaenam  virorum 
doctorum  scntentia,  haec,  an  illa,  verior  sit,  certius 
affirmare  poterunt,  quibus  memorati  Epitaphii  inspi- 
ciundi  copia  erit.     Mihi  verisimiUus  videtur,  in  Epi- 
ta})hio    per    compendiuni    scriptum    fuisse    lo.    An. 
Episcopo  Aleriensi,   qucmadmodum   nomcn   eius   in 
multis  epistolis,  quas  hbris  a  se  editis  ipse  addidit, 
exaratu  moccurrit,  ut  inter  ahas  in  his,  quas  Livio,  tum 
tomo   I.   Commcntariorum   Lirani  in   SS.   Bibha,   et 
ahis  praemisit :  illum  vcro,  qui  Epitaphium  cx  Uipide 
descri[)sit,  sive   Ughclhis,  sive  quis  ahus  fuerit,  inde 
perperam  loanni  Antonio  Episcopo  Aleriensi  fecisse. 
1470.   \  enetiis  per  Vindelinum  Spircnsem,  sive  de  Spira, 
in  forma  maiori. 

In  hac  c(htionc  denuo  apparere  epistolam  loannis 
Audrcae  Episcopi  Alcricnsis,  quac  iam  in  pracccdcnti 
Romana  data  erat,  monuit  Clariss.  Maittairc  in  Annal. 
Tvi)Ofj;raj)li.  tom.  I.  p.  09.  ct  tom.  IV'.  p.  289.  Ad 
fmem  huius  editionis  ascribitur  annus  MCCCCLXX. 
et  subiiciuntur  sex  et  quadrafjinta  versus,  quorum 
huidatus  Maittaire  priori  loco  sex,  posteriori  cosdcm 
scx  et  insupcr  dcccm  ahos  e.xhibuit.  Eos  omnes  cx 
raro  obvia  cditionc  Iiac,  (juac  J>ij)siac  in  bil)liothcca 
Senatoria  cxstat,  milii  dcscripsit  Clarissimtis  Sachsius, 
quos  libcns  lubens  cum  lectorc  conunuuicabo,  Erant 
autem  talcs : 
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'  Proderat  haud  raultum,  Livl,  abs  te  scripta  fuisse 

Maxima,  si  Romae  facta  pari  eloquio  : 
Quae  seu  desidiis,  alio  seu  crimine  quovis, 

Sive  et  temporibus  cuncta  fere  occiderant : 
Quaeque  superfuerant  opera,  haec  tam  rara  videri, 

Ut  pene  ipsorum  copia  nulla  foret. 
Et  VINDELINO  debebis  tu  quoque,  formis 

Egregie  impressit  has  modo  qui  decadas : 
Atque  ipsas  iisdem  scaevis  (sic)  velut  hostibus  acri 

Bello  oppugnatas  fortiter  eripuit. 
Hac  etenim  studiis  non  tantum  RomuUdumve 

Historiis  opera,  quam  tibi,  consuluit. 
Quippe  tuo  hac  in  re  cum  Romae  nomine  iuncto, 

Alterutrum  servans  servat  utrumque  simul. 
Ergo  tua  ut  perdens  opera  est  invisus  habendus, 

Horum  servator  sic  tibi  amandus  erit. 
Magna  loquar,  sed  vera  tamen.     Conferre  putatur 

Ad  famam  natos  progenuisse  probos. 
Non  parvo  maiora  tamen  monumenta  putanda 

Sunt  opera,  excellens  quae  parit  ingenium. 
Nec  vero  tantum  fluxi  quia  corporis  illi 

Existunt  foetus,  perpetui  haec  animi : 
Verum  etiam  nati  quia  non  a  patribus  omnes, 

Sunt  quibus  affecti  dotibus,  accipiunt. 
Si  qua  autem  gravis  atque  ornata  oratio,  qualem 

Cernimus  esse  tuam,  composita  extiterit : 
Huic  nihil  est  prorsus,  quod  non  suus  afferat  auctor : 

Sive  eius  foi-mam,  sive  aha  aspicias. 
Ipse  hanc  effingit,  poHt  hanc,  atque  induit  ipse, 

Ipse,  anima  tamquam,  sensibus  instituit. 
An  natos  igitur  servanti  cuncta  putares 

Te  debere,  nihil  haec  opera  eximia? 
Adde,  quod  et  perpulchra  effinxit  et  optima,  cunctis 

Hoc  (sic)  etiam  ut  placeant,  haec  monumenta  tua. 
Atque  tot  impressit,  totum  his  iam  possit  in  orbem 

Diffundi,  atque  aevum  nomen  in  omne  tuum. 
Sed  tua  quae  probitas,  dignas  non  ambiget  ullus 

Quin  habeas  grates  ipse  tuo  artifici, 
Id  superest,  quando  nulla  est  tam  digna  suppellex,  (aic) 

Quaeque  tot  ac  tantis  usibus  esse  queat. 
Si  neque  iam  magno  sumptu  magnove  labore, 

Sed  sibi  quem  minimo  quisque  pai*are  valet : 
Historias  quisquis,  quisquis  sua  commoda  curat, 

Impressa  haec  frustra  non  sinat  esse  opera. 
Verura  sic  etenim  sua  queraque  industria  mukum 

luverit,  ipsa  paret,  lectitet  ipsa  diu.' 
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Hanc  editionem  nunquam  vidisse  videtur  I.  Fr. 
Gronovius ;.  qui,  quum  in  Franc.  Robortelli  Con- 
venientia  Supputationis  Livianae  cum  marmoribus 
Capitolinis  cap.  III.  et  in  Emendationibus  lib.  II. 
cap.  LIV.  memoratum  vidisset  librum  Livii,  qui  a 
Vendelino  impressus  fuit  anno  jMCCCCLXX.  ex 
Victorini  Feltrensis  exemplari,  hanc  et  praecedentem 
editionem  unam  eamdemque  csse,  et,  qui  se  in  calce 
voluminis  Sweynheymum  appellat,  ab  ItaHs,  Ger- 
manica  vocabula  invertere  solitis,  Vendehnum  vo- 
catum  fuisse  credit :  quum  tamen  Conradus  Sweyn- 
heym  et  Arnoldus  Pannartz,  qui  priorem  impres- 
serunt,  typographiam  Romac,  at  Aendelinus  de  Spira, 
qui  posteriorem  hanc  edidit,  camdem  artem  Veneliis 
exercuerint.  Verisimile  etiam  videtur,  editionem 
Livianam,  quam  Augustae  Vindchcorum  anno 
iVICCCCLXX.  excusam  liipsiae  in  bibHotheca  am- 
pHssimi  Senatus  asscrvari  Fabricius  in  BibHoth.  Lat. 
retuHt,  non  aHam,  quam  hanc  Venetam,  esse,  et 
nomen  tvpographi  VcndcHni  ei,  ex  quo  Fabricius 
huius  editionis  notitiam  nactus  est,  persuasisse,  ut 
crederet,  Hbrum  Augustae  VindeHcorum  editum  esse  : 
editionem  ccrte  eo  anno  in  iha  urbe  emissam  ibidcm 
non  occurrere,  ex  testibus  fide  dignis  acccpi.  Ex 
eodcm  errore  etiam  Vir  Doctus  in  vita  Livii,  quam 
Niceronius  inseruit  Mcmoriis  virorum  IHustrium 
Historiae  inservientibus,  tom.  V.  p.  177.  affirmasse 
vidctur,  ])rimam  Livii  cditioncm  esse,  quae  Augustae 
VindcHcorum  anno  j\[CCCCI>X\.  in  forma  maiori 
prodiit. 
1471.  Romae  per  Udalricum  GalHim,  studio  loannis 
Antonii  Campani,  cuius  praefatio  ad  Cardinalcm  Pa- 
])icnscm  ])raemittitur,  tribus  voluminibus,  in  fortna 
maiorc. 

liuic  editioni  annum  ascri]itum  non  fuissc,  tcs- 
tatur  Chiriss.  Maittaire  in  Aiuial.  Typogr.  tom.  I.  p. 
72.  I])se  non  nisi  quarta  dccadc,  sivc  Hbro  XXXI. 
et  secjucntibus,  usus  sum  bencficio  lUustrissimi 
LovcHi,  ct  huius  ])artis  fini  nuHum  etiam  annum 
ascrij)tum  vidi,  sed  hos  tantum  scx  versus,  <jui,  teste 
Meyero  in  Annal.  Fhmtlr.  ad  aimum  MCCCCXL. 
p.  m.  297.  Antonium  ('amj^anum  auctorcm  habu- 
erunt. 

*  Anser  Tar])cii  custos  lovis,  undc,  quod  aHs 
Constrepercs,  GaUus  deci(Ht,  uUor  adcst. 
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Vuldricus  Gallus,  ne  quem  poscantur  in  usum, 

Edocuit  pennis  nil  opus  esse  tuis. 
Imprimit  ille  die,  quantum  non  scribitur  anno  : 

Ingenio,  haud  noceas,  omnia  vincit  hoino. 
Campanus.' 

Eosdem  versus  etiam  fini  primi  voluminis  exstare 
testatur  Maittaire  ibid.  tom.  IV.  p.  292.  Contra 
Thom.  Hearne  et  loh.  Clericus  eam  ad  annum  1472. 
referunt :  sed  I.  Fr.  Gronovius  in  Praefatione  ex 
bibhothecae  regiae,  quae  Parisiis  est,  indice  monet, 
decada  primam  anno  MCCCCLXXI.  tertiam  et 
quartam  anno  MCCCCLXXII.  lucem  vidisse  Vide 
etiam  Maittaire  loc.  laud.  qui  testem  huius  rei 
advocat  Fabric.  in  Bibl.  Lat.  Ub.  I.  cap.  XI.  editionis 
annorum  1712  et  1721. 
1472.  Romae  per  Conradum  Sweynheym  et  Arnoldum 
Pannartz,  in  forma  maiore. 

Ad  finem  Livii  hi  versus  legebantur : 

Aspicis,  illustris  lector,  quicumque  hbellos, 
Si  cupis  artificum  nomina  nosse,  lege. 

Aspera  ridebis  cognomina  Teutona,  forsan 
Mitiget  ars  Musis  inscia  verba  virum. 

Conradus  Suuenheym  Arnoldus  Pannartzque  magistri 
Romae  impresserunt  taha  muUa  simul. 

In  domo  Petri  de  Maximis  M.CCCC.LXXII.  die 
XIV.  lulii.    Hanc  editionem  ex  Illustrissimi  Lovelii 
bibhotheca  utendam  accepi. 
1478.  Mediolani   per   Phihppum    de    Lavagnia  in  forma 

maiore. 
1480.   Mediolani    per    Antonium     Zarothum,    in    forma 
maiore. 

In  fine  huius  editionis,  quam  adhibui,  ascripta  erant 
haec  verba :  '  Has  tris  Titi  Livii  decadas  Petrus  lus- 
'  tinus  Philelfus,  ut  amicis  quibusdam  suis  morem  ge- 
'  reret,  quam  dihgentissime  recognovit.  Impressit 
'  autem  Mediolani  opifex  consummatissimus  Antonius 
'  Zarothus,  opera  et  impensis  lohannis  Legnani,  de- 
'  cimo  Kalendas  Novembres :  regnantibus  iUustris- 
'simis  Mediolani  ducibus  Bona,  et  loanne  Galeacio 
'  Maria  Sphortia,  anno  a  natah  Christiano  miHesimo 
*  quadringentesimo  octogesimo.' 

1480. per  Michaelem   ManzoHnum  Parmen- 

sem,  in  forma  maiore. 
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In  fine  huius  editionis,  qua  ex  munificcntia  Illus- 
trissimi  Lovelii  usus  sum,  haec  ascripta  inveni :  '  Titi 
'  Livii  Patavini  historici  ilhistris  decadis  quartac  Hbri 

*  finiunt,  quos  Michael  ManzoUnus  Parmensis  ductu, 
*impensa,  solertique  dihgentia  viventibus  posterisque 

*  imprimi    curavit    anno    salutis    M.CCCC.LXXX. 

*  pridie  Calendas  Novembres.'  Locus,  ubi  liber  im- 
pressus  est,  non  additur.  Monet  autem  Maittaire  in 
Annal.  Typograph,  tom,  IV.  p.  406.  Hbrum  impressum 
quidem  esse  a  typographo  Parmensi,  non  tamen,  ut 
Orland.  p.  148.  putabat,  Parmae ;  putat  autem  eum 
deceptum  esse  a  Corncho  Beughemio  p.  85.  qucm 
saepius  describcre  solet.  Eodem  errore  cgo  ctiam 
ubique  hanc  editionem  in  notis  Parmensem  vocavi, 
perpcram  ad  id  inductus,  quod  ManzoHnus  se 
rarmensem  dixerit.  Verum  postea  ex  Clariss. 
Maittaire  Annah  Typograph.  tom.  I.  p.  84.  et 
tom.  IV.  p.  235.  didici,  Michaelem  Manzohnum 
Parmensem  typographiam  Tarvisii  cxcrcuisse,  ibi- 
demquc  ab  anno  MCCCCLXXVII.  ad  annum 
MCCCCLXXXI.  varios  hbros  emisisse.  Quam  igitur 
in  notis  editionem  Parmcnsem  vocavi,  Tar\nsina  prima; 
quam  vero  Tarvisinam  primam  et  secundam,  Tarvi- 
sina  secunda  et  quarta  dicendae  erant.  Parmensem 
tamen  cditioncm  huius  anni  MCCCCLXXX.  a  Mcl- 
chiore  Sucssa  excusam  mcmorat  Fabricius  in  Bibho- 
theca  Latina  lib.  I.  cap.  XI.  tcstatus  se  eius  notitiam 
ex  Beughcmio  accepisse.  Sed  pcrperam.  Nuhus 
enim  Mclchior  Suessa  sive  Sessa  inter  typographos 
seculo  XV.  sivc  anno  MXXD.  mcmoratur,  sed 
demum  occurrit  anno  MDVIII.  (jui  sibi  anno 
MDXVII.  socium  adscivit  Petrum  de  Ravanis,  ct 
cum  eo  Livium  anno  MDXX.  Venetiis  edidit,  ut 
infcrius  suo  loco  vidcnchmi  erit. 

148  L  Parisiis,  in  forma  maiore. 

Ilanc    editionem     memorat    Maittaire     Annahum 

Typogr.  tom.  V.  part.  II.  p.  532. 

1482.  Tarvisii  ])cr  loluuuicm  Vcrcclhum,  in  forma  maiori. 

Ad  calcem   huius  cditionis  scquentia   adiecta   in- 

venio :  *  Ilas  Titi  Livii  decadas,  a  Luca  Porro  quam 

'  dihgcntissime  rccognitas,  Tarvisii  lohanncs  Vcrcclhus 

*  impressit  Anno    sahitis  millcsimo  (piadringcntcsimo 

*  octogcsimo  sccundo.'  Ilanc  cditioncm  ubi([uc  in 
notis  Tarvisinam  j)rimam  pcrpcram  vocavi,  (luuni 
Tarvisina  sccunda  (hccn(hi  fuisset.  Vide,  (juac  de 
editione  praecedente  dicta  sunt. 
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1483. per   Michaelem   Manzolinum    Parmen- 

sem,  in  forma  maiore. 

Hanc  editionem  ex  bibliotheca  Hohendorfiana 
laudat  Maittaire  Annal.  Typogr.  tom.  IV.  p.  450. 
Ex  ilHs  autem,  quae  ad  similem  editionem,  anno 
MCCCCLXXX.  excusam,  dixi,  constat,  hanc  etiam 
impressam  fuisse  Tarvisii.  Ita  fuit  Tarvisina  tertia. 
1485.  Tarvisii  per  lohannem  Vercellensem,  in  forma 
maiore. 

Hanc  etiam  editionem  a  Luca  Porro  recognitam 
esse,  ex  ilHs,  quae  ad  finem  Hbri  subiiciuntur,  constat. 
Eam  usibus  meis  commodavit  Vir  Clarissimus  Sige- 
bertus  Havercampius ;  quam  male  in  notis  Tarvi- 
sinam  secundam  pro  quavta  a  me  appellatam  esse, 
praecedentibus  consequens  est.  Ahbi  etiam  memo- 
ratam  inveni  editionem  T.  Livii  Tarvisinam  ex  recog- 
nitione  Lucae  typis  lohannis  Vercellensis  anno 
MCCCCXCV.  sed  annum  illum  operarum  errore  pro 
anno  MCCCLXXXV.  datum  esse  verisimile  est. 
Certe  Maittaire  recentiorem  hanc  in  Annal.  Typogr. 
non  memoravit,  neque  etiam  lohannes  Vercellensis 
anno  MCCCCXCV.  Tarvisii  typographium  exer- 
cuisse  videtur. 
1485.  Parisiis,  forma  maiore. 

Hanc  editionem  memorat  Maittaire  in  Annal. 
Typogr.  tom.  V.  p.  II.  p.  532, 

1491.  Venetiis    cum   Annotationibus    SabeUici,   in   forma 
maiore. 

Hanc  editionem  ex  Fabricii  Bibhotheca  Latina 
memorat  Maittaire  in  Annal.  Typograph.  tom.  I. 
p.  309.  Sed  tom.  IV.  p,  532.  addit,  ad  eius  calcem 
hanc  formulam  adiectam  esse :  '  Impress.  die  V. 
'Novembris,  M.CCCC.LXXXXI.  regnante  Augus- 
'  tino  Barbadico  duce  Venetiarum.'  Cuius  vero  typis 
excusa  fuerit,  neutro  loco  memoratur.  Ipse  Sabel- 
licus  in  praefatione  refert,  se  Livium  ad  vetustum 
exemplar,  ex  bibhotheca  Benedicti  Cornarii  Patricii 
Veneti  depromptum,  contuhsse,  petente  Bernardino 
Herasmio  Novocomensi,  horaine  fide  et  industria  sin- 
gulari,  ut  clarissimam  historiam  ahquanto  integriorem 
novae  impressioni  subiiceret.  Verum  Hcet  plures  circa 
annum  hunc  typographi  Bernardini  Venetiis  floruerint, 
nullus  tamen  memoratur  Benardinus  Herasmius  No- 
vocomensis. 

1492.  Venetiis,  in  forma  maiore. 

Haec  editio  ex  bibHotheca  Adr.  Pauw  recensetur 
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apiid  Maittaire  in  Annal.  Typogr.  tom.  I.  p.  314.  et 
tom,  IV.  p,  545.  Suspicio  tamen  est,  hanc  et  prae- 
cedentem  eamdem  esse,  earumque  alteram,  et  quidem 
hanc,  ex  solo  operarum  errore  natam  esse. 
1493.  Venetiis  per  Mattheura  Capcasa  Parmensem,  in 
forma  maiore. 

Maittaire  in  Annal.  Typogr.  tom.  V.  part  II.  p.  23. 
editionem  hanc  memoravit  ex  Orland.  p.  418. 
1495.  Mediolani    per   Uldericum    Scinzenzeller,   impensis 
Alexandri  Minutiani,  in  forma  maiore. 

Editionem  hanc  raemorans  Maittaire  in  Annal. 
Tyi^ogr.  tom.  I.  p.  332.  et  tom.  IV.  p.  590,  testatur, 
au  finem  eius  legi  haec  verba :  '  Impressit  Uldericus 
'  Sinzenzeler  impensis  Alexandri  jMinutiani ;  ex  quam 
'  emendato  exemplari,  si  cum  ceteris  conferes,  quam 
'  faciUime  intelliges,  candidissimc   lector ;    cui    etiam 

*  Hbrariorum  culpam,  quantum  licuit,  idem  Alexander 
'  praestare  conatus  est,  Mediolani  pridie  quam  Lud. 

*  M.  SF.  Anglus  princeps  sapientissinius  huius  incliti 

*  imperii  sceptrum  et  ducalia  insignia  a  Maximiliano 

*  imperatore  per  legatum  acciperet.  Anno  sahitis 
'M.CCCC.LXXXXV.  die  XXV.  Maii. 

1495.  ^'enetiis  per  PhiHppum   Pincium   Mantuanum,  in 
forma  maiori. 

In  hac  cditione  repetuntur  '  M.  Antonii  SabeHici 
'  brcvissimae  in  Liviuni  annotationes,  locis  suo  ordine 
'  aut  in   integrum   rcstitutis,  aut   in   fronte,  ne   quid 

*  temere  ofFcnderctur,  brcvi  indice  rcHctis.'  lis  autem 
praemittitur  ipsius  SabeUici  pracfatio  '  ad  Magnificum 
'  et  praestantcm   virum  Benedictura   Cornarium   Pa- 

*  tricium  V^cnetum.'  Ad  finem  Hbri  haec  vcrba 
subiuncta  vidco :  '  T.  Livii  Patavini  dccadcs  expH- 
'  ciunt,  Venetiis  per  PhiHppum  Pincium  Mantuanum 

*  summa  cura  ct  diHgenti  studio  impressae.  Anno  ab 
'  Incarnatione    Domini    M.CCCC.XCV.III.    Nonas 

*  Novembris,  Imperantc  Screnissimo  Augustino  Bar- 
'  badico,  Venetiarum  duce  fcHcissimo.' 

1498.  Venetiis  per  Bartholomaeum  de  Zanis  de  Portesio, 
in  forma  maiore. 

Kecensuit  hanc  editioncm  Maittaire  in  Annal. 
Typogr.  tom.  I.  p.  353.  et  tom  IV.  p.  GG2.  addcns, 
eam  sinc  notis  prodiisse.  Eadeni  servatur  in  bibHo- 
theca  Traiectina,  unde  utendam  acccpi,  ac  didici,  in 
ea  repetitas  fuissc  SaljeHici  AnDotaliones.  Ad  calcem 
eiiLs  Hbri  haec  ascribuntur  vcrba  :   '  T.  Livii  Patavini 

*  decades  expHciunt,  Venetiis  per  Bartliolomcutn  do 
'  Zanis  de  Portesio   summa   cura  et  diHgenti   studio 
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'  impressae.     Anno  ab  Incarnatione  Domini  1498.  die 
'  XX.  lunii.' 
1501.  Venetiis  per  Georgium  de  Rusconibus  Mediolanen- 
sem,  in  forma  maiori. 

Hanc  editionem,  quae  in  iocupletissima  bibliotheca 
Leidensi  exstat,  eadem  continere,  quae  ambae  prae- 
cedentes,  amice  rae  monuit  Clariss.  Oudendorpius, 
qui  eam  mei  caussa  examinavit.  Ex  eodem  didici, 
ad  finem  eius  hanc  temporis,  quo  hicem  aspexit,  et 
typographi  notitiam  reperiri :  '  Titi  Livii  Patavini 
'  decades  exphciunt,  Venetiis  per  Georgium  de  Rus- 
'  conibus  Mediolanensem  summa  cura  et  dihgenti 
'  studio  impressae,  anno  ab  Incarnatione  Domini  1501. 

*  die  4.  Decembris.' 

apud    Alexandrum    Minutianum,    in    forma 

maiore. 

Huic  editioni  praefixa  Minutiani  epistola  data  est 
Mediolani  Idib.  Sept.  1505.  ad  finem  autem  hbri 
hunc  temporis  characterem  inveni :  '  Apud  Alexan- 
'  drum  Minutianum  Nonis  Quintilibus  men.  lulii.' 
Ex  his  editionem  illam  referendam  puto  ad  annum 
MDV.  ac  verisiraile  videtur,  excusara  esse  Mediolani. 
In  ea  enim  urbe  Minutianus  tabernam  hbrariara  etiam 
seculo  praecedente  exeunte  exercuit,  et  irapensas  in 
editionera  Livii,  quae  anno  MCCCCXCV.  in  ea 
urbe  prodiit,  contulit,  ut  supra  vidimus.  Ipse  etiara 
hoc  secalo  X\^I.  ineunte  ibidem  varios  hbros  typis 
impressit.  Anno  MDII.  lustinum.  Vide  Maittaire 
Annah  Typogr.  tora.  11.  p,  156.  Anno  MDIII. 
Bernardi  Corii  Historiam  Mediolanensem.  Vide 
Maittaire  ibid.  p.  163.  et  165.  Anno  MDXIII. 
loseplii  opera  Latine,  et  Egesippum,  Vide,  Maittaire 
ibid.  p.  247.  Liviura  hunc  a  se  editum  Minutianus 
dedicavit  laifrcdo  Carolo  lurisconsultissimo,  Delphi- 
natus  ac  Mediolanensis  senatus  Praesidi  sapientissimo, 
testatus,   '  se  non  imitatum  esse  eorum  temeritatem, 

*  qui,  ut  scire  videantur,  omnia  corrigere  ac  emendare 

*  profitentur  :  sed  quae  sibi  aut  dubia  aut  obscura  visa 

*  fuerunt,   ea  se   mtentata  reliquisse,  ut  per  pristina 

*  dictionum  aliqua  vestigia  vera  et  sincera  lectio  in- 
'  vestigari  possit.'  Verum  ut  pateat,  quid  de  hoc  sive 
editore,  sive  typographo  sentiendum  sit,  ascribam 
locum,  hcet  paullo  longiorem,  ex  Parrhasii  Epistola, 
qua  Commentarium  in  Claudiani  hbros  de  Raptu 
Proserpinae  eidem  laffredo  Carolo  dedicat.  Ita 
inquit :  '  Non  est  (ne  nobis  blandiamur)  hodie,  non 
'  est  Horatio  I)ene  monenti  parere,  scriptaque  vel  in 
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*  paucos  menses,  nedum  (quod  illi  placet)  in  annos 
'  novem  conipriraere,  nisi  laboris  sui  fructu  fraudari 
'  quis  velit.  Adsunt  enim  ignavissimi  quidam  fuci,  qui 
'  favis  alienisque  mellificationibus  insidiantur :  et  quae 
'  multo  longoque  studio  comperta  sunt  ab  aliis,  impu- 

*  dentissime    pro    suis    ostentant.     Ut    iste    vix    satis 

*  idoneus  impressor,  qui  castigationcs  in  Livium  meas 

*  ex  magna  parte  subripere,  tibique  nuncupatim  dicare 
'  non  erubuit :  in  quo  non  minus  existimationi  tuae, 
'  quam  mihi,  fecit  iniuriam,  quasi  vero  divinus  tuus 

*  animus  interceptis  gaudeat  rebus,  et  in  hoc  €tiam 
'  Supcros  non  imitetur,  quibus  (ut  Porphyrius  auctor 

*  est)  furta  non  Htant.     Ego,  vir  intcgerrime,  triennio 

*  iam  Livii  beUum  Macedonicum,  frequenti  professus 
'  auditorio,  singulis  lectionibus   emendavi,  quod  ante 

*  nos  (absit  verbo  invidia)  ncmo  tentavit :  ostendique 
'  certissimis  argumentis,  ab  eo,  quam  dixi,  decada 
'  depravatam  locis  ampHus  miHe.     Veritus  itaque,  ne 

*  sua  laniena  per  nos  in  pubHcum  proderetur,  editione 
'  pracvcnire  festinavit :  eamque  rem  dissimulanter  me 
'  laturum  speravit,  si  sub  umbra  tui  nominis  emitte- 

*  rentur :  ac  si  non  eadem  gratiora  tibi  futura  sint  a 
'  proprio  iustoque  domino,  quam  ab  inverecundo  pla- 
'  giario.  Quum  praesertim  nusquam  iHe  protuerit 
'  affcrre  corrcctionis  aHenae  rationcm,  quod  nos  inter 
'  lcgendum  fecimus,  quae  propediem  sub  tuis  auspiciis 
'  exhibit  in  pubHcum,  sex  in  toto  Livio  vulnerum  mil- 

*  Hbns  a  me  curatis  aut  splene  contectis.' 

1506.  Venctiis,  per  fratrcs  loanncm  ct  Bcrnardinum  Ver- 
ccHcnses,  in  forma  maiori. 

Hanc  editioncm,  a  Maittalrc  tom.  V.  Annal. 
T^^pogr.  ])art.  II.  p.  21.  rccensitam,  ct  a  Fabric.  in 
Bibl.  Latina  cx  Gracvii  IjibHotheca  memoratum,  pos- 
sideo.  Exhibct  autem  siinul  SabcHici  in  Livium  an- 
notationes,  omissa  tamen  eius  ad  Cornarium  Prae- 
faiione.  Ad  fmcm  Hbri  hacc  leguntur :  '  T.  Livii 
'  Patavini  decadcs  cxpliciunt,  Vcnctiis  per  loannem 
'  ac   Bernardinum   cius  fratrcm    VerccHcnscs   summa 

*  cura  et  diHgenti  studio  impressae,  anno  Domini 
'M.CCCCC.VI.  XXVII.   Nonas  lanuarii  impcrante 

*  Serenissimo  Leonardo  Lauridano  Venetiarum  duce 
'  feHcissimo.' 

1510.  Parisiis    impensis    lohannis    Parvi    et    Asccnsii,    in 
forma  maiore. 

Ilanc  cditionem,  a  Maittaire  in  Annal.  Typogr. 
tom.  II.  p.  216.  memoratam,  possideo.  Ei  autem 
praefijfitur  lodoci  Badii  Ascensii  epistola  ad  Georgiuin 

og2 
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Aloinum,    hanc    temporis    notam    praeferens :     '  Ex 

*  Chalcographia  nostra  apud  Parrhisios,  pridie  annun- 
'  tiationis  atque  incarnationis  dominicae  M.D.XL' 
Praeterea  SabelHci  in  Livium  Annotationes,  defi- 
ciente  tamen  eius  ad  Cornarium  praefatione,  tum 
ipsius  Badii  Ascensii  in  Livianam  lectionem  Isagogen 
cum  prooemii  primi  expositione.  Ad  calcem  editionis 
haec  verba  reperiuntur :  '  DiHgentiore  cura,  in  aedibus 
'  Ascensianis,  in  illustri  Parrhisiorum  Academia,  im- 

*  pensis  loannis  Parvi  et  ipsius  Ascensii.  Anno  salu- 
tis  Christianae  M.  D.  X.  ad  Idus  Martias.' 

151L  Venetiis  per  PhiUppum  Pincium   Mantuanum,  in 
forma  maiore. 

Hanc  editionem,  a  Maittaire  in  Annal.  Typogra- 
phicis  omissam,  servat  bibliotheca  pubHca  Amstelae- 
damensis.  Ad  eius  autem  calcem  hanc  subscriptionem 
legi,  Vir  Clarissimus  Petrus  Burmannus,  Historiarum, 
Eloquentiae  et  Poeseos  ibidem  Professor  meritissimus, 
rae  monuit :  '  T.  Livii  decades  fehciter  expUciunt, 
'  Venetiis  a  PhiHppo  Pincio  Mantuano  impressae 
'anno  Domini  MCCCCCXI.  die  XVK.  Septembr. 
*incHti  domini,  Domini  Leonardi  Lauredani  Vene- 
'  tiarum  ducis  tempestate.' 

1511.  Parisiis  apud  Badium  Ascensium,   in  forma  octu- 
pHce. 

Hanc  editionem  primam  fuisse  censet  I.  Fr.  Gro- 
novius  in  praef.  quae  hac  forma  contracta,  charta 
oKraiTTv-^^io,  prodiit.  Neque  aHam  ea  antiquorem 
vidi.  Testatur  autem  se  non  ipsam  editionem,  sed 
tantum  specimen  vidisse,  dissimulato  loco  et  tempore, 
quo  prodiit,  unam  utriusque  notam  praeferens  Au- 
gustini  Becharii  Sacerdotis  ad  studiosos  aUoquium ; 
unde  etiam  passim  in  notis  Becharii  nomine  eam 
laudat.  Suspicabatur  insuper,  non  multo  seriorem,  si 
non  antiquiorem,  esse  ea,  quem  Georgius  de  Rus- 
conibus  Mediolanensis  anno  MCCCCCL  Venetiis 
procuravit.  Verum  eamdem  rectius  recensuit  Fabr. 
in  Bibl.  Latina,  ac  testatus  est,  prodiisse  Parisiis  apud 
Badium  Ascensium  anno  MCCCCCXI.  ex  Sabellici 
recognitione  cum  Augustini  Becharii  ad  studiosos 
alloquio.  Eam  a  Maittaire  in  Annal.  Typographicis 
memorari,  reperire  non  potui. 

1513.  Parisiis  apud  Badium  Ascensium,  in  forma  maiore. 

In  hac  editione,  quam  etiara  Maittaire  in  Annal. 

Typographicis    omisisse    videtur,   continentur   eadem 

omnia,  quae  in  antea  memorata  anni  MDX.  exsta- 

bant ;  ita  taraen,  ut  Ascensii  in  Livianam  lectionem 
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Isagoge  auctior  prodierit,  et  insuper  addatur  vocabu- 
lorum  Livianorum  compendiaria  explanatio.  Prae- 
terea,  contextum  Livianum  cum  decem  diversae 
monetae  aut  scripturae  codicibus  collatum  esse,  nova 
Ascensii  Praefatio  priori  subiecta  docet,  quae  hanc 
notam    Chronologicam    praeferebat :    '  Pridie    natalis 

*  Dominici  M.D.XIII.'  In  calce  vcro  hbri  haec  for- 
mula    ascripta    reperitur :    *  Ex    aedibus   Ascensianis 

*  longe   accuratiore,  quam   pridem,  vigilantia,  collato 

*  videHcet  exemplari  cum  decem  venerandae  vetustatis 
'  codicibus,  et  non  oscitantis  iudicio  rccognito,  atque 

*  phis  quam  sexcentis  locis  ilhistrato,  in  illustri  Parri- 
'  siorum  Academia,  impcnsis  lohannis  Parvi,  et 
'  ipsius,  qui  imprcssit,  Ascensii,  anno  redemptionis 
'  humauae  M.D.XIII.  ad  X'onas  Dccembres.' 

1516.  Parisiis  ex  aedibus  Ascensianis,  in  forma  maiore. 

Haec  editio,  quam  itidem  Maittaire  in  Annal.  Ty- 
pographicis  non  rcccnsuit,  eadem  onmia  exhibet,  quae 
proxime  ])raecedens,  eique  quam  simiUima  cst,  adeo 
ut  utraque  totidem  foliis  absoh-atur.  Non  tamen 
projiterea  existimandum  est,  eam  lantum  fraude,  bi- 
bUopoHs  nostris  hodie  admodum  frequenti,  se  a  priori 
diversam  esse  mentiri.  Phu-a  enim  exstant  indicia, 
unde  coUigi  potest,  eam  hoc  anno  revera  totam  iterum 
excusam  esse.  Tituhis  enim  praecedentis  editionis 
exhibet  signum,  quo  lohanncs  Parvus,  sivc  Petit, 
quem  Ascensius  artis  suae  socium  adsumpscrat,  uti 
sohtus  erat ;  nempe  duos  Leones,  scutum  Uho  et 
Uteris  I.  P.  inscriptum  sustinentes,  adiecto  subtus 
nomine  cius,  JEIIAN  PETIT.  Iluius  coutra  titulus 
praefcrt  binos  Lconcs,  scutum  bipartitum  sustineutes, 
cuius  supcriori  parte  couspiciuntur  trcs  coronae, 
aequaU  orcUne  aliae  ad  latus  aUarum  dispositae,  pars 
autem  inferior  pellis  murinac  imagincm  imitatur, 
addito  subtus  nomiue  LODOVICUS  IIORNKEN. 
Deinde  in  priori  editione  haec  vcrba  sub  dcscripto 
signo  Icguntur :   '  vaenundantur  ab  lohanne  Pano  et 

*  lodoco  Badio  Ascensio  ; '  in  posteriori  autem  haec  : 
'  vacnudantur  al)  Gotfrido  IIittory)io.'  Insu])cr  for- 
muhi  ad  fincui  Imius  editionis  adcUta  in  quibusdam 
difFert  ab  iUa,  quam  praecedenti  adiectam  essc  modo 
vidinuis.  In  hac  enim  ultima  eius  j)ars  his  vcrbis 
concipitur  :   '  in  iUustri  Parrhisiorum  acadcmia,  rursus 

*  opera  ct  accuratlone  Ascensiana,  anno  redcn)j)tiouis 
'  Innuanae  M.D.W  I.ad  Nonas  luuias.'  I)eni(juc  ex 
toto  passim  contcxtu  Liviano  chuus  diversas  editiones 
esse   clarissimc    chicel.      Quauivis    eniu»    postcriori» 
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paginae  illis  prioris  ferme  semper  respondeant,  nulla 
tamen  earum  est,  in  qua  non  aliquot  occurrant  versus, 
qui  in  hac  editione  vel  plures  vel  pauciores,  quam  in 
illa,  literis  contineant :  in  qua  non  itidem  plures  voces 
reperiantur,  quae  in  hac  editione  per  quaedam  scri- 
bendi  compendia,  in  illa  vero  omnibus  literis  exa- 
rantur. 

1518.  Moguntiae    apud    lohannem    Schesser,    in    forma 
vel  maiori. 

1519.  Ad  finem  librorum  Livii  haec  temporis  nota  a  typo- 
grapho  ascripta  est :  '  Moguntiae  in  aedibus  loannis 
*  Scheffer,  mense  Novembri  anno  MDXVIIL'  Prae- 
missum  Imperatoris  Maximihani  privilegium  datum 
est  '  die  nona  mensis  Decembris  an.  M.D.XVIIL' 
Sed  Erasmi  Praefatio  VII.  Cal.  Mart.  an.  M.D.XIX. 
et  Nicolai  Carbachii  Praefatio  Idibus  Martiis  M.  D.  XIX. 
In  hac  editione,  post  Imperatoris  Maximihani  privi- 
legium,  continentur  primo  Uh'ichi  Hutteni  equitis 
Praefatio  ad  Albertum  Brandenburgensem,  Cardi- 
nalem,  Archiepiscopum  Moguntinum  et  Magdebur- 
gensem,  principem  Electorem ;  tum  Erasmi  ad  Miso- 
barbaros  atque  eosdem  Philomusos  Praefatio,  quam 
utramque  supra  dedi  hoc  tomo  p.  266.  et  viri  docti 
memoratu  dignam  iudicant,  quoniam  illi,  qui  Mogun- 
tiam  artis  tj^^pographicae  inventricem  venditant,  ex 
ilUs  etiam  sententiam  fii'mare  soleant.  Post  indicem 
deinde  in  Livium  eiusque  epitomas,  et  consules  in 
Livio  et  epitomis  occurrentes,  ordine  Chronologico 
dispositos,  sequuntur  epitomae  Livianae  et  ipsius  Livii 
contextus.  Admodum  autem  memorabihs  est  haec 
editio,  quia  prima  omnium  exhibuit  maximam  partem 
hbri  XXXill.  a  cap.  XVII.  §.  6.  usque  ad  hbri  istius 
finem,  qui  integer  antea  pro  deperdito  habitus  est,  et 
ukimam  partem  hb.  XL.  a  cap.  XXXVII.  §.  3. 
usque  ad  finem :  quae  operis  Liviani  particulae  in 
lucem  protractae  sunt  ex  bibhothecae  Moguntinae, 
quae  in  aede  maxima  ac  metropohtana  est,  perquam 
vetusto  codice,  characteribus  Longobardicis  in  mem- 
brana  scripto.  Quum  autem  codex  iUe,  omnium 
huius  partis  praestantissimus,  qui  partem  hb.  XXXIII. 
uhimam  et  libros  sequentes  usque  ad  finem  hbri  XL. 
continebat,  passim  a  vulgata  priorum  editionum  lec- 
tione  diversus  abiret,  Nic.  Carbachius  eum  dignum 
esse  censuit,  quem  dihgenter  cum  ohm  excusis  com- 
mitteret,  eiusque  excerptas  variantes  huic  Livii 
editioni  subiiceret,  praemissa  Praefatione,  qua  consihi 
rationem  reddidit.      Eo  autem  facto  optime  de  Livio 
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meritus  est,  atque  hunc  thesaurum,  aut  certe  eius 
partem,  nobis  servavit ;  qui  utrum  hodie  adhuc  su- 
persit,  aut  ubi  lateat,  incertum  est. 

1518.  Venetiis  apud  Aldum  quinque  tomis,  in  forma  oc- 

1519.  octuplice. 

1520.  Primus  tomus  continet  decem  primos  Livii  Hbros, 
1521. ad  cuius  calcem  haec  adiecta  sunt :    et  '  Venetiis  in 

et  '  aedibus  Aldi,  et  Andreae  soceri,  mense  Decembri, 
1533.ALD.  XVIIL'  Secundus  belhim  Punicum  secun- 
dura  :  ad  finem  aulem  haec  nota  chronologica  ascripta 
est :  '  Venetiis  in  aedibus  Aldi,  et  Andrae  soceri, 
'  mense  Februario.  M.D.XIX.'  Tertius  quartum  H- 
brorum  decada,  hac  ad  finem  addita  subscriptione : 
'  Venetiis  in  aedibus  Aldi,  et  Andreae  soceri, 
'  meusi  Xovembri.  M.D.  XX.'  Quartus  complec- 
titur  primo  omnium  decadum  epitomas,  hcet  cuique 
superstitum  Hbrorum  Livii,  qui  praecedentibus  tomis 
exhibentur,  sua  praefip;atur  cpitome :  secundo  L. 
Florum  ;  tcrtio  Polybii  Historiarum  hbros  quinque, 
Nicolao  Perotto  interprete  in  hnguam  Latinam  con- 
versos.  Ad  fincm  tandcm  tomi  exstat  haec  tcmporis 
nota :  '  Venetiis  in  aedibus  Aldi,  et  Andreae  soceri, 
'  mense  Martio.  M.D.XXL'  Quum  postea  hber 
I-.ivii  quadragesimus  primus  et  quattuor  sequentes, 
sive  eorum  fragmenta,  ex  bibhothecarum  tenebris 
eniti  ct  in  apertam  hiccm  protracti  cssent,  haeredes 
AUh,  ne  quid  editioni  suae  dcesset,  reccns  pubhcatos 
Livii  hbros  ipsi  (juoquc  typis  suis  descripscrunt,  et 
quattuor  prioribus  tomis  quintum  hunc,  quasi  appcn- 
diccm,  addiderunt.  Eius  fini  subiccta  cst  hacc  tem- 
poris  nota :  '  \Vnctiis  in  acdibus  hacrcdum  Aldi 
'  Manutii  Komani,  ct  Andreac  Asuhmi  soccri,  mense 
Maio.  M.D.  XXXIII.'  Quinque  hi  tomi,  suo  quis- 
quc  anno,  memorantur  apud  Maittaire  in  Annal. 
Tvpogra])h.  tom.  II.  p.  31G.  335.  598.  613.  et  787. 
liuius  oditionis  (juartus  tonms  hodie  plerumque  a  re- 
hquis  (hviditur,  et  (juasi  huc  non  pcrtinens  scparatim 
memoratur ;  (juum  tamen  tituhis,  qui  tomo  primo 
])racfigitur,  iUa,  (piae  toto  operc  contincbantur,  ex- 
hibens,  ctiam  tomo  quarto  inscrta  nominatim  me- 
morct.  Is  autcm  titulus  ci  a])positus  cst,  si  non 
quum  tomus  primus  ederctur,  ccrte  quum  quartus 
pro(hrct,  ante(|uam  quintus  adderctur ;  cuius  nuUa 
ibi  mcntio  occurrit. 
1520.  Venetiis,  in  forma  maiori. 

Ilanc   c(htionem,  quam   me   umtjuam   vidcre  noa 
mcmini,    uicmorat    Maittairc    in   Annal.   Tv})ograph. 
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tom.  II.  p,  598.  eamque  excusam  esse  dicit  per  Mel- 
chiorem  Sessam  et  Petrum  de  Ravanis  socios,  die  III. 
Maii.  Eamdem  neque  Hearnius,  neque  Clericus 
memorarunt.  Editionem  Venetam  huius  anni,  in 
forma  maiori  ab  Aldo  excusam,  memorat  Catalogus 
Henr.  Hadr.  van  der  Marck  toparchae  in  Leur  p.  20. 
Eius  tamen  apud  ahos  mentionem  nondum  reperi. 
152L  Venetiis  apud  Aldum,  in  forma  maiore. 

Hanc  editionem  recensent  Hearnius  et  Clericus. 
Gesneri  Catalogum  Hbrorum,  qui  in  officina  Aldi 
Manutii  Venetiis  excusi  sunt,  tom.  III.  Annal.  Ty- 
pogr.  inseruit  Maittaire,  in  quo  p.  245.  memorantur 
Livii  omnia,  accurate  denuo  impressa,  in  folio  (152L) 
Occurrit  etiam  in  modo  laudato  Catalogo  Henr.  Hadr. 
van  der  Marck,  ubi  p.  21.  inter  editiones  Aldinas  in 
folio  hoc  titulo,  qui  forte  ex  ipso  hbro  petitus  est, 
describitur :    '  Ex   XIV.    T.   Livii  decadibus  prima, 

*  tertia,  quarta ;  duplex  epitome,  altera  a  T.  Livio, 
'  altera  a  L.  Floro  ;  Polybii  hbri  V.  de  rebus  Romanis 

*  in  Latinum  a  Nic.  Perotto,  quos  in  locum  secundae 
'  decadis  substituimus,  quia  muka  in  ilhs  leguntur, 
'  quae  secunda  decade  continebantur.  Venet.  apud 
♦Aldum  1521. 

1522.  Florentiae    apud   haeredes   Philippi    luntae,   forma 
et         octuplice. 

1532.  Hanc  editionem  habuit  et  consuluit  I.  Fr.  Gronovius, 
qui  in  Praefatione  testatur,  eam  per  Aldina  vestigia 
incessisse,  carmine  etiam  in  laudcm  Asulani  prae- 
posito.  Eamdem  recensuit  etiam  Maittaire  in  Annal. 
Typograph.  tom.  V.  part  II.  p.  22.  qui  docet,  singulis 
tomis,  decadas  primam,  tertiam  et  quartam  continen- 
tibus,  ad  calcem  adiectam  esse  hanc  formulam :  '  FIo- 
'rentiae  per  haeredes  Philippi  luntae  M.  D.XXII. 
'  septimo  Idus  Augusti.'  Postea  vero  repertos  quintae 
decadis  priores  quinque  libros,  sive  eorum  fragmenta, 
itidem  ex  luntarum  officina  prodiisse,  hac  subscrip- 
tione  ad  finem  addita :  '  impress.  Florentiae  in  aedibus 
'  Bernardi  luntae,  anno  XXXII.  supra  M.  et  D. 
'  duodecimo  Cal.  Maias.' 

1525.  Coloniae  apud  loannem  Soterem,  in  forma  maiore. 
Huius  editionis  titulus  testatur,  Livii  libros  tri- 
ginta,  qui  soli  ex  centum  quadraginta  supersunt, 
auctore  lacobo  Sobio,  castigatiores,  quam  ante  hac 
umquam  visi  sunt,  prodire  anno  M.  D.  XXV.  mense 
Septemb.  Dedicatio  Sobii  subscriptas  praefert  '  Ca- 
'lendas  Septembres  ann.  Domini  M.  D.  XXV.'  De- 
nique   ad  calcem   libri  haec  verba  adiecta  exstant : 
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*  Coloniae  apud  lo.  Soterem,  impensis  honesti  civis 
'  Petri  Quentel  anno  iMDXXV.  mense  Augusto.' 
Sobium,  Livii  editorem,  laudans  Sturmius  in  Epist. 
dedicator.  ante  tom.  II.  Orat.  Ciceronis  dicit,  Co- 
loniae  literas  floruisse,  quum  in  ea  Sobius  aliique 
docerent,  Sobium  vero  tunc  vim  morbi  abstulisse. 
Editionem  hanc  Livianam,  quam  curavit  Sobius,  ut 
ceteris  castigatiorem  laudat  Rhenanus  ad  Livii  lib. 
XXVII.  cap.  XVI.  §.  10.  et  ad  cap.  XVIL  §.  IL 
Eius  coniecturam,  quam  in  contextum  recepit,  quam- 
vis  praeter  Mstorum  auctoritatem,  nihilominus  ut 
ingeniosam  praedicat  Gruter.  ad  Livii  lib.  I.  cap. 
XXIII.  §.  6.  Perperam  Fabricius  in  Bibl.  Latin, 
cditionem  hanc  Basileensem  vocavit,  dicens  Livium 
anno  MDXXV.  Basileae  ex  lacobi  Sobii  castiga- 
tione  prodiisse. 

1527.  Parisiis  apud  Petrum  Vidovaeum,  in  forma  maiore. 

Hanc  editionem  recensuit  Maittaire  in  Annal.  Ty- 
pogr.  tom.  II.  p.  688.  ac  testatur,  eam  venumdatam 
fuissc  a  loanne  Parvo,  bibliopola  ascriptitio,  im- 
pressam  vero  a  Petro  Vidovaeo  mense  Aprili, 
M.D.XXVIL 

1528.  Coloniae  apud  Eucharium  Cervicornum,  in  forma 
maiore. 

Iluic  cditioni  locus,  ubi  prodiit,  ascriptus  non  ap- 
paret,  sed  tantum  excusus  esse  dicitur  ab  Euchario 
Cervicorno.  Eum  vero  chalcographiam  ct  ante  et 
post  annum  MDXXVIII.  Coloniae  cxercuisse, 
ibique  varios  libros  Godefrido  Ilittorpio,  civi  et 
bibliojK)lae  Coloniensi,  typis  suis  descripsisse  constat. 
Maittaire  ullam  huius  editionis  mcntioncm  in  Annal. 
Typograph.  fecisse  non  memini,  quam  tamcn  mcmo- 
rarunt  Fabricius  in  Bibl.  Latin.  ct  Ilearnius  ac  Cle- 
ricus  in  Indice  editionum  Livianarum.  Eamdem 
tantum  se  vidisse,  sed  consulerc  non  potuisse,  I.  Fr. 
Gronovius  in  Praefationc  testatur. 

1529.  Parisiis  apud  Nicolaum  Savcticr,  in  forma  maiore. 

Ilanc  editionem  rccensuit  Maittaire  in  Annal. 
Typogr.  tom.  II.  p.  721.  ct  auctor  est,  ei  hanc  notam 
additam  essc  :  '  Veneunt  in  aedibus  Ambrosii 
'  Girault,  in  vico  Divi  lacobi,  sub  insigni  regis  David, 

*  impritnebat  Nicolaus  Savctier,  mcnsc  Aprili  1529.' 
Contra  eius  cxemplaris,  quod  oculis  meis  subiectum 
est,  initio  hacc  .'i.scripta  vidi :   '  \'acncunt  in  Clauso 

*  Brunelli  apud  Nicolaum  Crcspin,  sub  signo  Divae 

*  Catharinae  ;'  ad  eius  finem  vcro  scquentia :  '  Impri- 

*  mcbat  Nicolaus  SHvetier  mensc  Aprili  1529.'     llinc 
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colligo,  vel  Nicolaum  Savetier  Livium,  suis  impensis 
excusum,  distrahendum  dedisse  duobus  bibliopolis, 
Ambrosio  Girault,  et  Nicolao  Crespin ;  vel  ambos 
illos,  inita  societate,  Livium  opera  Savetierii  imprimi 
curasse,  et  quemque  eorum  recepta  exemplaria  suis 
nominibus  notasse.  Editionem  hanc  Levescatium 
curasse,  L  Fr.  Gronovius  in  Praef.  Fabricius  in  Bi- 
bhoth,  Latin.  et  Hearnius  ac  Clei'icus  in  Lidice 
Editt.  Liv,  testantur.  Certe  eius  Dedicatio  ad  loh. 
de  Tartas  I.  U.  consultissimum  in  capite  huius  edi- 
tionis  exstat.  Vix  tamen  ahquid  se  suo  contuht,  sed. 
ubique  ferme  editionem  Ascensianam  anni  MDXIII. 
vel  anni  MDXVI.  secutus  est,  et  lectiones  iUis  sohs 
proprias  adoptavit. 

1530.  Parisiis  apud  Badium  Ascensium,  in  forma  maiore. 

In  titulo  hbri  haec  nota  conspicitur :  'Vaenun- 
'  dantur  ipsi  Ascensio.  1530.'  Dedicationis  sub- 
'  scriptio  his  verbis  concipitur.  '  E  Chalcographia 
'  nostra  apud  Parrhisios  rursum  ad  sextum  Calendas 
*  Novemb,  ALD.  XXX.'  Ad  finem  autem  hbri  XI. 
haec  formula  additur,  '  Sub  prelo  Ascensiano  ad. 
'  VI.  Cal.  Novemb.  1530.'  Quum  autem  anno  se- 
quenti  MDXXXI.  Simon  Grynaeus  quinque  postre- 
mos  Livii  hbros,  a  se  in  Msto  vetusto  repertos,  opera 
FroVjenii  primum  Basileae  edidisset,  mox  eodem 
adhuc  anno  Ascensius  non  modo  recens  inventos  ac 
pubhcatos  Livii  hbros  typis  suis  Parisiis  descripsit, 
hoc  temporis  charactere  post  hbri  XLV.  finem 
addito  :  '  Sub  prelo  Ascensiano  anno  M.  D.XXXI. 
'  mense  luho  : '  verum  etiam  Chronolosriam  Glareani, 
quae  in  eadem  editione  Basileensi  primum  hicera 
aspexit,  in  ordinem  hterarum  digessit,  ac  hbro  XLV. 
subiecit,  addita  hac  subscriptione :  '  Sub  praelo 
'  Ascensiano  ad  Idus  luhas  Anno  M..D.XXXL 
Insuper  editio  haec  eadem  omnia  complectitur,  quae 
editiones  priores  Ascensianas  annorum  MDXIII.  et 
MDXVI.  continere  antea  suo  loco  dixi. 

1531.  Basileae  apud  Frobenium,  in  forma  maiore. 

Titulus  splendidae  huius  editionis  testatur,  hbrum 
excusum  esse  '  Basileae  in  officina  Frobeniana  mense 
'  Martio  anno  M.D.XXXL'  Apposita  Erasmi  ad 
Carohim  Montioium  Praefatio  data  est  '  apud  Fribur- 
'gum  Brisgoiae,  Calen.  Martiis  anno  M.  D.XXXL' 
Praefationem  eius  excipiunt  decades  Livii  prima, 
tertia,  et  quarta,  ac  cuique  earum  praefixae  hbrorum, 
quas  continent,  Epitomae  :  hinc  decadis  quintae  libri 
quinque  priores :   quos  nunc  primum  typis  excusos 
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Grynaeus  ex  vetusto  monasterii  Laurisbaimensis 
codice  in  apricam  lucem  protulit.  De  hoc  codice 
Erasmus  in  memorata  ad  ^lontioium  Praefatione, 
superius  hoc  tomo  in  Sylloge  variarum  Praefationum 
p,  270.  a  me  edita,  egit.  Lihro  ultimo,  sive  XLV. 
iterum  subiicitur,  Hbros  hos  editos  csse  '  Basileae,  in 
'  officina    Frobeniana,    per    Hicronymum    Frob.    lo. 

*  Hervagium,  et  Nicolaum  Episcopium,  MDXXXL' 
Tum  sequuntur  omnium  Livii  librorum,  et  super- 
stitum,  ct  deperditorum,  Epitomae  ;  postea  Indices 
in  hbros  Livii :  ad  quorum  calcem  apponitur  Allo- 
cutio  ad  Lectorem  ;  qua,  quantum  iniuria  temporis 
ex  rccens  editis  quinque  posterioribus  Livii  libris 
deperditum  fit,  accurata  dihgentia  docemur :  quam 
descriptionem,  in  hac  sola  editione  obviam,  et  in 
Lambcciana  codicis  Laurishaimensis  notitia,  ex  eius 
BibUotheca  Vindobonensi  hoc  tomo  p.  44  L  [tom.  VII. 
ed.  Drak.  p.  223  ]  recusa,  omissam,  supplementi  loco 
eidem  subiunxi.  Tandem  uUimo  loco  in  cditione  hac 
Basilccnsi  sequitur  Glareani  Chronologia  in  omnes 
Livii  decadas,  ab  urbe  condita  in  sextum  Tiberii 
Caesaris  annum,  praefixo  itcmm  novo  titulo ;  cui 
itidem,  ut  et  eius  calci,  additur,  Chronologiam  hanc 
editain  esse  '  Basilcae   ex   officina  Frobcniana,   anno 

*  M.  D.  XXXI.  mense  Martio.' 

1532.  Venctiis  apud  Lucam  Antonium  luntam,  in  forma 
maioic. 

Innotuit  mihi  hacc  editio  cx  solo  Maittaire,  qui 
eam  rcccnsuit  in  Annal.  Typogr.  tom.  II.  p.  77 L  et 
hoc   modo  descripsit :    '  T.  Livius  ;    accesserunt   de- 

*  cadis  ^'.  Hbri  quincpie,  nunciuam,  antehac  ^diti,  cum 
'  Chronologia  Henrici  Ghircani,  in  aedibus  Lucae 
'  Antonii  luntae  Florentini.  MDXXXIL'  in  initio 
additur,  '  Mcnse  Februario;'  in  fine  '  die  decima 
'  lanuarii.' 

1532.  Parisiis  apud  Simoncm  CoHnacum  prodierunt  con- 
ciones  Livii  cum  notis  loachimi  Perionii,  iu  forma  octu- 
pHce. 

Ilanc  editioncm  mcmorarunt  Crcnii,  Hulsii,  aHo- 
rumque  catalogi.      Vidc  ctiam  Maittairc  Annah  Ty- 

t)ogr.   tom.  \'.  part.   II.   p.   23.     Postca  aHbi  ctiam 
laec  cditio  repctita  cst, 
1535.   Biisilcae  cx  officina  Frol)eniana,  in  forma  maiorc. 

Ad  fincm  huius  cdilionis  iHa  tcmjioris  nota  ad<Hta 
cst :  '  Basileac  in  officina  Frobcniana  pcr  Hierony- 
'  mum  Frobenium  et  Nicolaum  Episcopium  mcnse 
'  Dccembri    an.     M.D.XXXHH.'    sed    tituhis    libri 
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*annum  MDXXXV.'  praefert.  Continet  autem 
eadem  ferme,  quae  praecedens  Frobeniana  anni 
MDXXXL  nisi  quod  in  hac  iam  primum  appareant 
Rhenani  et  Gelenii  in  Livium  notae ;  et  quod  Gla- 
reani  Chronologia  ab  ipso  recognita,  auctior  prodeat, 
a  Troia  capta  usque  ad  lustinianum  Caesarem.  Tes- 
tatur  insuper  titulus  huius  libri,  historiam  Livianam 
longe,  quam  nuper,  emaculatiorem  prodire,  quod 
nunc  demum  ad  vetera  exemplaria  collata  sit. 

1537.  Lugduni  quattuor  vohiminibus,  in  forma  octuplice. 
Recenset  hanc  editionem  Maittaire  tom.  V.  An- 
nal.  Typogr.  part.  11.  p.  22.  ac  testatur,  excusam 
esse  '  Lugduni  apud  haeredes  Simonis  Vincentii. 
'M.D.XXXVII.'  continere  autem  etiam  Notas 
Glareani.  Quod  si  verum  est,  haec  prima  erit 
Notarum  Glareani  editio.  Ahi  tamen  testantur,  pro- 
diisse  cum  Annotationibus  Rhenani  et  Gelenii,  et  ita 
forte  erit  eadem,  atque  illa,  quae  mox  sequitur. 

1537.  Lugduni,  in  forma  octuplice. 

Hanc  editionem  refero  fide  Fabricii  in  Bibhotheca 
Latina ;  ubi  testatur,  eam  prodiisse  ex  Trechseliorum 
officina,  et  continere  Rhenani  ac  Gelenii  Notas. 

1537.  Francofurti,  in  forma  octuplice. 

Haec  editio  memoratur  in  bibhothecae  Crenianae 
Catalogo  p.  68. 

1538.  Parisiis  apud  Vascosanum,  in  forma  quadruphce. 

In  una  bibliotheca  Hulsiana  tom.  II.  num.  5535. 
hanc  editionem  niemoratam  invenio,  ubi  prodiisse 
dicitur  ex  typographia  Vascosani,  et  tres  decadas 
continere. 

1539.  Basileae  ex  officina  Hervagiana,  in  forma  maiori. 

Editio  haec  eadem  continet,  quae  Basileensis  Fro- 
beniana  anni  MDXXXV. 

1540.  Lugduni,  in  forma  rnaiore. 

Memoratur  haec  editio  in  Indice  editionum  Livia- 
narum  Hearnii  et  Clerici. 
1540.  Basileae,  in  forma  maiore- 

Hanc  editionem  cum  Notis  Glareani  memoratam 
vidi  in  bibUotheca  Mallinckrotiana.  Fabricius  vero 
in  Bibhoth.  Latin.  testatur,  Henr.  Loriti  Glareani 
Notas  in  Livium  Carolo  quinto  Imperatori  inscriptas 
esse,  cum  Chronologia  historiae  Romanae  recognita, 
anno  MDXL.  in  forma  maiore.  Utrum  vero  solae, 
an  simul  cum  Livio  prodierint,  nec  ubi,  vel  a  quo 
typographo  excusae  sint,  retulit.  Neque  certiora 
referre  possum,  quum  editionem  huius  anni  non 
viderim.     Id  ex  Glareani  Praefatione  ad  Caesarem 
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Ferdinandum,  quae  annum  MDXL.  praefert,  et  in 
editione  Lugduncnsi  anni  MDXLII.  ct  alibi  exstat, 
didici,  ex  officina  Michaclis  Isingrini,  qui  Basilcae 
officinam  exercuit,  ct  loannis  Bebelii  typographi 
Basilecnsis  gener  cxstitit,  Glareani  Chronologiam 
separatim  prodiisse,  ut,  qui  antea  Livii  codices  habe- 
bant,  nequc  cundem  auctorem  bis  parare  volcbant, 
hoc  eius  labore  frui  possent. 
154L  Venetiis  apud  haeredes  Lucae  Antonii  luntae,  in 
forma  maiore. 

Hanc  editionem  memorat  Fabric.  in  Bibl.  Lat.  non 
addens,  qua  forma  prodicrit.  Eadcm  cditione  usus 
est  Latinus  Latinius  ad  Livium  cum  Mstis  con- 
ferendum,  qui  nec  ipse  formam,  qua  editio  illa  excusa 
est,  indicavit.  Ex  numcro  tamcn  foliorum,  qucm 
subinde  edit,  satis  constat,  non  alia,  cjuam  maiori,  in 
luccm  exiissc.  Utrum  Ilcarnius  et  Clericus,  in 
Indice  editionum  Livianarum  recenscntcs  cditionem 
Venetam,  quae  anno  MDXLII.  cum  GUircani 
epitome  Chronologica  in  forma  maiorc  impressa  sit, 
hanc,  an  aliam  ab  hac  divcrsam,  intellexerint,  despi- 
cere  nccjueo,  quum  neutram  viderim. 

1542.  Lugduni    apud    Sebastianum    Gryphium    quattuor 
vohmiinibus,  in  forma  octupHcc. 

Tres  priores  tomi  contincnt  supcrstitcs  Livii  hbros : 
quartus  Glarcani  notas,  pracmissa  cius  ad  Carohim 
V.  Imperatorem  Fracfationc,  data  '  Friburgi  Bris- 
'goiac,  anno  a  lesu  (^hristi  nataH  M.D.XL.  Calcn. 
'Maiis;'  tum  Laurentii  \"aUac  de  Tarcjuiniis  advcr- 
sum  Livium  disputationes,  eiusque  emendationcs  ad 
sex  libros  priores  Livii  de  bello  Punico  secundo  ; 
deindc  Glareani  Chronologiam,  per  lodocum  Ba- 
dium  Asccnsium  in  sericm  litcrarum  rcdactam  ;  et 
ultimo  loco  ipsam  Glarcani  (Jhronologiam  auctam, 
cum  Praefationc  ad  Ferdinandum  Caesarem,  data 
'  Fribur<rii  Brisgoiae,  anno  a  Christo  nato  M.D.XL. 
•  Calcnd.  Scptcmbrib.'  Gesnerus  in  Pandcctis  lib.  de 
Ilistoriis  duodccimo  apud  Maittaire  Annal.  Typogr. 
tom.  II.  p.  572.  refert,  liac  cditione  contincri  Anno- 
tationes  neati  Rhenani,  Sigismundi  Gclenii,  Henrici 
Glareani,  ac  (^hronologiam  eiusdem  Glarcani.  Editio 
exstat  in  Biblioth.  Traiectina,  vcrum  Rhcnani  et 
Gelenii  Annotationcs  non  adsunt. 

1543.  Parisiis    apud    Michaclcm    Vascosanum,    in    forma 
maiorc. 

Appositus  (juidcm  titulus  tcstatur,  Livium  huuc 
j)rodiih,se     '  Parisiis    apud    AudtK-nuni    Parvuni     sub 
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*  Lilio  aureo  ad  Divum  lacobum.  M.D.XLIII.' 
verum  privilegium,  ut  Livius  hoc  modo  impri- 
meretur,  senatus  Parisiensis  anno  M.  D.XLII.  nono 
Calend    Novemb.    concessit     '  Michaeli    Vascosano 

*  et  Audoeno  Parvo.'  Titulus  etiam,  qui  Anno- 
tationibus  adiunctis  praemittitur,  desinit  hacformula: 

*  Parisiis  imprimebat  Michael  Vascosanus  sibi  et 
'  Odoino  Parvo.'  Unde  colHgo,  editionem  hanc 
excusam  esse  typis  Vascosani,  venditam  autem  fuisse 
partim  ab  eo,  partim  ab  Odoino  Parvo.  Haec  autem 
editio  non  modo  continet  omnia,  quae  praecedens 
Lugdunensis  Gryphiana  amii  M.D.XLII.  Verum 
etiam  SabelHci  pauculas  Annotationes. 

1543.  Basileae  apud  loannem  Hervagium,  in  forma  maiore. 

Hanc  editionem  adiunctas  habere  Annotationes 
Rhenani,  Gelenii,  et  Glareani,  huiusque  Chrono- 
logiam,  auctor  est  Fabric.  in  Bibl.  Latin.  Eamdem 
memorant  etiam  Hearnius  et  Clericus,  testati  eam 
prodiisse  *  ex  recensione  Hervagii,'  nuUamque  Anno- 
tationum  Glareani  mentionem  faciunt. 

1544.  Argentorati,  in  forma  octupHce,  prodierunt  lo.  Vel- 
curionis  Notae  in  Livii  Ub.  I.  et  II.  quae  postea  saepius 
ahis  editionibus  insertae  sunt.  Memoravit  hanc  editio- 
nera  Fabricius  in  Bibhoth.  Latin. 

1545.  Lovanii,  in  forma  quadruplice,  lucem  vidisse  Notas 
Petri  Nannii  in  Livii  libr.  III.  testatur  Fabricius  in 
Bibl.  Latin.  Utrum  vero  eaedem  sint,  atque  illae,  quas 
inedltas  putavi,  et  huic  editioni  suis  locis  inserui,  an 
diversae,  quum  Hbrum  non  viderim,  dicere  nequeo. 

1548.  Lugduni  apud  Sebastianum  Gryphium  quattuor 
voluminibus,  in  forma  duodecima. 

Editionem  Lugdunensem  Gryphianam  huius  eius- 
dem  anni,  sed  in  forma  octupHce,  memorant  Hear- 
nius  et  Clericus  in  Indice  Editt.  Livian.  quam  me 
umquam  vidisse  non  memini. 

1549.  Basileae  apud  lohannem  Hervagium,  in  forma 
maiore. 

Titulo  huius  editionis  iUa  ascripta  est  formula  :  '  Ba- 

*  sileae  per  loannem  Hervagium,  anno  M.D.XLIX. 
'  mense  Martio.'  quae  eadem  ferme  in  fine  Hbri  oc- 
currit.  Recensuit  hanc  editionem  CaeHus  Secundus 
'  Curio,  qui  in  Praefatione,  data  '  Basileae  Cal.  lan. 

*  ]\LD.  XLVIIII.'  testatur,  se  Livium  cum  veteribus 
et  novis  aHquot  exemplaribus  ex  iis,  quae  emen- 
datiora  atque  meUora  habentur,  contuHsse  :  et  ex  eo 
labore  hunc  se  fructum  retuHsse  affirmavit,  ut  Livii 
ad  ducenta  loca  emendarit,  et  pristino  nitori  resti- 
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tucrit.  Adiectae  sunt  Rhenani  ac  Gelenii  Annota- 
tiones,  et  Glareani  Chronologia.  Perperam  Hearnius 
et  Clericus  in  Indice  Editt.  Livian.  referunt,  editio- 
nem  hanc  recensuisse  Hervagium,  qui  eam  tantum 
typis  suis  descripsit. 

155 L  Francofnrti  duobus  voluminibus  cum  Notis  Guilielmi 
Godelevaei,  in  forma  octuplice, 

Has  eius  Notas  variae  aliae  editioncs  post  adop- 
tarunt. 

1552.  Parisiis    apud    Michaelem    Vascosanum,    in    forma 
maiorc. 

Maittaire  in  Annal.  Tvpogr.  tom.  III.  p.  613. 
refert.,  Mich.  Vascosanum  hanc  editionem  dedicasse 
lacobo  Varadeo,  in  supremo  Parisiensi  senatu  regio 
consiHario,  epistola  data  X.  Cal.  lun.  M.  D.  LII. 
Prodiisse  autem  cum  Annotationibus  diversorum,  et 
in  Glareani  Annotationum  fronte  legi,  typis  descrip- 
tam  esse  apud  Michaelem  ^ascosanum  et  Audoenum 
Parvum.  Fabricius  in  Bibhoth.  Lat.  testatur,  eam 
adiunctas  habuisse  Laur.  \'allae  Emendationcs  et 
Epistolam  Apologcticam  de  duobus  Tarquiniis  ad 
Alphonsum  Siciliae  Regem  ;  Sabellici  item  et  Rhe- 
nani  ac  Gelenii  Notas.  Editionem  hanc  nondum 
videre  contigit,  ct  hinc  vcrbis  cius  controversiam 
movere  nequeo.  Dicere  taincn  liccat,  suspicionem 
mihi  natam  esse,  Vascosanum  tantum  repetiissc 
priorem  editioncm  anni  M.D.  XLUI.  et  hinc  pro 
Rhcnano  et  Gclenio  Cilarcanum  mcmorandum  csse, 
Potuit  autcm  ipsi  fraudi  fuisse  tituhis  obitcr  inspcctus. 
Ccrte  illc,  qui  priori  editioni  pracfigitur,  ct  in  hac 
verisimilitcr  rcpetitus  est,  tcstatur,  :n  editione  Vasco- 
sana  Livium  dilifrcnti  observatione  Annotationum 
Rhcnani  ct  Gelcnii  rccognitum  ac  restitutum  esse  : 
quod  forsitan  ita  accepcrit,  quasi  Rhenani  et  Gclenii 
Annotationcs  additae  fuerint ;  quae  certe  in  prima 
Vascosani  cditionc  omissac  sunt. 
1553.   Lugduni,  in  forma  maiorc, 

•  In     luiius     cditionis     titulo     hacc     nota    conspi- 
citur  :       '  Lugdiuii     apud     Antonium     Vincentium, 

'  M.  D.  LHl.'     Illa  vcro  in  cius  finc  :   '  Lugduni,  ex- 

*  cudcbat  lohauncs  Frcllonius,  .\!.D.  Llll.'  Hinc 
colligenduin  cst,  Livium  typis  Frellonii,  scd  sump- 
tibus  Vinccntii  dcscriptum  fuisse.  Certe,  Frello- 
nium  Vinccntio  libros  cxcudcrc  solitum  fuissc,  ol)- 
scrvat  Maittairc  Annal.  Typograph.  tom,  IH,  p.  14  L 
(."ontinct  hacc  cditio,  ([uac  Valla,  Sabcllicus,  Rhc- 
naiiUH,    («clcnius,   Glarcanus,   \'elcurio   ct  alii   Liviu 
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illustrando  contulerunt.  Gelenii  autem  Annota- 
tionibus  subiiciuntur  paucae  quaedam  Emendationes 
ex  codice  Theodorici  Morelli. 

1554.  Lugduni    apud    Sebastianum    Gryphium    quattuor 
voluminibus,  in  forma  octuphce. 

Eamdem  editionem  memorat  etiam  Maittaire  tom. 
V.  Annal.  Typogr.  part.  II.  p.  22.  ex  quo,  ut  et  ex 
bibliotheca  Henr.  Hadr.  van  der  Marck.  Toparchae 
in  Leur,  part  11.  p.  59.  conslat,  anno  sequenti  ibidem 
ex  eadem  officina,  quasi  huius  editionis  appendicem, 
novum  tomum  prodiisse,  continentem  Rhenani,  Ge- 
lenii,  et  Glareani  in  Livium  Annotationes.  Sed 
Fabricius  in  Bibl.  Lat.  Gryphium  eo  anno  in  forma 
octupHce  excudisse  refert  notas  Rhenani,  Gelenii, 
Sabelhci,  lo,  Velcurionis,  et  lo.  Saxonii,  cum  Chro- 
nologia  Glareani. 

1554.  Lugduni  apud  Sebastianum  Gryphium  tribus  volu- 
minibus,  in  forma  duodecima. 

Haec  editio  recensetur  etiam  in  modo  laudata 
bibhotheca  Marckiana  et  apud  Fabricium  in  Bibhoth. 
Latina. 

1554.  Basileae  apud  Nicolaum  Episcopium  iuniorem  quat- 
tuor  voluminibus,  in  forma  octupUce. 

Idem  Episcopius  anno  MDLVI.  huic  editioni, 
tanquam  appendicem,  adiecit  tomum  V.  qui  continet 
Schoha  et  Chronologiam  Sigonii. 

1554.  Basileae    apud   loannem   Hervagium   duobus  vohi- 
minibus,  in  forma  octuphce. 

Hanc  editionem  memorat  Fabricius  in  Bibhoth. 
Latin.  ac  testatur,  ei  adiectas  esse  Castigationes  et 
Notas  Vallae,  Sabellici,  et  Caehi  Secundi  Curionis. 
Verum  nullas  unquam  Castigationes  aut  Notas  in 
Livium  Curio  conscripsit.  Dicere  itaque  voluit, 
Livium  editum  esse  ex  recognitione  Curionis.  Vide 
Maittaire  in  Annal.  Typogr.  tom.  V.  part.  II.  p.  22. 

1555.  Basileae  per  loannes  Hervagios,  in  forma  maiore. 

Haec  editio  continet  ornnia,  quae  viri  docti  ad 
Livii  emendationem  vel  illustrationem  hoc  tempore 
in  lucem  emiserant ;  ita  tamen,  ut  Vallae,  SabelHci, 
Rhenani,  Gelenii,  et  Theodorici  Morehi  in  Livium 
Castigationes  in  ipsis  Annotationibus  Glareani  suis 
locis  insertae  sint,  atque  editor  se  iHas,  quas  futiles  et 
nuHius  momenti  iudicarat,  inde  reiecisse  testatus 
fuerit,  ne  inutih  labore  lectorem  gravaretur. 
1555.  Venetiis  apud  Paulum  Manutium,  Aldi  fihum  in 
forma  raaiore. 

Ilaec  editio  prima  exhibet  CaroH  Sigonii  SchoHa, 
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qiiibus  Livli  historiae  et  oarum  epitomae  partini 
emendantnr,  partim  explanantur ;  ut  et  eiusdem 
Sigonii  in  eosdem  libros  Chronologia,  ipsorummet 
auctorum  verbis  confinnata.  Erravit  itaque  Ilcar- 
nius,  qui  Schohis  Sigonii  Chronologiam  Glarcani 
iunctam  in  hac  et  aUis  Sigonii  editionibus  credidit, 
quem  eius  errorem  improvide  adoptavit  loannes 
Clericus. 

1566.  Venetiis  apud  Paulum  Manutium,  Aldi  fihum,  iu 
forma  maiore. 

Ilac  editione  repetita  sunt  Sigonii  in  Livium 
Schoha,  eiusdemque,  non  vero,  ut  Hearnius  et  Cle- 
ricus  affirtnant,  Glarcani,  Chronologia  Liviana.  In 
Schohis  autem  Sigonius  muka  mutavit,  mehora  sive 
sponte,  sive  a  Faerno,  Robortcho,  ahisque,  edoctus. 

1568.   Francofiirti,  in  forma  maiore. 

Fabricius  in  Bibhoth.  Lat.  ubi  hanc  editionem  re- 
censet,  testatur,  eam  prodiisse  cum  Vahae  Emenda- 
tionibus,  Notisque  SabcHici,  \'elcurionis,  Rhenani, 
Gelenii,  Glareani,  et  Sigonii,  loannis  item  Saxonii  ct 
Godelcvaei  Observationibus.  Ipsam  hanc  cditioncm 
nuncjuam  videre  contigit,  scd  ei  siniilem  atque  ex  hac 
cxpressam  puto,  quae  decennio  postea  prodiit  anno 
MDLXXVIII.  quia  in  ea  quaedam  Praefationes 
occurrunt,  quac  huius  editionis  annum  pracscriptum 
habent,  ct  inde  rc|jetitac  sunt. 

1572.  Venetiis  in  aedibus  Manutianis,  in  forma  maiore. 

Ilaec  tertia  est  Scholiorum  ct  Chronologiac  Livia- 
nae  editio.  Schoha  autcm  ab  auctorc  muhis  in  par- 
tibus  aucta  csse,  tituhis  tcstatur. 

1573.  Lutetiae  Parisiorum  apud  Michaelcm  Sonnium  via 
lacobaca,  sub  scuto  Basilcensi,  in  forma  maiore. 

Ilac  editione  contincntur  omnium  intcrpretum 
Commentarii,  e  regione  verborum  Livii  inserti. 
Practerea  Sigonii  in  Livium  Schohis  ct  Chronolo<j;iac 
intcrpositac  sunt  Glareani  defensiones  et  antilogiae ; 
sivc  id  primum,  in  hac  cditione  factum  sit,  sivc,  ut 
potius  credo,  iam  antca  in  editione  anni  MDLX\'III. 
(juam  vidcrc  nunquam  milii  contigit.  Practuisse 
videtur  huic  editioni,  aut  certc  eam  D.  Nicolao 
Thuano,  Carnutum  Antistiti,  dedicavit  lacobus  (jIo- 
liorius,  cuius  ctiam  jxuicac  iu  Livii  libros  tres  priores 
Animadversioncs  pracmittuntur. 
1578.  Francofurti  ad  Mocnum  apud  lohannem  ct  Sigis- 

mundum    Fcyerabcndt    duobus    voluminibus,   iu    fornm 

maiorc. 

In  tomi  I.  huius  editionis  titulo  illa  adscribilur  nolu  : 
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*  Francofurti  ad  Moenum  apud  lohannem  et  Sigis- 

*  mundum  Feyerabendt.  M.D.LXXVIL'  ad  finem 
dedicationis,  inverso  ordine,  memorantur  '  Sigismun- 

*  dus  et  lohannes  Feyerabendt  cognati.'  Eodemque 
iterum  modo  ad  finem  primi  et  secundi  tomi :  '  Im- 

*  pressum  Francofurti  ad  Moenum,  apud  Georgium 
'  Corvinum,  impensis  Sigismundi  et  lohannis  Feira- 
'  bendinorum.  M.D.LXXVIIL'  Tomo  primo,  prae- 
ter  contextum  Livianum,  picturis  et  sculptis  tabulis 
exornatum,  omniumque  librorum  Epitomas,  con- 
tinetur  insuper  Chronologia  Liviana,  a  loachimo 
GreUio  ex  Glarcani  et  Sigonii  Chronologiis  quasi  in 
unum  conliatis  constans,  quae  ex  auctoris  praefationi 
subscripta  temporis  nota  iam  in  editione  Francofur- 
tana,  quae  decennii  spatium  hanc  praecessit,  com- 
paruisse  videtur.  In  tomum  secundum  digestae  sunt 
Annotationes,  Castigationes  et  Schoha  virorum  doc- 
torum,  qui  eo  et  superiori  seculo  iloruerunt,  praefixa 
Godelevaei  Praefatione,  quae  quum  etiam  annum 
MDLXVIII.  ascriptum  habeat,  omnia  itidem  ex 
decennio  priore  editione  repetita  esse  verisimile  sit. 

1588.  Francofurti  impensis  Sigism.  Feyrabendii  et  socio- 
rum,  in  forma  maiori. 

Ex  titulo,  GrelUi  Chronologiae,  et  aho  virorum 
doctorum  Annotationibus  praefixo,  et  ex  nota  ad 
calcem  operis  obvia  constat,  librum  hunc  excusum 
esse  typis  loannis  Wechehi,  et  impensis  Sigismundi 
Feyrabendii,  Henrici  Thackii,  et  Petri  Vischeri, 
sociorum.  Edidit  autem  et  recognovit  Franciscus 
Modius.  Et  quidem  continet  eadem  omnia  ferme, 
quae  praecedens  editio  anni  MDLXXVIII.  nisi  quod 
huic  insuper  accesserint  Notae  ipsius  Modii,  una  cum 
fragmentis  vetustiorum  historicorum,  quos  Livius  secu- 
tus  est.  Hearnius,  tres  Francofurtenses  editiones  anno- 
rum  MDLXXXVIII.  MDCVIII.  et  MDCXXVIIL 
simul  memorans,  imprudenter  addidit,  omnes  a  Modio 
recensitas  cum  Notis  Gruteri  et  aHorum  prodiisse. 
Peius  dcinde  erravit  loh.  Clericus,  qui  quamque 
earum,  ordine  suo  iUas  referens,  a  Modio  recensitam 
et  Notis  Grutcri  ahorumque  instructam  esse  lectori 
persuadere  voluit ;  quem  errorem  sponte  deprehen- 
dere  et  emendare  potuisset,  si  ipsas  editiones,  in 
omnium  bibliothecis  obvias,  consulendi  exiguam  mo- 
lestiam  subire  vohiisset. 

1588.  Francofurti  tribus  vohmiinibus,  in  forma  octuphce. 
Ilanc  editionem  laudarunt  Fabricius  in  Bibhoth. 
Lat.  Hearnius  et  Clericus.     Pars  etiam  exstitit  bi- 
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bllothecae  Hulsianae.     Vide  eius  Catalos;.  tom.  III. 
num.  5917. 

1588.  Francofurti  tribus  voluminibus,  in  forma  duodecima. 

Hanc  memorat  Fabricius  in  Biblioth.  Lat.  Exstat 
etiam  in  Appcndice  Bibhoth.  Leidens.  p.  519. 

1589.  Londini,  in  forma  quadruplice. 

Fabricius  in  BibHoth.  Lat.  auctor  est,  huic  editioni 
additas  fuisse  Chronologiam  ac  Notas  RobortclH  ct 
Godclevaei. 

1589.  Lugduni,  in  forma  octuplice. 

Memorarunt  hanc  editionem  Ilearnius  et  Clericus, 
ac  testati  sunt,  ei  additam  esse  Chronologiam,  accom- 
modatam  ad  tabulas  Capitohnas  \'errii  Flacci,  (fortc 
intelhgitur  illa,  quam  loachimus  Grellius  ex  prioribus 
Glareani  et  Sigonii  composuit)  et  Annotationes 
Godelevaei. 

1592.  Vcnetiis  apud  Aldum,  in  forma  maiorc. 

Addita  sunt  Car.  Sigonii  SchoHa ;  quae  ab  auctore 
multis  in  partibus  aucta  et  emendata  esse,  libri  titulus 
testatur. 

1595.  Antwerpiae  ex  officina  Plantiniana  apud  Viduam 
et  loanncm  ^[orctum  prodierunt  Fragmcnta  Histori- 
corum,  dudum  ab  Antonio  Au2;ustino  coUccta,  et  a 
Fulvio  Ursino  emendata :  quibus  subiunctae  sunt 
eiusdem  Ursini  in  varios  liistoricos,  et  inter  illas 
etiam  in  Livium,  Notae,  in  forma  octuplicc. 

1599.  Francofurti  tribus  voluminibus,  in  forma  octupHce. 
Editio   hacc  memoratur  in  Catalogo   bibHothecac 
Hulsianae  tom.  III.  num.  5918. 

1608.  Francofurti  ad  Mocnum,  ex  officina  Tvpographica 
loannis  Saurii,  impensis  hacrcdum  Pctri  Fischeri,  in 
forma  maiore. 

Tituhis  altcri  opcris  parti  additus  rcfcrt,  prodiisse 
quidcm  ex  officina  Sauriana,  sed  impensis  lonac 
Rhodii  anno  M.DC.  VII.  lonas  Rhodius  autem 
a  Grutero  in  Praefatione  lonas  Rosa  vocatur.  Hanc 
Livii  cditioncm  reccnsuit  lanus  Grutcrus,  et  Notas 
virorum  doctorum  fcrme  omnium,  quas  priores 
e(Htioncs  contincbant,  cxhibuit,  cxccptis  tamcn  iUis 
A  clcurionis  ct  Saxonii  :  rccentcr  vcro  addidit  Notas 
Fulvii  Ursini  ct  MarcelH  Donati. 

1609.  Francofurti,  in  forma  octupHcc. 

Hanc  c(Htioncm  memorant  Hcarnius  et  (^lcricus, 
testati  adiuuctas  cssc  Godclevaei  Observationcs. 
1609.  Gencvac,  in  forma  maiorc. 

Eo    anno    Genevae    cditi    sunt    scriptores    Lalini 

II  h  2 
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veteres  Historiae  Romanae,  atque  inter  illos  etiam 
Livius. 

1614.  Lugduni,  in  forma  octuplice. 

Hanc  editionem  memorat  Fabi'icius  in  Bibliotheca 
Latina. 

1616.  Romae  apud  Bartholomaeum  Zannettum,  in  forma 
octupUce. 

Haec  editio  continet  tantum  librum  XXXHI.  Livii, 
et  in  ea  primum  nunc  ex  codice  bibliothecae  Cathe- 
drahs  Bambergensis  Caspar  Lusignanus  evulgavit 
principium  huius  libri,  sive  XVII.  priora  capita, 
quae  antea  desiderabantur,  additis  Francisci  Bartho- 
hni  Urbinatis,  qui  ex  cod.  descriptum  Romam*attu- 
lerat,  et  Antonii  Quaerengi  Castigationibus.  Ob- 
servat  autem  Fabricius  in  Bibhoth.  Lat.  male  in 
fronte  atque  per  omnes  paginas  inscribi  Hbrum 
XLIII.  Error  tamen  ab  editore,  libro  iam  absoluto, 
deprehensus  est,  unde  etiam  p.  ultimae  sive  79.  haec 
verba  adduntur :  '  Ubicumque  impressum  est  hb. 
'  XLIII.  lege  XXXIII.'  Quin  etiam,  divenditis 
iam  ahquibus  exemplaribus,  primum  fohum  recusum, 
et  error  emendatus  est.  Certe  duplex  eius  editionis 
exemplar  haec  scribens  ante  oculos  habeo,  quorum 
akerum  observationem  Fabricii  veram  esse  probat,  in 
akerius  fronte  et  sedecim  prioribus  paginis  recte 
editur  '  hber  XXXIII.'  In  iho  exemplari,  quod 
habuit  G.  loh.  Vossius,  fohum  primum  non  mutatura 
fuisse  videtur.  Ab  eo  enim  in  errorem  inductus  hb.  I. 
de  Histor.  Lat.  non  tantum  in  inscriptione  capitis 
XIX.  sed  etiam  in  ipso  capite,  de  hoc  fragmento 
recens  invento  agens,  semper  meminit  hbri  XLIII. 
Incaute  dein,  Vossii  vestigia  premens,  eumdem  erro- 
rem  commisit  lo.  Christianus  Neu  in  Accession.  ad 
Whear.  Relect.  Hiemal.  p.  113. 

1616.  Venetiis  apud  lo.  Baptistam  Ciottum  idem  hber 
XXXIII.  cum  eodem  fragraento  editus  est,  in  forma 
octuphce. 

Hanc  editionera  memorarunt  Fabricius  in  Bibhoth. 
Latina,  Hearnius  et  Clericus. 

1616.  Parishs  idem  hber  XXXIII.  simul  cum  eodera 
fragmento  editus  est,  in  forma  octuphce. 

Hanc   editionem   recensuit  Fabricius  in   Bibhoth. 
Latina. 

1617.  Paderbornae  idera  etiam  hber  XXXIII.  siraul  cura 
eodera  fragmento  editus  est,  in  forma  octuphce. 

Eius  editorem  esse  loannem  Horrion  e  Societate 
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lesu,  qni  etiam  Notas,  nomine  suppresso,  addidit, 
monuerunt  viri  docti.  Vide  I.  Fr.  Gronovii  Prae- 
fationem  ed.  Drak.  t.  VII.  p.  311.  datam.  Ipsius  Notas 
postea  editioni  suae,  quam  cum  notis  Variorum  cu- 
ravit  anno  MDCLXV.  inseruit  I.  Fr.  Gronovius. 

1619.  Francofurti,  in  forma  octuplice. 

Ilanc  denuo  a  se  eo  tempore  recensitam,  et  a  tutori- 
bus  Fischerianis  impressam  esse,  testatur  Gruterus  in 
pracfatione  editionis  anni  MDCXXVIII. 

1621.  Lugduni  cura  Chronologia  et  Indicibus,  in  forma 
quadrupHce. 

Memorant  hanc  editionem  Heamius  et  Clericus. 

1622^  Gencvae,  in  forma  minore. 

Refertur  a  Fabricio  in  Bibhoth.  Lat.  p.  186. 

1625.  Parisiis  apud  societatem  rainimam,  in  forma  maiore. 
In  calce  libri  hi  quinque  bibhopolac,  tanquam 
socii,  meraorantur,  losephus  Cottereau,  Sebastianus 
Chappclet,  lacobus  Quesnel,  Dionysius  Moreau,  et 
Saniuel  Thiboust.  Hi  primam  Gruteri  editionem 
anni  MDCVIII.  et  omnia  in  illam  recepta,  eo  inscio 
et  non  consulto,  tanta  superstitione  exprimere  conati 
sunt,  ut  paginac  paginis  responderent.  Verum  pes- 
sime  a  librariis  habita  innumeris  eorum  ncgligentia 
commissis  erroribus  scatet ;  quos  insuper  Gruterus  in 
Praefat.  editionis  tertiao  anni  MDCXXVIII.  eo 
nomine  traduxit,  quod,  curis  suis  secundis  relictis, 
primas  secuti  sint,  quasi  frugibus  rcpertis  adhuc 
glandium  amarore  delcctarentur.  Insupcr  observat, 
nihil  boni  in  tam  vasti  operis  progressu  exspcctandum 
csse  de  illis,  qui  in  ipso  statim  titulo,  sive,  ut  locjuitur, 
in  frontispicii  mcditulo  tantopere  impegcrunt,  ut 
ridiculis  soloecismis  se  prostitucrint.  In  fine  huius 
cditionis  conspiciuntur  '  Excerpta  ex  Livii  Dccadibus 
'  moralia,  politica,  et  historica,  cum  aliis  Latinorum 

*  et   Graecorum    scriptorum   locis  et  Eclogis  collata 

*  ordine   Alphabetico,    Fed.   Morclli  Profcssorura    et 

*  Interprctum  regiorum  Decani  opera  ac  studio.' 
Perperam  Hearnius  hanc  editioncm  retulit  ad  annura 
MriCXXUI.  quera  taraen  secutu-!  est  Clericus. 

1628.  Francofurti  ad  Mocnura  typis  Guolphgangi  Ilof- 
manni,  irapensis  haereduni  lacobi  Fischeri,  in  formu 
maiori. 

Est  hacc  tcrtia  Gruteri  cditio,  cui  Notac  cius 
criticac  ct  ])oIiticac,  ct  quin(ju;xginta  in  Tacitura  Dis- 
cursus  addili  sunt,  ncc  non  obscrvationcs  Godelevfici, 
et  vctcnnn  historicorum  fragincnla,  ncr  l''ranciscura 
nraiuo    Aiuoniura)    Riccobonuin    collccta.       i*arum 
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huic  editioni  Gruterus  supervixit.  Nam  praefatio 
eius  his  verbis  definit :  '  Deproperabam  animo  ac  cor- 
*pore  aeger,  fine  Augusti  mensis  CIOIOCXXVII. 
'  Heidelbergae.'  et  obiit  die  XX.  Septembris,  eodem 
anno  CIDIOCXXVII.  In  hac  autem  primum  om- 
nium  Livii  Kbri  in  capita  divisi  sunt. 

1633.  Amsterdami  apud  GuiUelmum  Blaeu,  in  forma 
duodecima. 

1634.  Luffduni  Batavorum  ex  officina  Elzeviriana  ac  recen- 
sione  Heinsiana,  tribus  vohiminibus,  in  forma  duodecima. 

Fabricius  in   BibHoth.  Latin.  testatur,  Livium  ex 
recensione  Dan.  Heinsis  nitide  admodum  ex  officina 
Elzeviriana  Lugduni  Batavorum  vulgatum  esse  anno 
MDCXXIV.      Nescio    utrum    vere,    an    operarum 
errore.     Fatetur    tamen    I.  Fr.  Gronovius  in  Prae- 
fatione    anni    MDCXLV.    Livium    bis    ante    suam 
editionem  ex  officina  Elzeviriana  prodiisse. 
1634.  Francofurti,  tribus  voluminibus,  in  forma  octupHce. 
1645.  Lugduni  Batavorum  ex  officina  Elzeviriana  quattuor 
vohiminibus,  in  forma  duodecima. 

Prima  haec  est  editio,  quae  prodiit  ex  recensione 

I.  Fr.  Gronovii.     Eius  autem  tomus  quartus  continet 

I.  Fr.  Gronovii  Notas  in  Livium. 

1654.  Lugduni    Batavorum    apud    Elzevirium    ex    recen- 

sione  I.  Fr.  Gronovii,  tribus  voluminibus,  in  forma  duo- 

decima. 

1659.  Francofurti  ad  editionem  Gruterianam,  additis  notis 

Godelevaei,  in  forma  octuphce. 
1661.  Amstelaedami    ex   recensione    I.   Fr.  Gronovii,    in 

forma  duodecima. 
1665.  Amstelaedami  apud  Ludovicum  et  Danielem  Elze- 
virios,  cum  pei-petuis  I.  Fr.  Gronovii  et  variorum  Notis, 
tribus  voluminibus,  in  forma  octuphce. 

1677.  Romae  prodiit  Bibhotheca  sacra  et  profana  Latini 
Latinii :  cuius  parti  secundae  insertae  sunt  eius  Obser- 
vationes  et  Corrcctiones  in  T.  Livium,  in  forma  maiore. 

1678.  Amstelaedami  apud  Danielem  Elzevirium  ex  recen- 
sione  I.  Fr.  Gronovii,  in  forma  minore. 

1679.  Amstelaedami  apud  Danielem  Elzevirium  cum  per- 
petuis  Car.  Sigonii  et  I.  Fr.  Gronovii  Notis,  quibus 
etiam  suas  aliorumque  Notas  adiecit  lacobus  Gronovius, 
tribus  voluminibus,  in  forma  octuplice. 

1679.  Cantabrigiae    ad   editionem    Gronovianam    duobus 

voluminibus,  in  forma  octuplice. 
1679.  Parisiis  sex  voluminibus,  in  forma  quadruplice. 

Hanc  editioncm  Interpretatione  et  Notis  illustravit 
loannes   Douiatius,  Anteccssorum    Parisiensium    et 
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Regioriim   Professorum    Primicerius,   in   usum   Del- 

phini.     Accesscrunt   Supplementa  Livii  per  Freins- 

hemium,    quae    magna    ex    parte    primum    in    hac 

editione  in  hicem  prodierunt. 

1694.  Patavii  quinque  vohuninibus,  in  forma  octuphcc,  ut 

testantur  Ilcarnius  et  Clericus,  vel  in  forma  duodecima, 

ut  auctor  est  Fabricius  in  Bibhoth,  Lat. 

Hanc  editionem  optimorum  exemplarium  collatione 
recognitam,  et  novis  additamentis,  chartis  geographicis 
etc.  iUustratam  esse,  viri  docti  testantur. 
1696.  Francofurti  apud  Frid.  Knochium,  in  forma  octuphce. 
Hacc    editio    a    lo.    Gcrardo    Arnoklo,    Gymnasii 
Francofurtani  rcctorc,  curata  esse  dicitur,  praemissa 
eius    dissertatione    de   Livii    vita   et    scriptis.     Vide 
Fabricii  Bibhoth.  Latin. 
1703.  Londini  duobus  voluminibus,  in  forma  octuphce. 

Fabricius  in  Bibhoth.  Lat.  testatur,  hanc  editionem 
ad  Gronovianam  recensitam,  lemmatibus  historicis  ad 
paginarum  oras  notatis,  tabuhsque  Geographicis  in- 
structam  esse. 

1707.  Patavii  quinque  voluminibus,  in  forma  duodecima. 

Memoratur  haec  editio  in  Catalogo  bibliothecae 
Ilulsianae,  tom.  III.  num.  5920. 

1708.  Oxonii  scx  vohiminibus,  in  forma  octuphcc. 

Hanc  cditionem  curavit  Thom.  Ilcarnius,  eamque 
Mstorum    codicum    collatione    rccognovit,    Annota- 
tionibusque  iUustravit. 
1710.   Amstelaedami  et  Traiccti  ad  Rhcnum  deccm  volu- 
minibus,  in  forma  octuphce. 

llacc    editio,    quam    rccensuit,    et    Notuhs    auxit 
loannes  Clericus,  insupcr  exhibet  integra  Freinshemii 
Supplcmcnta,    tabulas    Gcographicas,    et    Anonymi 
copiosiuu  indiccm. 
1722.  Loudiui  scx  vohmiinibus,  in  forma  duodecima. 

Is,  qui  hanc  cditionem  curavit,  nomen  suura  non 
ascripsit. 
17.3.5.  Parisiis  scx  voluminibus,  in  forma  quadruphcc. 

llauc  cditioncm,  quae  continct  ctiam  Su})plcmenta 
hbrorum  amissorum  a  I.  Freinshemio  concinnata, 
recensuit  ct  Notis  iUustravit  I.  B.  L.  Crevicr, 
Rhctoricac  Profcssor  in  coUcgio  Dormano  Bcllovaco 
Univcrsatis  Parisicnsis. 
1740.  Basileae  tribus  voluminibus,  in  forma  octuphcc. 

llacc  cditio  rcpetiit  maiorcm  lac.  Gronovii,  et 
qucma(huo(huu  illa,  instructa  est  pcq)ctuis  Car. 
Sigouii  ct  I.  Fr.  (Jronovii  Notis,  quibus  cliam  sua.s 
ct  ahoruuj  Noliu?  achccit  lac.  Gronovius. 
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Hactenus  Drakenborchius.     Quae  inde  ab  hoc  tempore 

prodierunt  praecipuae  Livii  editiones,  sive  ad  umbilicum 

adductae,  sive  inchoatae  tantum,  necdum   absohUae,  hae 

fcre  sunt. 

1738 — 46.  Lugd.  Bat.  et  Amst.  cum  lo.  Freinshemii 
Su})plementis,  curante  Arn.  Drakenborch,  7  voll.  4to. 
Haec  editio  praestantissima,  quara  omnium,  quot- 
quot  sccutae  sunt,  fundamentum  esse  constat,  Draken- 
borchii  annotationibus  ineditis  et  lectionum  varietate 
codicis  Veithiani  codicumque  Helmstadiensium  L  et 
2.  locupletata,  Stutgardiae  inde  ab  anno  1820.  quat- 
tuordecim  tomis  repeti  coepta  est. 

1743.     Heidclberg.  curantc  B.  C.  Haurisio,  fol. 

De  hac  Livii  editionc,  quae  continetur  tora.  I. 
Collectionis  scriptorum  veterum  latinorum  historiae 
Romanae,  Heidelberg.  1743 — 48.  paratae,  vide  editores 
Bipontinos  in  Notit.  literar.  de  T.  Liv.  p.  144.  sq. 

1747.  48.     Paris.  cum  I.   B.  L.   Crevierii  notis  ad  usum 
scholarum  accommodatis,  6  voll.  8vo. 

Textus  huius  editionis,  id  quod  editor  ipse  in  prae- 
fat.  p.  4.  sq.  profitetur,  ex  maiore  illa,  quae  Parisiis 
1735 — 42.  prodiit,  descriptus  est,  sed  passim  emenda- 
tus.  In  notis  etiam  novas  interdum  coniecturas  pro- 
ferri  ex  Walchii  Emendatt.  Liv.  p.  274.  coll.  p.  243. 
intelhgitur.  Certatim  repetita  est  haec  editio  Amst. 
1749.  Lond.  1750.  Venet.  1751.  Patav.  1759.  Paris 
1768-69.  Venet.  1791.  Lond.  1813.  et  Oxon.  1814. 
De  aduUerina  eius  repetitione,  quae  textum  Livianum 
ex  Lallemandi  editione,  anno  1775.  adornata,  de- 
scriptum  notasque  Crevierii  passim  interpolatas  ex- 
hibet,  diximus  supra  in  praefat.  p.  xiv.  sq. 

1751.  Patavii,  ex  recensione  Arn.  Drakenborchii,  6  voll. 
8vo. 

Num  ex  hac  editione,  quae  ab  editoribus  Bipontinis 
in  Notit.  hterar.  de  Liv.  p.  145.  commemoratur,  de- 
rivatae  sint  duae  cditiones,  quarum  altera  sive  Patavii 
sive  Venetiis  1759.  altera  Venetiis  1791.  prodiit,  se 
non  posse  definire,  fatetur  Harlesius  in  Supplement. 
ad  brev.  notit.  hterat.  Rom.  Part.  i.  p.  314.  coll. 
Ephemerid.  hterar.  lenens.  a.  1795.  No.  164.  p.  550. 
sqq.  lUud  tamen  satis  constat,  eumdem  Remondi- 
nium,  qui  Livii  opera  cum  hb.  XCI.  fragmento 
Venetiis  1791.  denuo  edidit,  vel  unum  ex  eius  maio- 
ribus  iam  anno  1751.  minorem  Crevierii  editionem 
repetiissc.  Vide  editores  Bipontinos  in  Notit.  hterar. 
de  T.  Liv.  p.  145. 
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1751.  BeroHni,  curante  I.  P.  Millero,  3  voll.  8vo. 

Hac   editio    tam   diligentia    in    textu    exscribendo 
adhibita,  quam  nitore  typorum  commendabilis  est. 
1751.  Edinb.  accurante  Th.  Ruddimanno,  4voll.  12mo. 

Eepctita  est  haec  editio  accurata  et  nitida,  quae 
locis  compluribus,  partim  auctoritate  codicum  a  Dra- 
kenborchio  aliisque  collatorum,  partim  ex  Kennethi 
Mackcnzie  aliorumque  coniectura  mutatis,  a  Draken- 
borchiana  discrcpat,  Amst.  1752.  atque  Edinburg. 
1764.  et  1772. 
1766.  Laubani,  Excerpta  Liviana  ed.  C.  L.  Bauer.  8vo. 

Ilic  liber,  in  tironum  quidem  usum  editus,  sed  etiam 
doctis  Livii  intcrpretibus  profuturus,  primum  repctitus 
est,  praefixo  titulo  :  '  Chrestomathia  Liviana,'  Lips. 
et  Lauban.  1770 — 74.  deinde  cum  inscriptione : 
'  Liviana  Exccrpta,  vel  Chrestomathia  Liviana,'  Lips. 
1785.  1800.  1813.  et  1823. 
1769.  Lips.  ex  recensione  Arn.  Drakenborchii,  curante 
Aug.  Guil.  Ernesti.  3  voll.  8vo. 

Editorc  invito  recusa  est,  ut  de  rc  ambigua  verbo 
dubiae  auctoritatis  utar,  hacc  cditio  Bamberg.  1778. 
tum  ab  ipso  Erncstio  rccognita  prodiit  Lips.  1785. 
5  voU.  8vo.  denique  post  editoris  obitum  repetita  est 
ibidcm  1801  —  4.  5  voll.  8vo.  quorum  ultimum  com- 
plectitur  Ernestii  glossarium  Livianum,  a  G.  II. 
Schaefero  emcndatum  plurimisque  acccssionibus  locu- 
pletatum.  Ceterum  ex  hac  cditione  sej)tem  priores 
Livii  libri  rcpctiti  sunt  Upsal.  1795.  et  glossarium 
Livianum  additum  cst  cditioni  Oxonicnsi,  quae 
priinum  anno  1800.  dcinde  anno  1813.  prodiit.  Vid. 
infra  ad  annum  1800. 
1775.  Paris.  rcccnsuit  I.  N.  Lallcmand.   7  voll.  12mo. 

Nitidissimae  huius  editionis  fundamentum  cst  Dra- 

kcnborchiana,  a  qua  tamcn  cditor,  Crcvierii  aliorum- 

que  coniccturas  secutus,  permultis  in  locis  disccssit  et 

mutationum  omnium  rationem  in  notis  reddidit, 

1779  -  83.  Mannhemii,  cum  lo.  Freinshcmii  Supplcmentis, 

cura  ct  sumptibus  Socictatis  litcratae,  12  voll.  8vo. 

Iluic  cditioni  variae  lcctioncs  editionum  Grono- 
vianac  ct  Crevierianae,  cx  Erncstii  editionc  pctitac, 
brcvcsquc  notac,  cx  Drakcnborchii  commcntariis 
excer])tae,  probabili  studio  adiectac  sunt.  llepcti 
coepta  cst  anno  1822. 
17H() — 84.  Lins.  ct  Goth.  cum  animadvcrsionibus  F.  A. 
Stroth,  3  voll.  8vo. 

Hacc  tria  voluinina,  ()U()nnn   priniuui  (Jolli.    1784. 
ropctitum  vt>{,  (juindccim  Livii  libros  conlincut.     Edi- 
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tionem   opera  Strothii  perquam  laudabili  inchoatam 

Doeringius    continuavit    et    absolvit.     Vid.    infra   ad 

annum  1796. 

1784 — 86.  Biponti,  cum  lo.  Freinshemii  Supplementis  et 

Notitia  literaria,  studiis  Societatis  Bipontinae,   13  voU. 

8vo. 

Anno  1806.  repetita  est  haec  editio,  quae  textum 
Drakenborchianum  cum  praestantioribus  editionibus 
collatum  exhibet. 
1794.  Bassani,  cum  notis  Clerici  et  Crevierii,  ex  recen- 
sione  Arn.  Drakenborchii.  8vo. 

Num  haec  Livii  editio,  quae  in  Th.  Chr.  Fr.  Enslini, 
bibliopolae  Berohnensis,  Bibliotheca  auctorum  clas- 
sicorum,  et  graecorum  et  latinorum,  p.  83.  ed  tert. 
commemoratur,  diversa  sit  ab  ea,  cui  lib.  XCI.  frag- 
mentum  anno  1791.  adiectum  est,  ahi  viderint. 
1794.  Lond.  ex  recensione  Arn.  Drakenborchii  et  H. 
Homer,  8  voll.  8vo. 

De  huius  editionis  mihi  nunquam  visae  virtutibus 
non  habeo,  quod  dicam.     Commemoravit  eam  Ebert, 
in  Lex.  bibUograph.  VoL  I  p.  1002.  n.  12117. 
1796 — 1819.   Gothae,  cum  animadversionibus  F.  A.  Strothii 
suisque  observationibus  ed.  Fr.  Guil.  Doering,  7  voll.  8vo. 
Huius  editionis,  etsi  circumactis  demum  annis  tri- 
bus  et  viginti  absohitae,  tamcn  non  ea,  qua  par  erat, 
doctrina  et  diligentia  adornatae,   Vol.  I.  anno  1805. 
et  1816.  Vol   II.  anno  1805.   atque  Voh  III.  anno 
1822.    repetitum    est.     Index    historicus,    ab    editore 
promissus,  etiam  nunc  desideratur. 
1800.   Oxonii,  ex  recensione  Arn.  Drakenborchii,  6  volL 
8vo. 

Accesserunt  huic  editioni,  quae  ibidem  anno  1813. 
repetita  est,  gentes  et  famihae  Romanorum,  auctore 
R.  Streinnio,  quod  opusculum  primum  Paris.  1559. 
ac  Venet.  1571.  editum  et  deinde  lo.  Georg.  Graevii 
Thes.  Antiquitatt.  Rom.  tom.  VII.  p.  1.  sqq.  insertum 
est,  atque  Ernesti  glossarium  Livianum,  auctius  non- 
nihil,  si  titulo  fides  habenda,  et  in  locis  quam  plurimis 
emendatum. 
1807.  8.  Gotting.  cum  commentario  perpetuo  ed.  G.  A. 
Ruperti,  7  voU.  8vo. 

De    Ruperti  et   Docringii   editionibus,   in   quibus 

multi  muha  reprehenderunt,  vide  censoris  doctissimi 

iudicium  in  Ephemerid.  literar.  lenens.  a.  1811.    No. 

19—22.  p.  145.  sqq. 

1809.  Cupri  Fifanor.  Livii  Ilistoriarum  hbri  V.  priores,  ed. 

I.  Hunter.  12mo. 
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Commemoravit  Imnc   libellura  Ebert.  iu  Lex.  bi- 
bliograph.  Vol.  I.  p.  1002.  n.  12125. 
1815 — 1819.   Ilafniae,  Livii  Historiarum  libri  I. — X.  cum 
Strothii,   Doeringii    aliorumque    animadversionibus    ex- 
cerptis  suisque  ed.  Moeller,  2  voll.  8vo. 

Primum  volumen  huius  cditionis  in  scholarum  usum 
paratae  ante  annum  1815.  prodiisse,  tituhis  recentior 
antiquiori,  eique  rescisso,  bibUopolarum  more  subiectus 
indicare  videtur. 

1821.  Lipsiae,  ap.  C  Tauchnitium,  ed.  stereotypa,  5  voll. 
12mo. 

Ilaec  editio,  vih  admodum  prctio  parabihs,  char- 
tarum  et  typorum  bonitate  non  minus  quam  dihgentia 
in  textu  exscribendo  adhibita  vulgares  illas,  quae  Hahie 
1802.  1811.  1815.  et  1819.  prodierunt,  longe  mul- 
tumque  superat. 

1822.  Francofurt.  ad  Moen.  Livii  IliStoriarum  hb.  XXXIII. 
cum  Fr.  lacobsii  suisque  notis  ex  cod.  Bambergensi  ed. 
Franc.  Goeller.  Acc.  Epistohi  lo.  Theoph.  Kreyssigii  ad 
Editorem  et  varietas  lcctionum  in  hb.  XXXI. — 
XXXVHI.  ex  eodcm  codice  excerpta.  8vo. 

Quantum   utihtatis  codex   Bambergensis  in   Livio 

edendo  nobis  praebuerit  aUisque  sit  praebiturus,  bre- 

viter  docuimus  in  pracfat.  p.  353. 

1822 — 2G.  Paris.  ad  codd.  Parisinos  recens.  et  cum  selectis 

commentariis.  item  Supplcmentis  lo.  Freinshemii  ed.  N. 

E.  Lemairc.   8vo. 

Ilacc  cditio  satis  splcndida,  pars  cst  Collectionis 
auctorum  cla.ssicorum  latiuorum,  quae  praeter  sclcctam 
lectionum  varictatcm,  ex  insigni  codicum  Parisinorum 
numero  non  ea,  quae  criticos  decet,  dihgcntia  enota- 
tam,  cxccrjitasque  ahorum  intcrprctum  notas,  intcgrum 
continct  lluperti  commcntarium,  vix  tanto  apud 
exteros  honore  dignum. 


Haec  Krcyssigius :  cactera,  (juac  scquuntur,  cx  variis 
fontibus  dcrivantur. 
1823—27.  Li])siac,  apud  Wcidmann.  cx  rcccnsionc  Arn. 
Drakcnborcbii  passim  rcfictacum  indicc  rcrum  locuplctis- 
simo.  Acccssit  praetcr  varictatcm  lcctionum  Gronov.  et 
Crcvicr.  glossarium  Livianum  curantc  Aug.  Cjuil.  Erncsti. 
Editio  quarta  rccognita  ct  in  hbr.  XXXI.  —  XXX\  III. 
altjuc  XLI.  XLV.  ad  codd.  Bambcrg.  ct  Vindob.  fidcm 
cmcndata  a  lo.  Th.  Krcyssigio.  5  tom.  8vo. 


476      SYLLABUS    EDITIONUM   LIVIL 

Haec  editio  plurimus  mendis  typographicis  defor- 
raata  est. 

1824.  Stuttgart,  apud  Metzler,cum  selectis  var.  lect.curante 
L.  Tafel.  3  tom.  8vo. 

1825.  Londini,  ex  recensione  Arn.  Drakenborchii  cum 
notis  integris  Crevierii,  et  indice  rerum  locupletissimo. 
Accessit  praeter  varietatem  lectionum  Crevier.  Doering. 
et  Rupert.  glossarium  Livianum  ex  schedis  Aug.  Guil. 
Ernesti.  Emendavit  phn-imisque  accessionibus  locuple- 
tavit  Godof.  H.  Schaefer.  5  tom.  8vo. 

Haec  editio,  quae  sumptibus  Priestleii  prodiit,  Lip- 
siensi  emendatior  est. 
1828 — 29.  Hannover,  ap.  Hahn,  curante  G.  H.  Liinemann. 

3  tom.  8vo. 
1828.   Lipsiae,  ap.  Tauchnitium  ex  recensione  Arn.  Dra- 
kenborchii  ad  codicum  Bambergensis  et  Vindobonensis 
fidem  passim  reficta,  curante  J.  Th.  Kreyssigio.   1  tom. 
4to. 

Haec  editio  stereotypa  optima  mihi  visa  est,  quae 

typis  iterum    mandaretur,   utpote   longe   emendatior, 

quam  quae  a  Kreyssigio  ex  hbraria  Weidmannia-Lip- 

siae,  1822.  prodiit. 

1829 — 30.  Berolini,    apud    Reimer.       Recognovit    Imm. 

Bekkerus.     Selectas  virorum  doctorum  notas  in  usura 

scholarum  addidit  I.  E.  Raschig.  Ed.  stereotypa.  3  tom. 

8vo. 

De  pretio  recensionis  Bekkerianae  plura  in  prae- 
fatione  sua  ad  hbr.  XXXIII.  supr.  p.  347.  disseruit 
Kreyssigius. 
1837.  Misenae,  apud  Khnkichtium.  Liber  XXXIII.    Ad 
cod.  Bamberg.  et  editt.  antiquarum  fidem  denuo  edidit 
et  scripturae  diversitatem  edit.  Drakenb.  adiecit  I.  Th. 
Kreyssigius.   1  tom.  8vo. 
1839.  Misenae,  apud  Khnkichtium.    Liber  XXXIII.    Ad 
cod.   Bamberg.  et  editionum  antiquarum  fidem  denuo 
edidit  et  annotationem  criticam  adiecit  I.  Th.  Krej-ssi- 
gius.     Accessit  varietas   lectionum    in    hbris  XXX. — 
XXXII.  et  XXXIV. — XXXVIII.  ex  codice  Bamber- 
gensi  dihgenter  enotata.   1  tom.  8vo. 


PRAEFATIO    KREYSSTGII 

AD  EDITIONEM  LIPS.  STEREOTYPAM. 


QUUM  abhinc  annis  amplius  octoginta  Drakenbor- 
chius,  absoluta  Livii  editione,  quae  Stutgardiae 
ante  hos  octo  annos  laudabili  sane  consiHo  repcti  cocpta 
est,  de  antiquioribus  Livii  editoribus  atque  intcrpretibus 
docte  et  copiose  disseruerit  >,  mihi  quoquc,  oblata  praefandi 
opportunitate,  de  iis,  qui  inde  a  Drakenborchii  actate 
Livii  Ilistoriarum  Ubris  pro  viriU  parte  consultum  vo- 
hierunt,  breviter  saltem  strictimque  exponere  placuit-. 

Ac  primum  quidem  satis  constat,  Crcvierium  non  solum 
eodem  fere  tempore,  quo  Drakcnborchius  ad  Livium 
emendandum  atque  expHcandum  operam  conferret,  maio- 
rem  adomasse  Livii  cditionem,  codicum  Parisinorum  opibns 
instructam,  sed  etiam  paullo  post  minorem  comparasse, 
quae  textum,  quem  vocant,  passim  refictum  et  novas 
ahquot  coniecturas  cxhibet,  atque  ab  ahis  sinc  uUa 
mutationc  rcpctita,  ab  ahis  ad  Lallcmandi  cditioncm,  de 
qua  dcinccps  dicam,  tacitc  conformata  cst.  Crevierium 
cxcepit  lluddimannus,  qui  in  cdendis  Livii  hbris  ita 
vcrsatus  est,  ut  in  compluribus  h)cis,  partim  auctoritatem 
codicum  a  Drakcnborchio  ahisquc  collatorum,  partim 
Kcnnethi  Mackenzie  aliorumquc  coniccturas  secutus,  ab 
recensione  Drakcnborchiana  disccdcret.  Post  hunc  ad 
evulgandos  Livii  libros  accessit  Ernestius,  qui,  licet 
textum  iinmutatum  cx  Drakcnborchii  rccensione  exscri- 
bcndum  curaret,  optime  tamen  dc  Livii  intcrprctatione 
meruit  concinnando  Glossario  Liviano,  quod  prinium  ab 


1   In    Pracfatione,    editionia    Dra-  poris    ordinem'  Kecutus,  ndioci    Dni- 

kenVxirchiunao  tomo  Beptimo  et  ulti-  keiiborchii   Syllnl)o  editionum    pruc- 

mo  praetix:i,  p.  2.  im]<|.  cf.  Hupr.  p.  447.  cijxiarum  T.  Livii,  tom.  I.  p.  62.  aqf]. 

1  t^itionum     recentiorum    tituloM  editionis  nostrae   in.-iioris.  cf.  supr.  |i. 

cum    hrcvi  dc  singuliit  iudiciu,  tcm-  471. 
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editore  Oxoniensi,  deinde  a  Schaefero  ex  ipsius  Ernestii 
schedis,  denique  a  memet  ipso  ex  Miilleri  et  Gersdorfii 
adversariis  emendatum  plurimisque  accessionibus  locu- 
pletatum  esse  constat.  Nitidissimam  porro  eandemque 
accuratissimam  Livii  editionem  Lallemandus  paravit  et, 
quum  locos  permultos,  aliorum  plerumque  coniecturis 
obsecutus,  in  integrum  restituisset,  mutationum  omniuni 
rationem  in  notis  adiectis  bona  fide  reddidit.  Sahiberrimo 
deinde  consiho,  dum  Livii  Historiarum  libri  cum  Frein- 
shemii  Supplementis  Mannhemii  pariter  ac  Biponti 
eduntur,  Strothius  Livii  inteqoretationem  suscepit,  sed 
morte  praematura  absumptus,  id  quod  magnopere  do- 
lendum  est,  ukra  hbrum  quintum  decimum  progredi  non 
potuit.  In  eius  locum  invita,  ut  aiunt,  Minerva  successit 
Doeringius,  qui  Livii  editionem  a  Strothio  inchoatam  ita 
continuavit  et  circumactis  demum  tribus  et  viginti  annis 
absolvit,  ut,  quum  doctrinae  ahoquin  spectatae  copiam 
hac  in  re  desiderari  passus  sit,  utrum  Livii  ipsius  vicem 
gravius  doleas,  an  editoris  negUgentiam  vehementius  in- 
digneris,  vix  apud  animum  statuere  possis.  Atque  in 
eandem  fere  doctorum  reprehensionem  incurrit  Rupertius, 
qui,  hcet  magno  hiatu  promisisset'',  sese  effecturum,  ut, 
qui  sua  editione  utatur,  quacunque  aha  facile  possit 
carere,  praepropera  tamen  festinatione  et  temeraria  con- 
iectandi  hbidine  tot  ac  tantis  impHcitus  est  erroribus,  ut 
commentarius,  quem  ex  Drakenborchii  et  ceterorum  Livii 
interpretum  annotationibus  consarcinavit,  vix  ac  ne  vix 
quidem  dignus  esset,  qui  Lutetiae  Parisiorum  recoque- 
retur.  Lemarius  enim,  quemadmodum  in  edendis  ahorum 
scriptorum  Romanorum  hbris  editorum  Germanorum 
scrinia  compilavit,  ita  etiam  splendidae,  quam  nuperrime 
paravit,  Livii  editioni  integrum  Rupertii  commentarium 
cum  selectis  ahorum  interpretum  annotationibus  inseruit; 
mehus  haud  dubie  de  Livio  meriturus,  si  textum  ad 
codices  Parisinos,  quibus  in  speciem  magis  quam  re  vera 
usus  est,  dihgentius  exegisset. 

Muko  maiores  igitur  laudes  et  gratiae  sunt  habendae 

3  In  Prooemio  de  Livii  vita  et  Historia  Romana  p.  70. 
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Strothio*,  lungio^,  Wernsdorfio^,  Osiandro?  ct  Seebodio^, 
qui  varias,  quas  vocant,  lectioncs  ex  codicibus  Veithiano, 
llafniensi,  Ilelmstadiensibus,  Stutgardiensi  et  Cracoviensi 
excerpserunt^,  ac  prae  ceteris  Goellero,  qui  non  sohim 
Livii  Hbrum  tricesimum  tertium  muUo,  quam  ohm  a 
Carbachio  ex  codice  Moguntino  evulgatus  erat,  inte- 
griorem  atque  emendatiorcm  ex  praestantissimo  codice 
Bambergensi  edidit,  sed  etiam  omnem  lectionum  diver- 
sitatem  in  cctcris,  quos  ille  continct,  Livii  hbris  repertam 
ex  eodem  enotavit"\  Quod  quum  Goellerus,  sive  tempore 
exclusus,  sive  necessitate  coactus,  raptim  nec  satis  accurate 
fecisse  vidcretur,  ut  mihi,  cpistoLa  dc  nonnulhs  hbri  tri- 
cesimi  tertii  locis  ad  Goeherum  perscripta,  codicis  Bam- 
bergensis  denuo  inspiciendi  copia  darctur,  a  laeckio, 
bibhothccae  Bambergensis  praefecto,  qui,  qua  ratione 
codicibus  ipsi  in  custodiam  concrcditis  uti  sive  potius 
abuti  consueverit,  editis  nuper  Iloratii  et  Virgihi  car- 
minibus  pubhce  declaravit,  verecunde  quidcm,  sed  frustra 
contendi.  Nihilo  minus  tamen,  quum  cditionis  Livii, 
quam  ab  Ernestio  adornatam  esse  supra  dixi,  recogno- 
scendac  provincia  uUro  mihi  deferrctur,  frui  paratis  malui, 
(juam  oblatam  dc  Livii  hbris  bene  mcrendi  occasioncm 
dimittere  ;  pracsertim  quum  Bhuiuierus  diuturnum  codicis 

4  Varietatem   lectionis  cx  codice  criticis,  Vol.  I.  Part.  I.  p.  i68.  sqq. 
Veithiano,  f|iii  primam  Livii  dccada         8   Variac   lectioncs  c  codicc  Livii 
continet,   a    Strotliio    excerptam,    a  Cracovieiisi  a  Seebodio  excerptae,  in 
Doeriiigio  autem   iii  editione  recen-  iisdem   Misceilaneis  criticis,  Vol.  II. 
tissima  omissiim,   Klaiberus  cditioni  Part.  IV.  p.  634.  sqq. 
Stutgardiensi  inseruit,  9  Adde  nostram    Diss.  de   codicis 

5  loach.  lungii  Specimen  lectio-  mcmljranacei  T.  Livii  Patavini  His- 
num  variantium  codicis  membranacei  toriarum  lil)ro8  olim  complexi  frag- 
Liviani  seculo  undecimo  exarati,  qui  mento,  Norimbergae  in  bibliotheca 
in  bibliotlicca  Collegii  Medici  asser-  Murriana  reperto.  Lips.  1812.  etcf. 
vatur.  Part.  I.  II.  llafiiiae,  1783-84.  Acta  Scininarii  Regii  et  Societatis 
Hunc  codicem  jjo.stea  in  bibliothe-  Philologicae  Lipsiensis,  Vol.  II.  Part. 
cam  Acadeiniae  Hafnieiisis  tran*-  II.  p.  440.  sqq.  Ex  hac  codicis  la- 
latum  esse,  compcrtum  habeo.  cinia  locus  Liv.  XXVII.  16.  emcii- 

6  Chr.    Theopli.    Wernsdorf    dc  datus  est. 

Livii   aliquot    codicibus    Ilelmstadi-         10  T.  Livii   Patavini  Ilistorianim 

ensibus,    in    Novis    Actis    Societatis  Liber  tertius  trigesimu.s,  auctius  at<|ue 

Latinae  lenensis,  Vol.  I.  p.  99.  sqq.  emendatius  cum  Vr.  lacobsii  suisque 

Utriuscjue  codicis  lectione»  Klaiberus  notis   ex   codice   liambergensi   e<lidit 

cditioni  Stutgardiensi  addidit.  Franc.  Goeller.  Accessit   Ejiistola  I. 

7  Variae  lectiones  e  codice  Livii  Th.  Kreyssigii  ad  editoreni  et  va- 
membninacco  Stutgardiensi  ab  C)sian-  rietas  lectionuni  in  libris  XXXI — 
dro  enotatae,  in  Friedemanni  et  See-  XXXVIII.  ex  eodem  codice  ex- 
bodii  Mi»celLaneiii  maximam  partcm  cerpta.     Fmncofurti  ad  Moeii.  i8a4. 
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Lipsiensis,  ex  quo  Longolius  olim  Drakcnborchio  quat- 
tuor  priorum  librorum  excerpta  submisit  et  quem  postea 
Ernestius  penitus  excussurus  erat,  usum  mihi  benignissime 
concederet,  atque  praeter  aUa  minoris  momenti  praesidia 
eximium  plane  et  vere  unicum  necopinanti  mihi  aHunde 
subministraretur.  Kopitarius  enim,  supremus  bibhothecae 
Vindobonensis  custos,  Boettigeri  precibus  commotus  co- 
dicem  olim  Laurishamensem,  nunc  Vindobonensem,  ex 
quo  Grynaeum  quinque  postremos,  qui  supersunt,  Livii 
libros  primum  evulgasse  constat,  denuo  perscrutatus  est 
atque  non  sohim  omnem  lectionum  varietatem,  a  Draken- 
borchio  cupidissime  expetitam,  diligenter  enotavit,  sed 
etiam  subinde  per  epistolas  a  me  rogatus  de  locis  com- 
phiribus,  qui  aliquam  haberent  dubitationem,  codicem 
lectu  difficilhmum  iterum  iterumque  consuluit  et  singulos 
Hterarum  apices  rimatus  est^^.  His  igitur  praesidiis  adiutus 
efFeci,  ut,  quum  textum  a  Drakenborchio  ad  rationes  cri- 
ticas  constitutum  in  prima  tertiaque  decade  ex  aHorum 
plerumque  sententia  passim  correxerim,  in  quarta  autem 
decade,  Hbro  potissimum  triccsimo  tertio,  ac  decadis 
quintae  dimidia  parte,  sive  codicum  Bambergensis  et  Vin- 
dobonensis  auctoritatem,  sive  coniecturae  probabiHtatem 
secutus,  locis  permuhis  suppleverim  atque  emendaverim, 
Ernestii  editio  a  me  recognita  novam  veluti  cditionum 
famiHam  ducat.  Quod  quum,  tribus  editionis  nostrae 
voluminibus  evulgatis,  TafeHus  inteUexisset,  mercenariam 
Livio  edendo  ita  navavit  operam,  ut  lectiones  optimas  et 
maxime  genuinas,  quas  non  ex  codicibus  Bambergensi  et 
Vindobonensi  promiscue,  id  quod  iHe  falso  opinatus  est^% 
sed  ex  solo  Bambergensi  petitas  esse,  tam  res  ipsa,  quum 


II  Quo  magis  autcm   Kopitaiius,  gratiae  reconciliatorem,  mihi  signifi- 

licet  iterata  codicis  antiquissimi  col-  cavit,  sed  ad  librariae  Weidmanniae, 

latio    non    plane    supervacanea   esse  quae  octoginta  septem  imperiales  in 

videatur,  hoc  officio  non  me  solum,  huius  rei  sumptum  erogavit,  praedi- 

sed  omnes  omnino  Livii  amatores  ob-  cationem  pertinei"e. 
strinxit,  eo  lubentius  profiteor,  verba:  12  In  Praefatione  enim,  tomo  ter- 

"  mercedem  haudquaquam   spenien-  tio  praefixa,  haecscripsit :  "  Q,uantam 

dam    cum    bibliopola     Hberalisssmo  lucem    Kreyssigius,    vir  doctissimus, 

pactus,"   quae    in    editionis    maioris  postremis    quinque    libris    e    codice 

praefatione   p.   9.    leguntur,   non    ad  Bambergensi      atque     Vindobonensi 

eius  vituperationem,  id  quod  se  siis-  aftusurus  sit,  ex  his,  quae  iam  pro- 

picari  per  Graefium  meum,  optimum  tulit,  laete  auspicari  licet." 
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hos  libros  codice  Vindobonensi  non  contineri,  inter  omnes 
constet,  quam  Goelleri  liber,  quem  plane  ignorasse  videtur, 
eum  docere  potuisset,  in  irao  paginarum  margine  poneret, 
Heusingeri  autem  coniecturis,  quae,  licet  hlc  Livii  inter- 
pres,  qua  ratione  hbrarii  peccare  potuerint,  operose  et 
putide  demonstraverit,  non  nisi  raro  cordatioribus  pla- 
cebunt,  in  textum  recipiendis  orationem  Livianam  mirum 
quantum  interpolaret.  Circumspectius  quidem  rem  gessit 
Baumgarten-Crusius,  recentissimus  Livii  editor,  qui  in 
textu  passim  refingendo,  uti  codicum  a  Drakenborchio 
ahisque  adhibitorum  lectionibus,  ita  Bambergensis  quoque 
copiis  rectius  est  usus,  et,  quum  typographus  (quo  iure, 
ipse  viderit)  quarti  editionis  nostrae  voluminis  plagulas 
nondum  evulgatas  illi  subministrasset,  eos  etiam  locos,  quos 
codicis  Vindobonensis  auctoritate  emendavi,  integriorcs 
exhibuit.  Sed  quum  idem  pariter  ac  Tafelius,  ex  cuius 
editione  textum,  vitiis  operarum  non  ubiquc  sublatis, 
describi  iussit,  quibus  in  locis  a  Drakenborchii  reccnsione 
sive  mecum  sive  cum  aliis  discessisset,  non  accurate  sig- 
nificaverit,  atcjue  praeterea,  quum  ingenii,  quo  pollet, 
acumine  in  hoc  labore  festinantius  profligato  uti  nollet,  ne 
unum  quidcra,  quantum  memini,  Livii  locum  palmaria 
coniectura  pcrsanaverit  et  in  varias  erroris  ac  negligcntiao 
reprehensiones  incurrerit'^,  de  Livii  editionibus  horum 
duumvirorum  opcra  paratis  alio  tcmporc  ac  loco  siue  ira  ct 
studio  copiosius  cxponam. 

Praeter  eos  autera,  qui  omnes  omnino  Livii  libros  ex 
opere  ingenti  reliciuos  cdidcrunt  atque  intcrprctati  sunt, 
post  Drakenborchium  permulti  exstitcrunt,  qui  vcl  de 
Livii  ingcnio,  de  lactea  cius  ubertate  ceterisque  orationis 
virtutibus  et  fide  historica  rectc  acstimanda,  id  quod 
loccherumi^j    Mirum'^,    Schwabium '^,    Eschcnbachium'7j 

13  Uno  nunc  defungar  excmplo,  de  lactca  Livii  ubertatc.  Ibid.  i?^'». 
quod  in  Comm.  de  locis  Gellii  Noctt.  15  A.  CJ.  Miri,  Livius  Aujjusti 
Att.  Lib.  VI.  Cap.  i.  et  Lactantii  Caesaris  adulator  in  historia  de  Cossi 
Epit.  Inst.  Div.  cap.  29.  Misenae,  spoliis  opiniis  caute  legendui.  Ilelni- 
1827.  p.  19.  proposui  ;  posthac  plura  stad.  1767. 

ullaturus.  16  S.  C.  Schwabii  Vindiciao  cro- 

14  Chr.  G.  locchen  Disp.  de  bu»-  dulitatis  Livii,  cuius  ob  saepius  re- 
pcctii  Livii  fide  Lips.  1743.  cjuae  edi-  ccnmta  prodigia  innimulatur.  Got- 
tionis  Drdkcnborchiunne  'I'oni.  VII.  tinf{.  1773. 

p.  J30.  •<(<).  continctur.    Eiu»d.  Dinp.         17  C.  G.  E»chenbnchi»  Dis<«.  qua 
VOL.  IV.  I  i 
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Brieglebium^^,  Ernestium^^,  Klotzschium*^",  Wachterum^i, 
Meierottonem^^^  Schellium'^^  Wyttenbachium^*,  Hege- 
wischium^^,  Krusium^^,  Wachsmuthium^^,  Lachmannum^^ 
ahosque  fecisse  constat,  subtiHter  et  copiose  disputarent, 
vel  singulos  Livii  locos,  de  quibus  TrekelUus^^,  Heuman- 
nus-^°,  Semlerus^S  Foersterus  ■^-,  Eckhardus^^,  Martinius^*, 
Schellerus^^,    Heinzius^*^,    Uhhus^^,    BrendeUus^^    Miil- 


fides  Livii  defenditur  adversus  loe- 
cheii  aliorumque  obiectiones.     Lips. 

177.^-  ..    ^. 

iS  I.    Christoph.   Brieglebii    Diss. 

de  Livio  eiusque  virtutibus.    Coburg, 

1778. 

19  A.  Guil.  Emestii  Progr.  de 
panegyrica  Livii  eloquentia.  Lips. 
1787. 

20  I.  G.  C.  Klotzchii  Diss..  de 
diligentia  Livii  in  enarrandis  pro- 
digiis  recte  aestimanda.  Viteberg. 
17S9. 

21  Chr.  Fr.  Wachteri  Progr.  T. 
Livius  Patavinus  a  reprehensione 
superstitionis  defensus.  Cliviae, 
1792. 

22  I.  H.  L.  Meierottonis  Progr.  de 
candore  Livii.  Berol.  1796.  Eiusd. 
Progr.  de  testimoniorum  Livii  fide. 
Ibid.  1797.  Eiusd.  Progr.  de  Livii 
arte  narrandi.  Ibid.  1798. 

23  C.  G.  Schelle,  Welche  alte 
klassische  Autoien,  wie,  in  welcher 
Folge  und  Verbindung  mit  andern 
Studien  soll  man  sie  auf  Schulen 
lesen  ?  Leipzig,  1804.  Vol.  I.  p.  240. 
sqq. 

24  Dan.  Wyttenbach  de  Livio 
Historico,  in  Bibliotheca  Critica 
Amstelodamensi,  Vol.  III.  Part.  IV, 
p.  27.  sqq.  sive  in  eius  Opusculis 
selectis  ed.  Friedemann,  Vol.  I.  p. 
312,  sqq. 

25  H.  Hegewisch,  Ueber  die  po- 
litische  Denkungsart  des  Livius,  in 
eius  Neuer  Sammlung  kleiner  his- 
torischer  und  literarischer  Schriften. 
Altona,  180Q.  No.  IV.  p.  i66.  sqq. 

26  Chr.  Krusii  Diss.  de  fide  Lini 
recte  aestimanda.  Lips.  1812. 

2?  W.  Wachsmuths  Aeltere  Ges- 
chichte  des  riimischen  Staates.  Halle, 
1819.  p.  ,32.  sqq. 

28  Fr.  Lachmanni  Comm.  de  fon- 
tibus  Historiaruni  T.  Livii.  Gotting. 
1822. 

29  A.  D.  Trekells  Anmerkungen 


iiber  das  erste  und  den  Anfang  des 
zweiten  Buchs  von  Livius,  in  eius 
Kleinen  deutschan  Aufsatzen,  gesam- 
melt  und  herausgegeben  von  Chr.  G. 
Haubold.  Leipzig,  18 17.  p.  3.  sqq. 

30  Christoph.  Aug.  Heumanni 
Emendationes  plurium  locorum  Livii 
et  Quinctiliani,  in  Ikenii  Symb  <lis 
literariis,  Tom.  I,  Part.  IV.  p,  403, 
sqq.  et  in  Sylloge  dissertationum, 
Part.  II.  p.  487,  sqq. 

31  I.  S.  Semleri  Epistola  ad  Chris- 
toph.  Aug.  Heumannum,  qua  respon- 
det  ad  appendicem  ad  Emendationes 
Livii.  Halae,  1750, 

32  Locos  quosdam  Polybii  a  La- 
tinis  interpretibus  Livio,  Casaubono 
et  Valesio  perperam  translatos  pro- 
ponit  atque  examinat  C.  Christoph, 
Foersterus.  Lips.  1755. 

33  I.  F.  Eckhardi  Prolus.  de  com- 
paratione  Alexandri  Magni  cum  im- 
peratoribus  Romanis  a  Livio  Lib,  IX. 
cap.  1 7.  facta.  Isenaci,  1 760. 

34  G.  H.  Martinii  Coniecturae  in 
aliquot  Livii  loca.  Annaberg.  1762. 
Eiusd.  Coniecturarum  Livianarum 
Periculum  I. — III.  Ratisbon.  1766 
—68. 

35  I.  I.  G.  Schelleri  Animadver- 
sionum  criticarum  in  T.  Livii  libros 
Spec.  I.  II.  Lubbenae,  1769-70.  quae 
inserta  sunt  eius  Observationibus  in 
priscos  scriptores  quosdam.  Lips. 
1785.  p,  24S.  sqq. 

36  I.  M.  Heinzii  Observationum 
Livianarum  Spec.  I. — III.  Vinariae, 
1771 — 77-  quae  relata  sunt  in  eius 
Syntagma  Opusculorum  scholastico- 
rum  varii  argumenti.  Gotting.  1788, 
p.  182.  sqq. 

37  I.  Christoph.  Uhlius  locos 
quosdam  Livii  *  bre^dter  illustrat, 
Oettingae,  1773, 

38  G.Chr.  Brendelii  Observationes 
in  quaedam  Livii  loca.  Part.  I. — IV, 
Isebergae,  1787 — 90. 
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lerus^'',  Vossius**',  Krausius^»,  Bredenkampius*-,  Boetti- 
gerus^^  Vincentius^*,  Matthiaeus*^,  Heroldus*",  Bene- 
dictus''^  Njhoffius*",  Bothius-*^,  Eichhoffius^",  Becherus^', 
Rostius^-,  Halbkartus^^,  Faehsius^^  Walchius^^,  Lin- 
davius^,  Biittnerus^^,  Langius^^,  Lehnerus^^^  Lachman- 
nus*^,   lacobsius*^',    Huschkius*^-,   Beckerus^^,   Zanderus''*, 


39  Chr.  Godofr.  Miilleri  Specimen 
Observationum  Livianarum.  Cizae, 
1789. 

40  Aenderungen  verschriebener 
Stellen  im  Livius,  von  L  H.  Voss, 
in  Wiedeburgii  Humanistischem  Jla- 
gazin  Vol.  IIL  Part.  IV.  p.  289.  sqq. 
et  Vol.  V.  Part.  III.  p.  239.  sqq. 

41  I.  Chr.  H.  Krause  Erlauterung 
einer  Rede  dcs  Camillus  beym  Livius 
L.  V.  c.  44.  in  Magazin  f  ilr  offcntliche 
Schulcn  und  Schullehrer,  Vol.  I. 
Part.  I.  p.  59.  s<iq. 

42  II.  Bredenkamps  Bemerkungen 
iiber  einzclne  Stellen  des  Livius,  in 
eodem  M.igazin  etc.  Vol.  I.  Part.  II. 
p.  444.  sqq.  coll.  Vol.  II.  Part.  I.  p. 
187.  sqq. 

43  C.  A.  Boettigeri  Progr.  de  som- 
nio  Annibalis  apud  Liv.  XXI.  12. 
Vinariae,  1792. 

44  G.  Vinccntii  de  lcgione  jSIan- 
liana  quacstio  cx  Liv.  VIII.  8.  de- 
sumpta.  Lond.  1792. 

45  Fr.  Chr.  Matthiae  Einige  An- 
merkungcn  zuni  XXI.  Buche  dcs 
Livius,  vom  i.  bis  zum  38.  Capitcl. 
Worms,  1793.  Eiusd.  Untersuchung 
iiber  cinen  etwas  undcutlichen  Punkt 
im  XXII.  Buchc  des  Livius,  in  Ru- 
pertii  et  Schliclithorfttii  Magazin  fiir 
Philologcn,  Vol.  I.  p.  71.  sq(|.  Eiusd. 
Bemerkungcn  zu  dcn  Livianisch-Po- 
lybischcn  Beschrcihungcn  dcrSchlacht 
bey  Cannae  und  der  Bclagerung  von 
Syrakus.  Frankf.  a.  M.  1807.  Eiusd. 
Bemcrkungcn  zu  drey  Stellen  im  He- 
rodot,  Cicero  und  Livius.  Ibid.  18 10. 

46  I.  C.  Heroldi  Obss.  in  Liv.  VII. 
37.  et  XXIII.  17.  Isleb.  1798. 

47  T.  Fr.  Bcncdicti  ad  quacdam 
Livii  loca  observationcs.  Part.  I. — 
VI.  Torgaviae,  1799 — 1K08. 

48  Sani.  Nyhottii  Diatribe  critica 
in  Livium,  in  Actis  literariis  Societa- 
tis  Rheno-Traiectinnc,  Tom.  11 1.  p. 
194.  sqq.  et  Tom.  IV.  p.  300.  sqq. 

49  F.  H.  Botliii  Aniniadvcrsioncs 
.1«!  Livii  liliro!)  quinquo  priorc»,  in 
Commcntnriif»  SocictatiK  Pliilologicae 
Lipsictiiio,  Vol.  III.  Pttrt.    I.   p.  29. 


sqq.  et  in  Bothii  Opusculis  criticis  et 
poeticis.  Berol.  18 r6.  p.  37.  sqq. 

50  Nic.  Godofr.  Eichhoffii  An- 
madversiones  in  T.  Livii  loca  quaedam 
difficiJiora.  Part.  I.-— III.  Wetz- 
lariaeet  Gicssae,  1803.  1807.  et  18 13. 

51  Fr.  L.  Bechcri  Observationes 
criticae  ad  quosdam  scriptores  utri- 
usquc  linguae.  Lips.  1808.  p.  72.  sqq. 

52  Fr.  Guil.  E.  Rostii  Explicatio 
quorundam  locorum  T.  Livii.  Lips. 
1810. 

53  C.  Guil.  Halbkarti  Tentamina 
Criseos  in  difficilioribus  quibusdam 
auctorum  veterum  et  Graecorum  et 
Latinorum  locis  vel  emendandis  vel 
melius  explicandis  sumpta.  Vratislav. 
1812.  p.  15.  sqq. 

54  Godofr.  Faehsii  Obsenationes 
criticae  in  T.  Livii  Patavini  loca 
quaedam,  in  eius  Sylloge  Lectionum 
Graecarum,  Glossarum,  Scholiorum 
in  Tragicos  Graecos  atque  Platonem 
etc.  Lips.  1813.  p.  459.  sqq. 

55  G.  L.  Walchii  Emendationes 
Livianae.  Berol.  1815. 

56  A.  F.  Lindavii  Spicilegium  cri- 
ticum  in  Thucydidem  et  Livium. 
Vratislav.  181 7. 

57  Fr.  Biittneri  Observationes  Li- 
vianae.  Primislav.  1819.  quibus  adde 
eiusdem  annot.itiones  ad  C.  L.  Baueri 
Liviana  Excerpta  sive  Chrestoma- 
thiam  Livianam.  Lips.  1824. 

58  A.  (r.  Langii  Silvae  Portenses, 
in  Actis  Philologorum  Monacensium 
ed.  Ft.  Thiersch,  Tom.  III.  Fasc.  I. 
p.  47.  sqq. 

59  I.  F.  C.  Lehneri  Aliquot  emen- 
dationes  Livianae  ct  lectiones  Catul- 
lianae  codicis  nonduni  tractati,  in 
iisdt-m  Actis  Philologoruni  Monacen- 
siuni,  Toni.  III.  Fa-ic.  II.  p.  2ii.sqq. 

60  Fr.  Laciimanni  Conim.  de  die 
Allicnsi  nlii&r|ue  dicbus  roligiosis  ve- 
tenim  Romanorum.  Gotting.  1822. 

61  I-"r.  lacobsii  Notae  in  T.  Livii 
Patavini  Hi.storiarum  Lib.  XXXIII. 
in  Goellcri  libro  8U])ra  not.  10.  laudutu 

p.  385.  nqq. 

6]    Ph.  Ed.  Hutclikii  Di»H.  de  pri- 
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Badenius65,  Hellerus^e,  Forbigerus^'',  Wolffius^^^  aliique, 
quos  enumerare  longum  est,  brevius  fusiusve  coramentati 
sunt^^,  emendarent  atque  explicarent.  Neque  tamen 
enixo  et  maxime  laudabili  horum  virorum  studio  effectum 
est,  ut  omnes,  qui  Livii  Historiarum  libros  obsident, 
librariorum  errores  sive  codicum  auxilio,  sive  coniectu- 
rarum  ope  corrigerentur,  omnesque  locorum  intellectu 
difficilium  obscuritates  clarissima  doctrinae  atque  erudi- 
tionis  luce  illustrarentur,  sed  multae  etiamnum  restant 
operis  egregii  partes,  quae  artis  criticae  et  hermeneuticae 
beneficio  in  integrum  restitui  ac  diligentius  explanari 
debeant. 

Quum  igitur  Tauchnitius,  typographus  ac  bibliopola 
celeberrimus  ct  de  re  Hbraria  meritissimus,  mihi  signifi- 
casset,  se  id  agere,  ut,  quemadmodum  nuperrime  Ciceronis 
opera,  ita  Livii  quoque  libros  uno  volumine  comprehensos 
emittat  et  simul  minorem  eiusdem  scriptoris  editionem  in 
sex  tomos  divisam  adornet^*',  meque  in  huius  consilii 
societatem  vocasset,  oblatam  mihi  textus  iterum  recog- 
noscendi   provinciam   eo   lubentius   sviscepi,    quo   aegrius 


vilegiis   Feceniae   Hispalae    senatus  Emendationes  Livianae,  Part.  I.  II. 

consulto  concessis.    (Liv.  XXXIX.  Flenopoli,  1826-27. 
19.)  Gotting.  1822.  69  Libris  libellisque,  quorum  titu- 

03  U.Becker,  Ueber  Livius  XXX.  los  apposui,  adde  nostrum  Specimen 

25.  und  29.  oder  :    Entwickelung  der  Observationum    in    auctores    Roma- 

Begebenheiten,welchezwischen  Han-  norum    classicos.    Schneeberg.    1810. 

nibals  Rlickkehr  nach  Africa  und  der  et  cf.  Acta  Seminarii  Regii  et  Socie- 

Schlacht  bei  Zama  liegen.  Ratzeburg,  tatis  Philologicae  Lipsiensis.  Vol.  II. 

1822.  et  eiusdem  Vorarbeiten  zu  einer  Part.  II.  p.  443.  sqq. 
Geschichte    des    zweiten    Punischen         70  Triginta  quinque,  qui  supersunt, 

Krieges.  Altona,  1823.  Livii  Historiarum  libri  nescio  an  rec- 

64  Der  Heerzug  Hannibals  iiber  tius  cum  Lallemando  in  septem  tomo8 
die  Alpen  nach  den  neuesten  Unter-  dividantur,  quimi  Livium  non  primo 
suchungen  dargestellt  von  C.  L.  E.  tantum  libro,  sed  etiam  sexto,  vige- 
Zander.  Hamburg,  1823.  in  quo  li-  simo  primo  et  tricesimo  primo  prae- 
bello  p.  22.  sqq.  ceteri  scriptores  enu-  fatum  esse  constet,  eumque  idem 
merantur,  qui  de  eadem  re  expo-  alibi  etiam  fecisse  appareat  ex  loco 
suerunt.  Plinii,  qui  in  Praefatione  ad  Vespa- 

65  Tork.  Badenii  Emendationes  sianum  Imperatorem,  Historiae  Na- 
Livianae,  in  Seebodii  Neuer  Kritis-  turali  praemissa,'haec  scripsit :  "  Pro- 
cher  Bibliothek.  a.  1823.  No.  2.  p.  fiteor,  mirari  me  T.  Livium  auctorem 
172.  sqq.  celcberrimum,   in    Historiarum    sua- 

66  L.  Helleri  Obscrvationes  Li-  nmi,  quas  repetit  ab  origine  urbis, 
vianae.  Erlangae,  1824.  quodam   volumine  sic  orsum  :    Satis 

67  Tli.  Sam.  Forbigeri  Prolus.  iam  sibi  gloriae  quaesitum,  et  potu- 
Animadversiones  ad  quaedam  Livii  isse  se  desinere,  ni  animus  inquies 
loca  continens.  Lips.  1825.  i^asceretur  opere." 

68  Fr.  C.  Wolffii  Observationes  et 
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ferebam,  maioreni  illara  Livii  cditioncni  ante  hos  quinque 
annos  a  me  inchoatam,  necdura  absolutam,  qua  Tafclium 
perverse  abusum  esse  supra  dixi,  supina  eorum,  qui  typo- 
thetarum  specimina  corrigenda  accepissent,  neghgentia 
permuhis  iisque  gravissimis  operarum  pcccatis  esse  de- 
formatam.  Haec  ut  cmendarem,  prima  quidem  cura  fuit : 
sed  maior  altera,  ut,  quum  in  re  critica  neque  turpe  sit  er- 
roremfateri,  neque  verum  videre  quovis  tempore  contingat, 
lectionem  vulgatam  aliis  locis,  quos  olim  temere  sollicitas- 
sem,  in  orationis  contcxtum  restitucrcm,  aliis  autem,  quos 
oUm  intactos  rehquissem,  vel  codicum  auctoritate  fretus,  vel 
coniecturae  probabilitate  ductus  corrigerem  ;  harura  quoque 
mutationum,  ut  ceterarum  omniura,  rationem  redditurus  in 
annotationibus,  quae,  simul  atque  eas  per  otiura  absolvere 
licuerit,  quarto  editionis  maioris  tomo  subiicientur.  In 
praesentia  enim,  ut  lectores,  quibus  in  locis  a  Draken- 
borchii  recensionc  discesscrim?!,  uno  in  conspectu  vidcrent, 
pro  huius  editionis  consiHo  satis  habui,  varietatera  lectionum 
editionis  Drakenborchianae  adiungere,  in  qua,  quum  Liv. 
II.  12.  ira  infensus,  atcjue  hb.  XLII.  48.  quinquercmc,  pro 
quo  in  cditione  minore  quinqueremi  lcgitur,  non  mutandum 
esse,  ex  Liv.  L  53.  et  hb.  XXVI.  5L  sero  intcllcxerim, 
notas  ad  locos  illos  pcrtincntes :  Cap.  12.  ira  incensus~\  ira 
infensus,  atque :  Ibid.  quinqueremi\  quinquereme,  induccndas 
esse  moneo,  ne  malevoU  iudices,  ut  fit,  cditoris  ncghgen- 
tiam  carpant.  Praetcrca  utriquc  cditioni  acccsserunt 
dcperditorum  Livii  hbrorum  fragracnta,  quibus  auctore 
et  suasore  Nicbuhrio  sccundum  Epitoraarura  scriem  in 
iustum  ordincm  rcdactis  non  sohnn  addidi  prctiosissimaa 
iUas  hbri  nonagesimi  primi  rchquias,  quas  ante  hos  quinquc 
et  quinquaginta  annos  a  Brunsio  ac  luvenatio  et  nostra 
actatc  a  Niebuhrio  ac  mcmet  ipso  ex  codice  Vaticano, 
eoquc  pahmpsesto,  cdilas  essc  constat^',  sed  ctiam  inscrui 

71   In    inutand.i    vcrborum     Liiti-  72  Do    hoc   fraginento    cf.    noBtra 

norum  scriptura,  dc  (|ua  Gr.imniatici  Ailuinl)rntio   notitiae  litcrariao  de  T. 

ccrtant,  et  adhuc  suh  iudico  lis  est  ;  Livii  Tatavini  Ilistoriarum  Lib.  XCL 

ea  plerum^ue  socutusHUUi,  ([uac  Gro-  fragmcnto,  Uoniae  in  hibliotheca  Va- 

tefcndui  et  Schnciderus  in  Grainnia-  ticana  rcjicrto.   Lip».  1S13.  cf   Elen- 

maticifl  Latini»  at(|uo    Lindcmannus  chus    editionum    Fragmenti    Liviani 

in  Praefationc  lihelli :  Selcctac  poetis  ex  codicc  Vaticano  cruti,  Tom.  L  p. 

Latinin  carminii.  LijiB.  181J.  p.  5.  s^pi.  66.  Bqq.  cditionii!  noutrac  nuiiori». 
Iiac  dc  re  prnccci^crunt. 
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locum  Tacit.  Agric.  cap.  10.  de  forma  Britanniae,  ab 
omnibus  omnino  horum  fragmentorum  editoribus  praeter- 
missum,  qui  ad  Livii  librum  centesimum  quintum  referen- 
dus  esse  videtur.  Denique,  ne  quid  in  hoc  opere  deside- 
raretur,  index  rerum  memorabilium,  quae  Livii  Historiarum 
libris  continentur,  iussu  Tauchnitii,  redemptoris  honestis- 
simi,  ex  editione  Bipontina  adiectus  est ;  ita  tamen,  ut, 
omissis  iis,  quae  ad  Freinshemii  Supplementa  pertinent, 
non  solum  plerisque  Livii  locis  a  me  vel  correctis  vel  sup- 
pletis  accommodaretur,  sed  etiam,  quum  multis  ille  laboret 
vitiis,  passim  emendaretur. 


VARIETAS   LECTJONUM 
EDITIONIS    DRAKENBORCHIANAE. 


LIB.  I.  Epit.  redegit]  recUgit.  —  Cap.  1.  ad  maiora 
reriim  initia'\  ad  maiora  initia  rerxim.  —  Ibid.  ad  Lau- 
rentem  agriim']  Laurentem  agrxnn.  —  Cap.  5.  teniierat 
loca]    ea    tenuerat    loca.  —  Ibid.     eo     demuni\     eodem. 

—  Cap.  8.  alliciendae\  adiiciendae.  —  Cap.  17.  ad 
singulos\  a  singulis.  —  Ibid.  pertenerat :  factionibus 
inter  ordines  certabatu7-\  perrenerant  factiones :  inter 
ordines  certabatur.  —  Ibid.  retinerent\  detinerent.  — 
Cap.  20.  procurarentur\  curarentur.  —  Cap.  23.  quo 
propior  cs  Etruscis\  quo  propriores  vos.  —  Cap.  2G. 
inter  sepulcra]  intra  sepulcra.  —  Cap.  .30.  IuUos\  Tul- 
lios.  —  Cap.  31.  belli  do?nique\  bello  domique.  —  Cap. 
^b.  accitum.  tum  .<ie\  adcitum.  Se.  —  Cap.  41.  ciicit\ 
eiecit.  —  Cap.  43.  tubicinesque]  tibiciriesque.  —  Cap. 
46.  Lucius  Tarquinius]  Aruns  Tarquinius.  —  Cap.  48. 
Urbium  cUrum]  Virbium  clivum.  —  Cap.  53.  diven- 
denda\  dividenda.  —  Ibid.  quadraginta]  quadringenta.  — 
Cap.  .51.  consilia]  concilia.  —  Cap.  b^t.  quadraginta] 
quadringenta. 

LiB.  II.  Cap.  9.  omne  sumptuni]  omni  sumtu.  —  Cap. 
12.  ira  incensus]  ira  infensus.  —  Cap.  29.  violarit\  vio- 
lavit.  —  Cap.  .31.  aversas  valle.s\  adrersas  valles.  —  Cap. 
S3.  jJrimum  ortus\  jirimo  ortu.  —  Cap.  43.  ij}si  eius  coU 
legae]  ipsius  eius  collegae.  —  Cap.  .54.   noxiae]   noxae. 

—  Cap,  57.  trahant]  trahunt.  —  Cap.  58.  numero  etiam 
additos  tres]  numero  etiam  addito,  tres. 

LiB.  II L  Cap.  1.  iidcret]  Jidere.  —  Chy).  9.  pfacata^n 
reconcitiatainque]  pacatam  reconciliatamque.  —  Cap.  l(i. 
atque  emergenlibus]  ac  emergentibus.  —  Cap.  20.  de  pro- 
ferendo  e.ritu\  de  proferendo  exercitu. —  Cap.  .31.  eadem- 
que\  ea  dcnique.  -—  CAi\y.  '.ii.  appcllationi\  adpcllationc.  -  - 
Cnp.  37.  lapsos\  elapsos.  —  Cap.  4I'.  serva  sua  natani, 
xerramque  aitpellans,  srqui  .tc  iuhebat\  serva  sua  valam 
{xcrramqur  adprftans)  cssr,  sequiqur  sr  iubrbat.  —  Cap. 
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45.  reclamare]  recusare.  —  Cap.  47.  forsitati]  forsan.  — 
Cap.  49.  ad  qifael  atqiie. — Ibid.  tre^ndaverat^^  trepidus, 

—  Cap.   52.   togatorum  aUoruni]  togatorum  aliorumque. 

—  Cap.  5(j.  at  se  ^irovocare^  ait  se  provocare.  —  Cap.  62. 
considto~\  consultu.  —  Ibid.  reteris  perpetuaeque  victoriae 
alterum  gloria'\  veteris  perpetuaeque  alterum  gloriae.  — 
Cap.  04.  auctores  populares  sententiae  haud  popularis'\ 
auctores  popidaris  sententiae  liaud populares.  —  Cap.  67. 
sustulere  illis  animos\  sustulere  illi  animos. 

LiB.  IV.  Cap.  2.  ut,  quemadmodum  plebs,  gloriari 
possent,  auctiorem  amptlioremque  esse\  id  {quemadmodum 
plehs  gloriari  possei)  auctiorem  amplioremque  esse.  — 
Ibid.  Finem  nonfieri :  non  posse\  Finem  non  fieri  posse. 

—  Cap.  3.  plebeiusne\  plebeius  ne.  —  Ibid.  qui  tamejt 
omnes]  qui  twn  omnes.  —  Cap.  7.  T.  Cloelius\  T.  Caeci- 
lius.  —  Cap.  8.  dubitatur\  dubitabatur.  —  Cap.  10.  ab- 
scisa\  abscissa.  —  Cap.  32.  quam  qui\  quam  eos,  qui.  — 
Cap.  33.  distulissent\  dispulissent.  —  Cap.  S5.  ad  id  quod\ 
ad  quod.  —  Cap.  37.  tanquam  constantissimae  rei,  for- 
tunae  fretus\  tamquam  constantissima  re,  fortuna  fretus. 

—  Ibid.  saepe  iteratus\  saepe  iteratns,  incerto  clamore. 

—  Cap.  38.  parmata  cohors\  armata  cohors.  —  Cap.  S9. 
primoribus\  prioribus. 

Lib.  V.  Cap.  7.  equis  suis  merere\  equis  merere.  — 
Cap.  12.  oppida  nec  op>pugnata\  opjnda  obpugnata.^- 
Cap.  13.  Dianam  et  Herculem\  et  Dianam,  Herculem. 

—  Ibid.  Itaque  e  maioribus  castris\  itaque  tnaioribus 
castris.  —  Cap.  31.  postea\  postea  etiam.  —  Cap.  32. 
Volsinienses  provincia\  Volsiniensis  provincia.  —  Cap. 
38.  diductam\  deductam.  —  Ibid.  tanta  omnium  oblivi6\ 
tanta  hominum  oblivio.  —  Cap.  42.  concipere\  consipere. 
Ibid.  advertisset\  avertisset.  —  Cap.  47.  saxo  ascensu 
aequo\  saxorum  adscensu  aequo.  —  Cap.  48.  utrumque\ 
utrimque.  —  Cap.  54.  mari  vicinuni\  mare  vicinum.  — 
Cap.  55.  vox  opportune  emissa\  vox  opportuna  emissa. 

LiB.  VI.  Cap.  1.  CamiUus\  Camillus  iterum.  —  Cap. 
2.  in  amicitia\  in  amicitiam.  —  Cap.  9.  In  Volscos\  in 
Volscis.  —  Cap.  11.  primus  omniuni\  primum  omnium. — 
Cap.  13.  impediri\  impedire.  —  Cap.  15.  Sortem  aliquam\ 
Sortem  aliam. — -  Cap.  17.  quod  erepturi  erant\  id  quod 
erepturi  erant.  —  Cap.  23.  in  eventum\  in  eventu.  —  Cap. 
25.  itineri]  itineris.  —  Cap.  31.  discordiae\  discordia. — 
Cap.  37,  duobus  nunc\  duobusne. 

Lib.  VII.  Cap.  8.  ab  Signinis\  ab  signis.  —  Cap.  21. 

Rutilus\   Rutulus.  —  Cap.  26.   mare   superum\    mare   in- 

ferum.  —  Cap.    34.    demitteret\    demitterent.  —  Cap.    38. 

Suessulanorumque\  Suessanorumquc.  —  Cap.  40.  ventum. 
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et]  ventum  est.  —  Ibicl.  haud  minorc  ab  adversarus xere- 
cundia,  quam  ah  suis,  silentium  datuni]  haud  minor  ab 
adversariis  verecundia,  quani  ab  suis  silentium,  datum. 

—  Cap.  41.  et,  ne  j^articejjs  eorum  esset,  ab  Lautulis 
J^ugisset]  et  ne  particeps  eorum  esset,  qui  ab  LautuUs 
fugissent. 

LiB.  VIII.  Cap.  8.  incedebantl  incidebant.  —  Cap.  10. 
hostiam]  hostia.  —  Cap.  11.  consiliis]  conciUis.  —  Cap. 
15.  primus  de  plebe']  priinum  de  plebe.  —  Cap.  25.  ab- 
scisa\  abscissa.  —  Cap.  oQ.  comitate]  comitati. 

LiB.  IX.  Cap.  1.  exsatient :  placari  qui  nequeani] 
exsatieni.  Placari  nequeunt.  —  Cap.  5.  ad  parentes]  ac 
parentes.  —  Cap.  6.  iacere]  tacere.  —  Cap.  9.  in  quod] 
in  quo. — Cap.  11.  hos  tibi\  hosti  tibi.  —  Cap.  13.  Et 
obsessis]  obsessis.  —  Cap.  16.  Forejitanis]  Ferentanis. — 
Cap.  23,  abscidamus]  abscindamus.  —  Cap.  24.  per  vias] 
per  viam.  —  Cap.  23.  inquirendo]  inquirendos.  —  Cap. 
30.  epularum]  ejjularum  caussa. —  Cap.  41.  GalUca 
clade]  a  Gallica  clade.  —  Cap.  43.  vetusta  gentis  gloria] 
vetustate  gentis  gloriae.  —  Cap.  45.  quattuor  millia] 
quatuor  miUibus. 

Lir>.  X.  Cap.  2.  ab  tergo]  ab  tergo  sint.  —  Cap.  12. 
et  stativa,  et  irepide]  et  stativa  trepide.  —  Cap.  13.  in 
Lucanum  hostem]  adversus  Lucanum  hostcm.  —  Cap.  14. 
octingenfi]  trecenti.  —  Cap.  18.  Quum]  Dinn.  —  Cap. 
21.  vocare]  vocari.  —  Ibid.  soUicitare]  solUcitari. — 
Cap.  22.  ^^rr/ero^rrt/Z^Y/]  praerogativae.  —  Cap.  25.  7no- 
bi/iorem]  nobi/iorem.  —  Ibid.  propraefore]  pro  praetore. 

—  Cap.  26.  in  collem]  in  co//e.  —  Cap.  29.  ^;/-o  jyractore] 
propraetorem.  —  Ibid.  nn//e  septingenti]  mi//e  ac  du- 
centi.  —  Cap.  31.  quaeque]  quae.  —  Ibid.  Samnitium 
omncs]  Satnniiiutn  legiones  omnes.  —  Ibid.  qiiem  pigeat] 
queni  non  j^^g^fit.  —  Cap.  33.  septingentos]  ducentos.  — 
Cap.  31'.  sejjtingenti]  ducenti.  —  Cap.  36.  In  mcdium] 
In  medio.  —  Cap.  37.  repub/ica]  respub/ica.  —  Cap.  38. 
edictum]  eis  dictum.  —  Cap.  39.  forsitan]  forsan.  —  Cap. 
43.  octingenti]  trecenti.  —  Cap.  46.  ini//e]  mi//ia. 

LiB.  XXI.  Cap.  10.  assensu]  adsensum.  —  Ibid.  scd 
tunc  Idrento]  sed  Tarento.  —  Cap.  12.  a/iquanium] 
ati(]uanlu/um.  —  Cap.  17.  treceni]  treccnti.  — Ibid. 
eodetn]  eodem  anno.  —  Cap.  19.  in  Ga//ias]  in  Ga//iam. 

—  Cap.  22.  a(/  mi//e  octingenti]  ad  mi//c  octingcntos.  — 
Ibid.  ne  quo(/]  ne  quid.  —  Cap.  23.  quos  et  ipsos]  quos  et 
ipse.  —  Cap.  25.  scvcentos  cccidisse]  adcisas  rcs.  — 
Cap.  20.  sedes  suae]  sedes.  —  Cap.  27.  cquis  virisquc] 
cquites  ririquc.  Ibid.  instratos]  instructos.  —  Cap.  31. 
Isara]    Arar.  —  Ibid.    In(tc    vicdiis]    Mc(/iis.  —  Ibid.    vi 
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pliis  poterat]  vl  plus  poterant.  —  Ibid.  gurgitcs'\  gurgites 
faciens.  —  Cap.  32.  ad  Alpes  cum  bona  pace^  cum  bona 
pace  ad  Alpes.  —  Cap.  ^o.  diversis'\  perversis.  —  Ibid. 
decummt]  discurrunt.  —  Ibid.  et  captivo  cibo  ac  peco- 
ribus]  et  captivorum  pecoribus.  —  Cap.  34.  nequaquam, 
ut  inter  pacaios,  incomposito  agmine\  nequaquam  nt  inter 
pacatos,  composito  agmine.  —  Cap.  S5.  per  artas  prae- 
cipites  vias]  praecipites  per  artas  vias.  —  Cap.  36.  pedes 
fallente]  pede  se  fallente.  —  Ibid.  prolapsi  si  iterum  cor- 
ruerent]  p;'o/r//?se5,  iterum  corruissent.  —  Ibid.  conni- 
tendo]  contifiendo.  —  Cap.  38.  Taiiritiis]  in  2^auri?iis.  — 
Ibid.  degressum]  dcgresso.  —  Ibid.  ei  iugo  Alpium]  et 
iugo  Alpium.  —  Cap.  39.  volentes]  volentis.  —  Cap.  43. 
Quu)n\  Dum.  —  Ibid.  contra^  circa.  —  Cap.  45.  Victu- 
mulis]  T  ictumviis.  —  Cap.  46.  venerat]  ierat.  —  Cap.  48. 
iactati]  iactanti.  —  Cap.  49,  circa  a  j)^'^^iore]  circa 
praeiorem.  —  Ibid.  oram,  quli]  oram  qui  erant.  —  Cap. 
52.  sequente]  sequentes.  —  Cap.  54.  equiti  quoque  te- 
gendo]  ad  equites  quoque  tegendos.  —  Cap.  56.  Trepi- 
dantes  propeque]  Trepidantesqiie  prope.  —  Ibid.  alia'] 
alii.  —  Cap.  57.  expugnandi]  obpugnandi.  —  Cap.  58. 
Uaud  longi  inde  temporis]  Haud  longis  inde  temporibus. 

—  Cap.  59.  mediis]  medius.  —  Cap.  6'3.  cuive  senatorius 
paterfuisset]  qnive  senatoris  paterfuisset. 

LiB.  XXII.  Cap.  L  divis]  Dini.  —  Ibid.  quin  et  ut 
libertinae  et  ipsae]  quin  et  libertinae  vt  ipsae.  —  Cap.  ^. 
Jiabendoque]    trahendoque.  —  Cap.  4.    colUbus]   valUbus. 

—  Cap.  5.  rap)idos]  rapido.  —  Cap.  10.  qui  cis  Alpes 
sunt)  datum  donum  duit  populus  Romanus  Quiritiuni] 
hisce  duellis ;  datum  donum  duit  populus  Romanus  Qui- 
ritium.  —  Ibid.  antidea]  anteidea.  —  Cap.  \2.  diem^^  die. 

—  Ibid.  premendoque  superiorem]  premendorumque  su- 
periorum  arte.  —  Cap.  13.  abhorrens]  abhorrens  os.  — 
Cap.  18.  praevenisset]  pervenisset.  —  Cap.  19.  offuso] 
effuso.  —  Cap.  20.  qui  cis  Iberum  incolunt]  qui  Iberum 
incolunt.  —  Cap.  22.  viginti]  triginta.  —  Ibid.  ea  p>arte] 
ex  portu.  —  Cap.  24.  deiecissent]  eiecissent.  —  Cap.  25. 
quaruni  neidra]  quorum  neutra.  —  Ibid.  populari]  pto- 
pularis.  —  Cap.  26.  senatusque  consulto]  senatusconsulti. 

—  Ibid.  cum  invicto]  cumque  invicto.  —  Cap.  31.  amisso] 
amissum.  —  Cap.  34.  Cvi  non  apparere]  Cui  non  id  ad- 
parere.  —  Cap.    3G.    sudasse,    aquasque]    caedis,    aquas. 

—  Cap.  37.  levium  armorut?i]  leviutn  armatornin.  —  Ibid. 
erat]  eratit.  —  Cap.  ^'^i.  togatus]  locatus.  —  Cap.  39.  et 
ego]  ut  ego.  —  Ibid.  tibi  tnagis]  sibi  magis.  —  Cap.  43. 
offuso]  effuso.  —  Cap.  45.  tenuertint :  iaculatores  cutti 
ceteris  leviutn   armorutti  auxiliis  pri??ia  acies  facti]  te- 
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nuerunt  iaculatores.  ex  ceteris  levium  armorum  auxiliis 
prima  acies  facta.  —  Cap.  4G.  sane  et  alins\  ante  ccteros. 

—  Cap.  47.  et  adversus^  etiam  adversus.  —  Cap.  49. 
Quadraginta  quinque]  Quadraginta.  —  Cap.  50.  ad  sex- 
centi]  ad  sexccntos.  —  Ibid.  queni]  quod.  —  Cap.  51. 
Numidae^  Numida.  —  Ibid.  Romanus'\  llomano.  —  Cap. 
5S.  ad  regum  aliquem^  ad  regem  aliquem. — Cap.  54.  ad 
quattuor  miUia  et  quingenti  pedites  equitesque~\  ad  qua~ 
tuor  vuUia  j)f^ditum  equitumque.  —  Ibicl.  Compares\  Com- 
parem.  —  Cap.  oo.  qui,  obvios  percunctandu  {aliquos 
profecto  ex  fuga  passim  dissijjatos  fore)  rcferant}  qui, 
obvios  percunctando  aViquos  profectos  ex  fuga,  j)assint 
dissipatos,  forte  referant.  ■ —  Cap.  57.  lectis,  censuerunt] 
leciis.  —  Cap.  58.  centenos]  centum.  —  Cap.  59.  et  for- 
tibus]  acfortibus.  —  Ibid.  visi  simus]  visi  sumus. 

LiB.  XXIII.  Cap.  1.  Aecis  Ilannibal  post  Cannen- 
sem  pugnam  captis  ac  direptis]  Hannibal,  post  Cannen- 
setn  pugnam,  castra  capta  ac  direpta.  —  Cap.  5.  pro- 
htpsum  clade  Romana  impcrium]  j^rolapsum  clade  Ro- 
manum  i?nperium.  —  Cap.  8.  domo  diti  ac  luxuriosa] 
domo  luxuriosa.  —  Cap.  10.  magistratuum]  magistratus. 

—  Ibid.  quam  primam]  quam  jiriinum.  —  Cap.  13.  mi/le 
quinquaginta  talenta]  multa  talenta.  —  Cap.  14.  ut  non 
hostiliter  statim]  et  ut  non  hostiliter  statim.  —  Cap.  1(). 
In  hac  continua  iam]  In  hac  colidiana.  —  Ibid.  tunc  vin- 
centibus]  tincentibus.  —  Cap.  {1.  compulerat]  contulerat. 

—  Ibid.  haberent]  habuere.  —  Cap.  19.  M.  Anicio]  Ma- 
nicio.  —  Ibid.  M.  Anicium]  Manicium.  —  Cap.  21.  P. 
Furium]   L.  Furium,  —  Cap.  22.   ex  quibus]   e   quibus. 

—  Ibid.  nominis  cum  populo  Romano,  magnopere  sc 
suadcre  dixitj  nominis,  ])ro  magna  rc  se  suadcre  dixit. 

—  Ibid.  7'.  Manlius]  Manlius.  —  Cap.  29.  apponit^  ob- 
ponit.  —  Cap.  30.  aiite  bis  consul]  antea  consul.  —  Cap. 
31.  eae  lcgiones]  sex  legiones.  —  Cap.  o\l.  P.  Valcrio] 
M.  Valcrio.  —  Cap.  33.  quo  proj)ior  Italiae]  quod  pro- 
prior  Italiac.  —  Ibid.  Luceriam]  Nuceriam.  —  Ibid. 
Praclor  inter]  Inter.  —  Ibid.  sociorum  nova  societatc] 
sociorum,  Vatcrius,  nova  socictatc.  —  Cap.  ^^^5.  ad  de- 
cimam  dici  horam]  ab  dccima  dici  hora.  —  Cap.  37. 
praetorem,  Verccllium,  Vescellium,  Sicilinum :  ct  auctores 
defectionis]  praetorem.  Vercellius  Siciliusque,  auctores 
defeciionis.  —  Cap.  38.  parandas]  paraias.  —  Cap.  39. 
Suessulam]  Vesuvium.  -  Ibid.  propraciorem]  procnn- 
sulem.  — Cap.  41.  capiivos  Q.  Fulvio]  captivosquc  lulvio. 
Cap.  42.  sed  praesente  tc,  quum  ploraium  propc  coniugum 
ac  iibcrorum  nostroruni  exaudirc,  ct  Jlagraniia  iccia 
posscs  conspiccrc,  ita  su?nus]  scd  pracscnic  tc,  {coniplu- 
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ratum  inope  coniugum  ac  liberorum  nostrorum  exaudire, 
et  jlagrantia  tecta  posses  conspicere)  iia  sumus.  —  Ibid. 
propraetoris  miitis]  proprii  unius.  —  Cap.  43.  Pettiuni] 
Petrium.  —  Cap.  44.  ceciderant  liaud  plus  quadringenti, 
Romani  quinquaginta^  ceciderunt  haud  lilus  quam  tri- 
ginta,  Romanorum  nullus.  —  Ibid.  eduxit^  educit.  — 
Cap.  45.  Enim  minor  est  res']  En  juinc  rninor  est.  —  Cap. 
46.  datus  est^  latus  datus  est.  —  Ibid.  Hic  Taurea^ 
Hnnc  Taurea.  —  Cap.  47.  cantheriuni  in  fossani]  can- 
iherium  in  fossa.  —  Ibid.  ea  vial  ex  ria.  —  \h\A.  quam 
vera  sit]  quam  satis  certam.  —  Cap  48.  et  qua  die]  qua 
die.  —  Cap.  49.  septem  elepihantos,  quinque  in  proelio 
occisis]  elephantis  quinque  in  proelio  occisis. 

Lib.   XXIV.    Cap.  3.  frequentiam   eo  recipere]  fre- 
quentiam  eorum  recipere.  —  Ibid.  ad  id  ipsuni\  ad  ipsum. 

—  Cap.  4.  Hrevi  deinde\  Deinde.  —  Cap.  5.  Calloneni] 
calonem.  —  Cap.  8.  liberi  nostri]  liberi  vestri.  —  Cap. 
10,  vico  Insteio]  vico  Istrico.  —  Ibid.  arcem]  nucem.  — 
Cap.  14.  et  universos  Patres]  sed  miiversos  Patres.  — 
Cap.  15.  occurrissent]  concurrissent.  —  Cap.  20.  Hera- 
cleensi']  Heracliensi.  —  Cap.  21.  potioribus]  potioris. — 
Cap.  22.  portas  Insulae  patefaciat,  reddat  praesidium] 
portae  Insulae  pateant ;  recedat  praesidium.  —  Ibid. 
munitissima  velui]  velut  munitissima.  —  Cap.  25.  regias 
coniuges]  coniuges  regias.  —  Cap.  26.  veniri]  nenire.  — 
Ibid.  falli]  fallit.  —  Cap.  30.  abscisa]  abscissa.  —  Cap. 
31.  Hippocratem  atque  Epicydem]  Hij^pacraten  atque 
Epicyden,  —  Ibid.  Cretensibus]  Cretibus.  —  Ibid.  abe- 
quitaverint]  adequitaveritit  —  Cap.  32.  toium  Hexapylo] 
tuto  in  Hexapylo.  —  Cap.  33.  qui  ad  se  perfvgerint]  qui 
ad  se  perfugerunt.  —  Cap.  34.  velut  una  navis]  velut 
naves.  —  Cap.  3Q.  inopiani  aggravari  sociorum]  inojna 
adgravari  socios.  —  Cap.  39.  oppositi]  op^ndanis.  —  Cap. 
4L    Castrmn    Album]     Castrmn   Altum.  —  Cap.    42.    a 

fratre]  fratre.  —  Cap.  45.  crudelitatem  quoque  gravitati 
addidit]  crudelitati  quoque  gravitatem  addidit.  —  Cap. 
49.  quam  qtiod  accepisset]  quam  accepisset. 

LiB.  XXV.  Cap.  1.  et  Sallenti^iorum]   Sallentinorum. 

—  Cap.  3.    GaUia]    Galliae.  —  Cap.   6.    saevitis]    saevi. 

—  Cap.  9.  deverti]  diverti.  —  Ibid.  dicenti]  dicentis  — 
Cap.  10.  Erroreni]  Terrorem.  —  Cap.  11.  «  mari]  mari. 

—  Ibid.  factam]  factum. — Cap.  12.  hisque]  iisque. — 
Ibid.  in  propatulo]  in  propatulis.  —  Cap.  13.  prodictd] 
prodita.  —  Cap.  15.  prope]  propere.  —  Ibid.  herbis] 
hibernis. — Cap.  16.  resecta]  reserata.  —  Ibid.  deducit 
Poe?ium  in  locum,  quo  erat  cum  paucis  Gracchum  ad- 
ducfurus]    deducit    Poenum,    in  locum  pacis    Gracchum 
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adducturus.  —  Ibid.  consiliis]  consciis.  —  Cap.  28.  //- 
bertas'\  Uberatos.  —  Cap.  31.  Archimedeni]  Archimedcn. 
■ —  Cap.  oG.  circumiicere]  circuminiicere. 

LiB.  XXVI.  Cap.  5.  rupissenf]  inrujnssent.  —  Cap.  9. 
Suessanum]  Suessulatn.  —  Cap.  10.  ad  mille  et  ducenti] 
ad  mille  et  ducentos.  —  Ibid.  clivo  Publicio]  c/ivo  publico. 

—  Cap.  11.  a)itiqui]  aliqui.  —  Ibid.  intacti]  inducti. — 
Ibid.  devertisse]  divertisse.  —  Cap.  15.  et  municipioruni] 
municijiiorum.  —  Ibid  .Jorent  adiutiAforent  et  municipiorutn 
adiuti. — ^  Cap.  18.  illius]  Publii.  —  Ibid.  inire  confusum 
suffragium]  inire  suffragium.  —  Cap.  19.  animum  ad- 
vertit]  aniynadvertit.  —  Cap.  20.  qua]  quo.  —  Cap.  22. 
asccnderint]  adsederint.  —  Cap.  2S.foro  Subertano]  foro 
Sudertano.  —  Cap.  25.  Sintiam,  in  Macedoniam]  sitam 
in  Macedonia.  —  Ibid.  et  Bottiaeam]  Bottiaeatn.  —  Cap. 
26.  diuturnitatem]  diuturnitate.  —  Cap.  27.  ullam  esse] 
nullam  csse.  —  Cap.  29.  qtiemque]  quisque.  —  Cap.  30. 
Hippocratem  et  EpicTjdem]  Ilippocraten  et  Epicyden  — 
Cap.  37.  aliud  iempus]  aliud  magis  tempus.  —  Ibid.  iin- 
mixti]  immixtis.  —  Cap.  39.  atque  ille]  ille  atque.  — 
Cap.  41.  virtutisque  ad  exemplum  exprcssam  ejjfigiem] 
virtutisque  exemplum  expressam  ad  effigiem.  —  Cap.  43. 
oppugnandam]  obpugnandum.  —  Cap.  51.  qua  quassati 
erant]  qua  quassi  erant. 

Lib.  XXVII.  Cap.  5.  Italia]  in  Italia.  —  Cap.  6. 
.sisset]  sivisset.  —  Cap.  7.  L.  Veturius  ab  C.  Laetorio] 
C.  Ilostilius  ab  C.  Laetorio.  —  Cap.  8.  flaminio]  et  ffa- 
minio.  —  Caji.  12.  detincrcnt]  detineret.  —  Cap.  15.  ac- 
ccpti  sunt]  accepti.  —  Cap.  IG.  racuus]  vagus.  —  Ibid. 
octoginta  tria]  octoginta  tria  inillia.  —  Ibid.  interrogante 
scriba]  interroganti  scribae.  —  Cap.  20.  alter  Ilasdrubal] 
Ilasdrubal.  —  Cap.  2G.  mille  et  quingcnti]  ct  mille  du- 
ccnti.  —  Cap.  30.  Aegium]  lihium.- — Cap.  31.  summit- 
tendo  se]  submittendo.  —  Cap.  40.  Postea,  quum]  postea, 
quam.  — Cap.  41.  interiacebat]  inter  iacebat.  —  Cap.  44. 
trirnnio]  biennio.  —  Cap.  4G.  ferme  inde]  inde  ferme.  — 
Cap.  17.  habuerit]  haberet.  —  Cap.  19.  tria  miUia]  quu' 
tuor  millia. 

Lib.  XXVIII.  Kpit.  Carthagine]  Karthagini.  —  Cap. 
2.  obsiti]  obsita.  —  Ibid.  tegebant]  tencbant.  —  Cap.  7. 
inde  Oxcas]  in  Phoceas.  —  Cap.  10.  /..  Porcius  praetor] 
L.  Porcius  propraetor.  —  Cap.  13.  integri  fessis  subi- 
rent]  integri  fcssis.  —  Cap.  22.  intcrfccerant]  intcrfe- 
cerunt.  —  Cap.  34.  scd  libcra  arma  relinqucre]  se  libcra 
arma  rcliuqucre.  —  Caj).   13.   (piintptagiuta]  quadraginta. 

—  Cap.  \-V.  si  nulla  alia  re]  si  ulla  alia  rc.    -('ap.   15. 
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tria  millia]  triginta  millia.  —  Cap.  46.  imperio,  cui  vide- 
retur,  dato\  cui  imperio  videretur  dato. 

LiB.  XXIX.  Cap.  12.  ah  Romano,  cui  uni  fidehant, 
auxilio\  ah  Romanis,  cui  uni  Jidehant  auxilio.  —  Ibid.  ad 
fisendas  res\  et  ad  visendas  res.  —  Cap.  14.  pridie  Idus 
Aj}riles\  pridie  Idus  Ap)rilis.  —  Cap.  18.  per  vos  fidem- 
que  vestrani]  per,  vos,  Jidem  vestram.  —  Cap.  27.  copiae- 
que\  cojnae.  —  Cap.  32.  cum  haud  amplius  peditihus 
mille\  cum  quingentis  haud  amplius  peditihus.  —  Cap.  34. 
Saleca7n~\  Saleram.  —  Cap  35.  Salecae']  Salerae.  —  Cap. 
38.  //ew]  Ide7n. 

LiB.  XXX.  Epit.  sexto  decimo~\  decimo  sexto.  —  Cap. 
2.  et  quia,  ne  qua  classis\  ne  qua  classis.  —  Cap.  5. 
quantam  necesse  erai\  quanta  necesse  erat.  —  Cap.  16. 
his  iam  eversae\  his  iam  ante  eversae.  —  Cap.  29.  con- 
cepta  esset\  concejjta  est.  — ■  Ibid.  sint  caesa\  sunt  caesa. 

—  Cap.  34.  ne  ])avido  fuga  vulnerihusque  milite  sinceram 
et  integram  aciem  miscerent\  ne  pavidos  fuga  vulneri- 
busque  milites  in  certa?n  et  integram  aciein  miscerent.  — 
Cap.  oo.  et  ante  aciem,  et  in  proelio\  et  in  p^roelio  ei  ante 
aciem. 

LiB.  XXXI.  Cap.  2.  qui  tunc  in  provinciis  erant\  qui 
tunc  in  proelio  cum  Boiis  erant.  —  Ibid.  irihum  Sapiiniam^ 
trihu?n  Sappinia???.  —  Cap.  4.  T.  Qiiinctius  Flamininus\ 
Q.  Flami?iinus.  —  Cap.  5.  qui?iquagesi?no  secu?ido\  q?iin- 
quagesi?no.  —  Ibid.  renu?itiasse?it^  pro?iu?iciasse?ii.  —  Ibid. 
respo?ide?'i  placere\  respo?idere  placere.  —  Cap.  6.  Alieri 
consulu??i\  alteri  consuli.  —  Ibid.  edocerei\  doceret.  — 
Cap.  7.  comitiis\  co??iitiis  habitis.  —  Ibid.  si  nunquam 
ante  alias\  si  u???qua??i  a??te  alias.  —  Ibid.  aequahitis. 
Aequahitis,  dico\  aequahitis :  dico.  —  Ibid.  urbem  Ro- 
mana??i\  u?-hem  Ro??iam.  —  Cap.  8.  consules  dareni^  co?isul 
daret.  —  Ibid.  is  quoque\  atque.  —  Ibid.  haberent\  ha- 
heret.  —  Cap.  9.  voveri  dehere\  vovere  dehere.  —  Ibid. 
seponique  siati??i  deherei\  repo?ii  siaii??i  dehere.  —  Ibid. 
quod  si  factu??i  esset\  quod  ?iisi  faciu??i  esset.  —  Cap.  11. 
j)etere?itque\  petere.  —  Ibid.  indicasset\  iudicassei.  — 
Ibid.  liberum  arhitriu?n  eius  populo  Ro?nano  per?nittenti\ 
Uhe?'u??i  a?'hit?'ium  eis  popido  Ro??ia?io  per??iiiie?de.  —  Cap. 
13.  ae?i  alie?io\  aere  alieno.  —  Cap.  14.  et  i?iille  militum 
copiis\  ei  ??iiUtu?n  copiis.  —  Ibid.  irriiaiio  quide???\  irri- 
tatio. —  Cap.  15.  quum^  si  institisse?it\  si  i?isiitisse?it. — 
Ibid.  Thraciae\  Graeciae.  —  Cap.  17.  et,  id  se  facinus\ 
ei,  se  faci?ms.  —  Cap.  18.  lacessieritis\  lacesseriiis. — 
Ibid.  alius  aUi\  aUis  aUi.  — Cap.  19.  ad  rege??i\  ad,  reges. 

—  Cap.  21.    C  Laeto?-iu??i\    Cn.  Laeto?ium.  —-Ihid.  di- 
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ductis]  deductis.  —  Cap.  24.  mille  fervie  passus  longus^ 
mille  ferme  passus.  —  Ibid.  Sed  et  Cyiiosarges'\  sed  Cy- 
nosarges.  —  Cap.  2o.  Cycliadam^  Cycliadem.  —  Cap.  27. 
Cnidus]  IUum.  —  Cap.  29.  siata  die^  statuta  die.  —  Ibid. 
iranscenderunil    conscenderuni.  —  Ibid.    eidem^    eiusdem. 

—  Cap.  31.  quis  id  durius^  quis  durius.  —  Cap.  34.  bra- 
chiis  cum  humero  abscisis^  brachiis  abscisis.  —  Ibid. 
mille  2^(issus'\  ducentos  passus.  —  Cap.  3(i.  Lbi  latentem 
intra  vallum  hostem  vidii,  in  iumulos  quoque  ac  sub  ipsuni 
vaUum  exprobrans  meium  successit]  Ubi  latentem  intra 
raJlum  sensit,  exprobrans  metum  successit.  —  Ibid.  Or- 
iholophum]  Octolophum.  —  Cap.  37.  infemperantius  se- 
cidi^  intemperantius  insecuti.  —  Cap.  38.  facilius  erai] 

faciUus.  —  Cap.  39.  propere  perniuniit]  permuniit.  —  Ibid. 
rhomphaeae]  romphaeae.  —  Cap.  40.  Oriholnphuni]  Oc- 
ioloplium.  —  Cap.  41.  quingentos  passus]  quingentorum 
passuum.  —  Cap.  43.  et  quingentos  equites]  et  equites.  — 
Ibid.  gcsta]  gesta  erant.  —  Cap.  44.  virile  ac  muUebre 
secus]  viriUs  ac  muliebris  sexus.  —  Cap.  45.  iransvehe- 
reniur,  urbem  arcemque  tradiderunt]  transveherentur.  — 
Ibid.  ad  Canastraeuni]  Canasiraeum.  —  Cap.  46.  agitari] 
consuUari.  —  Ibid.  et  pondere  ingenti  saxa.  Faciebani  et 
cuniculos]  et  pondere  ingenti  saxa  iaciebant,  ei  cuniculos. 

—  Ibid.  Ilaque  quum  praeter  speni  tempus  ibi  iraheretur, 
])Uisque  in  obsidione  ei  in  operibus,  quam  in  oppugna- 
tione  celeri  spei  esset]  ita  ut  parum  in  expugnatione 
ceteri  spei  esset.  —  Ibid.  in  arcem,  quae  super  portuni 
esi,  perruperunt]  quodque  super  porlum  est,  in  arcem 
lierruperuni.  —  Cap.  47.  staium]  spatium.  —  Cap.  49.  ve- 
ritateiii]  veritas.  —  Ibid.  /?o/;«///s  Romanus  viderei]  pub- 
Uce  videreiur. 

LiB.  XXXII.  Cap.  2.  explercrunt]  suppleverunt. — 
Ibid.  augereiur]  cogerelur.  ■ — Cap.  4.  quas  Coela  vocant 
Thessaliae  :  quae  transcunti]  quas  Coela  vocani  :  Thes- 
saliaeque  iranseunii.  —  Cap.  5.  quanticunque]  qiianta- 
cumque.  —  Ibid.  Quum  Ileraclidem  amicum]  cum  Jlera- 
clidc.   nam  quum  cum.  —  Cap.  G.   transvecius]   iraiectus. 

—  Cap.  y.  porcum  cum  humano  capite]  porcuni  humano 
capiie.  —  Ibid.  expediebani]  expediebat.  —  Cap.  10.  ap- 
tum  tcgendis  cnrporibus]  aptum  urgendis  rcgiis.  — ■  Cap. 
1 1 .  qui  regiis  iunc  tenerctur  castris]  qui  regiis  tunc  one- 
ratus  castris  crat.  —  Ibid.  pascere  solitum]  pascere. — 
Ibid.  aliquos  consul]  aliquos.  —  Ibid.  se  non  iniquo]  non 
iuiquo.  —  Ibid.  siiprr  capul]  supra  capiit.  —  Ibid.  eos  dc- 
ducturum]  deduclurum.  —  Ibid.  llacc  ubi  consul  audirit, 
pcrcunctatuni  ad  Charopum  mittit,  satisne  crcdendum 
supcr  tanta  re  agrcsti   ccnserct  i     Charopus   renuntiari 
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iubei]  Haec,  Charopus  renunciari  iubet.  —  Cap.  13.  Pa~ 
laepharsalus]  Palaephariis.  —  Ibid.  ad  Thaiimaciini] 
Athamanum.  —  Cap.  1 4.  quum  iam  scalas]  quum  scalas. 
- — Ibid.  eo  detnuni]  eodem.  —  Cap.  16.  posuit  castrd\ 
castra  posuit.  —  Ibid.  maturare  sequi]  maturate,  sequi. — 
Cap.  17.  ad  loci  angustias]  ad  loca  angusta.  —  Cap.  19. 
Nabis]  eos.  —  Cap.  20.  aut  in  illam]  aut  illam.  —  Cap. 
21.  Romanorutn,  Achaei.  Fortuna  et  dat  Jiduciam  p>ostu- 
lantibus,  et  demit]  Romanorum.  Achaei  portus  et  dant 
Jiduciam  postulantibus,  et  demunt.  —  Ibid.  tum  urbes] 
urbes.  —  Ibid.  compulsi  et  deprensi]  compulsi.  —  Cap. 
23.  imperio  in  se  idi  patiebantur]  imperio  iusto  patieban- 
tur,  —  Ibid.  secuta]  secuti.  —  Cap.  24.  quum,  quantum] 
quantum.  —  Ibid.  cum  ingeidi^  quum  ingenti.  —  Cap.  25. 
Ad  hos  orator]  Adhortator.  —  Ibid.  ea  aestate  ab  Ro- 
manis]  ab  Romanis  ea  aestate.  —  Cap.  28.  ex  senatus- 
consulto]  ei. —  Ibid.  quadringeni]  quadringenti.  —  Cap.  29. 
Aesulae]  Ascido.  —  Cap.  30.  Jides  data]  data  Jides.  — 
Ibid.  Oppida  GaUorum,  quae  Insubrium  defectionem 
secuta  erant]  Oppida,  quae  defcctionem  secuta  erant. 
—  Cap.  31.  Insubres  victos]  victos  Insubres. — Ibid.  sua 
quisque  ut  defetiderent]  sua  ut  quisque  defenderent.  — 
Ibid.  Literae  consulum  amborum  de  rebus  in  Gallia 
prospere  gestis]  Literae  consulum  a  Gallia  de  gestis 
prospere.  —  Cap.  32.  erat,  et  quum]  erat.  Qmim.  —  Ibid. 
ex  pro^nnquo]  et  ex  propinquo.  —  Ibid.  si  nulla  fides  sit\ 
vt  nulla  fides  sit.  —  Cap.  3'S.  Perinthum]  Panopolim.  — 
Cap.  34.  atque  iis  adiecit  recens  decretum]  atque  ad  ea 
adiecit  recens  de  exercitu.  —  Cap.  35.  Philippus  nullus 
usquayn^  Philippi  nullus  usquam.  —  Ibid.  Atque]  At.  — 
Ibid.  defore]  deponere.  —  Cap.  SQ.  adiiceret,  et  Q.  Fa- 
biuiri]  adiiceret ;  Q.  Fabium.  —  Cap.  38.  occupata  omnia 
superiora  loca]  occupat  sxiperiora  omnia  loca.  —  Ibid. 
inter  primum  tumultum]  tumultum  inter  primuni,  —  Ibid. 
rogationes]  rogationetti.  —  Cap.  40.  mota^  nata. 

LiB.  XXXIII.  Cap.  1.  legionariis]  legionis.  —  Ibid. 
lictores]  lictorem.  —  Ibid.  relictum  esse]  relictum.  —  Cap. 
2.  senior]  segnior.  —  Cap.  3.  sexdecitn]  sedecim.  —  Ibid. 
praegressus]  progressus.  —  Ibid.  sexcenti  jiedites]  duo 
tnillia  j)^ditum.  —  Cap.  4.  ter  a  Macedouum  phalattge] 
territa  Macedotmm  phalange.  —  Ibid.  Trallis  est  nomen 
getiti]  Trallis  nometi  est  getiti.  —  Ibid.  mille  ferttie  et 
quitigenti]  millefertne.  —  Cap.  5.  vel  triutti]  et  triutn.  — 
Cap.  6.  certior  iam  factus]  qui  certior  iam  factus.  — 
Ibid.  quando]  quutti.  —  Cap.  8.  obsistetdes  iti  Eordaeae 
aditu]  obsidentes  Eordaeae  aditum.  —  Cap.  10.  paul- 
lisper  per  novitatetti  rei]  paullisjier  novitate  rei.  —  Ibid. 
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in  eos  estfactus]  in  eosdeinfactiis.  —  Ibid.  worew]  uniayi. 

—  Cap.  11.  etiani]  et.  —  Ibid.  Donis  regis]  Donis  regiis. 

—  Cap.  12.  memoreni]  memores. — Ibid.  ?«  proelio] 
proelio.  —  Ibid.  rex]  pax.  —  Cap.  13.  quam  altercando] 
quam  ut  altercando.  —  Ibid.  sed  mox  etiam  helli  causae] 
sed  mox  belli  etiam  caussae.  —  Ibid.  a  senatu]  ab  senaiu. 

—  Cap.  14.  ex  quibus*  armaturae  leris]  ex  quibus  armatu- 
rae  leris.  —  Ibid.  dimissis]  dimissi.  —  Ibid.  ojjperiebatur] 
opperiebantur.  — Cap.  I5.fecerant]fecerunt. —  Ibid.  insti- 
tuit]  instruit.  —  \h'\i\..utrobique]  ubique. — Ibid.  sparserunt] 
sparserant.  —  Cap.  IG.  initium  ibi  quoddam  motus  fecit] 
initium  quoddam  ibi  motusfecit.  — Ibid.  nec  iis]  nec  ipsis. 

—  Cap.  17.  profectus  Lencadem]  profectus,  Leucade. — 
Ibid.  vadoso  freto]  et  vadoso  freto.  —  Ibid.  hae  fauces] 

fauces.  —  Ibid.  Dicm  ac  noctem]  die  ac  nocte.  —  Ibid. 
'1  um  pars]  pars.  —  Cap.  18.  continentis  regionem']  con- 
iinentem  regionem.  —  Ibid.  ad  Alabanda^  Alabanda. — 
Ibid.  Ita]  atque.  —  Ibid.  tentii  tum]  tenui.  —  Ibid.  IncU- 
nato  deinde  laevo  cornu,  in  dextrum  omnes  connisi]  In- 
clinat  dein  dextrum  omne  cornu.  —  Ibid.  veluti]  velut.  — 
Ibid.  constabat]  consistebat.  —  Ibid.  nequierunt]  nequi- 
verunt.  —  Ibid.  circumagere]  circumiacere.  —  Ibid.  effun- 
duntur]  effusi.  —  Ibid.  receperunt  sese  in  casirci]  rece- 
2)erunt  se  ad  caslra.  —  Ibid.  nec  recipi]  rccipi.  —  Ibid. 
potuit]  non  poiuii.  —  Cap.  19.  e.vigenfe]  prq/figanie. — 
Ibid.  ex  Syria  movente  bellum]  in  Syria  moliente  bellum. 
Ibid.  ex  Ptulemaei  ditione]  Ptolemaei.  —  Ibid.  nihilo 
quieiiora  ea  ipsis  aestivis  habuit]  nihilo  quieiiores  posiea 
res  habuit.  —  Ibid.  Ciciliae,  Lyciaeaque  ei  Cariae]  Cili- 
ciaeque  et  Cariae.  —  Cap.  20.  ne  Chelidonias]  Seplidida. 

—  Ibid.  Athcjiiensium  cum  regibus  Persnrum]  Athenien- 
stum.  —  Ibid.  superaret.  Si  eo  fine  non  coniinerei  classcm 
copiasque  suas]  si  eo  non  continerei  copias  suas.  —  Ibid. 
pcrtitnescere  adventum  regis]  adventum  pertimescere 
regis.  —  Ibid.  nihil  aui  iis  aut  sociis]  nihil  his  aut  sociis. 

—  Il)id.  lihodii]  lihodiis.  —  Il)id.  o/niserunt  consiliuni] 
onini,  erai  consilium.  —  Cap.  21.  ab  Thcbis]  Thebis. — 
Iljid.  comis  uxori  ac  liberis,  quos  superstites  habuit] 
u.vorem  ac  liberos  quatuor  superstites  habuit.  —  Ibid. 
hic  stnfus]  is  sfafus.  —  Ibid.  Colcham]  Colcam.  —  Ibid. 
Culcha]  Colca.  —  Ibiil.  Carmonem]  Cardonein.  —  Ibid. 
in  maritinia  ora  Malacinos,  Sexetanosque,  Baciuriain 
omnem,  et  quac  nondum  aniinos  nndaverint]  et  mariiimam 
orain  omnciii,  ipiae  nouduin  aiiimos  nudaverat.  —  Il)id. 
consurreclura]  consurreciuraiii.  —  Cap.  22.  C.  Afranius] 
('.  Vrsanius. —  Ibid.  Quu/n  (^.  Minucius]  (^uumqur  Mi- 
nucius.  —  Ibid.    ct    C.  Cornclius]    Cornrlius.  —  Ibid.    C. 
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Cortielhmi]  CorneUum.  —  Ibid.  sihi  meritum  triu7nphurn\ 
sibimet  triiunphum.  —  Ibid.  honorem  inimeritum^  hono- 
rem.  —  Ibid.  et  Cn.  Ligurium  legionis  quartae\  et  C. 
Labeonem  eius  fratrem.  —  Cap.  2S.  exemptos^  exceptos. 

—  Ibid.  et  quingentos]  qningentos.  —  Ibid.  dujilex  equiti 
centuriofiique]  du2ile,v  eqniti,  triplex  centurioni.  —  Ibid. 
ideni\  'item.  —  Cap.  24.  ab  rege  FhiUppo]  ab  rege.  — 
Ibid.  datus]  habitus.  —  Ibid.  Ibi  haud  muUa]  Haud 
muUa.  —  Ibid.  quodcunque]  quaecumque.  — Cap.  25.  M\ 
AciUus]  AciUus.  —  Ibid.  et  C.  LaeUus]  C.  LaeUus.  — 
Ibid.  et  de  argento]  Ex  argento.  —  Ibid.  tendebant]  pete- 
bant.  —  Ibid.  muUos  iUustres]  inUistres.  —  \h\(\.  reUttum] 
lalum.  —  Ibid.  duas  urbanas,  duas,  quae]  duas,  quae.  — 
Cap.  26.  et  socitim]  sociiwi.  —  Ibid.  iiqne]  hique.  —  Ibid. 
sine  uUo]  nidlo.  —  Ibid.  P.  ViUius  eques  Romanus]  L. 
luUus  Sequestris.  —  Ibid.  decucurrisset]  decurrisset.  — 
Ibid.  inde  Germalo]  IntemeUo.  —  Cap.  27.  denariurri\ 
denarios. — Ibid.  et  quingentos]  et  quingentos  quinqua- 
ginta.  —  Ibid.  intuUt]  tulit. — Ibid.  Elatiae  T.  Quinctius] 
Athenis  Quinctius.  —  Ibid.  legatos  gratias  agentes  ei] 
gratias  agentes.  —  Ibid.  perinde  atque  ab  ipso  iis  et  non 
a  Quinctio  et  Romanis  id  datum  esset]  perinde  atque  ipsi 
id  a  Quinctio  et  Romanis  datum  esset.  —  Cap.  28.  in  pro- 
pfinquo]  propinqua.  —  Ibid.  veUit  ex  ante  indicto,  aut  voce 
j)raeconis]  veUit  exstante  indicio,  ad  vocem  pracconis.  — 
Ibid.  et  constanti  animo]  consimiU  animo.  —  Ibid.  argu- 
mentatur]  argumenfatus.  —  Ibid.  si  sibi  cojiscius  esset]  si 
conscius  esset.  — ■  Ibid.  meniionemve  eius  caedis]  men- 
tionemve  caedis.  —  Ibid.  impudenter  obviam  eundo  crimini 
suspicionem  averti]  obviam  eundo  impudenter  criminis 
suspicionem  averti.  —  Ibid.  quum  scirent  ipsi  nihil, 
opinione  omnium  pro  indicio  usi]  quum  scirent  ipsi  opi- 
nionem  omnium,  ea  pro  indicio  usi.  —  Ibid.  iussus]  iussit. 

—  Ibid.  statim]  sibi.  —  Ibid.  tradit :  et  adiicit]  tradidit : 
et  adiecit.  ■ —  Ibid.  perlectisque]  Perlectis.  —  Ibid.  refugit, 
et  ad  magistratus  indicium  defert]  refugit.  —  Ibid.  An- 
ihedonem]  Athenas. — Ibid.  aUisque]  aUquae.  —  Cap. 
29.  Romanorum  ;  credentes,  non  sine  consiUo  imperatoris 
Romani]  Ronianorwn.  —  Ibid.  aUos  in  hospifiis]  aUos 
hospites.  —  Ibid.  ab  insidiantibus]  insidiantibus.  —  Ibid. 
deducti]  devecti  deductique.  —  Ibid.  ab  odio]  odio.  — 
Ibid.  facinora  fiebant]  ea  facinora  faciebant.  —  Ibid. 
PUtrimae  caedes  circa  Copaidem  jiaUidem  inventae]  PUi- 
rimi  pedites  circa  Copiadem  paUtdem  inventi.  —  Ibid. 
socios]  sociis.  —  Ibid.  Aj).  CUiudio]  P.  Claudio.  —  Ibid. 
ipse  cum  parte]  cum  parie.  —  Ibid.  circitmsidit]  circum- 
sedit.  —  Ibid.  qua]  qnam.  —  Ibid.  completa  essent]  com- 
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plessent.  —  Ibid.  quid\  ac.  —  Ibid.  decreverant]  decre- 
rert/nt.  —  Cap.  30.  est :  nt  o?nnes]  est.  Omnes.  —  Ibid. 
deduceret,  vacuasque  traderet  Romanls  ante  Isthmiorum 
tempus.  Deduceret  et  ex  his^  deduceret :  his.  —  Ibid. 
Quinctiuni]  Quinctius.  —  Ibid.  scribere]  scriberet.  — Ibid. 
tradere,  praeter  quinque~\  tradere,  quin.  —  Ibid.  quinque 
miirui]  quingentis.  —  Ibid.  in  decem  annos  impositum 
regi  tradit :  Claudius  in  annos  triginta^  in  decem  annos, 
triginta.  —  Ibid.  Cariaeque]  Cariae  atque.  —  Ibid.  Pa- 
rum]  Paron.  —  Cap.  81.  decretum^  id  decretu7n. — Ibid. 
7iisi  quod]  nisi  ut.  —  Ibid.  ne  nominatae  quide^n]  ne  7i07ni- 
natae.  —  Ibid.  et  Chalcide]  et  de  Chalcide.  —  Ibid.  Asiae 
7u-bes]  Asiae.  —  \h\(\.facere  ac  statuere]facere,  statuere. 

—  Ibid.  vires]  res.  —  Ibid.  satis  jilficuisse/it]  placuisse/it. 

—  Ibid.  Ab  Elatia  profectus  Quinctius]  Ab  Elatia.  — 
Ibid.  Ibi  consilia  de  libertate  Graeciae  dies  prope  totos 
i/i  co/iciUo  dece/n  legatoru//i  tractaba/itu/']  ibi  consilia 
dece/n  legatorui/i  tractabantur.  —  Ibid.  sese]  se.  —  Cap. 
32.  et  pernicitatis]  ac  jjerniciiatis. — •  Ibid.  per  duo  di- 
versa  /naria  omniu/n  rerum  usus  /ni/iistrantis,  hu/nano 
generi  conciliu/n,  Asiae  Graeciaeque  is  /nercatus  erat. 
Tum  vero  non  ad  solitos  //lodo  tisus  u/idique  co/ivenera/it, 
sed  exspectatione  erecli]  ^;t';-  duo  diversa  7naria  o/nniu//i 
Graecoruz/i  undique  conventus  erat.  Sed  exspectatio/ie 
erecti.  —  Ibid.  alii  alia]  alii.  —  Ibid.  Ro/nanos  victores 
vix  cuiquam  jyersuadcbatur  Graecia  o/nni  cessuros.  Ad 
sj)ectaculu/n  consederanf]  Ro/nani  ad  sj)ectaculu/n  con- 
sederunt.  —  Ibid.  acciperent]  capercnt. —  Ibid.  et  alii] 
alii.  —  Ibid.  ad  so/nnii  vatiam  sj)ecie/n'\  so/nnii  vanam 
sj)eciem.  —  Ibid.  7io/i  audire  7/iodo]  non  audire.  —  Ihid. 
jjronuntiavit]  jjronunciaret.  —  Cap.  33.  si/j)j)editabat]  sub- 
pedifabant.  —  Ibid.  et  rirtutis]  virtutis.  —  Cap.  31.  Isth- 
/nia]   ista   iai/i.  —  Ibid.  eade/n  fere,   quae]    cade/n,  quae 

fere.  —  Ibid.  egerant]  erant.  —  Ibid.  iactantibus,  nihil] 
iactata.  Nihil.  —  Ibid.  denuntiatu/ti]  jtronunciatu/n.  — 
Ii)id.  abstincrel  liberis  civitafibus,  nec  unquatn  laccsseret 
ar/nis ;  ct  in  jjace  et  in  libertate  esse  debere  o/nncs  ubique 
Graecas  urbes]  abstineret  liberas,  otntiesque  Graccas.  — 
Il^id.  decreto]  decreta.  —  Ibid.  pronu/itiabantu/-]  j)ro- 
/lunciabant.  —  Ibid.  ct  Dolojjcs  quoquc  libcri  jjronunfiafi] 
ct Dolopcs,  I/bcri  quoquc  jjronunciafi.  —  Ibid.  cxccpta]  cx- 
cepto.  —  Ibid.  Phoccnscs  Locrctiscsquc,  sicut  anfcfucrant, 
adiecta  decreli  auctoritate,  his  contribuerunt]  Phoccn- 
scs,  Locrctises,  et  quac  sicut  nntcfucratit  adiccta,  dccrcti 
auctoritate  his  confribucrunt.  —  Ibid.  ca  una  rcs]  vc/iit 
rcs.  —  Ibid.  scnafus  rciccta  cst]  scnatus.  —  Ibid.  adiccta] 
adiecto.  —  Ibid.    Lijchnidus]    Lijcus.  —  Cap.    35.    rcbcl- 
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landuni]  hellandum.  —  Ibicl.  alii  leniter  questi  sunt']  alii 
interquesti  sunt.  —  Cap.  SQ.  est  missus.  Alios]  missus, 
alios.  —  Ibid.  Corolamus  quidani\  Corolamus.  —  Ibid. 
et  M.  lunius  Silanus\  M.  lunius  Silanus.  —  Ibid.  M. 
Ogulnius']  /1.  Ogulnius,  —  Ibid.  prospera  pugna  elati'] 
a  prospera  pugna.  —  Ibid.  ex  tanto  terrore]  a  tanto 
terrore.  —  Ibid.  ad  morae  taedium  ferendum\  ad  morae 
taedium.  —  ibid.  passim  dila^jsi  sunt\  dilapsi  sunt.  —  Ibid. 
legiones  ducit.  Galli  feroces  Boiorum  ante  dies  paucos 
pugna  in  ipso  itinere  liroelium  conimitlunt'\  ducit  legiones. 
in  ipso  itinere  proelium  committunt.  —  Ibid.  Quod  ubi 
Marcellus  animadvertit\  Quod  uhi  animadvertit.  —  Ibid. 
cohortem  Marsormn  quum  opposuisset,  equittmi]  cohortem 
Marsorum  obposuit :  et  equitum.  —  Cap.  37.  trihum  Sa- 
2nnian{\  tribuni  Sappiniam.  — Ibid.  exercitiim  eadem  via] 
eadem  via.  —  Ibid.  eoque]  eaque.  — Ibid.  ceteraque  circa 
castellci\  ceteraque  castella.  —  lhi(\.  per  Ligurum  extre- 
mos  fines\  Ligurum  extremo  fine.  —  Ibid.  destinato] 
destinaiis.  —  Ibid.  Oh  has  res  gestas]  Oh  eas  res  gestas. 

—  Ibid.  cum  collega]  collegae.  —  Ibid.  transvecta]  tra- 
ducta.  —  Ibid.  octogeni]  octingenti.  —  Cap.  38.  Et  ce- 
teras  quideni]  reliquas  quidem.  —  Ibid.  haud  dijfficulter 
videbat]  haud  difficulter.  —  Ibid.  quod  intenderent]  quos 
in  Theba.  —  Ibid.  quod  pcterent]  quae  peterent.  —  Ibid. 
tcrrestres  copias  traiici  ab  Abydo  Chersonesum  iussit. 
Quum  ad  Madytum,  Chersonesi  urbeni,  terrestri  navalem 
exercitum  iunxisset]  terrestres  cojnas  Madytum  traiicit, 
Chersonesi  urbem :  terrestri  navalem  exercitum  iunxity 
et.  —  Ibid.  Idem  metus  Sestum  incolentes  aliasque]  idem 
metus  tum  incolentes  alias.  —  Ibid.  prope  omnem]  prope. 

—  Ibid.  conquirere  et  contrahere]  co?iquirere  contrahe- 
reque.  —  Cap.  32.  ah  Syria  classem  solvisset]  e  Syria 
classe  solvisset.  —  Ibid.  et  Ftolemaeo]  Ptolemaeo.  —  lb'u\. 
quid,  quod]  quod.  —  Ibid.  a  hello  aperte  Romanis  indicto 
abesse]  a  hello  aperto  Romanis  abesse.  —  Ibid.  nega- 
turmyi.     Romanos  autem  ?ton  exspectaturos,  ut  id  posset 

facere]  negaturmn.  —  Cap.  40.  Adversus  ea  AntiochuSf 
Mirari  se,  dixit,  Romanos  iam  diligenter  inquirere]  Ad 
ea  rex,  Satis  iam  ante  videre  se,  Romanos  inquirere.  — 
Ibid.  traiecisse ;  sed  qua  Lysimachi  quondam  regnum 
fuerit]  traiecisse  ******  fuerit.  —  Ibid.  rerum  aliarum 
cura]  rerum  aliarmn  alia  cura.  —  Ibid.  deinde  et  Phi- 
lippum  usurpandae  alienae  possessionis  causa  tenuisse. 
Chersonesus  quidem  et  proxi?na  Thraciae,  quae  circa 
Lyshnachia?n  sint,  quem  dubitare,  quin  Lysimachi  fue- 
rint  ?  Ad  ea  recipienda  in  antiqumn  ius  vcnisse]  deinde 
et  Philippum,  usurjjando  aliena  possedisse :  sicut  quae- 
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dam  ex  proxima  Thracin,  qiiae  indubitate  Lysimachi 
fuerint.  Ad  ea  facienda  in  antiquum  venisse —  Cap,  11. 
sermonibiis,  effecit'^  sermonibus.  —  Ibid.  Xam  et  dissimn- 
labat]  nam  dissimulabat.  —  Ibid.  si  tum  occnpasset]  si 
ium  occasio  esset.  —  Ibid.  navigat']  navigans.  —  Ibid. 
qui  ad  fdem  faciendam,  nihil  novaturum  regevi,  de  so- 
cietate  agerent]  qui  ad  fidem  de  societate  agerent.  — 
Ibid.  Chelidoniarum']  Chelidonium.  —  Ibid.  Multae  frac- 
tae,  multae  eiectae  naves]  multae  naves  eiectae.  —  Ibid. 
enarit]  enaverit.  —  Ibid.  non  remigum  modo  militumque 
ignotae  turbae,  sed  etiam  insignium  regis  ainicorum]  non 
remigujn  tantum  militumque  ignotorum,  sed  etiam  in- 
signium  amicorum.  —  Ibid.  concessit]  processit.  —  Ci\]). 
42.  tribunus  yj/t^iMJ  tribunus.  —  Ibid.  et  P.  Manlius]  P. 
Manlius.  —  Ibid.  datum  est]  datum.  —  Ibid.  persolvi]  y;rr- 
solvere.  —  Ibid.  tribuni  plebis]  tribuni.  —  Ibid.  L.  Ja- 
lerius  Flaccus]  L.  Valerius.  —  Ibid.  Eo  anno  aedilcs 
curules]  Aediles  curules.  —  Ibid.  descripserunt]  divise- 
runt.  —  Cap.  43.  M.  Porcius  Cato  consules  Idibns  Mar- 
iiis]  M.  Porcius.  —  Ibid.  quindecim  miUia]  quinque  mil- 
lia.  —  Ibid.  octingentos]  quingentos.  —  Ibid.  datus]  daiur. 

—  Ibid.  sed  iam  etiam]  sed  etiam.  —  Ibid.  scriberct]  con- 
scribere.  —  Ibid.  Q.  Minucio]  Minucio.  —  Cap.  44.  ex 
decreto poniificum  iussi  fecere]  ex  ^Jonii/icum  iussufecere. 

—  Ibid.  quod,  quum  llispania  movissei,  bellum  Jiegli- 
gereni]  quod  Ilispania  movissei,  bclluin  neglegi.  —  Ibid. 
utique  j)Oi>t  advmtuui]  post  advcntujn  utique.  —  Cap.  45.  ab 
tam]  iam  ab.  —  Ibid.  audirentur,  maior  res]  audirent 
maiorcs.  —  Ibid.  maturanda  macjis,  quando]  maturanda  his, 
quum.  —  Ibid.  cur  deccrneretur  bellum]  cur  decerneretur.  — 
Ibid.  quod]  quae.  —  Ibid.  ad  summam  remjndjlicam]  ad 
summam  rem.  —  Ibid.  hospitibus]  amicis.  —  Ibid.  nulla 
mitcsccre  arte]  mimquam  vntcscere.  —  Ibid.  et  implacahilem] 
imjdacahilem.  —  Ijjid.  Marcescere  otio  situque,  queri,  civi- 
taiem,  et  ineriia  sojjiri]  inarccscere  oiio  situquc  cicitaiem, 
queri  eum,  et  inertia  ojycris.  —  Cap.  46.  Qid  unum  eius 
ordinis  offendisset]  qui  unum  eius  ordijus.  —  Ibid.  vocari  ad 
.ie  quaesforent  iussit.  Quaesior  id  pro  nihilo  hahuit]  vocare 
ad  se  quaestorem.  Idem  jtro  jiihilo  hahuit.  —  Ibid.  <ffen- 
derat]  ohfendehat.  —  Ibid.  Adiecit  et  aliud]  Adiccit  aliud.  — 
Cap.  47.  Ita]  liaqtie.  —  Ibid.  P.  Scipione  Africaiio]  Sci- 
jiiintc  AfricajU).  —  Ibid.  qui  jxirujn  ex  dicjidtaie  jiopuli 
liojjiani  esse  ducehai]  quia  juirujji  ex  jiopuli  liomani  di(jju- 
tate  essc  ducehat.  —  Ibid.  aeeu.saioruni]  aecusaiiojilhusque.  — 
Ibid.  ad  sejiatujn]  ajnul  sejuitujji  —  Ibid.  Cn.  Servilius]  C. 
Sen)ilius.  —  Ibid.  quuui  Carthaqijwm  vejiissejii]  quujji  vejus- 
scjit.  —  Ibid.  reni.sse  st]  vejiisse.  —  Ibid.    Ujium  Ilajtnihahui] 
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Hannihalem  unum.  —  Ibid.  ante  omnibus]  omnibus  ante.  — 
Cap.  48.  nocte  Byzacium  (ita  regionem  quandam  Afri 
vocani)  transgressus'\  nocte  via  cita  regionem  quamdam  agri 
Vocani  transgressus.  —  Ibid.  ad  mare~\  mane.  —  Ibid. 
turreni\  turrim.  —  Ibid.  suum  eventwn]  suorum  eventus.  — 
Ibid.  Eodem  die^  Eo  die.  —  Ibid.  naves  aliquot  Phoemcum 
onerarias\  naves  aliquot  onerarias.  —  Ibid.  percunctantibus^ 
"percontantibus.  —  Ibid.  legatum  se  Tyrum  missurri\  legatum 
se  Tyrum.  —  Ibid.  Adrumetum\  Achollam.  —  Ibid.  patie- 
batui'\  imtiebantur.  —  Ibid.  quum  primum\  quam  primum. 
■ —  Ibid.  referendis]  remis.  —  Ibid.  collocandisque\  conlo- 
candis.  —  Ibid.  Ut  non\  et,  ut  non.  —  Ibid.  vulgo  freme- 
hant\  ferehajit.  —  Ibid.  factionihus  discordi\  factionibus.  — 
Cap.  49.  Et  Romani\  Romani.  —  Ibid.  nuntiosque  ah  eo  ad 
Antiochum  et  Aetolos  missos,  consiliaque  inita  impellendae  ad 
defectionem  Carthaginis,  nec  alio  eum  quam  ad  Antiochum 
regem  profectum  ;  haud  quieturum  cum  ante\  nunciosque  ah 
€0  ad  Antiochum  regem  j^rofectos ;  haud  quieturum  ante.  — 
Ibid.  concisset\  conscisset.  —  Ibid.  Id  ei  non  debere  impune 
esse\  Ne  his  dehere  impune  esse.  —  Ibid.  ut  ah  altera  patria\ 
ut  alia  patria.  —  Ibid.  filiumque\  filium.  —  Ibid.  T.  Quin- 
ctium\  Quinctium. 

LiB.  XXXIV.    Epit.   M.  Porcius    Cato\    Porcius    Cato. 

—  Cap.  2.  pertinet\  pertineret.  —  Ibid.  rogationem\  roga- 
tiones.  —  Ibid.  vere\  vera.  —  Cap.  3.  procucurreri7ii\  pro- 
currerunt.  —  Ibid.    abstinea?7t\    abstinent.  — ,  Cap.   4.    sicut 

ferae  bestiae\  sicut  fera  hestia.  —  Cap.  5.  seditionerri\  se- 
ditiones.  —  Cap.  7.  excellentiorem  ornatum\  excellentiores 
ornatus.  —  Cap.  8.  Viginti  annis\  anno  vigesimo..  —  Ibid. 
quarum   quinque   sociorum    erant\    quinque  sociorum   erant. 

—  Cap.  9.  in  areis  Hispani  haherent\  in  areis  haherent.  — 
Cap.  10.  fuisset  morbo\  morbo  fuisset.  ■ —  Cap.**  11.  filius 
eius\  filius.  —  Ibid.  et  quam  mox  signis  collatis  dimicandum 
sit,  in  dies  exspectet\  cum  qua  mox  signis  conlatis  dimicandum 
sibi  in  dies  exspectet.  —  Cap.  12.  ostentandam\  ostendendam. 
Cap.  24.  aversos\  adversos.  —  Cap.  15.  resistatur\  res- 
tatur.  —  Cap.   16.   et  ad  devios  montanos,  profectum  etiam, 

falso  perJatum  est\  et  ad  devios  montanos  profecturam  etiam 
falso  perlatum  est.  —  Cap.  19.  Quum  incerta  bellum  an  pax 
cum  Celtiberis  essent\  Quum  incertum,  bellum  an  pax  cum 
Celtiberis  esset.  —  Cap.  22.  conventum\  conventu.  —  Ibid. 
edicit.  Ad  quam  ubi\  edicto,  ubi.  —  Cap.  23.  soliti  sint\ 
soliti  sunt.  —  Cap.  24.  a  vohis\  a  nohis.  —  Ibid.  imo  quam 
immanes  bclluae\  immanes  belluae.  —  Cap.  26.  mille  et  quin- 
genti\  mille  qningenti.  —  Ibid.  convenerunt\  convenerant.  — 
Cap.  27.  ird)et\  iussit.  —  Cap.  28.  portam\  porta.  —  Cap. 
31.  pro  patrio  sermone\  pro  patriae  sermone  brevitatis.  — 
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Cap.  32.  nihil  esse]  nihil  sit.  —  Ibid.  tamen  cum  cetera 
liberavimus  Graecia.  Quid  tandem^  tamen  quum  ceteram 
liheravej'imus  Graeciamy  quid  tundem.  —  Ibid.  Ltrumque  a 
te  factum  est']  Utrum  non  a  te  factum  est.  —  Cap.  34.  fa- 
ceret]  facere.  —  Cap.  35.  acjro\  arjris.  —  Cap.  39.  inse- 
renduni\  infcrendum.  —  Cap.  41.  et  lateri  adhaerens  tyran- 
nus,  JioJi  sincerujji  gaudiiun  praehebantl  lateri  adhaercjis 
tyrajiJii,  non  sijicerum  gaudiujji  praebebat.  —  Ibid.  fuej-it\ 
fuerat.  —  Cap.   44.   P.    Sulpicius]    Ser.   Sulpicius.  —  Cap. 

48.  Rojjiajji  cojjjitioj'UJJi  causa  redisse]  comitiorujji  caussa 
rediisse  JRomajn.  —  Ibid.   deprimerejit]    depjnjneret,  —  Cap. 

49.  quam  ruijta  gravissijjiae  civitatis]  quam  ruijia  gravissima 
civitatis.  —  Cap.  51.  traducejitis]  tj-aduceJites.  —  Cap.  52. 
Secuti  currum  juilites]  jjiilites  secuti  currujJi.  —  Cap.  53.  P. 
Sempj-onius  Sophus  consid]  P.  Sempronius  Sophjis.  —  Cap. 
55.  Cornelio  Gallia,  Mijiucio  Ligures  eveJierujit.  Sortiti 
pj-aeloj-es,  C.  Scj-ibonius]  Cornelius  Galliajn,  Mijiucius  Li- 
gures  soj'titi  sujit.  C.  Scribojiius.  —  Cap.  56.  esccjidit] 
ascejidit.  —  Ibid.  cojiveniretur]  convenirejit.  —  Cap.  57.  aut 
in  Asia]  in  Asia.  —  Cap.  59.  concessururri]  cojisensurum.  — 
Cap.  61.  coqui]  conloqui. 

LiB.  XXXV.   Cap.  1.  si  fudisset]  si  vi  fudisset.  —  Ibid. 

ferjjie]  fere.  —  Ibid.   facta    est]   facta.  —  Cap.    3.    quajji] 

dixerat]    quem    dixerat.  —  Ibid.    Jion    plus    jnille   passuujji] 

mille  passuum.  —  Ibid.  quijigejitos  ferjjie  passus]  fere  quiji- 

gentos  passus.  —  Cap.  5.  et  Q.  et  M.  Marcii]  et  M.  Marcius. 

—  (Jap.  8.  qid  ea]  ne  ea.  —  Cap.  13.  foederis  Mojjiajii] 
foedcj-is    eum    Rojjiujii.  —  Cap.    14.   quodquc   ultijJias    oras] 

quodque  oras.  —  Cap.  20.  quindecijn  jjullia  peditujji]  quijique 
millia  prditnm.  —  Cap.  23.  vigijiti]  tj'igijita.  —  Cap.  25. 
Achueos]  Aetolus.  —  Cap.  26.  a  Naupucto]  ah  Naupacto.  — 
Cap.  27.  re  elatus]  elatus  re.  —  Ibid.  hosti]  hostiujji.  —  Cap. 
29.  tentaturos]  tentaturus.  —  Cap.  34.  jjwturi]  jjioti.  —  Cap. 
36.  cductus]  educatus.  —  Cap.  40.  deverterajji]  diverterajn.  — 
Ibid.  equiti]  equitibus.  —  Cap.  41.  et  iji  cella  lovis,  supra 
fustigium  aediculae,  duodecijn  clipea  ijiauj'ata]  in  cclla  lovis 
supra  fastigiujji  aediculae,  et  duodecijn  clipea  ijiaurafa.  — 
Cap.  42.  ab  tergo]  a   tej'go.  —  Ibid.  quejjiquajji]  quejjipiajn. 

—  Cap.  43.  escijidit]  adscrndit.  —  Caj).  44.  prijicipihusque 
aliis]  principilmsque.  —  \hn\.facto  silrjitio]  ijidr facto  silejitio. 

—  Cap.  45.  abscisa]  abscissa.  —  Cap.  47.  uxorem  Apajjiujn] 
vxorem  Apajniam.  —  Ibid.  Jiliae  Apumnjji]  Jiliae  Apajiiium. 

—  Cap.  48.  Cadusios]  Cuddusios.  —  Ibid.  ujiiiis  civitatis] 
civitatis.  —  Cap.  49.  Cudusios]  Cuddusios.  —  Ibid.  toties] 
potius.  —  Cap.  5\.  ah  Tanagra]  a  Tanagra. 

LlB.    XXaVI.    Cap.    1.    aViue  frliciter]   ac  frliciter.  — 
Ibid.   eius  sectujn]    srrtam    eius.  —  Cap.   2.   quod  rutn   rrge 
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Antiocho]  quod  cuni  Antioclio  rege.  —  Cap.  4.  Aegypti  rege'\ 
Aegypti.  —  Ibid.  sese^^  se.  —  Cap.  7.  7ioxiae]  noxae.  —  Ibid. 
Bullijmni]  Byllinum.  —  Cap.  11.  Mnasilochus~\  Mnesilochus. 

—  Ibid.  Cephalleniani]  Cephaleniam.  —  Cap.  12.  accepta] 
accepta  est.  —  Ibid.  Mnasilochus]  Mnesilochus.  —  Ibid. 
Mnasilocho]  Mnesilocho.  —  Ibid.  Cephalleniae]  Cephaleniae. 

—  Cap.  13.  monerent]   moneret.  —  Cap.  14.  viginti]  decem. 

—  Ibid.  Spercheum]  Sperchium.  —  Cap.  15.  Antiochus, 
iam  tum  cernens]  Antiochus,  qui,  iam  tum  cernens.  ~—  Ibid. 
petisse.  Tunc  Aetolorum]  petisse,  Aetoloru7n.  —  Ibid.  co7i- 
venirent  Lamiam ;  et  ipse]  convenirent.  lam  et  ipse.  — 
Cap.  18.  educii]  eduxit.  —  Cap.  19.  Scarphea^n]  Scar- 
phiam.  —  Ibid.  co7isec7{ti~\  persecuti.  —  Cap.  20.  vexatione~\ 
violatione.  —  Ibid.    7iovissi7ni  agi7ii7iis~\    7iovissimae    agminis. 

—  Cap.  22.  M.  Acilius]   Acilius.  —  Ibid.  partem~\   arcem. 

—  Cap.  23.  ut  solent\  ut  solet.  —  Cap.  25.  tum  regionem 
maxime  Oetae  spectat,  oppido  quain  hreve  i^itervallian  vi- 
detur~\  tum  regionem  ea  7naxi77ie  despectat  oppidum,  qua  Z»reue 
inte7'vallu77i  videtur.  —  Cap.  29.  Duodecimo  is  die\  Is 
duodeci^no  die.  —  Cap.  31.  mu7ierci\  mu7iia.  —  Cap.  35. 
i7idutias  ta7iti  te7npo7'is\  inducias  tantum  temporis.  —  Ibid. 
7'egis    lcgatis]    legatis.  —  Cap.  36,  praetor\    propraetor.  — 

—  Cap.  38.  occisa\  caesa.  —  Ibid.  77iagna7n  tame7i  victo- 
ria77i\  7nag7iam  victoriam.  —  Cap.  40.  centenos\  trecenos.  — 
Cap.  42.  co7istratis\  rostratis.  —  Cap.  43.  ceciderunt\  ceci- 
dere.  —  Ibid.  quinq7ie\  qui^iquaginta.  —  Cap.  44.  omnes\ 
077inihus.  —  Ibid.  fecisse7it\  fecisset.  — 

Cap.  XXXVII.  Cap.  2.  sortiti  sunt\  sortiti.  —  Ibid. 
deduce7idae\  deductae.  —  Cap.  3.  esce7iditu7'\  adsce7iditur.  — 
Cap.  4.  Spercheu77i\  Spercliiu7n.  —  Cap.  9.  esce7idit\  adsce7i- 
dit.  —  Cap.  13.  R]iodio\  Rhodioru77i.  —  Cap.  14.  traiecit 
Chiu7n\  traiecit.  — ■  Ibid.  accepta  ah  Livio  classe\  accepta 
a  Livio  classe.  —  Cap.   16.    Cous,    C7iidus\    Cnidus,    Cous. 

—  Ibid.   ostiu77i  portus\   hostiimi  portus.  —  Ibid.   sed  altae 
insuper  i77iminehant  rupes\  sed  altae  7'upes  insuper  i^^wmie 
bant.  —  Ibid.     07nisso     conatu    Patara    amplius    tentandi 
omissa  Patara  amplius  te7ita7idi  spe.  —  Cap.  19.  nohilitatae 
nohilitatum.  —  Cap.    20.    sexce7itos\     trccenitos.  —  Cap.    21. 
Bacchiu77i\  Bachimn.  —  Cap.  22.   C7iidia\    Gnidia.  —  Ibid. 
ah   Samo\   a  Sa77io.  —  Ibid.  ah  Rhodo\  a  Rhodo.  —  Ibid. 
Pe7'aeae\  pa7'va.  —  Cap.  23.  ad  Sidam  hostes  esse\  ad  Sidam 
iain    hostes  esse.  —  Ibid.    est\    esset.  —  Cap.   25.   p7'i77m77i\ 
p7'i77io.  —  Cap.  27.  e  po/-tu\  a  po7'tu.  —  Cap.  28.  Lo  forte 
die\  Eo  fo7'te.  —  Cap.  32.  et  in  his  tame7i  imperatoris,  non 
militum,  arhitrium  esse\  et  in  his  tame7i  arhit7'ium  esse  im- 
perato7'is,  non  77iilitu>77.  —  Cap.  34.  i7i  eo  tumultu  delapsu77i 
ex  equo\  in  eo  delapsum  tU7imltu  ex  equo.  —  Cap.  36.   nec 
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habebo]  nec  habeo.  —  Cap.  37.  quam  in  castra^  quam  ut 
in  castra.  —  Ibid.  et  traJisgressus']  transgressus,  —  Ibid. 
circa'\  circaque.  —  Cap.  40.  sexdecim']  sedecim.  —  Ibid. 
sagittarii  his~\  sagittariis.  —  Cap.  45.  Mnasilochum]  M^iasi- 
machum.  —  Cap.  46.  Bastetanis]  Vastetanis.  —  Cap.  47. 
adversa  omnium  fama]  adversa  fama  hominum.  —  Cap.  51. 
quam  a  vetere  fama~\  quam  averterunt  famam.  —  Cap.  53. 
a  quoquam  aequo  animo'\  aequo  animo.  —  Ibid.  relictis  rebus 
meis]  relictis  rebus.  —  Cap.  54.  aderat~\  aderant.  —  Cap.  5Q. 
trans  Maeandrum]  ad  Maeandrum.  —  Cap.  57.  Taj>po\ 
Tappus.  —  Ibid.  intestabili\  inaestimabili.  —  Cap.  58.  ^/7- 
ginta  duo~\  triginta  unum.  —  Ibid.  ab  ultimis  Orientis  parti- 
bus\  ab  ultimi  Orientis  partibus. 

LiB.  XXXVIII.  Cap.  2.  Postea]  postero  die.  —  Cap.  3. 
Arachthum\  Arethontem.  —  Cap.  4.  Arochthus\  Aretho.  — 
Cap.  7.  sub  terra\  sub  terram.  —  Cap.  13.  Apama]  Apa- 
mea.  —  Cap.  14.  perstas~\  persistis.  —  Cap.  15.  ad  Lysis 
Jluminis  fontes\  ab  Lysis  Jluminis  fonte.  —  Ibid.  devertendi~\ 
divertendi.  —  Ibid.  Acaridos  Come7i\  Aporidos  Comen.  — 
Cap.    16.   Ziboctam]   Zyboetam. — Ibid.   Ziboeta\   Zyboeta. 

—  Cap.  17.  ad  Alliam  eos  olim  fugerunt  maiores  nostri~\  ad 
Alliam  olim  fuderunt  maiores  nostros.  —  Cap.  18.  et  legati 
reguli  orantcs\  ct  lcgati  cum  illis  regidi  orantes.  —  Cap.  20. 
effusi  €  castris\  ejfusi  castris.  —  Cap.  21.  ab  duobus  lateri- 
bus\  duobus  lateribus.  - —  Ibid,  qua  evellant\  quae  vellant.  — 
Ibid.  sicut~\  sic  ut.  —  Cap.  23.  per  omnes  anfractus\  inter 
omnes  amfractus.  —  Cap.  36.  Toppo\  Tappus.  —  Cap.  37. 
Duo  millia\  mille.  —  Cap.  38.  llalyn\  Tanaim.  —  Ibid. 
redeunto\    redeant.  —  Ibid.    quarum    nu/la\    nul/a    quarum. 

—  Ibid.  Sarpedonium\  Sarpedonem.  —  Ibid.  ]\fnasi/ocho\ 
Mnasimacho.  —  Cap.  .39.  Drymussani\  Drymusam.  —  Cap. 
47.  et  L.  Aetmlius\  L.  Aemi/ius.  —  (^ap.  48.  /It  eiiim  sunt 
haec  ita  :  veruiri\  At  cnim  sunt  quidcm  ista  vera.  —  Cap.  49. 
huiccine\  huicne.  —  Cap.  52.  summitterc\  su/miitteret.  — 
Cap.  57.  eiipsi  desponsam\  ipsi  desponsam.  —  Cap.  %0.inter 
/lostrs  popu/i  Romani\  inter  hostes popu/i  Romani  L.  Scipioncm. 

LiB.  XXXIX.  Cap.  4.  ab  tribuno\  ab  tribunis.  —  Cap. 
5.  M.  Abur/i\  Aburii.  —  Cap.  6.  successorem  ipsum  omni 
genere  /icndiae  corrupisse  fama  attu/erat~\  successor  ipse 
omni  genere  /icentiae  conrupcrat.  —  Cap.  7.  ducenta\  du- 
centas.  —  Ibid.  tj-ia\  tres.  —  Ibid.  sexdecim]  sedccim.  — 
Cap.  8.  trstamentaquc\  tcstimoniaque.  —  Cap.  12.  Sti- 
imi/ae\  Simi/ae.  —  Cap.  15.  tam  non  solum  apta]  non 
so/um  apta.  —  Cap,  21.  Ca/agurim\  Ca/agurrim.  —  Cap. 
29.  sexdecim\  sederim.  —  Cap.  31.  sustineri]  sustinere.  — 
('ap.    36.     Compasium]     ronj/irtuni.  -    Cap.    41.     rer'ocare 
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mores^  mores  revocare.  —  Cap.  44.  iuratores  iussi\ 
viatores  iussit.  —  Cap.  45.  Cn.  Cornelii  Lentuli]  Cn, 
Cornelii.  —  Cap.  49.  Coronen,  quani]  Coronen  [^jrofectus,^ 
quam.  — Ibid.  conferta  turba^  turba  conferta.  —  Cap.  53. 
cievertit]  divertit. 

LiB.  XL.  Cap.  8.  quuni  primum\  quam  primum.  — 
Ibid.  expertes  iuvenalium  inter  fratres  certaminum] 
expertes  inter  fratres  certaminum.  —  Cap.  9.  Hesterno 
die]  Hesterna  die.  — Ibid.  periculi  mihi  fuisse]  periculum 
fuisse.  —  Ibid.  rem  pro  manifesto  habercs]  pro  manifesto 
haberes.  —  Cap.  10.  noxium  incesse  caput]  noxium  huic 
esse  caput.  —  Ibid.   quia  tibi  ademptas]    quia  ademtas. 

—  Cap.  13.  antea]  ante.  —  Cap.  15.  comissatione]  comissa- 
tionibus. —  Cap.  iQ.  recipiat]  recipiet.  —  Ibid.  ad  con- 
sules]  ad  consulem.  —  Cap.  18.  dextram  partem]  in 
dextram  partem.  —  Cap.  20.  fraterno  scelere]  fraterni 
sceleris.  —  Cap.  Sl.fremitum  equestre7n]fremitum  eques- 
trium.  —  Cap.  SS.  cunctati  sint]  cunctati  sunt.  —  Ibid. 
expugnavit]  obpugnavit.  —  Cap.  34.  tum  iis]  cum  iis.  — 
Ibid.  cutn  praesidio]  tum  praesidio.  —  Cap.  35.  neces- 
sarium  esse]  necessarium  esset.  —  Cap.  S(j.  nominis  La- 
tini]  e  nomine  Latino.  —  Cap.  38.  Ligures  Apuani  de 
montibus  descenderent]  Ligures  ab  Anido  montibus 
descendere.  —  Ibid.  quod ferretur]  quidferretur.  —  Ibid. 
quod  duceretur]  quid  duceretur.  —  Ibid.  quod  militibus 
daretur]  quid  militibus  daretur.  —  Cap.  45.  prostravit] 
constravit.  —  Cap.  46.  nisi  forte  [implacabiles  fueritis,  * 
implicaverint  animos  vestros]  nisi  forte  implacabiles 
vestrae  irae  inplicaverint  animos  vestros.  —  Ibid.  mor- 
tales  inimicitias]  inimicitias  mortales.  —  Cap.  47.  ex- 
pugnare]    obpugnare.  —  Ibid.    accienda]    accipienda.  — 

Ibid.  nocte  e  turribus]  nocte  turribus.  —  Cap.  50.  Er- 
gavica]  Ergavia.  —  Ibid.  expugnasse]  obpugnasse..  — 
Cap.  51.  lectus]  electus.  —  Ibid.  inseruerat]  imposuerat. 

—  Cap.  52.  annos]  annis.  —  Ibid.  Duello  magno  diri- 
mendo,  regibus  subigendis,  causa]  Duello  magno  regibus 
dirimendo  *  caput  subigendis.  —  Ibid.  filio  *  *  auspicio] 

flio  auspicio.  —  Ibid.  eos]  Cos.  —  Ibid.  ante  diem  un- 
decimum  Kalendas  lanuarias]  antea  sic.  —  Ibid.  tredecim] 
LXIL.  —  Cap.  53.  vallesque  saltuosas]  vallesque  saltus. 

—  Cap.  55.  oblatuni]  vocattim.  —  Ibid.  vacari  iube.  Et 
adductus]  vocari  iuberet.  Adductus.  —  Cap.  56.  Amphi- 
polim]  Amphipolin.  —  Cap.  57.  Ilistrum]  Istrum.  —  Ibid. 
accommodabantur]  commodabantur.  —  Ibid.  prospere  rem 
gessissent]  prospere  gessissent.  —  Cap.  58.  Quum  subire] 
Quo  ubi  ire.  —  Ibid.  qua  venerat]  qua  venerant.  —  Cap. 
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59.  trecenos]  tricenus.  —  Ibid.  lanxque'\  lannqiie.  —  Ibid. 
apposita]  obposita. 

LiB.  XLI.  Epit.  (limissi/s,  praeter  reli^rionern,  qun 
multa  templa  magnifica  vudtis  locis  erexit,  Athenis  lovis 
Olympii,  et  Antiochiae  Capitolini.  viUssimum  regeni 
egit]  difnissus.  —  Ibid.  sol/icitabat]  soUicitabat ;  qui 
praeter  religionem,  qua  midta  templa  magnifica  multis 
locis  erexit,  Athenis  Jovis  Objmpii,  et  Antiochiae  Ca- 
pitoUui,  vdissimum  regem  egit,  —  Cap.  1 .  qui  tuendae 
viginti  navibus  maris  superi  orae  Anconani]  qui  tuendam 
viginti  navibus  mari  superiore  Anconam.  —  Ibid.  /» 
Istriam  vcrsum]  in  Istriatnque  suum.  —  Cap.  ti.  forum 
turba  inermi  frequens]  eorum  turba  inermis  frequens.  — 
Ibid.  direptisque]  direptis.  —  Cap.  A:.  fuerant\fuerunt. — 
Cap.  o.  coloniis]  colonis.  —  Cap.  6.  alii  cuiquam]  alicui- 
quam.  —  Cap.  7.  de  iis]  de  his.  —  Ibid.  quando  populus] 
quando  id  bellum  populus.  —  Cap.  8.  L.  Mummius]  C. 
Mummius.  —  Ibid.  et  L.  Minucius  Thermus]  L.  Minucius 
Thermus.  —  Ibid.  in  delectu]  in  delectum.  —  Ibid.  factus 
esset,  [civis  ne  esset.]  Haec]  factus  esset  *  *.  Ilaec.  — 
Cap.  9.  lucum]  lacum.  —  Ibid.  ex  senatusconsulto]  se- 
natusconsuUo.  —  Ibid.  qui  tunc  esset]  qui  nunc  esset. — 
Ibid.  quem  qui  manumitteretur]  quem  manumitteretur.  — 
Cap.  10.  Quod  quum  iUi  tum]  Quod  quum  milites.  —  Cap. 
IL  Xesactium]  Sesattium.  —  Cap.  12.  res  gesta]  res 
gestae.  —  Cap.  13.  locutam]  locutum.  —  Ibid.  Lucam] 
Lunam.  —  Cap.  14.  recipere]  eripere.  —  Ibid.  nc  Istri 
idem]  ne  Istri  quoque  idem.  —  Cap.  15.  bovis  sexcenarii] 
boris  sescenaris.  —  Ibid.  diffluxisse]  dejluxisse.  —  Ibid. 
inenarrabili  tabe  absumptuni}  incnarrabiliter  absumtum.  — 
\h\(\.  pacare :  ei]  pacare,  et.  —  Ibid.  iurarunt]  iureiurarunt, 
Cap.  1().  Xonas  Maias]  Xonas  Maii.  —  Ibid.  instauratio] 
instaurationcs.  —  Cap.  18.  ad  mille  et  quingenti]  ad  mille 
et  qiiingenta.  —  Ibid.  constabat]  constat.  —  Cap.  19. 
Intra]  Intcr.  —  Ibid.  ut  sanctum  habere  foedus,  quod  ei 
cum  Romanis  esset,  videri  posset]  ut  sanctum  haberet 
foedus,  quod  ci  cum  Romanis  csse  videri  posset.  —  Cap. 
20.  preliis]  praemiis.  —  Cap.  21.  iusto  numero]  cum  iusto 
numero.  —  Ibid.  verterat]  terteret.  —  Cap.  22.  escendit] 
adscendit.  —  Ibid.  nuntios  tumultuosos  tnisit]  nuncius 
tumultus  eius  rcnit.  —  Cap.  23.  comprcnsis]  comprehcn.sis. 
—  Ibid.  literae  ***]  Uteras  ***.  —  Ibid.  ego  muximam 
gravissimamque  omnium  non  agi  tantum  arbitror]  ego 
maxime  grarissimam  omnium,  non  agique  tantum  ar- 
hitror.  —  Il)id.  <piem  hoslem  populo  Romano  prius  paenc, 
quam  regni  hcrcdcm  futurum  sciebat]  quem  populus  Ro- 
manus  prius   poenae,    quam    regni,    haeredem    futurum 
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sciebat.  —  Ibid.  vere\  vera.  —  Ibicl.  nec  provocantes  de 
controversiis  ad  disceptationem  poptdi  Ro7nan  audivit^ 
nec  provinciis  de  controversis  ad  disceptationem  populum 
Romanum  adivit.  —  Ibiil.  escendit]  adscendit.  —  Ibid. 
noxa]  noxia.  —  Ibid.  interjiuit]  interluit.  —  Ibid.  redi- 
gatiir]  dirigatur.  —  Cap.  "iiA:  Archo~\  Arco.  —  Ibid.  fac- 
turus  fuerit]  facturus  fuerat.  —  Ibid.  Persea,  regno 
accepto,  legatos  Romam  misisse,  ac  regem  a  populo 
Romano  appellatuni\  Persea,  regno  aecepto,  ad  legatos 
Romanos  venisse,  ac  regem  Persea  a  populo  Romano 
adpellatum.  —  Ibid.  Sed  simus\  Sed  sumus.  —  Ibid.  dis- 
sertio]  desertio.  —  Ibid.  tridimm  nos  in  concilio  fuisse] 
triduum  in  concilio  fuimus.  —  Ibid.  Nihif]  Nonnihil.  — 
Vo\(\.  faceret]  fecerat.  —  Ibid.  et  invisos]  ac  invisos. — 
Ibid.  in  pace,  etiamsi  non  finiuntur,  odia  intermittantur] 
in  pace  etiam,  si  non  odia  finiuntur,  intermittantur.  — 
Ibid.  assensi  erant]  adsentierant.  —  Cap.  25.  benigna] 
benigne.  —  Ibid.  indutiae  tantum]  induciae  et  antea.  — 
Cap.  26.  paucis]  ac  paucis.  —  Ibid.  utrimque]  utrumque. 

—  Ibid.  sicubi]  secuti.  —  \h\(\.  irrupertmt]  eruperunt. — 
Cap.  27.  votis\  votis  etiani.  —  Ibid.  ipsorum]  et  ipsorum. 

—  Ibid.  Potentiae]  Pol/entiae. 

LiB.  XLII.  Cap.  L  deverteretur]  diverteretur.  —  Void. 
deverti]  diverti.  —  Cap.  2.  qui  editi]  quae  editae.  —  Cap. 
3.  ei  templo]  se  templo.  —  Ibid.  eae  tegulae]  hae  tegulae. 

—  Cap.  4.  ut  P.  Furius  idem]  P.  Furius  idem.  —  Cap.  5. 
magnae  partis]  magna  ex  parte.  —  Ibid.  ad  spernendum 
originem]  ad  spernendam  originem.  —  Ibid.  ex  conta- 
gione]  ea  contagione.  —  Ibid.  quos\  quas.  —  Ibid.  Co- 
rinthus]  Corinthum.  —  Ibid.  convenit]  convenitur.  —  Cap. 
6.  quam  ad  diem]  quoad  diem.  —  Cap.  S.fieri;  nec  ante 
eonsulem]  fieri  in  ea  gente.  consulem.  —  Ibid.  qiiam] 
quum.  —  Cap.  9.  tamen]  tandem.  — Cap.  10.  et  omnes]  sed 
omnes.  —  Ibid,  si  quid  decernerent\  si  qui  decernerent.  — 
Ibid.  in  incepto\  in  coepto. — Ibid.  rei  publicae]  rei- 
jmblicae.  —  Cap.  \2.  atqne  oranti]  ac  oranti.  —  Ibid. 
petisse\  petiisse.  —  Cap.  13.  bellum  pararet\  belhwi.  — 
Ibid.  Arthetaurum\  Artetarum.  —  Ibid.  bellum  intulit] 
bella  intulit.  —  Cap.  14.  ferocia  nimia\  ferocia  animi.  — 
Ibid.  non  contigisset\  contigisset.  —  Cap.  15.  quanta 
maxima\  quanta  eximia.  —  Ibid.  excensurum\  adscen- 
surum.  —  Ibid.  Praegressi\  Progressi.  —  Ibid.  Esccn- 
dentibus\  Adscendentibus.  —  Ibid.  exstantis\  exstans.  — 
Ibid.  derupta\  diruta.  —  Ibid.  altero  humerus ;  sopitusque 
ex  semita  proclivi  ruit  in  declive\  altero  humerus  sopitus. 
ex  semita  proclivi  in  declive.  —  Cap.  16.  circuitu\  cir- 
cumitu.  —  Ibid.   ex    comprenso\    comprenso.  —  Ibid.    ab 
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Corintho]  a  CortntJio.  —  Cap.  1 8.  fatigantes  saepe  klem 
petendo  senatian]  Jatiga/o  saejje  idem  petendo  senaiu.  — 
Cap.  21.  in  provinciani\  in  p>rovincias.  — Ibid.  sex  milUa~\ 
se  decem  milUa.  —  Cap.  2U.  acceperunt]  ceperunt.  —  Ibid. 
traductisque]  transductisque.  —  Cap.  2o.  speculatuni] 
speculari.  —  Ibid.  Novum  foedus  si  secumfacere  vellent] 
S'i  novum  foedus  secum  facere  vellent.  —  Cap.  2G.  re- 
dierunt  legati]  legati  redierunt.  —  Cap.  27.  ab  sociis]  a 
sociis.  —  Ibid.  ut  exercitum]  qui  exercitum.  —  Cap.  28. 
quum  tantum  hellum  immineret  reijiuhlicae,  visum  erat] 
quum  tantum  hellum  inmineret,  iussum  erat.  —  Ibid.  iuri^ 
iure.  —  Ibid.  non  compotem]  minus  compotem.  —  Ibid.  est 
lectus]  lectus.  —  Cap.  29.  neque  Romanos  posse  aequum 
censere]  neque  pro  Romanis  se  aequum  censere.  —  Ibid. 
enixe]  eximie.  —  Ibid.  mansuras  res  esse]  viansuras  res. 

—  Cap.  30.  omnis  ferme^,  tit  solet,  deterioribus,  erat  ad 
regem]  omnisferme,  ut  solet,  deterioribus  erat  ob  regem. 

—  \h'\(\.  propagationem]  prorogationem.  —  Cap.  31.  du- 
ceni  ji^dites]  duceni  equites.  —  Ibid.  obvenif^  evenit. — 
Caji.  32.  optaturum]  oppugnaturum.  —  Cap.  33.  M.  Po- 
pillius  consularis,  centuriones]  M.  Popillius  consularis, 
advocatus,  centuriones.  —  Ibid.  postulante]  postulanti. — 
Cap.  34.  in  Italiam  reportati]  in  ItaUam  portati.  —  Ibid. 
Ordine]  Ordinem.  —  Cap.  35.  remissa  appellatione] 
omissa  adpellatione.  —  Cap.  37.  Cui  rescrihi  non  placuit] 
Cui  rescribi  ni/til  ^jlacuit.  —  Cap.  38.  a  mari]  ab  tnari.  — 
Ibid.  escenderent]  adscenderent.  —  Ibid.  poIUcitationibus 
regiis]  pollicitationibus  regis.  —  Ibid.  Quum  culpatn]  iis, 
quu/n  culpatn.  —  Ibid.  non  fuisse  se  dilaturuni]  nonfitisse 
dilaturum.  —  Cap.  39.  Ilippiam]  Ilippian.  —  Caji.  40. 
Arthetauri]  Artetari.  —  Ibid.  materiem]  materiam.  — 
Caj).  41.  Arthetauri]  Artetari.  —  Cap.  42.  Pteleum] 
Pijlleon.  —  Ibid.  escendi]  adscendi.  —  Ibid.  Et  his]  Et 
hic.  —  Ibid.  cum  exercitu  me  isse]  cum  exercitu  mefuisse. 
Ibid.  emotum]  remotum.  —  Ibid.  aut  frustra]  at  frustra. 

—  Cap.  43.  cum  assensu]  tum  adsensus.  —  Ibid.  Icgatos] 
legati.  —  Ibid.  praetermittendam^  jjraetcrmittendum.  — 
Ibid.  quos  legati,  nullo]  quis,  legati,  nullo.  —  Cap.  41. 
regiam  societatem]  Persei  societatem.  —  Ibid.  et  sepa- 
ratim  singulis]  separatim  singulis.  —  Cap.  4.'>.  et  circum 
insulas]  circuui  iiisulas.  —  Ibid.  Sp.  Postumius]  P.  Postii- 
mius.  —  Ibid.  fovere]  favere.  —  Ibid.  praeparatis]  coin- 
paratis.  —  Ibid.  orationihu.s]  rationibus.  —  Iliid.  faci- 
undum]faciendum.  —  Cap.  1^5.  ab  colloquio]  a  conloquio. 

—  Ibicl.  ah  'Jhcbanorum  iniiiriis]  a  Iliehannrum  iniuriis. 

—  Cap.  47.  denuntiare  rfiam  inferduin  pugnam  et  locum 
Jinire]  denunfiare  etiam  ;  interdum  locum  Jinire.  —  Ibid. 
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proditorem  Uberorum.  Legis  Jiaec  Romanae  esse]  pro- 
ditorem  Uberorum  regis.  Haec  Romana  esse.  —  Cap. 
48.  M.  Lucretius^  Lucretius.  —  Ibid.  quinqueremi]  quin- 
quereme.  —  Cap.  49.  in  Capitoliuni]  CapitoUum.  —  Ibid. 
ApoUoniatium]  ApoUoniati.  —  Cap.  50.  emotum]  remotum. 

—  Ibid.  res  [sint,  statuere]  apud]  res^*  apud.  —  Ibid. 
atd,  ut]  ita  ut.  —  Cap.  51.  Alcidemon,  facto]  Alcidem 
confecto.  —  Ibid.  quadraginta  tria']  quadraginta.  —  Ibid. 
diio  miUia  erant :  agema  hanc  ipsi  legionem  vocabant] 
duo  erant  agemata :  hanc  ipsi  legionem  vocabant.  — 
Ibid.  Leonnatuni]  Leonatum.  —  Ibid.  Sintis]  Sintiis.  — 
Ibid.  Ita  summa]  Summa.  —  Cap.  54.  scalae]  et  scalae. 

—  Ibid.  qua  Tempe  adeunt]  quae  Tempe  adeunt.  —  Cap. 
b^.  Scaeam]  Sceam.  —  Ibid.  ab  tota  gente]  ih  tota  gente. 

—  Ibid.  ad  miUe  quingenios]  ad  miUe.  —  Cap.  bQ>.  Has 
praetor]  Praetor.  —  Ibid.  a  castris]  ab  castris.  —  Cap, 
58.  pUrrimus]  pUirium.  —  Ibid.  Medon]  Milo.  —  Ibid. 
explebat]  exp>leverat.  —  Ibid.  et  eiusdem  gentis]  eiusdem 
gentis.  —  Cap.  59.  ira  concitati]  concitati.  —  Ibid.  *gla~ 
diis  hastas  petere  pedites,  **  nunc]  gUtdiis  hastas  petere 
pedites,  nunc.  —  Ibid.  Quum  victor  equestri  proeUo  rex, 
Parvo  momento  si  adiuvissent,  debeUatum  esse ;  opportune 
adhortanti^  Quum,  victor  equestri  proeUo  rex  parvo  mo- 
mento  si  adiuvisset,  debeUatum  esset,  ojyporttine  adhor- 
tanti.  —  Ibid.  Leonnatus]  Leotiatus.  —  Ibid.  agmen  jje- 
ditum]  agmen  injieditum.  —  Cap.  60.  cajiti  sexcentiferme 
equites]  capti  ferme  ducenti  equites.  —  Ibid.  traductis] 
transductis.  —  Ibid.  qui  primi]  primi.  —  Ibid.  dicebantur, 
Romain  missi]  dicebantur.  —  Cap.  61.  Donat]  dona. — 
Ibid.  facinora  sua]  ante  ora  sua.  —  Ibid.  Mopselum] 
Mopsium.  —  Ibid.  TumuUis  hic  ante  Tempe  est  et  eminet 
Larissae  medius  *  *]  tumuUis  hic  inter  Tempe  et  Larissam 
medius  est.  — •  Cap.  62.  de  summa  beUi]  de  summa.  — 
Ibid.  in  conditioneni]  in  conditione .  —  Ibid.  ab  T.  Quinctio] 
a  T.  Quinctio.  —  Ibid.  ab  tam  memorabili  pugnd\  a  tam 
memorabiU  pugna.  —  Ibid.  Pacem  petiere]  Pacem  petere. 

—  Cap.  Qi^.  oppugnabat]  obpugnarat.  —  Ibid.  qua  duae 
turres,  quodque  inter  eas  muri  erat,  rtierant]  qua  duae 
turres,  quodque  inter  eas  muri  prorutum  fuerat.  —  Cap. 
64.  excitaverunt]  exciverunt.  —  Ibid.  sub  Uice]  sub  lucem. 

—  Cap.  (i5.  Mopselum]  Mojisium.  —  Ibid.  effuso  agmine 
isset]  effuso  agmine  issent.  —  Ibid.  ab  ictu]  ab  iactu.  — 
Ibid.  sagittisque]  sagittisve.  —  Ibid.  Huic  abiegnae  breves 
pinnae  tres]  huic  ad  Ubramem  pinnae  tres. —  Ibid.  maiori 
nisu]  maiori  sinu.  —  Cap.  66.  ut  utcunque]  iitctimque.  — 
Cap.  67.  MojJseUim]  Mopsium.  —  Ibid.  ex  propinquo]  et 
propinquos.  —  restitisset]  res  esset. 
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• 

LiB.  XLIII.  Cap.  2.  repeterent]  peterent.  —  Ibid.  con- 
sultum  tameii\  consultum.  —  Cap.  3.  esse^  fuisse.  —  Ibid. 
Gulusa  regulus,  Masinissae  fiUus'\  Gulussa,  Masiniss 
regis  /iliiis.  — Ibid.  habeant.     Hanc  iniec  **]  habeant- 

—  Cap.  4.  **  tis  tantum']  ***  tantum.  —  Ibicl.  petierint] 
petierunt.  —  Ibid.  Indigna  res  senatui  visa]  Indigna  se- 
?iatui  visa.  —  Cap.  5.  Sub  idem  tempus]  S'ub  id  tempus.  — 
Cap.  G.  et  Lampsaceni]  Lampsaceni.  —  Ibid.  reciderent] 
reciperentur.  —  Ibid.  et  quae  ipse  ultro  pol/icitus  sit]  ac 
quae  ipse  idtro  poUicitus  sit.  —  Cap.  7.  naviter]  gnaviter. 

—  Ibid.  quam  Jide  decedant ;  sic,  quod]  quam  se  dedant 
Persi.  Quod.  —  Ibid.  spo/iaque  sacrilegii]  spoliataque 
sacri/egiis.  —  Ibid.  pensi  sit]  jjensi.  —  Cap.  8.  socii  atque 
atnici]  sociis  atque  amicis.  —  Cap.  9.  M.  Raecius]  Q. 
Maenius.  —  Ibid.  tutaretur]  tutarentur.  —  Cap.  10.  sub 
ictu  teli]  sub  iactu  teli.  —  Cap.  11.  ne  qua]  ne  quae. — 
Ibid.  Kalendas  Februarias]  Kalendas  Septembres.  — 
Cap.  12.  ex  Italia  quingenti  scribi  iussi]  ex  Italia*  scribi 
iussi.  —  Ihid.  pcditum  quina  millia  duceni,  et  treceni 
equites]  ^^(^ditum  quina  miUia,  treceni  et  triceni  equites. 

—  Cap.  13.  ea  pro  indignis  habere]  ea  jiro  dignis  habere. 

—  Ibid.  in  imp/uvio]  inpluvio.  —  Ibid.  ediderunt,  et  ut 
supplicatio  fieret]  et  addiderunt,  ut  sujyplicatio  fieret.  — 
Cap.  11.  praetores]  tri/juni.  —  Ibid.  Id  ut  ita  esse  scirent] 
Id  ita  ut  esse  scirent.  —  Ibid.  prodibis]  prodito.  —  Ibid. 
quem  his  censoribus  magistratus  habebunt]  quem  hic  cen- 
sores  magistratum  habcbunt.  —  Ibid.  in  delectum]  in  de- 
lectu.  —  Cap.  1.').  patiens]  patiente.  —  Ibid.  consuUs]  con- 
suU.  —  Cap.  IG.  Quae  publica  vectigalia  aut  ultro  tri- 
buta]  Quae  publica  vectigalia  ultro  tributa.  —  Ibid.  ab 
integro]  de  integro.  —  Ibid.  escetiderunt]  adscenderuut. — 
Cap.  17.  ut  numerus  co/onorum  augeretur]  ut  numerum 
colonorum  augeret.  —  Ibid.  ylegii]  /Irgis.  —  Cap.  18.  ab 
Romanis]  a  Romanis.  —  Ibid.  Dardanos  recens  domuisset 
bet/um]  Dardanos  recens  domuisset  bello.  —  Ibid.  levium 
armorum]  levium  armatorum.  — Cap.  19.  Adaeuni]  .tpu- 
teum.  —  Cap.  21.  Phanoten]  Phanotem.  —  Ibid.  Elimcam] 
in  Llimcam.  —  Ibid.  Inachum]  Acheloum.  — •  Ibid.  Ai- 
caeum  quem  vocant]  qucm  Xicaeum  vocant.  —  Cap.  22. 
Inachum]  Achcloum.  —  Ibid.  Aperanti]  Aperantii.  — 
Cap.  ',V-\.  cum  uon  minore  re.vatione]  cum  minore  ve.va- 
tione.  —  Ibid.  Phauotcs]  l*hanotis.  —  Ibid.  qucm  Mrleona 
vocant]  quem  Elacona  vocaut.  —  Ibid.  Cassandrcam] 
Cassandriam.  —  Ibid.  facerct]faceret.**** 

Liij.  XLIV.  Cap.  L  dici  unius  expedilo  iler  esl]  diei 
unius  cxpcdito  ilinrre.  —  Cap.  3.  Ortholophum]  Octo- 
lophum.  —  Cap.  4.  atque  ctiam  pcriculo,  si  cedcnti  cx  su- 
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perioribus  locis  instaret  hostis,  poterat]  atque  etiam  peri- 
culo ;  sed  cedenti  ex  superioribus  locis  instare  hostis 
poterat.  —  Cap.  5.  In  eos,  transverso  incmnbentes  tignol 
in  eos  transversi  inciimbentes  tig?ii.  —  Ibid.  elephantus] 
elephas.  —  Ibid.  Ibi  vallo  campi  quoque  parteni\  ii  vallem, 
campi  quoque  partem.  —  Cap.  6.  per  alia  aliaque]  j)er 
alia  atque  alia.  —  Ibid.  diios  ex  amicis,  Pellam  alterum, 
ubi  jjecunia  deposita  erat,  alterum  usque  ad  Parthum,  ex 
praesidiis  revocat]  duobus  ex  amicis  Pellam,  alterum 
Asclepiodotum,  ubi  pecunia  deposita  erat,  ex  ^jraesidiis 
revocat.  —  Ibid.  raptis]  raptim.  —  Ibid.  incolas  eius  loci 
demigrare  Pydnam  cogit]  in  classem  congestis,  ocius  de~ 
migrare  Pydnam  cogit.  —  Ibid.  ^jra^^zVii^  regis]  prae- 
sidiis  regis.  —  Ibid.  ad  Condylo?i]  Condylon.  —  Ibid.  e^ 
ipsum]  ipsum.  —  Cap.  7.  in  Pieria]  paratam.  —  Ibid. 
Agassas]  Agassam.  —  Ibid.  Philani]  Philan.  —  Cap.  8. 
Philam]  Philan. — Ibid.  in  Pieria]  i?nperatori.  —  Ibid. 
nltro  offere7iiibus  sese  rebus]  ut  qui,  obferentibus  sese 
rebus.  —  Ibid.  emisisse  de  manibus]  oniisisset  e  manibus. 

—  Ibid.  tunc  tandem]  nunc  tandem.  —  Ibid.  gurgites]  gur- 
gitibus.  —  Ibid.  et  infra,  prorutam  in  mare  evolvendo 
terram]  et  infra  prorupta  in  mare  evolvendo  terram.  — 
Cap.  9.  nam]  nec.  —  Ibid.  apparationibus  ludis]  adpari- 
toribus  ludi.  —  Ibid.  elegantioris]  elegantioris  exercitii. 

—  Ibid.  Huic  testudo  simillima  humillimae  parti  tnuri 
admota]  Iluic  testudini  simiUissiina  parti  muri  admota.  — 
Ibid.  praetenta]  praetecta.  —  Ibid.  deversari]  diversari. 

—  Cap.  10.  e  pavore]  a  pavore.  —  Ibid.  in  errorem]  in 
rem.  —  Ibid.  Aeneam]  Aeniam.  —  Ibid.  qui  in  navibus 
erant]  et  qui  in  navibus  erant.  —  Cap.  1 1 .  inclutus  magni- 
tudine]  in  altum  magnitudine.  —  Ibid.  Diversis  partibus] 
Divisis  partibus.  —  Ibid.  irrumperent]  inrupere.  —  Cap. 
12.  dejirensi]  deprehensi.  —  Cap.  13.  Oreum  Euboeae] 
Oreum  Boeotiae.  —  Cap.  14.  Pamjihylii]  Pamphyli.  — 
Ibid.  ponerent]  posse  uti.  —  Cap.  15.  gentem  sciret]  gen- 
tem  *  scirent.  —  Ibid.  nunc]  nuncio.  —  Ibid.  Rhodiorum] 
Deorum.  —  Ibid.  Itane  iandem  !  Ni  pareatur  iis]  Itane 
tandem  iis  pareatur.  —  Cap.  IG.  quoiidie  bis  indicem] 
quotidie  bis  in  die.  —  Ibid.  transfugit,  et  magno]  trans- 

fugit:  magno.  —  Cap.  17.  quarto  decimo]  septimo  decimo. 

—  Ibid.  evenisset]  venisset.  —  Cap.  18.  ^e^^izV]  petit.- — 
Ibid.  simul  in  Veienti.  Bis  novendiale  sacrutn  factum  est] 
simul  iti  Veientibus.  novemdiale  sacrum  factum  est.  — 
Cap.  19.  reiectos]  eiectos.  —  Ibid.  pridie  Idus  Apriles] 
pridie  Idus  Aprilis.  —  Ibid.  Primi  Alexandrini]  Sacri- 
ficio  riie  perfecio,  primi  Alexandrini.  —  Cap.  20.  ut,  nisi 

vesper  esset]  uti,  nisi  vesper  esset.  —  Ibid.  ex  insperato] 
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asperam.  — Ibid.  e  castris]  ex  castris.  —  Cap.  22.  quando 
quiesse  sit  melius.  Nec,  quid  faciendum  sit~\  quando 
quiescendum  sit.  Nec,  quid  melius  faciendum  sit.  — Ibid. 
Neque  enim]  nec  enim.  —  Ibid.  male  rempuhlicam  gerere^ 
male  rem  gerere.  —  Ibid.  is  ne  deneget]  ne  deneget. — 
Cap.  23.  Mcteone]  Medione.  —  Ibid.  ut,  iureiurando]  nti, 
iureiurando.  —  Cap.  24.  Herophoii]  Eropon.  —  Cap.  25. 
apisci]  adipisci.  —  Ibid.  interesset,  *  mille  et  quingenta] 
intercsset,  mille  et  quingenta.  —  Cap.  26.  sed  tam  atite] 
sed  etiam.  —  Ibid.  satis  esse]  sai  esse.  —  Cap.  27.  /Ipjja- 
rebat  inde  omnibus]  Adparebat  in  omnibus. — Ibid.  non 
tenere]  contemnere.  —  Ibid.  ex  se  ricto]  ex  victo.  —  Ibid. 
Herophoii]  Eropon.  —  Cap.  28.  Herophoniis]  Eropontis. 

—  Ibid.  sparsas]  sparsae.  —  Ibid.  inviolatos]  inviolaias. 

—  Ibid.  ab  Subotis]  a  Subotis.  —  Ibid.  jiarti]  partim.  — 
Ibid.  Aegaeo]  Aegeo.  —  C;ip.  29.  poterant]  poterat. — 
Ibid.  succurrebant]  subcurrebat.  —  Cap.  30.  simiUimum'] 
similius.  —  Ibid.  praemissos]  missos. — Ibid.  Genusuni] 
Genusuum.  —  Ibicl.  Pai'thi)iGrum  iunctis]  adsumtis  Par- 
thinorum  ruventutis.  —  Cap.  31.  qnod  beUi  caput  erat\  id 
quod  beUi  caput  fuerat.  —  Ibid.  Barbanna]  Barbana.  — 
Ibid.  Scordo]  Scodro.  —  Ibid.  Scordus]  Scodrus.  —  Ibid. 
Barbanna]  Barbana.  — Ibid.  coaciis]  aciis.  —  Cap.  32. 
Meteonem]  Medeonem.  —  Ibid.  liberis]  ac  liberis.  —  Ibid. 
Aeneam]  Aeniam.  —  Ibid.  Medon]  Milo.  —  Ibid.  cocta 
cibariu]  coactae,  cibaria.  —  Ibid.  silvis  benigne**]  silvis. 

—  Cap.  33.  **  conferre,  postretno]  ***  postremo.  —  Ibid. 
diducta]  deducta.  —  Cap.  34.  advocarit]  advocaverit.  — 
Ibid.  milites  consuUent,  imperator]  milites,  consid,  et  im- 
peraior. — Ibid.  quid  futurum  sit]  quod  fuiurum  sit. — 
Ibid.  scnta  alii,  alii  loricas  tergere]  scuta  alii  loricasque 
tergere.  —  Ibid.  fniituros]  inituros.  —  Cap.  oo.  celantur] 
curantur.  —  Ibid.  Coenum]  Schoenum.  —  Ibid.  noiae  iam 
sibi  eifidci  ei  prudentiae  homines]  notae  et  fidei  iam  sibi 
et  prudeniiae  homincs.  —  Ibid.  regiis]  regis.  —  Ibid.  de- 
iineret]  distineret.  —  Cap.  36.  ne  his  quidem^  ne  his.  — 
Ibid.  Ne  hostem,  ludificaium  priores  itnperaiorcs]  Ne 
hostcm  quidem  Ivdificatos  priorcs  ijnjjeratores.  —  Ibid. 
manibus  emitteret]  manibus  emittere.  —  Ibid.  ne,  si  nocie 
abeal]  ne  nocie  abeat.  —  Ibid.  Macedoniae  sit]  Macc- 
doniae.  —  Ibid.  caesusque]  exercitusque.  —  Cap.  37.  se- 
nesceniem]  senescetite.  —  Cap.  38.  ne  quis  vestrum  sine 
causa  credat]  ne  quis  sine  caussa  vestrujii  credat.  —  Ibid. 
explicaiam]    itnjjlicatam.  —  Ibid.    opere  fessum]    onere 

fes.ium.  —  Il)i(l.  lorrenie  mcridiano  sole]  iorrentcm  nicri- 
diano  solc. — Ibid.  requicto]  quieto.  —  Cap.  39.  sacpsis- 
seni]  scpissent.  —  Cap.  10.  hora  circiter  nona]  hora  cir- 
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citer  quarta.  —  Ibid.  trahereiit]  trahejites.  —  Cap.  41. 
chalcasjiides]  aglaspides.  —  Ibid.  elephantds  inducit,  et 
alas  socioruni]  elephantes  inducti,  et  ala  sociorum.  —  Ibid. 
quemadmodum  agatur]  quemadmodum  agantur.  —  Cap. 
42.  confestim  eos  Cotys]  confestim  Costocus.  —  Ibid.  ex 
fuga]  e  fuga.  —  Cap.  43.  devertit]  divertit.  —  Cap.  45. 
Medon]  Milo.  —  Ibid.  Beroea]  Beroeam. — Ibid.  Roma- 
nis  se  dedunt]  Romanis  dedunt.  —  Ibid.  alii  deinceps  metu 
jjerculsi]  aliae  deincejjs  metu  jierculsae.  —  Ibid.  ab  castris] 
a  castris.  —  Ibid.  Medon]  Milo. — Ibid.  qtii  jifaesidio 
praeerat]  qui  praesidio  erat.  —  Ibid.  inde  domum  se  re- 
cepit]  in  domum  se  recepit.  —  Cap.  46.  obviam]  obvia. 

LiB.  XLV.  Cap.  1.  praeceptam]  praecerpiam.  —  Ibid. 
increvit]  increbruit.  —  Ibid.  editur]  traditur.  —  Ibid.  quiu' 
tuni  decimum]  decimum.  —  Ibid.  domos]  donius.  — Cap.  2. 
et  ingentem]  ingentem.  —  Ibid.  iere]  ire.  —  Ibid.  populo] 
populi.  —  Cap.  3.  sine  dilatione]  ut  Latinae.  —  Ibid.  non- 
dum  dimissos]  nondum  missos.  —  Ibid.  y^gejjolim]  Agesi- 
polim.  —  Ibid.  audierint]  audirent.  —  Cap.  4.  tendente] 
contendente.  —  Cap.  5.  pollui  eam  homicida  *  sanguine 
regis  Eumenis  violavit]  pollutam  homicida  sanguine  regis 
Eumenis  violavit.  —  Ibid.  sevocato  Euandro]  evocato 
Euandro.  —  Ibid.  Reliqui  quid  esse]  reliqui  quid^  esset. 

—  Cap.  6.  quum  pecunia  deferretur]  dum  pecunia  defer- 
retur.  —  Ibid.  ex  filiis]  e  filiis.  —  Ibid.  quorum  templum 
erat]  quorum  in  templo  erant.  —  Cap.  7.  tunc  accessio] 
tunc  quoque  accessio.  —  Ibid.  Pullo  amictus  *  illo 
Pullo  amictus  illo.  —  Ibid.  donec  a  consule  lictores 
missi  essent,  qui  summoto  iter  ad  praetorium  facerent] 
donec  consul  lictores  misisset,  qui  submovendo  iter  ad 
praetorium  facerent.  —  Cap.  8.  percunctatio]  percontatio. 

—  Ibid.  vim  i?t  bello]  vim  bello.  —  Ibid.  et  populorum]  po- 
pulorum.  —  Ibid.  neque  prospera]  nec  prospera.  —  Cap. 
9.  terrarum  ultimos  fines]  terrarum  ultimus  finis.  —  Ibid. 
lacerantes  suis  viribus]  lacerantes  viribus.  —  Cap.  10. 
Cassandream]   Cassandrtam. —  Ibid.  si  ea  mens  populo 

foret]  si  tamen  populo  foret.  —  Ibid.  quod  multitudinem 
noxa  levabat]  quod  multitudinis  noxam  elevabat.  —  Ibid. 
nequaquani]  nequaquam  tamen.  —  Ibid.  Alexandream] 
Alexandriam.  —  Cap.  11.  moenibus  Alexandreae.]  moe- 
nibus  Alexandriae.  —  Cap.  12.  Alexandream]  Alexan- 
driam.  —  Ibid.  Eleusinem]  Leusinem.  —  Ibid.  Alexandrea] 
Alexandria.  —  Ibid.  senatusconsultuni]  scriptum.  —  Ibid. 
inter  quos  vixdum  convenerat  pax,  Cyprum  navigant] 
inter  quos  vixdum  convenerat,  pars  Cyprum  navigant.  — 
Ibid.  Eum  tuni]  eum.  —  Cap.  13.  quam]  ad  quam.  —  Ibid. 
adiutururri]  adfuturum.  —  Ibid.  e  Macedonia]  Macedonia. 
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—  Ibid.  ab  triumviris]  a  triumviris.  —  Ibid.  nave  egresso] 
navem  egresso.  —  Cap.  14.  omnibus  eum  functum  oJ]iciis\ 
omnibus  functum  officiis.  —  Cap.  15.  ex  se  natus  esset']  ex 
senatusconsulto  esset.  —  Ibid.  ab  superioribus^  a  supe- 
rioribus.  —  Ibid.  senatu  remoti  sunt^  senatu  emoii  sunt.  — 
Ibid.  tribu  emoti]  tribu  remoti.  —  Ibid.  a7ini  et  sex  men- 
sium^  anni  et  bimensis.  —  Ibid.  aedem  Monetae  in  monte 
Albano\  aeaem  in  monte  Albano.  —  Cap.  16.  doiiec  de  sen- 
tentia  legatorum  res  et  bello  turbatas,  et  in  statum  alium 
ex  regno  formandas  composuissent^  donec  de  sententia 
legatorum  et  res  bello  turbatus,  et  statutn  alium  eius  regni 

formando  composuissent.  —  Ibid.  cujn  binis  legionibus 
quinum  miUium  peditum,  et  equitum  quadringcnoruni]  cum 
binis  legionibus  peditum,  et  equitum  quadringcntcnis.  — 
Ibid.  J\r.  Iuventii\  J/.  luvcntii.  —  Ibid.  deum  Penaiiuni\ 
Deorum  Penatium.  —  Ibid.  ex  foco^  e  foco.  —  Cap.  17. 
Tuscivicanus\  2\isciveicanus. — Cap.  KS.  tibi  publicanus 
esset\  ubi  publicanus  est.  —  Ibid.  ab  senatu\  a  senatu. — 
Cap.  19.  accepiaeque  cladis,  qua  regnum  in  dubium  ad- 
ductum  esset\  Advertaeque  gladiis  regnum  in  dubium  ad- 
ducium  esse.  —  Ibid.  veluti\  velut.  —  Ibid.  quia  aetate 
jjroximus  sit\  quia  aetate  proximus.  —  Ibid.  Quid  atti- 
nere\  Quid  adtineret.  —  I  bid.  ad  eum  mox  venturae\  mox 
ad  eum  adventurae.  —  Ibid.  iniuriis  jxrobrisque^  iniuriis. 

—  Ibid.  ad  uliimuni]  an  ultimum.  —  Cap.  20.  gratulaius 
victoriain  esi]  gratulatus  vicioriam.  —  Ibid.  et  gratu- 
lantes\  gratulantes.  —  Ibid.  a.>nicoru?ti  sociorumque] 
amicorum  sociorum.  —  Ibid.  condemnarent\  condemna- 
reniur.  —  Cap.  21.  dcinde  ex  auctoritatc  Pafrum  ad  j^o- 
pulum  latum\  dcinde  ad  populum  latum.  —  Ibid.  nt  et, 
qui\  ut,  qui.  —  Ibid.  oraiionc]  ratione.  -—  Cap.  22.  **  est, 
est,  peccaverimusne]  ***  peccaverimusne.  —  Ibid.  dever- 
sorin]  divcrsorio.  —  Cap.  2.3.  Hic  iam  non]  Hinc  iani  non. 

—  Ibid.  Non  utique  pracicribo  id]  Non  pracicribo  id.  — 
Cap.  24.  qffensione  auriutn^  obfensionem  aurium.  —  Ibid. 
81  qui  vellet]  si  quis  vellet.  —  Ibid.  una  autem  dubia  est\ 
una  dubia  csi.  —  Cap.  25.  quae,  quae  agercntur,  sciret] 
quac  agcrcntur,  sciret.  —  Ibid.  In  prucscniia  pracsidia 
deducere]  In  praescntia  deducere.  —  Ibid.  Theactetum] 
Tlicodoium.  —  Ibid.  maior  a  rcpulsa  ignominia  essct]  maior 
rcj)ulsis  ignouiinia  cssct.  —  Ibid.  abscidcrent]  abscindcrent. 
Ibid.  si  quid  opus  esset]  si  cui  opiis  essct.  —  Cap.  2(5.  Ilinc, 
praesidio  imposiio]  liic,  pracsidio  inposifo.  —  Ibid.  civi- 
tatem]  civitafis.  —  Ibid.  vcctigal  dimidium  eius  imposi- 
tum]  vcciigal  diniidium  cins.  —  Ibid,  pcjjcndisscni]  pcn- 
disscnt.  —  Cap.  27.  /Id  .tcnioruin  quo(]uc  urbcm  itiripi- 
endam]   Ad  Aeniorum   quoque  liosti/ifcr  urbcm   diripicn- 
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dam,  —  Ibid.  maiora]  magis.  —  Ibid.  Ubi  quum  vidisset] 
ibi  quum  vidisset.  —  Ibitl.  Hercynaeque\  Hercynnaeque. 

—  Ibid.  Euripi  Euboeaeque  insulae^  Euripi  *  aevoque 
ante  insulae.  —  Ibid.  rate  traiicit]  traiicit.  — ■  Ibid.  Dia- 
naeque  temjjlo^  Dianaeque  templum.  —  Ibid.  vates  anti- 
quus^  vates  Amphilochus.  —  Cap.  28.  intra  moenia]  inter 
omnia.  —  Ibid.  memorabilemi  ac  Pallantiuni]  memora- 
bilem.  —  Ibid.  escendii]  adscendit.  —  Ibid.  revertitur] 
revertit.  —  Ibid.  a  Baebio  praejecto  praesidii\  a  Baebio 
praeside.  —  Ibid.  Amphipoli  adesse\  Amphipolim  adesse. 

—  Cap.  29.  summoto  aditus\  submotor  aditus.  —  Cap.  30. 
commercia\  comnierciis.  —  Ibid.  et  ut  se  ipsa  quaeque 
contemta  pars  esset\  et  a  se  ipsa  quaeque  contemta  pars 
esset.  —  Ibid.  Cassandream]  Cassandriam.  —  Cap.  31.  ad 
externos\  apud  externos.  —  Ibid.  deprensas\  deprehensas. 

—  Ibid.  Antissani\  Antissan.  —  Cap.  SS.  Alexandreae] 
Alexandriae.  —  Cap.  S5.  cum  tribunis  jjlebis  ageret,  ex 
auctoritate  Patrum  rogationem  ad  plebem  ferre7it\  cum 
tribunis  plebis  ex  auctoritate  Patriim  ageret,  rogatio?iem 
ad  plebeni  ferrent.  —  Cap.  oQ.  de  lege  dicendi\  lege  di- 
cendi.  —  Ibid.  sed  ad  suadendum\  nec  ad  suadendum.  — 
Ibid.  haud  quisquum^  quisquam.  —  Ibid.  a  tribunis\  a 
tribuno.  —  Ibid.  desjjoliari^  dispoliari.  —  Ibid.  Nunc 
nimis  saepe  per  ambitioneni  peccar'i\  in  uno  nimis  se per 
ambitionem  peccare.  —  Cap.  antiqua  disciplina  habitiy 
*  neque  fecerunt\  antiqua  disciplitia  habiti,  neque  fecerunt. 

—  Ibid.  circumiret\  circumires.  —  Ibid.  ductus  es\  duxisti. 

—  Cap.  38.  Non  unius  in  hoc  Paulli\  Non  unius  hoc 
Paulli.  —  Ibid.  nec  de  Hantiibale,  [nec  de  Philippo\  nec 
de  Hannibale.  —  Ibid.  Carthaginiensibusque,  et  Mace- 
donibus\  Karthagitiiensibusque.  —  Ibid.  nec  P.  Cornelius, 
[nec  T.  Quinctius\  nec  P.  Cornelius.  —  Cap.  39.  duci  in 
triutnpho\  duci  in  triutnphum.  —  Ibid.  debetur  triumphus. 
Maiores  vestri\  debetur.  Utrum  maiores  vestri.  —  Ibid. 
etfinem  statuerunt\  et  finem  eum  statuerunt.  —  Ibid.  pa- 
ludatus  cutn  lictoribus\  paludatis  lictoribus.  —  Ibid.  trans- 
vehit\  traducit.  —  Ibid.  mactabitis  ?  Quid  ?  illas  epulas 
setiatus\  tnactate.  illas  quideni  epulas  senatus.  —  Ibid.  et 
id  ipsuiti\  et  ipsum.  —  Cap.  40.  denarii  centeni\  centeni. 

—  Ibid.  pronuntiata\  nunciata.  —  Cap.  41,  et  classibus 
lustrandis  sacrificavi\  et  classibus  lustra  sacrificavi.  — 
Ibid.  pro^re55M,s  itide\  progressus.  —  Ibid.  praeter 
senem,  nettio  superest\  praeier  se,  tieitio  superest.  — 
Cap.  42.  Bithys\  Bitis.  —  Ibid.  Legati  tres  nomi- 
nati\  Legati  nominati,  —  Ibid.  Bithys\  Bitis. — Ibid.  ab 
Carseolis\   a    Carseolis.  —  Ibid.    itivisitatae\    inusitatae. 

—  Cap.  43.  locis  tmmimentisque  fretam\  locisque  munitis 
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fretam.  —  Ibid.  in  triumpho]  in  triumjj/uim.  —  Ibid. 
decem  et  iria  miUict]  tria  miUia.  —  Ibid.  Iguviuvi]  Igi- 
turvium.  —  Cap.  41.  Kalendae  intercalares]  intercalares. 

—  Ibid.  adiit]  adit.  —  Ibid.  Si  is  ager]  6'i  ager.  — 
Ibid.  Ne  ctii  detur  quidem]  Ne  quod  dettir  quidem.  — 
Ibid.  ea  beniguitate]  et  ea  benignitate.  —  Ibid.  munera 
sibi  ipsi  emi  non  sisse]  munera  sibi  ipsum  emissc.  —  Ibid. 
in  regnum  est  profectus,  actumque  in  Asia  beUum  ***]  in 
regnum  est  profectus. 

Epit.  XLVIII.  Scipio  Africanus]  Africanus  Scipio. — 
Epit.  XLIX.  ante  annum  centesimum]  anno  centesimo.  — 
Ibid.  rebeUandum]  bcUandum.  —  Ibid.  scienfi]   scientem. 

—  Epit.  L.  tres  legatos]  legatos.  —  Ibid.  stirpe  ge?ieris 
parem  regi  Macedonum]  ex  stirjje  generis  Persei,  regis 
Macedonum.  —  Ibid.  Romanos  auxilio  iuvanti.i]  lioma- 
norum  auxilia  iuvantis.  —  Epit.  LI.  Achaeis]  Achaicis. 

—  Epit.  LII.  C.  VetiUum]  M.  1  etiUum.  —  Epit.  LIV. 
pacem  a  populo  Ilomano  infirmatam  fecit]  jmcetn  ab  in- 
firmitate fecit. — Epit.  LVI.  tria  iniUia,  nongenta  viginti 

iria]  tria  tniUia.  —  Epit.  LVIII.  C.  Gracchum]  Grac- 
chum.  —  Epit.  LiIX.  ^;/e6i]  plebis.  —  Epit.  LXV.  supe- 
raverant]  superaverunt.  —  Epit.  LXVII.  Boiorige]  Boio- 
rige  rege. — Ibid.  secundum  Arausioncni]  Secundum  po- 
puli  Romani  iussionem.  —  Epit.  LXXVII.  ut  C.  Marius] 
ut  Marius.  —  Epit.  LXXXVIII.  proposuit]  j^osuit.  — 
Epit.  LXXXIX.  ei  incubuil]  incubuit.  —  Ibid.  Legibus] 
Rebus.  —  Ibid.  C  Norbanus]  Cn.  Norbanus.  —  Ibid.  a 
Samnitibns]  in  Samuio.  —  Epit.  XC.  L.  Domitius]  M. 
Domitius.  —  Ibid.  Ilirtuleio]  Ilerculeio.  —  Epit.  XCI. 
Hirtuleium]  Ilerculeium.  —  Epit.  XCIII.  a  rege  rictus, 
resque]  a  rege  victus  esi.  resque.  —  Ibid.  a  MetcUo]  Me- 
ieUo.  —  Ibid.  gestae]  gestas  continet.  —  I'2pit.  XCV.  P. 
Varinium]  P.  Varenum.  —  Epit.  XCVI.  M.  Perpernam] 
Marcum.  —  Epit.  XCVII.  Gannico]  Granico.  —  Ibid. 
deinde  debeUavit]  dcindc  beUavit.  —  Ibid.  gestum]  sus- 
ceptum.  —  Epit.  CIV.  ob  iniurias,  quas  patiebantur,  a 
suis  regno  pufsus]  ob  iniurias,  quas  patiebattir  a 
suis,  regno  pi/lsus.  —  Epit.  CV.  iterum  fe/icius]  iterum 
paruni  felicius.  —  Epit.  CVI.  inter  quae  eiu.s]  interque 
eos.  —  Ibid.  Q.  Ciceronis]  Q.  Cicero.  —  Epit.  CVIII.  in 
iempas]  in  id  tempus.  —  ICpit.  CIX.  deinde]  dein.  —  Ibid. 
P.  Lenlulo]  L.  Lcntulo.  —  ILpit.  CXI.  Varroniani.s]  Va- 
rianis.  —  I"^j)it.  CXII.  ojfcnsus  esi]  infcnsus  est.  —  Ibid. 
nec  .sinr]  siiie.  —  Epit.  CXIV.  quadragesimo  ocfavo] 
quaflragrsiiiio  tiono.  —  I'.pit.  CXV.  quo  benificio  cius 
MarccUus  frui  non  /lotuit.]  Qui  Marccllus  brnejicio  rius 
Jrui  non  ^ioluit.  —  Epit.    CX\  II.    trucidantis,   qui    .sus- 
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pecti  erajit]  trucidati,  quia  et  suspecti  erant,  —  Epit. 
CXVIII.  2^^o  republical  primus  republicae.  —  Epit. 
CXXII.  prospere]  parum  prospere.  —  Epit.  CXXIV. 
utrimque]  utriusque.  —  Ibid.  idemque  fecerunt  principum 
Romanorum  circiter  quadraginta,  inter  quos  Q.  Horten- 
sius  erat]  an?w?-um  circiter  qiiadraginta,  inter  quos  Q. 
Hortensius  occisus  est.  —  Epit.  CXXV.  relicto  trans 
mare  Antonio,  quae  provinciae  ex  partitione  imperii  in 
potestatem  eius  cesserant]  relicto  Antonio,  transmarinae 
provinciae  ex  jmrte  imperium  ei  cessit.  —  Epit.  CXXVII. 
paratus  esset~\  incitaretur.  —  Ibid.  amissa^  dimissa. 


EPILOGfUS. 


Habes,  crudite  Lector,  opus  meum,  qualccunque  sit,  acl 
finem  pcrductum ;  antca  vero,  quam  te  valere  iubeam, 
pauca  quaedam  de  rationc  propositi  fflei  exsequendi  pace 
tua  subiicere  vclini.  Ac  primum,  quod  ad  contextum 
Livianum  attinet,  haud  equidem  ignarus  eram,  Krcyssi- 
gium,  in  editione  sua  libri  tricesimi  tertii  Misenae  1839, 
plures  lectiones  novas  ex  codice  Bambergensi  erutas,  quae 
decem  libros  quartae  decadis  illustrarent,  publici  iuris 
fecisse,  et  gratiam  lectoris  me  initunim  fore  nescio  an  iure 
suspicatus  sira,  si  lcctiones  has  reponcndas  curavcrim. 
Re  tamcn  maturc  pcrpcnsa  antiquius  habui  editioncm 
Lipsiensem  stercot^^pam  a  malis  usquc  ad  ova,  ut  aiunt, 
servare,  quam  illam  nunc  sequi,  nunc  desercrc  et  Misenensi 
pro  arbitrio  mco  posthaberc.  Quod  vero  proximum  fuit, 
praefationcm  Kreyssigii,  in  qua  plura  dc  opcra  sua,  necnon 
de  lectionibus  Bckkerianis  disseruit,  in  hoc  tomo,  quo 
magis  fontcs,  undc  haurirent,  atque  etiam  itincra  ipsa 
Kreyssigii  lectoribus  meis  paterent,  inserendam  curavi, 
epilogo  quoque  Goelleriano  praefixo,  qui  hiccm  quodam- 
modo  praefationi  Kreyssigianae  afferrct.  llis  quidem 
perlectis,  commoda,  quac  Krcyssigii  industria  in  codicibus 
accuratius  inspiciendis  lectionibus  Livianis  attuHt,  facilius 
cognovcris.  Quoniam  vero  non  modo  Bambcrgcnsi,  scd 
ctiam  Vindobonensi  codicc  excusso,  varietatcm  lcctionum 
supplevit  Kreyssigius,  atque  VindobonenBis  illc  longc  anti- 
quissimus  prac  omnibus  Livii  codicibus  exstat,  disscrta- 
voi..  IV.  M  m 
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tionem  Petri  Lirrbecii  de  illo  hab^tam  ex  editioiie  Di^a- 
kenborchiana  excerpsi,  necnon  specimen  scripturae  ex  ipso 
codice  depromptum  hviic  tomo  praeponendum  curavi,  quo 
magis  pretium  unici  illius  manuscripti  omnibus  clarius 
innotescat.  Atque  forte  quadam,  ut  studiosae  iuventuti 
exemplum  pateat,  quanti  fructus  accuratiore  codicum 
inspectione  adhuc  sperandi  sint,  in  hoc  ipso  exemplari 
lectio  nova  apparet,  quae  oculos  hactenus  scrutantium 
fugisse  ^idetur,  scihcet,  1.  24.  priusquam  in  magistratus 
prqficiscercntur,  pro  priusquam  magistratus  prqficisceren- 
tur,  quod  omnes  editiones  usque  ad  hoc  temporis  ex- 
hibent.  Mihi  quidem  id  multis  undique  exempHs  per- 
suasum  est,  plures  lectiones  etiam  in  codicibus,  qui  sunt, 
uti  fama  est,  cxcussi,  adhnc  in  lucem  protrahendas  .  anere, 
atque  operae  pretium  fore  mehores  codices,  quamvis  a 
Drakenborchio  ipso  ahisque  collatos,  iterum  dihgentius  per- 
volutare  :  quod  ne  cui  temere  dixisse  videar,  messem  illam 
largam  lectionum  ex  codice  Bambergensi  memorabihum, 
quam  vestigiis  Goelleri  et  Bekkeri  insistens  Kreyssigius 
collegit,  lectoribus  perlustrandam  commendo.  Utinam 
quidem,  id  quod  Creuzerus  in  editions  sua  Hbrorum 
M.  Tulhi  Ciceronis  de  Repubhca  II.  c.  20.  admonuit, 
'  Livianae  primae  decados,  etsi  non  integrae,  nobihs  Vero- 

*  nensis    pahmpsestus   ahquando    ad   verbum    exscribatur, 

*  eiusque  fructus,  ut  spero,  non  modicus,  cum  erudito  orbe 

*  communicetur.' 

De  codicibus  nostris  Oxoniensibus  Hearnius  in  sua  Livii 
editione  quaedam  exposuit,  quae  brevitate  nimia  lectoribus 
fortasse  parum  satisfecerint.  Quum  igitur  unus  aut 
alter  codex  nuperrime  in  bibhothecam  Bodleianam  delatus 
fuerit,  neque  codicum  Livianorum  apud  Oxonienses  cata- 
logus  in  pubhcum  adhuc  prodierit,  rem  minime  ingratam 
lectoribus  me  facturum  duxi,  si  singulos  codices,  qui  apud 
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nostros  asservantur,  fusius,  id  quod  feci,  commemorarim. 
Inter  hos  primum  locum  facile  sibi  vindicat  Meermanianus, 
qui,  si  ratio  formulae  habenda  sit,  quae  ad  finem  libri 
quinti  legitur,  ex  simili  saltem  exemplari,  ne  dicam  ex  » 
eodem,  cx  quo  Florentinus  et  Leidensis  primus,  [cf  supr. 
pp.  417.  et-19.]  descriptus  videtur.  lis  autcm,  quorum 
humanitate  aditus  mihi  ad  hos  codices  inspiciendos  con- 
cessus  est,  nequeo  non  hoc  loco  gratias  agere  quam 
maximas,  atque  eas  potissimum  viro  benevolentissimo, 
Henrico  Octavio  Coxe,  M.A.,  bibhothecae  Bodleianae 
hypobibhothecario,  cuius  opcra  in  recensendis  codicibus 
Bodleianis  plurimum  adiutus  sum.  Quod  superest,  quan- 
tum  et  voluptatis  et  fructus  ex  historiis  Livianis  edcndis 
percepi,  tantum  ex  illis  perlegendis  ipse  capias,  benevole 
Lector,  et  si  quae  potius  festinanter  quam  accurate 
administrata  videantur,  si  quas  niaculas  aut  incuria  typo- 
graphi  aut  editoris  indihgentia  operi  offudcrint,  in  men- 
tem  tibi  identidem  recurrat,  dare  pariter  atque  petere 
veniam  humanum  esse. 

Scribcbam  Oxonii  a.  d.  Kalend.  Novembr. 
Anno  Salutis  mdcccxli. 
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Abact  cum  aliis  luxus  instrumentis 
primum  Romam  advecti  39,  6. 

Abba,  urbs  Africae  30,  7. 

Abbassus,  oppidum  38,  15. 

Abdera,  oppidum  45,  29. 

Abderitae  queruntur  apud  senatum 
de  crudelitate  Hortensii,  et  in  in- 
tegrum  restituuntur  43,  6.  Abderi- 
tarum  ager  38,  41. 

Abelox,  nobilis  Sagimti  Ilispanus, 
obsides  Ilispanorum  Sagimto  edu- 
ctos  tradit  Romanis  22,  22. 

Aborigines  iunguntur  foedere  Troia- 
nis  1,1.  petuntur  bello,  ducemque 
Latinum  amittunt  2. 

Abrupolis  regno  expellitur  a  Perseo 
42,  13,  40. 

C.  Aburius,  legatus  ad  Masiniasam  et 
Carthaginienses  42,  '35. 

M.  Aburius,  tribunus  plebis,  moram 
aftert  M.  Fulvio  triumphum  pe- 
tenti  39,  4.  praetor  41,  18.  iuris- 
dictionem  inter  percgrinos  sortitur 
19. 

Abydus,  Ilellesponti  urbs  32,  33.  33, 
30,  38,  oppugnata  a  Philippo  31, 
14,  16.  eique  dedita  17.  oppugna- 
tur,  et  relinquitur,  a  Romanis  37, 
9,  r2.  Abydeni  non  admittunt  ie- 
gatos  Philippi  31,  16. 

Academia,  gymnasium   Athenis   31, 

M- 

Acanthus,  urbs,  vi  capitur,  ac  diri- 
pitur^i,  45. 

Acaridos  Come,  vicus  38,  15. 

Acamanes  dirempti  ab  Aetolis  26,  24. 
ab  Actolis  victi  Phiiippum  adver- 
sua  eos  arcessunt  25.  coniurant,  so, 
nisi  victores,  cx  acic  non  redituros, 
ibid.  foedcri  cuni  Ronianfs  inito,  nb 
Philippo,  Maccdoaiae  rcge,  ascri- 


buntur  29,  12.  ob  duos  iuvenes,  re- 
ligionis  imprudentes,  ab  Athenien- 
sibus  interfectos,  Atticam  depopu- 
lantur  auxilio  Macedonum  31,  14. 
eorum  concilium  Leucadem  indi- 
citur  33,  i6.  respuunt  societatem 
Rom.  ibid.  in  deditionem  pop. 
Rom.  veniunt  17.  a  Romanis 
aversi  36,  11.  tentantur  ab  An- 
tiocho,  ibid.  Acamanum  factiones 
43,  19.  eomm  concilio  Leucas 
cximitur  45,  31. 
Acarnania  26,  24,  36.  eius  situs  33, 

17- 

Acamanum  portus  28,  7. 

Accensi  milites  i,  43.  8,  8. 

Accius  s.  Attus  Navius,  augur  cotem 
novacula  discidit  i,  36. 

Accua  oppidam,  vi  captum  24,  20. 

Acerrae  direptae  et  incensae  a  Poenis 
23,  17.  restituuntur  27,  3. 

Accrranis  civitas  sine  suff^ragio  data 
8,  17. 

Achaia  25,  15.  31,  26. 

Achaei  auxilium  impetrant  a  Phi- 
lippo  contra  Machanidam  et  Aeto- 
los  27,  29.  Philippo  ad  Dymas 
occurrunt  31.  cum  Aetolis  Eleisque 
ad  Messenen  prospere  pugnant  32. 
eomm  concilium  Acgii  28,  7.  et 
Argis,  ubi  de  bello  consultant  ad- 
versus  Nabin  31,  25.  Achaei  pepi- 
gemnt,  se  quotannis  iuraturos  in 
vcrba  Philippi  32,  5.  iis  quacdam 
urbes  rcdduntur,  ibid.  eos  a  socie- 
tate  Philipi>i  averterc  conatur  T. 
Quinctius  cos.  19.  expellunt  Cy- 
cliadam,  ibid.  cum  Attalo  i-t  Rho- 
diis  adversus  Phiiipi^uni  socictaton» 
iungunt  23.  post  longani  et  ancipi- 
tem  deliberationem  Ronianis  »• 
•    V 
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acUungunt  20  et  seqq.  proelio  fun- 
dunt  Androsthenem  33,  14.  om- 
nem  eorum  oram  vastant  copiae 
Philippi,  ibid.  iis  suae  redduntur 
urbes  34.  et  Acrocorinthus  traditur 
34,  50.  bellum  adversus  Nabin  de- 
cemunt  35,  25.  eos  tentat  Antio- 
chus  47.  obsident  Messenen  in  Pe- 
loponneso  36,  31.  tradunt  Zacyn- 
thum  Romanis  32.  depojiulantur 
oram  maritimam  Aetolorum  37,  4. 
mittunt  auxilium  Attalo  Pergami 
obsesso  20.  Seleucum  ex  agro  Per- 
gameno  castra  movere  cogunt  21. 
decemunt  bellum  in  Lacedaemo- 
nios  38,  32.  eosque  Achaico  con- 
cilio  contribuunt  34.  eos  sibi  re- 
conciliare  studet  Perseus  41,  27, 
28.  Achaei  funditores  38,  29.  A- 
chaei  Phtliiotae  lilieri  esse  iuben- 
tur  33,  32.  vid.  et  36,  15.  Achae- 
orum  portus  37,  9. 

Acharrae,  oppidum  32,  13. 

Acheron,  fluvius  8,  24, 

Acherusia  aqua,  ibid. 

Achivi  I,  I. 

Achradina  14,  21.  25,  24.  circumsi- 
detur  a  Marcello  25,  26.  deditur 
Romanis  31. 

Aciei  Romanae  descriptio  8,  8.  cius 
cum  phalange  Macedonica  collatio 

9,  19.  acies  quoniodo  structa  ap. 
Roraanos  et  Latinos  8,  8.  21,  55. 
22,  45.  27,  14.  30,  8,  33.  33,  8. 
57->  59-  42,  58.  44»  40-  Antiochi 
37,40.  Hasdmbalis  23,  29.  27,48. 
Gallomm  38,  26,  Hannibalis  21, 
55.  22,4,46.  30,  33  et  25.  Hispa- 
norum  29,  2.  Macedonum  33,  18. 
Persei  42,  58.  44,  40.  Punica  21, 
55.  23,  29.  28,  14.  30,8,33.  Rho- 
diorum  33,  18. 

Aciliani  libri  Graeci  35,  14.  in  La- 
tinum  versi  a  Claudio  25,  39. 

C.  Acilius,  tribunus  plebis  32,  29. 

L.  Acilius  40,  31. 

M'.  Acilius  legatus  ad  Ptolemaeum 
27,  4.  in  sententiam  eius  senatus- 
consultum  fit  25. 

M'.  Acilius  Glabrio,  tribunus  plebis, 
30,  40.  decemvir  sacrorum  31,  50, 
aedilis  plebis  33,  25.  praetor  33, 24. 
sortitur  iurisdictionem  inter  cives 
et  peregrinos  26.  servos  vincit  in 
Etruria  36.  ambit  consulatum  35, 

10.  consul  creatur  24.  sortitusGrae- 
ciam,  ludos  magnos  lovi  vovet  36, 
1,2.  paludatus  urbe  egreditur  3.  in 
Thessalia  eapit  Limnaeam  et  Pel- 
linaeum,  urbes  14.  proficiscitur  ad 
Thermopylas  16.  eius  ad  milites 
oratio  17.  instruit  aciem  18.  cae- 
dit  Antiochum  19.  expugnat  Hera- 


cleani  22,  23,  24.  ab  eo  pacera  pe- 
tunt  Aetoli  27,  28.  obsidet  Nau- 
pactum,  et  Herculi  sacrificium  facit 
30.  corona  cingit  Lamiam  37,  4. 
triumphat  de  Antiocho  et  Aetolis 
46.  petit  censuram,  sed,  accusatus 
a  duobus  tribunis,  itetitione  desistit 
57.  duiunvir  Pietatis  aedem  dedi- 
cat  40,  34. 

Q,  Acilius,  triumvir  coloniae  dedu- 
cendae  21,  25. 

Acrae  24,  36. 

Acraeae  lunonis  prom,  32,  23. 

Acraephia,  oppidum  33,  29. 

Acraeus  lupiter  38,  2. 

Acriae,  o^ipidum  Laconiae  35,  27. 

Acrillae,  urbs  24,  35. 

Acrocorinthus  33,  31.  34,  49,  50. 

Actiacum  bellum  r,  19. 

Actium,  Acarnaniae  portus  44,  i. 

M.  Acutius,  tribunus  iilebis  5,  10. 

Adaeus,  Macedo  a  Beroea  43,  21. 

Addicti  in  vinculis  a  patriciis  habiti 
6,  34.  sqq. 

Adherbalis  cum  Laelio  navalis  pugna 
et  fuga  28,  30. 

Adolescentes  Rom.  coniurant  de  re- 
gibus  revocandis  2,  3.  in  vincula 
coniecti  dant  poenas  4,  5.  anno 
XVII  allecti  in  militiam  22,  57. 

Adoreus,  mons  38,  18. 

Adramytteum,  urbs  37,  19. 

Adria  24,  10.    Tuscorum  colonia  5, 

33. 
Adriani  34,  45.  ob  servatam  fidem  a 

Romanis  laudantur  27,  10. 
Adrianus  ager  22,  9. 
Adriaticum  mare  5,  33.  10,  6.  40,  21, 

44,  31-  45>  14- 
Adriaticus  sinus  i,  i,   10,  2. 
Admraetum  30,  29.  33,  48. 
Adulterii  poena  pecuniaria  10,  31. 
Aebura,  oppidum  40,  30. 
Aebutia,  anus  honesta  ex  Aventino 

39»"- 
L.  Aebutius  cos.  moritur  3,  6. 

M.  Aebutius,  tribunus  militum  secun- 

dae  legionis  41,  5. 
M.  Aebutius  Elva,   triumvir  creatus 

ad  coloniam  Ardeam  deducendam 

4,  II.  creatur  praetor  44,  17.  sor- 

titur  Siciliam,  ib. 
Postumus  Aebutius  Comicen,  cos.  4, 

II. 
Postumus  Aebutius  Elva,    magister 

equitum  4,  21. 
P.  Aebutius   39,  9.    eum   pupillum 

Bacchis   initiari   vult   mater,  ibid. 

rem  aperit  consuli  11.  ei  praemia 

dantur  a  senatu  ob  detecta  Bac- 

chanalia  19. 
T.  Aebuttus  cos.  et  magister  equitum 

2,  19. 
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T.  Aebutius  Carus,  triunivir  39,  55. 
praetor  41,  2.  de  tumultu  Sardi- 
niae  senatui  scribit  10.  decemvir 
agris  dividundis  42,  4. 

Aecae,  urbs  Appulorum  23,  i.  opjiu- 
gnatae  24,  20. 

Aedes  Aesculapii  Carthagine  41,  27. 
Alba  Capuae  32,  9.  40,  45.  Apol- 
linis  3,  63.  4,29.  7,20.  27,37.  34, 
4.^-  37.  58.  39.  4-  Bellonae  10, 19. 
26,  21.  28,  9.  30,  21.  31,  47.  33, 
24.41,10.  Castoris  2,  20, 42.  8,11. 
9,  43.  Cereris  3,  55.  28,  1 1.  41,  33. 
Cloacinae  3,  48.  Concordiae  9,  46. 
22,  33.  26,  23.  Dcorum  Penatium 
45,  16.  Dianae  39,  2.  Fauni  33,42. 

34,  53.  Feroniae  33,  26.   Fortunae 

^3, '9-  "25.  7-  27,11.  33,27.  43,15. 
Fortis  Fortunae  10,46.  27, 11.  For- 
tunae  Equestris  40,  40.  42,  3.  For- 
tunae  J'rimigcniac  29,  36.  34,  53. 
43,  15.  Herculis  21,  62.  32,  i,  9. 
38,  35.  Herculis  rotunda  10,  23. 
Honoris  27,  25.  lovis  Acraei  38,  2. 
lovis  Ariciae  24,  44.  Caere  27,  23. 
Cumis,  ibid.  Formiis  32,  i.  Lanu- 
vii  32,  9.  Mintumis  27,  39.  36,  37. 
Ostiae  32,  i.  Satrici  28,  11.  Tarra- 
cinae  ibid.  et  40,  45.  lovis  Capito- 
lini  i,  55.  2,  8.  4,  20.  27,  4.  32,  r. 

35,  41.  41,  25,  32.   Feretrii  1,  10, 

33.  4,  20.  Opt.  Maximi  7,  3.  36, 
35.  Statoris  i,  12.  27,  37.  Vicibni 
24,44.  Iunonis5,  21.  10,2.  21,62. 
lunonis  Laciniae  28,  46.  42,  2,  3. 
lunonis  ^lonetac  7,  28.  42,  7.  Rc- 
ginae  27,  37.  39,  2.  Sospitae  8,  14. 

34,  53.  luventatis  36,  36.  Larium 
Permarinum  40,  52.  Liberi  et  Li- 
berac  3,  55.  41,  33.  Libertatis  24, 
16.  cf.  Libertas.  Lunae^o,  2.  Mar- 
tis  6,  5.  7,  23,  10,  23.  27,  23.  35, 
9.  38,  28.  Matris  Magnae  29,  37, 
•?6,  36,  Matris  Matutae  5, 19.  7,  27. 
25,7.  28,11.  33,27.  4',  33-  Men- 
tis  22,  10.  23,31.  Mercurii  2,  21, 

27.  Mincrvae  35,  36.  Monetae  4,  7. 
6,20.  33,26.  ()pis39,  22.  I'ietatis 
40,  24.  Quiriiii  4,  21.  8,  20.  10, 
46.  28,11.  Salutis9,43.  10,  i.  28, 
II.  Sanci  32,  i.  Saturni  2,21.  22, 
I.  41,  26,  32.  S])ei  21,  62.  25,  7. 
40,  51.  Summani  32,  29.  Tclluris 
2,41.  Veneris  10,  31.  29,  37.  41, 
2,32.  Veneris  Erycinae  22,  10.  23, 

31,  30,  39.  40,  34.  Vestac  26,  27. 

28,  II.  Victoriae  10,  33.  29,  14. 
Virtutis  27,   25.    29,    II.    Vulcaiii 

32,  29. 

Aedes  Cassii  dirutac  2,  41.  Sj).  Mae- 

lii  4,  16.   Vitruvii  8,  20. 
Acdicula  Victoriae  Virgini»  35,  y. 
Acdilcii  plel>ei  3,  6.  acdilibuH  ()ui  no- 


cuisset,  eius  caput  lovi  sjicnim  55. 
senatusconsulta  in  acdem  Cereris 
ad  eos  deferri  iubentur,  ibid.  eos 
leges  decemvirales  in  aes  incisas  in 
l)ublico  proposuisse,  sunt  (pii  scri- 
bant  3,  57.  iis  negotium  datum,  ut 
animadverterent,  ne  qui,  nisi  Ro- 
mani,  Dii  colerentur  4,  30.  instau- 
rant  ludos  plebeios  38,  lo.  cf.  Ludi. 
aedilis  plebei  esse  non  potest,  cuius 
pater,  qui  curuli  sella  sederit,  vivit 
27,  21.  30,  19.  acdiles  ex  Patribus, 
sive  cuniles  6,  42.  7,  i.  per  quatri- 
duum  ludos  scenicos  faciunt  24,43. 
instaurant  hulos  Romanos  27,  6. 
28,10.  unde  initium  sumpserint  fo- 
ri  ornandi  9,  40.  dicunt  plerisque 
diem,  quia  plus,  quam  loge  tiiiitum 
erat,  agri  possiderent  10,  13.  diem 
dicunt  pecuariis  33,  42.  35,  10.  in- 
cusantur  ab  scnatu,  quod  non  pro- 
hiberent  novos  ritus  sacrificandi 
precandiquc  Deos  25,  i.  Curules, 
ludis  miijtimis  faciendis  primum 
creati  7,  i,  2. 

Aedilitii  scribae  et  viatores  30,  39. 

Aeditui  aedes  sacras  omnes  tota  urbe 
aperirc  iubentur  30,  1 7. 

Aedui,  jjopulus  Galliae  5,  34.  in  eo- 
nim  agros  incursiones  faciunt  Ar- 
vemi  8. 

Aegaeum  mare  44,  28,  29. 

Aegates,  insulae  21,  10,  49.  22,  54. 

23,  30,  32. 
Acgelcos,  urbs,  opprimitur  ab  Attalo 

31,46. 
Aegcstaeus  campus  27,  33. 
Aegimurus,  insuia  29,  27.  sinum  Car- 

thaginiensem  claudit  30,  24. 
Aegina,  insula  27,  30,  33.  28,  5,  7. 

31,  14.  33,  30.  36,  42. 
Aeginienscs  44,  46.  45,  27. 
Acginium,  oppiiluni   32,   15.   36,   13. 

44,  46.  diripitur  a  Romanis  45,27. 
Aegium  38,  29.  ibi  Achaeorum  con- 

cilium27,  30.  28,7.  35,48.  36,35. 

43,  19- 

Acgyptus  8,  24.  Acgypti  opes  divisac 
inter  Philip))um  Macedoniac  ct  An- 
tiochum  Syriae  rcgcs  31,  14.  Ac- 
gypti  regcs  liomanis  giatulantiir 
37, 3.  Aegypto  exccdcre  iubcnt  An- 
tiochum  E|)iphancni  Roinani  45, 1 2. 

C.  Aclius,  tribunus  militum  tertiae 
legionis  41,5.  cius  res  gestae  8. 

C.  Aclius  Pactus,  cos.  40,  27. 

L.  Aelius  Pactus,  acdilis  j^Icbeius  lu- 
do8  facit  cx  mulctaticia  pecunia 
10,  23. 

P.  Aelius  iiiter  primos  quaestorcs  de 
plebc  crcatoH  4,  54. 

P.  Aelius,  legatus  ad  Antiochum  34, 
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P.  Aelius  triumvir  coloniae  deducen- 

dae  41,  17.  consul  42,  10. 
P.  Aelius,  consul  Boios  iubet  vastari 

P.  Aelius  Ligur,  praetor  41,2.  consul 
42,  9.  legatus  in  Illyricum  45,  1 7. 

P.  Aelius  Paetus,  cos.  8,  15. 

P.  Aelius  Paetus,  magister  equitum 
vitio  creatus,  abit  magistratu  9,  7. 
augur  10,  9. 

P.  Aelius  Paetus,  augur  27,  36.  mori- 
tur  pestilentia  41,  26. 

P.  Aelius  Paetus,  aedilis  plebis,  cre- 
atur  praetor  29,  38.  sortitur  iuris- 
dictionem  urbanam  30,  i.  escendit 
cum  L.  Laelio  rostra,  et  Carthagi- 
niensium  exereitus  fusos  exponit 
30,  17.  magister  equitum  39.  con- 
sul  40.  decemvir  31,  4.  triumvir  re- 
bus  coloniae  Narniensis  ordinandis 
32,  2.  censor  7. 

P.  Aelius  Tubero,  aedilis  plebis  vitio 
creatus,  abdicat  se  magistratu  30, 

39.  praetor  creatus  sortitur  Siciliam 

40.  legatus  in  Asiam  37,  ^^.  prae- 
tor  iterum  sortitur  iurisdictionem 
urbanam  41,  12. 

Q,.  Aelius,  tribimus  plebis  41,  to. 

Q.  Aelius  Paetus,  augur  22,  35,  cadit 
in  proelio  Cannensi  23,  21. 

Q.  Aelius  Paetus  in  locum  P.  Aelii 
Paeti  sufficitur  augur  41,  26.  prae- 
tor  43,  4.  consul  45,  14.  sortitur 
Galliam  provinciam  17. 

Q.  Aelius  Tubero,  tribunus  plebis, 
fert  ad  plebem  de  duabus  coloniis 
Latinis  deducendis  34, 53.  triumvir 
creatur  35,  9. 

Q.  Aelius  Tubero  obviam  mittitur 
Perseo  45,  7.  cura  tuendi  regis  ei 
mandatur  8. 

Q.  Aelius  Tubero,  annalium  scriptor 
4,  23.  10,  9. 

Sex.  Aelius  Paetus,  aedilis  curulis  31, 
50.  triumvir  rebus  coloniae  Nar- 
niensis  ordinandis  32,  2.  consul  7. 
in  Capitolio  senatum  habet  8.  pro- 
ficiscitur  in  Galliam  9.  nihil  me- 
raorabile  gerit   26.    censor  34,  44. 

35, 9-  . 

T.  Aelius,   tribunus   militum   tertiae 

legionis  41,5.  cius  res  gestae  8. 
Aemilia  porticus  refecta  41,  32. 
Aemilia  tribus  38,  36. 
Aemilia,  uxor  P.  Scipionis  Africani 

38,  57-. 

C.  Aemilius,  tribunus  militura  consu- 
lari  potestate  5,  26.  iraperator  con- 
tra  Aequos,  obtinet  praesidio  Ver- 
ruginera  28.  tribunus  militum  con- 
sulari  potestate  iterum,  Volsinienses 
vincit  32. 

L.  Aemilius,   cos.    vincit   Aequos   et 


Volscos  2,  42.  iterum  consul,  Vei- 
entes  pacem  petere  supplices  cogit 
49.  tertium  consul  54. 

L.  Aerailius,  tribunus  railitum  con- 
sulari  potestate  6,  i.  iterura  5.  ter- 
tiura  21.  quartura  22.  quintura  32. 
fundit  Volscos  et  Latinos,  ibid. 
creatur  interrex  7,  17.  magister 
equitum  et  legatus  21.  quartus  de- 
cimus  interrex  8,  23.  dictator  vin- 
cit  Saranites  9,  21. 

L.  Aerailius,  legatus  Carthaginem  mit- 
titur  21,  18.  censor  23,  23. 

L.  Aemilius,  candidatus    consulatus 

39'  32. 

L.  Aemilius  Mamercinus,  cos.  7,  i. 
secundum  ccs.  3.  raagister  equitum 
21  et  39.  tertium  consul  Sabellum 
agmm  vastat  8,  i.  dictator  16.  con- 
sul  scribit  exercitum  sine  ulla  vaca- 
tionis  venia  20.  dictator  iterum  9, 
21. 

L.  Aerailius  Papus  cos.  20,  36.  trium- 
vir  raensarius  23,  21. 

L.  Aerailius  Papus,  decemvir  sacro- 
rum,  raoritur  42,  28. 

L.  Aemilius  Papus,  praetor  creatus 
sortitur  Siciliam  28,  38. 

L.  Aerailius  PauUus,  cos.  20,  59.  tri- 
uraphat  63.  accusatur  et  arabustus 
vix  evadit,  ibid.  cos.  iterura  22,35. 
occiditur  in  pugna  Cannensi  49. 
fuerat  pontifcx  23,  21. 

L.  Aemilius  Paullus,  triumvir  colo- 
niae  deducendae  34,  45.  aedilis  ex 
pecunia  daranatorum  peeuariorum 
clypea  inaurata  in  fastigio  aedia 
lovis  posuit  35,  10.  praetor  24. 
sortitur  Hispaniara  ulteriorem  36, 
2.  legatus  37,  55.  proconsul  cae- 
ditur  a  Lusitanis  46.  Lusitanos 
fundit  57.  legatus  resistit  Cn.  Man- 
lio  triuraphura  petenti  38,  44,  45. 
legatus  in  decera  ad  res  Asiae  dis- 
ceptandas  coraponendasque  37,  55, 
creatur  consul  39,  56.  in  Ligures 
Ingaunos  exercitura  ducit  40,  25. 
oppugnaturabIngaunis,ibid.  enira- 
pit  castris  27.  vincit  Ingaunos  Li- 
gures  28.  deque  iis  triuraphat  34. 
norainatur  patronus  ab  Hispanis 
ulteriorilius  43,  2.  consul  iterum 
sortitur  Macedoniara  44,  17.  eius, 
antequam  in  Macedoniara  iret,  ad 
populura  oratio  22.  raulta  ab  eo 
institutorura  militarium  in  mclius 
mutata  33.  explorat  transitus  Eni- 
pei  fl.  ib.  eius  oratio  ad  milites  34. 
per  Penhaebiara  it  ad  hostes  35. 
eius  prudens  ad  Nasicam  oratio  36. 
instructo  exercitu  munit  castra  37. 
difFert  pugnain,  ibid.  cius  de  pugna 
dilata  oratio  38.  vincit  Macedonas 
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41.  acceptia  a  Perseo  literis,  illa- 
crimatur  sorti  humanae  45,  4.  ad 
eum  adduoitur  Perseus  7.  benigne 
excipit  Perseum,  eumque  tacen- 
tem  alloquitur  8.  peragrat  Grae- 
ciam  27.  Amphipoli  componit  res 
Macedoniae  29.  succendit  arma 
hostium  33.  traiicit  in  Italiam  34. 
triumphus  ei  decretus  impeditur  a 
Ser.  Sulpicio  Galba,  tribuno  mi- 
litum  35,  36.  triumphat  de  Perseo 
39,  40.  amittit  duos  filios  40.  eius 
de  sua  fortuna  oratio  41. 

L.  Aemilius  Regillus,  praetor  36,  45. 
ei  evenit  navalis  provincia  37,  2,  4, 
14.  Epicratem  secum  in  Asiam  re- 
ducit,  ibid.  ad  cum  caduceatores 
ab  Antiocho  missi,  qui  dc  pace 
agerent  18.  habet  consilium  19. 
invadit  agros  Teionim  28.  conten- 
dit  ad  hostem  29.  vincit  classem 
Antiochi  30.  oppugnat  Phocaeam 
32.  eius  triumphus  navalis  58, 

L.  Aemilius  Scaurus  Hellespontum 
mittitur  37,  31. 

Mam.  Aemilius,  tribunus  militum 
consulari  potestate  4,  16.  dictator 
dicitur  1 7.  Veientes  et  Fidenates 
proelio  vincit  18,  19.  triumphans 
iirbem  ingreditur  20.  iterum  dicta- 
tor  23.  ccnsuram  minuit  24.  a  cen- 
soribus  tribu  movctur,  ibid.  dic- 
tator  creatur,  paullo  ante  motus 
tribu  31.  eius  oratio  ad  populum 
32.  cius  ad  milites  adhortatio  33. 
Fidenas  capit  et  triumphat  34. 
consul  creatur  53. 

M\  Aemilius  Mamercinus,  tribunua 
consularis  4,  61.  iterum  5,  i.  ter- 
tium  10.  praeest  castris  ad  Vcioa 
12. 

M.  Acmiiius,  tribunus  militum  con- 
sulari  potestate  5,  32.  consul  10,  i. 
in  fugam  vertit  Graecos  cum  Cle- 
onymo  in  Italiam  advectos  classc 
2. 

M.  Aemilius,  praetor  Sicili.ie  21,  49. 
22,  9.  creat  duumviros  22,  33.  prae- 
tor  percgrinus  24,  44.  url)auus  22, 
9^  33-  .27,  33. 

M.  Aemilius,  frater  L.  Aemilii  Re- 
gilli,  praetoris,  decedit  37,  22. 

M.  Aeniilii  Lcpidi,  bis  consulis  atque 
auguris,  tres  fihi  L.  M.  et  Q.  ludos 
funebres  patri  et  gladiatonim  paria 
duo  ct  viginti  pcr  triduuni  in  foro 
dant  23,  30. 

M.  Acmilius,  M.  Lepidi  filius,  tri- 
bunus  militum  37,  43. 

M.  Aemiliu.M    Lcpidus   ])atricius   22, 

M.  Aemiliu.H  Lepidus,  acdilis  curulis 
24,  43.    praetor,  sortilur   iurisdic- 


tioiiem  iuter  cives  et  peregrinos, 
ibid.  decemvir  sacrorum  26,  23. 
M.  Aemilius  Lepidus  legatus  ad  Pto- 
lemaeum  31,  2.  ferociter  cum  Phi- 
lippo  agit  18.  pontife.x  sufficitur 
32,  7.  aedilis  35,  10.  praetor  24. 
sortitur  Siciliam  36,  2.  consul  38, 
42.  et  quidem  post  duas  repulsas 
39,  56.  40,  46.  cum  aedem  Dianae 
vovisset,  devincit  Ligures  39,  2. 
viam  ab  Placentia  Ariminum  per- 
ducit,  ibid.  triumvir  coloniae  dedu- 
cendae  55.  pontifex  maximus  40, 

42.  41,  2.  princeps  senatus  40,  42. 
censor  45.  in  gratiam  reconciliari 
se  cum  collega  M.  Fulvio  patitur 
46.  princeps  senatus  legitur  51. 
consul  iterum  41,  22.  lectus  se- 
cundo  princeps  scnatus  32.    tertio 

43,  15.    decemvir  42,  4.    legatus 

43,  /• .  . 

M.  Aemilius  Numida,  decemvir  sa- 

crorum,  moritur  26,  23. 
M.  Aeniilius    Papus,   dictator    9,    7. 

maximus  curio,  moritur  27,  6. 
M.  Aemilius  Paullus,  magister  equi- 

tum,  male  rem  gcrit  10,  3. 
M.  Aemilius  Rcgillus  cos.  creatur  24, 

7.  irrito  eventu  8  et  9.  flamen  Qui- 

rinalis  8.  flamen  Martialis,  moritur 

29,  II. 
Ti.  Acmiliuscos.  2,61.  eius  resgestae 

in  Sabinis  62.    cos.  iterum,  dandi 

agri  plebi  auctor  3,  i. 
Ti.  Aemilius,   quinquevir    mensarius 

7,  21.  praetor  8,  2. 
Ti.  Aemilius  Mamercinus  cos.  eius- 

que  cum  senatu  rixae  8,  1 2. 
Acmus,  mons  40,  21.    cx  eo  monte 

creditum     vulgo    fuit,     Ponticum 

simul  et  Adriaticum  mare  et  His- 

trum    amnem    et    Alpes    conspici 

pos.se,  ibid.  eum  couscendit  Philip- 

l)us,    et   degrcs.su8    nihil    vulgatae 

opinioni  detrahit  22. 
Acnaria  insula  8,  22. 
Aenca,  oppidum  40,  4.  eadem  Aenia 

44,  10,  32.  statum  Acncac  Kicrifi- 
cium,  quod  conditori  Aeneae  quot- 
aniiis  fit  40,  4.  Aeneatcs,  ibid. 

Aeneae  portus  ad  montcm  Atho,  45, 

Aeneas,  Anchisae  et  Veneris  filius  r, 
I.  profugus  venit  in  Macedoniam, 
Siciliam  et  Italium,  ul)i  Lavinium 
condit,  ibid.  ut  animos  Aboriginuni 
sibi  conciliaret,  Latinos  utramquc 
gcntem  appcllat,  2.  cius  mors  ibid. 

Aeneaa    Silvius,    rex    tertius   Albae 

'»  3- 
AcnesidemuB    Djinaeug,    praefectus 

praesidii  Achaeorum  3J,  15. 
Acnianus  sinus  28,  5. 
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Aenii  37,  33.  45,  27. 

Aeniis,  oppidum  Thiaciae,  proditione 
capitur  a  Philippo  31,  16.  Aeno 
praesidium  Antiochi  deducitur  37, 
60.  controversiae  cum  Philippo  de 
Aeni  possessione  39,  24,  27,  28. 
Aenum  sibi  jietit  Attalus  45,  20. 
Aenei  31,  31. 

Aeolis  33,  38.  37,  8,  12,  iS,  25,  35. 
38,  16. 

Aepulo,  Istrorum  regulus,  ne  vi\ais 
capiatur  a  Romanis,  pectus  ferro 
traiicit  41,  15. 

Aequi,  sive  Aequicolae,  gens  antiqua 
I,  32.  ab  Aequicolis  ius,  quo  res 
repetuntur,  Ancus  Marcius  descri- 
psit,  ibid.  Aequi  Latinum  agrum  in- 
vadunt  2,  30.  vincuntur  31.  seditio 
inter  Aequos  et  Volscos,  et  atrox 
proelium  40.  Romanosbello  petunt 
43.  oppugnant  Ortonam,  ibid.  vex- 
ant  Latinos  incursionibus  48,  53, 
58.  vincuntur  60.  bello  petiti  a  Q. 
Servilio  vincuntur  3,  2.  depoiJulan- 
tur  agrum  Romanum  et  caeduntur 
3.  obsidentes  Furium  cos.  in  castris 
a  T.  Quinctio  caeduntur  5.  Aequi 
et  Volsci  denuo  Heniicorum  et 
Rom.  agros  depopulantur  6.  vin- 
cuntur  a  Lucretio  cos.  8.  rebellant 
10.  arcem  Tusculanam  capiunt,  et 
caeduntur  23.  pacem  petunt,  et 
impetrant  24.  denuo  bellum  mo- 
vent  25.  obsident  Minucium  cos. 
in  castris  26.  adversus  eos  L.  Q,uin- 
ctius  Cincinnatus  dictator  dicitur, 
ibid.  circumvalluntur  et  sub  iugum 
mittuntur  28.  denuo  Romanos  bello 
lacessunt  30.  vincuntur  31.  bellum 
instaurant  38.  fundunt  Rom.  exer- 
citum  42.  a  Valerio  consule  vin- 
cuntur  60,  61.  iterum  Romanis 
bellum  inferunt  66.  vincuntur  70. 
rursum  rebellantes  vincuntur  4,  26. 
oppugnant  castra  consulis,  dum  suis 
exuuntur  27  et  28.  multi  sub  hasta 
venditi  29.  impetrant  iudutias  an- 
norum  octo  30.  Aequi  et  Lavicani 
Tusculanum  agrum  depoiiulantur 
45.  vincuntur  47.  coloniam  Volas 
deducunt,  sed  caeduntur  49.  parant 
bellum  53.  capiunt  arcem  Carven- 
tanam  55.  oppugnant  Lavicos,  Ro- 
manam  coloniam  5,  16.  Romanis 
iterum  liellum  infenmt  et  vincuntur 
28.  capiunt  Vitelliam  coloniam,  et 
rursum  vincuntur  29  et  31.  eonun 
defectio  6,  2.  ]iervastantur  4.  un- 
dcnam  toties  victis  Acquis  et  Vol- 
scis  suttecerint  milites  12.  itcrum 
pctiti  bello  dcserunt  castra,  et  prope 
ad  internecionem  delcntur  9,  45. 
rcdintegrant  bcllum,  et  subiguiitur 


a  C.  lunio  dictatore  10,  i. 

Aequicolarum  ager  10,  13. 

Aequimaelium  in  Capitolio  4,  16.  38, 
28. 

Aequimaelius  vicus  24,  47. 

Aequinoctium  autumnale,  31,  47. 
vernum  33,  3.  37,  9. 

Aera  militibus  constituta  4,  59,  60. 
equitibus  5,  7. 

Aerarii  inopia  24,  18.  pecuniam  ex 
aerario  clam  egerunt  scribae  et  via- 
tores  aedilitii  30,  39.  aerarium  4, 
22.  ex  60  signa  militaria  promun- 
tur,  ibid.  et  7,  23.  aerarium  faciunt 
octuplicato  censu  censores  24.  in 
aerarium  redacta  pecunia  ex  capti- 
vis  venditis  7,  27.    10,  46.  24,  18. 

26,  36.  in  aerarium  publicum  con- 
cluduntur,  custodiae  causa,  Prae- 
nestinorum  princiioes  ibid.  aerarium 
sanctius  27,  10. 

Aeropus,  mons  32,  5. 

Aeropus,  praetor  Epirotarum  29,  12. 

Aes  grave,  ante  signatum  4,  41  et  60. 
-2?  33-  3-5  -6.  aes  alienum  Romae 
maximum,  atque  inde  turbae  2,  23. 
ac  postremo  secessio  i^Iebis  in  Sa- 
crum  montem  33.  aeris  alieni  ma- 
gna  vis  aedificando  contracta  6,  27. 
hinc  occasio  et  materia  Manlio 
Capitolino  novorum  consiliorum, 
ibid.  et  sqq.  seditiones  ob  aes  alie- 
num  31,  34.  miseria  plebis  aere 
alieno  demersae  6,  34.  de  aere 
alieno  lex  6,  35,  36.  aeris  alieni 
causa  quinqueviri  mensarii  creantur 
7,   21.    eius  dissolvendi  ratio  inita 

Aesculapius  ab  Epidauro  Romam 
arcessitur  29,  11.  eius  templum  in 
Graecia  45,  28.  Carthaginienses  in 
eius  aede  senatum  dant  legatis 
Persei  41,  27.  eius  fanum  tabulis 
pictis  exornatur  ex  praeda  43,  6. 
templum  eius  Epidaurium  donis 
opulentum  45,  28,  ei  supplicatio 
habita  10,  47. 

Aesernia  colonia  in  fide  atque  officio 
erga  popuhim  Rom.  manet  27,  10. 

Aesernina  turma  equitum  44,  40. 

Aesernini  quare  a   Romanis  laudati 

27,  10.  Aesem.  ager  10,  31. 
Aesis,  fluvius  5,  35. 
Aesula,  Latii  oppidum  32,  29. 
Aesulana  arx  26,  9. 
Aethalia,  insula  37,  13. 
Aetna,  nions  26,  29. 

Aetoli,  corum  concilium  et  foederji 
cum  Rom.  26,  24.  adversus  Philip- 
pum  bellum  movent,  ibid.  bellum 
inferunt  Acarnaniae  25.  depopu- 
lantur  Achaeos  27,  29.  vincuntur 
a  Philippo  30.    animos  tollunt  a 


I 
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Rom.  societate  et  post  Attuli  ad- 
ventum  28,  5.  saltum  Thermopvla- 
rum  iiisidentes  a  rhilippotunduntur 
7.  pacem  faciuntcum  eo  29,  12.  ad 
eos  legatos  mittit  riiilippus,  ne  ad- 
ventu  Rom.  fidem  mutent  31,  28. 
cum  Athamanibus  bellum  inferunt 
Philippo,  et  ab  eo  caeduntur  41. 
deserunt  castra,  et  in  Aetoliam  fu- 
giunt  42.  Aetolorum  iuventus  in 
Aegyptum  advecta  43.  Aetolorum 
legatonmi  cum  Attalo  et  Romanis 
colloquium  46.  Aetolorum  conci- 
lium  Heracleam  indictum  33,  3. 
eonim  equites  fugant  equites  Phi- 
lippi  6.  eonim  eques  in  Graecia  est 
longe  optimus,  pedite  inter  finitimos 
vincuntur  7.  eomni  querelae,  insa- 
tiabilis  aviditas  praedae,  et  arro- 
gantia  11.  inter  eos  et  Quinctium 
de  Thebis  Phthioticis  disceptatio 
13.  pacis  cum  Philippo  leges  non 
approbant  31  et  35.  ingenio  in- 
quieta  gens  44.  Aetolorum  animi 
cur  alienati  a  societate  Romana  49. 
invehuntur  in  Atheiiienses,  et  Ro- 
manos  insinuilant  fraudis  34,  23. 
concitant  reges  ad  bcllum  Roma- 
num  35,  12.  decretum  faciunt,  quo 
arcessitur  Aiitiochus  ad  liberandam 
Graeciam  33.  occupant  Demetri- 
adem  urbem  34.  Xabin  interficiunt 

35.  mittunt  copias  Lacedacmonem, 
ib.  caeduntur  a  Lacedaemoniis  36. 
Chalcidcm  oppugnare  tentant  37. 
Antiochum  aiipellant  imperatoreni 
45.  eomm  cuui  Chalcidensibus  col- 
loquium  46.  tentant  socios  Roma- 
norum  47.  se  coniungunt  Antiocho 

36,  9.  includunt  sese  lleracleae,  et 
iuga  niontis  Oetae  occu])ant  16. 
caeduntur  18.  Ilcracleae  obsiden- 
tur  22.  permittunt  se  in  iidem  Ro- 
manomni,  et  gravil)us  consulis  im- 
periis  mrsus  ad  bellum  iiicitantur 
28  et  29.  obsessi  in  urbe  Xaupacto 
implorant  opem  T.  Quinctii  34. 
impctrant  indutiivs  et  legatos  mit- 
tunt  Uomam  35.  Ili  infecta  jiace 
dimittuntur  37,  i.  eorum  princij)es 
in  Lautumias  coniecti  suiit  3.  oc- 
cuj)aiit  moiitem  Coracem  4.  im])e- 
traiit  a  cos.  L.  Scij)ionc  indutiiis 
sex  raensium  7.  pax  convenire  non 
potcst  49.  infemnt  belluni  DoIoj)iae 
et  Atliamaniae,  ibid.  et  38,  i.  Ain- 
philochiam  alias<|ue  urbcsoccui^ant 
38,  3.  j)acem  petunt  a  M.  Kulvio 
C08.  8.  legatos  niittuiit  Romaiu  10. 
leges  j)acis  cuiii  Actolis  11.  dc  iis 
trium|)hat  M.  rulvius  39,  5.  eoruni 
niului»  ciicdil)im  in  8enieli|iNos  ver- 
8US  furur  41,  30.  curuni  Uiscordias 


sopit  Ap.  Claudius  legatus  et  Mar- 
cellus  42,  5.  Aetoli  occurrunt  sor- 
didati  L.  Aemilio  Paullo  45,  28, 
eorum  querelae  de  jirincipibus  suis 
interfectis,  aut  in  exsilium  actis, 
ibid.  de  eo  negotio  cognitio  et  iudi- 
cium  31.  Aetoli,  gens  inquieta  31, 
28.  vanissima  et  ingratissima  36, 
17.  umbilicum  Gracciae  incolunt 
5^,  18.  Aetolorum  concilium,  et  in 
eo  legatomm  Maccdonum  contra 
Romanos  oratio  31,  29.  et  Atheai- 
ensium  30.  et  legati  Rom.  31. 

C.  Afranius,  tribunus  j)lebis  33,  22. 

C.  Afranius  Stellio,  praetor  39,  23. 
triumvir  coloniae  deducendae  55. 

C-  Afranius,  43,  20. 

Africam  j^racsidio  firmat  Ilannibal 
21,  22.  in  Africa  rcs  male  gesta  a 
Scrvilio  cos.  22,  31.  eam  populatur 
M.  Valerius  Messalla  27,  5.  ct 
classis  Punica  29.  in  Africam  tra- 
iicit  Scipio  29,  26.  sq.  in  Africa  res 
gestae,  imperatore  Scipione  30,  3. 

Afri  vcnduntur  a  quaestoribus  27,  19. 
gens  mobilis  atque  infida  29,  3. 

Africanae  ludis  Circensibus  adhibitae 

44,  18. 

Africanum  cognomen  unde  coeptum 

sit,  non  constat  30,  45. 
Africus,  ventus  26,  42.  30,  24. 
Agalsus,  e^iuitum  praefectus  44,  30. 
Agamemnonia   classis   mille  navium 

Agasoncs  adiuvant  victoriam  Roma- 
noram  7,  14,  15.  agasones  cum 
equis  phalcr.itis  dono  dati  43,  7. 

Agassiie  urbs,  44,  7.  45,  27, 

Agathocles,  rcx  Synicusanus  trans- 
gressus  in  Africam,  bellum,  unde 
venerat,  avertit  28,  43. 

Ag;ith\  nia,  oj^pidum,  colluviei  homi- 
luim  j)crfugiiim  26,  40.  27,  12. 

Agcma  ciiuitum  37,  40. 

Agcniii,  legio  ^liicedonum  42,  51. 

Agejiolis,  princeps  legationia  Rhodiiie 

45,  3- 

Ager  ciiptus  ex  hostibus  viritim  divi- 
sus  a  Ser.  TuIIio  1,46.  Tiirquinio- 
ruin  consecnitus  Marti,  fuit  dciiide 
IMartius  ciinijius  2,  5.  siiccr  Ajx^Ili- 
nis  32,  40.  iigri  iissigiiiiti  jiriviitis 
pro  pecunia  31,  13.  iigris  donati 
milites  Scijiionis  31,  49. 

Agesimbrotus    priiefcctus   Aiidriomin 

31,  46.    j)raecst  classi   Rhodiomiu 

32,  16,  32. 

Agesijiolis,  princeps  exsulum    Liicc- 

dacmoiiioniin  34,  26. 
Agnicii  •lUiulratuiii  7,  29.   31,  37.  39, 

.30. 
Agiius  inactatiin  ad  sanciendam  |>ro- 

niissoriiiii  tidein  21,  45. 
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Agraei,  Aetoliae  populus  32,  34. 

Agraria  lex  quando  primum  lata  2, 
41.  tribunis  plebis  semper  materia 
seditionum  fuit  6,  11.  ob  leges 
agrarias  discordiae.  cf.  Lex. 

Agravonitae,  populi  Illyrici  45,  16. 

Agrianes,  belHcosum  genus  28,  5.  33, 
18.  42,51.  44,  II. 

Agrigentum  ab  Himilcone  recipitur 
24,  35.  oppugnatur  et  proditur  Ro- 
manis  26,  40.  cf.  25,  23. 

Agrippa,  Tiberini  filius,  rex  Albae  i, 

3- 

Aharna  opp.  jo,  25. 

Aio  Locutio  templum  5,  50. 

Ala  equitum  quingentorum  10,  29. 
trecentorum  29,  i.  mille  37,  40. 
ala  regia,  ibid.  sacra  equitum  Ma- 
cedonum  42,  58,  66.  44,  42. 

Albanda,  opp.  33,  18.  38,  31, 

Albandenses  38,  13.  apud  eos  tem- 
plum  urbis  Romae,  ludique  anni- 
versarii  ei  Divae  instituti  43, 8.  co- 
ronam  auream  quinquaginta  pondo 
in  Capitolio  donum  lovi  O.  M.  po- 
nunt,  ibid.  acie  vincuntur  a  Rhodiis 
45>  25. 

Alander,  fluvius  38,  18.   eius  fontes 

15- 

Alares  cohortes  10,  41. 
Alarii  equites  35,  5.  40,  40. 
Alatrinatibus  suae  leges  redditae  9, 

43- 

Alba  Silvius,  rex  Albae  i,  3. 

Alba,  in  Aequis  colonia  10,  i.  vi 
capta  et  diruta  i,  29.  cf.  30,  17, 
45.  negat  esse,  unde  pecuniam  mili- 
tesque  dare  possit  Romanis  27,  9. 
multiplicem  pecuniae  militumque 
numerum  dare  cogitur  29,  15. 

Alba  Longa  ab  Ascanio  condita  i,  3. 
oriunda  ab  Lavinio  23.   diruta  29. 

cf-  7»  39-  30,  17,  45- 

Alba  aedes  Capuae  32,  9.  40,  45. 

Albana  vallis  3,  7.  arx  7,  24. 

Albani  reges  i,  3.  inter  eos  et  Roma- 
nos  ortum  bellum  22.  tergeminorum 
utrinque  fratrum  virtuti  res  permit- 
titur  24.  Albani  ditionis  Romanae 
facti  25.  parum  fidos  se  Romanis 
socios  praebent  27.  eorum  dux 
Mettus  Fuffetius  supplicio  afficitur 
28.  Albani  Romam  migrant  29. 
eorum  principes  in  Patres  lecti  30. 
Albani  patrio  ritu  sacra  facere  iu- 
bentur  31.  Coelium  montem  inha- 
bitant  33. 

Albanus  ager  6,  42.  mons  i,  3.  in  eo 
triumphatum  26,  21.   33,  23.   42, 

-21. 

Albensis  ager  26,  11. 

Albingauni  Ligures  29,  5. 

L.  Albinius  inter  primos  tribunosple- 


bei  2,  33.  virgines  Vestales  sacra- 

que  in  plaustrum  imponit  et  Caere 

pervehit  5,  40. 
M.  Albinus  plebeius,  tribunus  militum 

6,30. 
L.  Albinus,  consularis  44,  41. 
C.  Albius  Calenus,  gregarius  miles  et 

princeps  seditionis  exercitus  Scipi- 

onis   28,  24.  virgis  caesus,  securi 

percutitur  29. 
Albula,  vetus  nomen  Tiberis  fluvii  i, 

Alce,  urbs  Celtiberiae,  in  deditionem 

venit  Romanorum  40,  48,  49. 
Alcibiades,  exsul  Lacedaemonius  39, 

35- 

Alcidemos  Minerva  42,  51. 

Alcon  Saguntinus,  transfuga  ex  ora- 
tore  21,  12. 

Alexamenus,  princeps  Aetolorum  35, 
34.  eius  ad  Nabin  oratio,  quem  oc- 
cidit  35.  occupat  regiam  Nabidis, 
et  obtruncatur  a  Lacedaemoniis  36. 

Alexander  M.  qua  aetate  vixerit  8, 3, 
eius  soror  materque  24.  ei  par  L. 
Papirius  Cursor  9,  16.  eius  collatio 
cum  Rom.  ducibus  17.  eius  vitia 
18.  fortunae  Alexandri  collatio  cum 
populo  Rom.  ibid.  collatio  copia- 
rum  eius  cum  Rom.  copiis  19.  reg- 
navit  XIII  annis  45,  9. 

Alexander,  Epiri  rex,  in  Italiam 
classemappellit8, 3.  adversuseum, 
exscensionem  facientem,  pugnant 
Samnites  et  Lucani  17.  pacem  fa- 
cit  cum  Rom.  ibid.  eius  fata,  res 
gestae,  et  mors  24.  eius  uxor  Cleo- 
patra,  soror  Olympias,  quarum  al- 
tera  mater  Alexandri  M.  soror  al- 
tera  fuit,  ibid. 

Alexander,  magister  equitum  apud 
Epirotas  32,  10. 

Alexander,  princeps  Aetolorum,  eius- 
que  oratio  in  Philippum  32,  33.  ei 
respondet  Philippus  34.  invehitur 
in  Athenienses,  et  Romanos  insi- 
mulat  fraudis  34,  23. 

Alexander  Megalopolitanus  se  oriun- 
dum  a  Magno  Alexandro  fert  35, 

47. 
Alexander  Acarnan  35,  18,   eius  ora- 

tio,  ibid.  nuntius  dadis  Antiochi, 

moritur  ex  vulneribus  in  pugna  ac- 

ceptis  36,  20. 
Alexander  Beroeaeus  suffocat  Deme- 

trium,  Philippi  filium  40,  24. 
Alexander,  filius  Persei  42,  52.  duci- 

tur  ante  currum  Aemilii  triumphan- 

tis  45,  39.  Albam  mittitur  in  custo- 

diam  cum  patre  42. 
Alexandria    in    Aegypto    condita   8, 

24.  frustra  tentatur  ab  Antiocho  45, 

II. 
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Alexandria  Troas  35,  42.  37,  35. 
Alexandrini  legati  queruntur  de  An- 

tiocho  44,  19. 
Algidum,  oppidum  3,  2.  21,  62.  26, 

9- 
Algidus,  mons  3,  23,  25,  27,  29,  30. 

4<  26. 
Alimne,  urbs  38,  14. 
Aliphera,  urbs  28,  8.  32,  5.  eam  Phi- 

lippus  restituit   Megalopolitis   28, 

8. 
Allia,  fluvius  5,  37.  6,  28.  22,  50,  59. 
Alliensis  clades  5,  38.  22,  50.  25,  6. 

dies  6,  I. 
L.  Allienus,  aedilis  plebis,  diem  dicit 

Veturio  3,  31. 
Allifae,  oppid.  8,  25.  9,  42.    22,  18. 

Allifae  de  Samnitibus  a  C.  Marcio 

Rutilo  consule  vi  captae  9,  38. 
Allifanus  ager  22,  13,  17.  26,  9. 
Allobroges,  gens  nulla  Gallica  opibus 

aut  fama  inferior  21,  31. 
Allucius,  princeps  Celtiberorum    26, 

50.  sponsam  pudice  servatam  a  Sci- 

pione  recipit  ibid. 
Almana,  urbs  44,  26. 
Alope,  opp.  42,  56. 
Alopeconnesum  oppidum  recipit  Phi- 

lippus  31,  16. 
Alorcus  Hispanus,  se    pacis  Hanni- 

balem  inter  et  Saguntinos  interpre- 

tem   fore,   pollicetur  21,  12,    eius 

oratio  de  pace  13. 
Alpes   I,  I.    Taurino  saltu  a  Gallis 

primum  transitae  5,  34.  ab  Hanni- 

bale   quintodecimo    die    superatae 

21,38.  dirticiles  transitu  35.  hieme 

clausae  27,  36.    prope  ine.\supera- 

bilis  tinis  inter  Italiam  et  Galliam 

^9,  54- 
Alpinae  gentes,  maxime   Rhaeti,   e 

Tuscis  originem  ducunt  5,  33.  re- 

cipiunt  Hasdrubalcm,  et  sequuntur 

ad  bellum  27,  39. 
Alsiensis  populus  sacrosancUim  vaca- 

tionem  habere  se  frustra  iactat  27, 

3«. 
Alyattos  38,  18. 
Amadocus,  dux  Thracum,  capitur  a 

Philippo  39,  35. 
Amarynthidis  Dianac  sacnim   anni- 

vcrsjirium  Eretriae  35,  38. 
Anibarri,  popiilus  Gallicus  5,  34. 
Aml)igatus,   rex   ('cltarum,    exonerat 

praegniv.iiite  turba  rcgnum,  5,  34. 
Ambitus,  deque  eo  leges  latac  40,  19. 

cf.  Lex. 
Ambracia,  urbs  38,  3.  42,  67.  43    22. 

44,  I.   eiuH  situs  38,  4.   oppugnatur 

a  Romanis  5.  se  dedit  9. 
Ambracicnscs  acciisant  M.  Fulvium, 

cos.  3II,  43.  Kcnatus  consultum   in 

gratiam  Ambraciensiiiin  44. 


Ambracius  sinus  32,  14.  38,  4. 

Ambrysus,  urbs  32,  18. 

M.  Ambusti  filii  legati  ad  Gallos  mis- 

si  5.  35- 
Ameriola,  urbs,  a  Tarquinio  Prisco 

capta  I,  38. 
Amiternini  pollicentur  Scipioni  mili- 

tes  28,  45. 
Amiteminus  ager  21,  62. 
Amitemum,  oppidum  10,  39.  26,  11, 

capitur  de  Samnitibus  10,  39. 
Amodocus,  rex  Thracum,  capitur  39, 

35- 
Amphilochia,  regio  38,  3.  olim  Aeto- 

lorum  fuerat,  ibid.  et  32,  34. 

Amphilochi  oppugnantur  a  Perseo, 
Philippi  filio  38,  5,  8. 

Amphilochus,  vates  Oropi,  colitur  pro 
Deo  45,  27. 

Amphipolis,  urbs  40,  24,  56.  43,  7. 
44,  ■?4,  43,  44,  etc.  45,  6,  9,  28. 

Amphissa,  urbs  37,  5. 

Amulius  pellit  Numitorem  fratrem 
natu  maiorem,  et  ut  spem  partus 
Rheae  Silviae  adimeret,  eam  Vesta- 
lem  legit  1,  3.  Amulio  Remus  cap- 
tus  traditur  5.  Amulius  obtrunca- 
tur,  et  Numitor  restituitur,  ibid.  et 
6. 

Amusitus,  princeps  Ausetanomm,  ad 
Hasdrubalem  profugit  21,  61. 

Amyclae  34,  28. 

Amynander,  Athamanum  rex  27,  30. 
29,  12.  venit  in  castra  Romanomm, 
iisque  auxilia  promittit  31,28.  Phe- 
cam  oppidum  capit,  et  Gomphos, 
atque  Thessaliam  populatur  32,14. 
cum  Athamanuni  peditum  ducentis 
et  mille  se  iungit  t-iuinctio  cos.  33, 
3.  tenet  castella,  (luae  per  belli 
tempus  Philippo  ademerat  34.  eum 
tentat.Antiochus  35,  47.  cui  se  con- 
iungit  36,  9.  cum  Athamanum  iu- 
ventute  occupat  PcUinacum  lo. 
cum  coniugc  ac  libcris  Ambraciam 
se  confert  14.  eum  sibi  ab  Aetolis 
dedi  pctit  M'.  Acilius  Glabrio,  cos. 
28.  Zacyntho  donatur  a  Philippo, 
rege  Macedonum  31.  pellit  Mace- 
dones  ex  Athamania  38,  i.  mittit 
legatos  Romam  ct  ad  Sciiiiones  in 
Asiam  3.  venit  in  castni  Romano- 
rum,  et  efficit,  ut  Ambracia  se  de- 
dat  Romanis  9. 
Anal)ura  38,  15. 
Anagnia  45,  16. 
Anagninis  civitiis  sinc  latione  suifragii 

data  9,  43. 
Anagninum  compitum  27,  4. 
AnagninuH  agcr  26,  9. 
Anapus,  fluvius  24,  36. 
Ancilia   coclo   deminsa   i,   20.    cf.  5, 
32.  dicB,  quibus  niovcntur  Aucilin, 
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leligiosi  exercitui  ad  iter  faciendum 

37,33- 

Ancona  41,  5. 

Ancus  Marcius  rex  creatur,  eiusque 
res  gestae  i,  32,  33.  moritur  iiost- 
quam  regnavit  annos  quattuor  et 
viginti  35.  eius  filii  conspirant  con- 
tra  Tarquinium  Priscura  40. 

Aneyra,  urbs  nobilis  38,  24. 

Andania,  parvum  oppidum  36,  31. 

Andranodorus,  gener  Hieronis,  tutor 
Hieronymi,  regis  Siciliae  24,  4. 
post  caedem  Hieronymi,  Insulam 
et  arcem  Syracusis  occupat  21.  ad 
eum  missi  legati  a  Syracusano  po- 
pulo  22.  cedit  tempori,  ibid.  eius 
oratio   ad   Syracusanos,  ibid.    cre- 

•    atur  praetor  23.  occiditur  24. 

Androcles,  princeps  Acamanum  ^^, 
16. 

Androcles,  praefectus  Persei  44,  32. 

Androgyni,  quinam  sic  appellati  27, 
j  I.  androgynus  vivus  in  arcam  con- 
ditus  et  in  mare  proiectus  37. 

Andronicus,  Aetolus,  quod  arma  con- 
tra  Romanos  tulisset,  securi  per- 
cutitur  45,  31. 

Andronicus,  Macedo  37,  13.  prae- 
fectus  Persei,  interiicitur  44,  10. 

Androsthenes  defendit  Corinthum  for- 
titeradversus  Romanos  32,  23.  cae- 
ditur  ad  Corinthum  33, 14.  eius  im- 
prudentia  15. 

Andrus,  insula  31,  15.  36,  20.  capta 
a  Romanis  31,  45. 

Anemurium,  promontorium  Ciliciae 
ii',  20. 

Angeae,  opp.  32,  13. 

Angues,  praelati  in  bello  a  sacerdoti- 
bus  Tarquiniensibus,  terrent  milites 
Rom.  7,  17.  duo,  sacrificio  perpe- 
trato,  ad  exta  ex  occulto  allapsi, 
edere  iecur,  conspectique  repente 
abierunt  25,  16.  anguis  specie  con- 
suetudinem  cum  Olympiade  et  cum 
matre  Scipionis  Afr.  liabere  credi- 
tur  lujiiter  26,  19. 

L.  Anicius  Gallus,  creatur  praetor  44, 
17.  in  1113'ricum  adversus  Gentium 
proficiscitur  30.  vincit  Illyrios  31 
et  45,  26.  ei  se  dedit  Gentius,  ibid. 
ob  eius  res  gestas  suijplicationes  in 
triduum  decretae  45, 3.  Epirum  pa- 
cat  26.  Illyrici  res  constituit,  ibid. 
triumphat  de  Gentio  43. 

Cn,  Anicius,  legatus  Aemilii  Pauli 
44,  46. 

M.  Anicius,  praetor  Praenestinus  ex 
scriba  23, 19.  statua  ei  Praeneste  in 
foro  statuta,  iljid. 

Auiensis  tribus  addita  ccteris  10,  9. 
centuria  24,  7, 

Anio,  fl.  I,  27,  36.  4,  17.  6,  42.   26, 


10.  pons  in  Anienem  7,  9. 

Anitorgis,  urbs  25,  32, 

Annales  citati  2,  54.  3,  8.  4,  34.  7,  9, 
18,  42.  8, 18,  23,  30.  9,  15,  42.  21, 
25,  22,  31.  23,  6,  47.  42,  II.  Aci- 
liani  25,  39.   Graeci  Latinique  32, 

6.  cf.  33,  10.  magistratuum  9,  18, 
annalium  veterum  confusio  9,  15. 
exempla  exoleta  27,  8.  incertitudo 
9'  44,  45-  10,  2, 17-  varietas  10,  30. 
■22,  31.  25,  39.  26,  16,  49.  27,  7. 

Annalis,  cognomen  Villiorum,  ex  eo 
ortum,  quod  L.  Villius  trib.  pleb. 
primus  legem  annariam  tulit  40,44. 

L.  Annius  Setinus,  praetor  Latino- 
nim,  Romam  evocatus  8,  3.  eius  in 
concilio  Latinorum  oratio  4,  in  se- 
natu  Rom.  postulat,  ut  consul  alter 
et  senatorum  pars  dimidia  e  Latio 
sumantur  5.  labitur,  et  ita  impin- 
gitur  saxo,  ut  sopiatur  6. 

T.  Annius,  triumvir  coloniae  dedu- 
cendae,  ob  Boiorum  rebellionem 
Mutinam  confugit  21,  25. 

T.  Annius  Luscus,  praetor  41,  22.  le- 
gatus  ad  res  repetendas  in  Mace- 
doniam  missus  42,  25.  triumvir  co- 
lonis  Aquileiam  deducendis  43,  19. 

Annonae  habita  cura  Romae  2,  9,  34. 
10,  II.  annonae  caritas  atque  inde 
turbae  2,  34.  4,  12.  vilitas  31,  50. 
tanta,  ut  mercator  pro  vectura  nau- 
tis  reliquerit  frumentum  30,  38. 

Annuli  gemmati  Sabinis  i,  11.  aurei 
quare  ac  quando  Romae  positi?  9, 

7,  46.  occisorum  ad  Cannas  Roma- 
norum  detracti,  modium  explent 
23,  12.  annulo  Marcelli  potitur 
Hannibal,  eoque  frustra  ad  frau- 
dem  abuti  conatur  27,  28. 

Annus  a  Numa  Pompilio  ad  cursum 
lunae  in  duodecim  menses  descri- 
ptus  1,19.  multiplici  clade  insignis 
4,  12.  hieme  gelida  et  nivosa  5,  13. 
siccitate  et  inopia  frugum  40,  29. 
solaris,  ibid.  anni  consularis  princi- 
pium  Ivalendae  Sextiles  3,  6.  Idus 
Maiae  3,  36,  38.  Idus  Decembres 
4,  37-  5»  9-  Kalendae  Octobres  5, 
9.  Quinctiles  5,  32.  8,  20.  Idus 
Martiae  22,  i.  annorum  indices, 
clavi,  apud  Volsinios  7,  3. 

Antemnates,  populi,  ad  Romam  vi- 
dendam  proficiscuntur  i,  9.  bellum 
parant  ob  raptum  filiarum  10.  pa- 
lantes  in  agris  opprimimtur  11. 

Antenor  Troianus  cum  multitudine 
Henctimi  venit  in  sinum  Adriati- 
cum  I,  I. 

Antenor,  praefectus  classis  Macedo- 
nicae,  capit  hippagogos  Eumenis 
44,  28.  traiicit  Cassandream  45,  10, 
31- 


1 
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Aiitepilani  in  militia  8,  8. 

Antesignani  legionum  2,  20.  7,  22- 
22,  5.   27,  iS. 

Anthedon,  opp.  Bocotiae  33,  28. 

Antias  populus  27,  38.  eidem  negatur 
vacatio  rei  navalis  36,  3. 

Antiates  bellum  infemnt  Romanis  6, 
6.  eorum  exercitus  7.  vincuntur  S. 
seditio  inter  Antiates  et  Latinos, 
Antium  intrantes  32.  dedunt  se  Ro- 
manis  33.  Satricum  coloniam  de- 
ducunt  7,  27.  duce  Antiati  populo 
Voiscorum  exercitus  consedit  ad 
Satricum  8,  i.  in  agrum  Ostiensem 
excursiones  faciunt  12.  naves  An- 
tiatum  abactae,  carumque  rostris 
suggestusin  foro  adomatus  14.  An- 
tiatibus  dati  ad  iura  statuenda  ip- 
sius  coloniae  patroni  9,  20. 

Anticyra  urbs  Phociiiis  28,  8.  32,  18. 
oppugnata  et  capta  traditur  Aetolis 
26,  26. 

Antigonea  Epiri  32,  5.  43,  25. 

Antigonea  Macedoniae  44,  10. 

Antigonensis  42,  58.  43,  25. 

Antigoni  apophthegma  40,  21. 

Antigonus,  Echecratis  filius  40,  54. 
Philippum  cdocet  ordincm  omncni 
insidiamm  Persei  in  Demctrium  55. 
eum  sibi  dcstinat  successorem  Phi- 
lippus  56.  legatus  missus  ad  conci- 
tandos  liastarnas  57.  eura  interficit 
Perseus  58. 

Antigonus,  purpunitus  Persei  44,  26. 
mittitur  Aeniam  cum  mille  equiti- 
bus  32. 

Antimachus,  pnicfectus  alae  sacrae, 
in  acie  cadit  42,  66. 

AntimachuH,  praefectus  Demetriadis 
44,  13,  24. 

Antiiious,  princeps  civitatis  Piissaro- 
nis,  dcsciscit  a  Romanis  ct  inter- 
ficitur  45,  26. 

Antiochia  ^^,  19,  41.  38,  13.  tem- 
jilum  lovis  Capitolini  miignificum 
ibi  perfectuin  ab  Antiocho  Epi- 
j)hiinc  41,  25. 

Antiochus  Magnus,  rcx  Syriiie,  foedus 
icit  cum  Philippo  31,  14.  bellum 
triinsitum(|ue  in  Eurojiam  molitur 
H.^i  '3-  omnes  civitatcs  Ptolemiici 
in  Coele-Syriii  in  suam  potestatcm 
rodigit  19.  legati  Rhodiomm  ad 
eum  20.  ct  Roniimorum  35.  hiber- 
niit  Ephesi :  eius  res  gestae  in  Asia 
3M.  Comcliu»  lcgatUH  missus  iib  so- 
natu  aJ  dirinicndii  inter  .\ntiochum 
ct  Ptolemacuiii  ccrtiiniiiiii  39.  rcgis 
rcHponsum  40.  is  rcdit  in  AHiiim, 
patiturqiie  niiiifragliiin  41.  iib  co 
bi-lliiin  iinniiniTc  UoinaiiiH,  deccni 
li-giiti  iiiintiiint  44.  ad  citiii  fiigit 
'llannibal  49.    molitur  bcllum  iid- 


versus  Romanos  35,  13.  eius  cum 
Villio  legato  disceptatio  15.  traiicit 
Ilellespontum  23.  venit  Demetria- 
dem,  arcessitus  ab  Aetolis  43.  eius 
in  concilio  Aetolorum  oriitio  44, 
imperator  appellatur  ab  Aetolis  45. 
tentat  Romanorum  socios  47.  ei 
portas  aperiunt  Chalcidenses;  Sal- 
ganeam  et  castellum  ad  Euripum 
capit  51.  adiungit  sibi  Boeotos  36, 
6.  Ilannibalis  orationi  non  credit 
7  et  8.  legit  ossa  Macedonum  ad 
Cynoscephalas  8.  Thessalomm  le- 
gati  ad  eum  9.  capit  Pheras  et  Sco- 
tussam,  ibid.  arte  Appii  Claudii 
deterretur  ab  obsidenda  Larissa  10. 
ducit  virgincm  Chalcidensem;  eius 
exercitus  luxuria  corrunipitur  11. 
Medione  exceptus,  Thyrio  exclu- 
8US,  redit  in  Euboeiim  i  2.  it  in  Ae- 
toliiim,  dein  in  saltum  Thermopy- 
liimm  15.  caedituraM'.AcilioGla- 
brione  consule  19.  eius  statua  iu 
templo  ^lincrvae  Itoniae  20.  tniii- 
cit  in  Asiam  21.  eius  securitas  41. 
monetur  ab  Hannibale,  ibid.  repa- 
rat  classem,  et  exercitum  companit 

37,  8.  agit  de  pace,  quae  ei  nega- 
tur  19.  plures  urbes  capit  21.  Pru- 
siiim,  Bithyniae  rcgcm,  concitat  ad 
bellum  25.  oppugnat  Colophonem 
16.  eius  cliissis  vincitur  ab  Aemilio 
30.  deserit  Lysimachiam,  et  con- 
triihit  copias  31.  legatos  ad  Scipio- 
nem  mittit  de  pace  34.  filius  Afri- 
cani  captivus  apud  Antiochum,  ib. 
rcmittit  filium  Africani  37.  retro- 
cedit  et  castra  munit,  ibid.  eius 
acies  39  et  40.  vincitur  et  c.istni 
amittit  43.  fugit  in  Lyiliam  44. 
mittit  iid  Scipioiicm  legatos  ad  pii- 
cem  i)eteiidam  45.  «juiim  impetrat 
■i^.    foederis  cum  Antiocho  leges 

38,  3«. 

Antiochus,  filius  Antiochi  Magiii  35, 
13.  moritur  15. 

Antiochus  E])ii)lianes,  filius  Antiochi 
M.  succedit  iii  regno  Syriae  41,  24. 
morcs  eius  iibsurdi  24  ct  25.  proelio 
ciipit  Artaxiiim,  Amicniae  regem, 
ibid.  cius  niunificcntia  25.  Icgatos 
Roniam  mittit  42,  6.  Htipendium 
pniestat,  ct  vasii  iiurca  quingcntiim 
pondo  donat  Roniiinis,  ibid.  ciini 
co  socictiis  renoviita,  ibid.  cum  sol- 
licitiit  Pcrseus  44,  19.  Ptnlemneis 
infert  belluin,  et  frustni  tcntat 
moenia  Alexaiidriiic  45,  11.  virga 
circiimscribitur  a  C.  Popillio  12. 
legatos  mittit  Roinani  13. 

Aiitipiiter,  Antiochi  fr.ilris  filiiis,  !t>- 
galiis  iiiittitiir  iid  Scipiiiiiciii  37<45- 
cuui  coiclum  focduAUiCiijiilolio  55. 
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Antipater,  dux  Persei,  in  proelio  oc- 

cisus  42,  66. 
Antipatria  urbs  capitur  a  Romanis 

31.27. 
Antipliilus,  praetor  Boeotorum  33,  i. 
Antiphilus    Edessaeus,    dux  cetrato- 

rum  Persei  42,  51. 
Antissa,  urbs  in  insula  Lesbo  45,  31. 
Antissaei   traducti   Methymnam   45, 

31- 
C.  Antistius  Labeo,  legatus  in  Mace- 

doniam  45,  17. 
L.  Antistius,  trib.  pl.  absens  creatus 

4.  42. 
L.  Antistius,  trib.  militum  consulari 

potestate  6,  30. 
M.  Antistius,  legatus  21,  63.  trib.  pl. 

26,  33. 
Sex.  Antistius,  legatus  27,  36. 
Antium  2,  33.  urbs  opulentissima  63. 

deditur  Romanis  65.  urbs  valida  6, 

9.  Antium  colonia  deducitur  3,  i. 

Antium  colonia  suspecta  4.  eo  nova 

colonia  missa  8,  14.  Antio  negatur 

vacatio  rei  navalis  36,  3. 
Sp.  Antius,  legatus  Rom.  iussu  To- 

lumnii  interficitur;  ei  statua  publice 

in  Rostris  posita  4,  1 7. 
A.  Antonius,  legatus  ad  Perseum  45, 

4-  . 

M.  Antonius,  magister  equitum  vitio 
creatus,  abdicat  se   magistratu  8, 

M.  Antonius,  trib.  pl.  adversatur  ro- 
gationi  Thalnae  iiraetoris  45,  21. 

Q.  Antonius  Merenda,  trib.  militum 
consulari  potestate  4,  42. 

T.  Antonius  Merenda,   decemvir   3, 

35. 

Antron,  oppidum  42,  42  et  67. 

Anxur,  oppidum  Volscorum,  postea 
Tarracinae  4,  59.  vi  captum  ac  di- 
reptum,  ibid.  neglectum  Anxuri 
praesidium,  proditis  portarum  cus- 
todibus,  opprimitur  5,  8.  Anxur 
recipitur  13.  Volsci  obsident  prae- 
sidium  ad  Anxur  16.  Anxur  tre- 
centi  in  coloniam  missi,  bina  agri 
iugera  accipientes  8,  21. 

Anxuratis  populi  vacatio  non  obser- 
vatur  27,  38. 

Aous,  amnis  32,  5,  10,  13.  33,  4.  38, 

49- 
Apama,  soror  Seleuci  regis  38,  13. 
Apama,  filia  Alexandri  Megalopoli- 

tani  35,  47. 
Apamea,  urbs    35,    15.    37,    18,   44. 

haud  procul  veteribus  Celaenis  38, 

13. 
Apelaurus,  Stymphaliae  terrae  locus 

Apeiles,  legatus  Philippi  Romam  40, 
20.  clam  interficitur  a  Perseo  42, 5. 


Apenninus,  mons  5,  33.    10,  27.   21, 

58.  22,  I.  36,  15.  39,  2. 
Aperantia,  regio,  recipitur  a  Philippo 

36,  33.    in  potestatem  Aetolorum 

venit  38,  3.  recipitur  a  Perseo  rege 

43.  24. 
Aperanti  43,  24. 
Apex  dialis  6,  41. 
Aphrodisias,   castellum   Ciliciae   53, 

20. 
Aphrodisias,  oppidum.Cariae  37,  21. 
Apocleti,  sanctius  Aetolorum  consi- 

lium  35,  34,  46.  36,  28. 
Apodeotae  32,  34. 
i^pollinares    ludi,    eorumque    origo 

25,  12.  eos  populus  spectat  coro- 
natus,  ibid.  voventur  in  perpetuum 

26,  23.  27,  II.  facti  a  praetoribus 
urbis  23.  extra  portam  Collinam 
ad  aedem  Erycinae  Veneris  quare 
parati  30,  38. 

ApoIIinaris  Circus  in  pratis  Flaminiis 

5,  63- 

ApoIIinis  promontorium  30,  24. 

ApoIIinis  aedes  in  pratis  Flaminiis  3, 
63.  in  eius  aede  senatus  datus  34, 
43.  39,  4,  58.  41,  21.  fanum  augus- 
tum  et  oraculum  ad  Hieran  Comen 
38,  12,  13.  ager  sacer  redimitur 
Sicyone  ab  Attalo  32,  40.  aedes 
Caietae  40,  2.  Formiis,  ibid.  Ga- 
biis  41,  16.  Velitris  32,  i.  Medici 
aedes  40,  51. 

Apollini  aedes  vota  4,  25.  5,  13.  de- 
dicata  4,  29.  vid.  et  7,  20.  lectister- 
nium  habitum  5,  13.  22,  10.  ludi 
votifactique  25, 12.  39,39.  sacrum 
factum  bove  aurato  et  capris  dua- 
bus  albis  auratis  25,  12.  dona  vota 
40,37.  Delphis  sacrificat  Antiochus 
36,  II. 

ApoIIo  I,  56.  4,  25.  5,  13.  Pythius 
23,  II.  29,  10.  consulitur,  ibid.  et 
5,  15.  eius  responsum  16.  decima 
praedae  ei  datur  23.  et  cratera  au- 
rea  Delphos  portata  25.  Zerynthius, 
et  eius  templum  38,  41. 

ApoIIodorus,  auctor  defectionis  Athe- 
nis  in  exsilium  eiicitur  35,  5a 

Apollonia  28,  8.  42,  18.  44,  30. 
ApoIIoniam  tentat  Philippus  24, 
40. 

ApoIIonia  IMacedoniae  45,  28. 

ApoIIoniatae  permittunt  se  Romanis 
20,  28.  trecenti  iungunt  se  Q.uin- 
ctio  33,  3.  auxiliantur  Romanis 
adversus  Gentium  44,  30.  donantur 
lembis  de  Gentio  captis  45,  43. 
ApoIIoniatas  aggreditur  Philippus 
26,  25.  29,  12. 

ApoIIonides,  principum  unus  apud 
Syracusanos  24,  28.  salutaris  eius 
oratio,  ibid. 
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Apollonius,  purpuratus  sub  Antlocho 

Magno  37,  23. 
Apollonius,  Antiochi  Epiphanis  lega- 

tu8  42,  6. 
Apparitorcs  ab  Etruscis  sumpti  i,  8. 

regii  40.    consulum   xxiv,  et  ipsi 

plebeii  homines  2,  55.  ad  pignora 

capienda  dimissi  3,  38. 
Appia  via  7,  39.  22,  i,  15.  munita  9, 

29. 
Appiae  limes  22, 15.  municipia  26,  8. 
Appiolae,  oppidum  Latinum  vi  cap- 

tum  I,  35. 
C.  Appuleius  Satuminus,  quinquevir 

45,  13- 
L.  Appuleius,  trib.  pl.  diem  dicit  M. 

Furio  Camillo  5,  32. 
L.  Appuleius,    decemvir    agro    divi- 

dundo    42,  4.    creatur  praetor  45, 

44- 

Q.  Appuleius  Pansa  10,  5,  6.  frustra 
obsidet  Xequinum  oppidvmi  9. 

Q.  Appuleius,  decemvir  agro  divi- 
dundo  42,  4. 

C.  Apronius,  trib.  pl.  3,  54. 

Apsus,  flumen  31,  27. 

Apuani  Ligures  domantur  a  C.  Fla- 
minio  cos.  39,  2.  circumveniunt  Q. 
Marcium  cos.  20.  ad  rebellionem 
spectant  40,  i.  opprimuntur  et  tra- 
ducuntur  in  Samnium  38. 

Apuli,  populi,  foedus  faciunt  cum 
Romanis  8,  25.  deficiunt  et  vastan- 
tur  37.  iis  pax  datur  9,  20.  cae- 
duntura  P.  Decio  10,  15.  deficiunt 
ad  Poenos  22,  61. 

Apulia  6,  42.  7,  26.  9,  2,  12.  22,  9. 
25,  20.  servilis  motus  in  Apulia 
39,  29.  Apuliae  saltus  9,  17.  24, 
20. 

L.  Apustius,  legatus  23,  38. 

L.  Apustius,  legatus  P.  Sulpicii  cos. 
populatur  extrema  Macedoniae,  et 
Antipatriam  aliaquc  ojipida  capit 
31,27.  legatus  L.Conielii  Scipionis 
cos.  37,  4.  tumultuario  proelio  ca- 
dit  16. 

L.  Apustius  Fullo,  aedilis  pl.  31,  4. 
praetor  33,  24.  sortitur  urbanani 
iurisdictionem  26.  coloniae  Latinac 
in  Thurinum  agrum  deducendae 
triumvir  34,  53.  35,  9. 

Aqua  Anicnis,  in  urbeni  ducta  9,  29. 
Ferentina  i,  51.  aqua  in  url)em  du- 
cenda  locatur,  sed  impedimento  est 
opcri  M.  Licin.  Oassus  40,  51. 

Aquae  calidae  propeC'arthaginem  30, 
24.    Cumaiiac  41,    20.    Neptuniac 
39,  44.  Siiiues.s.'tnae  22,  13. 
Aquaruin   culidanim  fontea  Thcmio- 

pyiis  36,  16. 
Aquila  aufert  pileum   Lucumoni,  «t 
rursus  cnpiti  ciun  ropoiiit  i,  34. 


Aquileia  colonia  Latina  deducta  39, 
55.  40,  34.  prope  eum  locum,  ubi 
oppidum  nuper  a  Gallis  conditum 
fuerat  39,  22,  45,  54.  novis  colonis 
augetur  43,  19. 

Aquileiensium  querelae  43,  i. 

Aquillii  fratres  coniurant  adversus 
rempubl.  2,  4. 

C.  Aquillius  cos.  Hemicos  devincit  2, 
40. 

L.  Aquillius  CorNTis,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  6,  4. 

L.  Aquillius  Gallus,  praetor  41,  18. 

P.  Aquillius  in  Etmriam  ad  coemen- 
dum  fmmentum  missus  27,  3. 

Aquilonia  10,  38.  capta  a  Romanis 
41.  a  militibus  direpta  et  incensa 
44. 

Aquinas  ager  26,  9. 

Aquitania,  Pyrenaeis  montibus  sub- 
iecta  21,  23. 

Ara  iniussu  senatus  aut  tribunomm 
pl.  non  dedicanda  9,  46.  ara  Con- 
cordiae  24,  22.  lovis  Elicii  in  Aven- 
tino  a  Numa  Pompilio  dedicata  r, 
20.  40,  22.  in  lunonis  Laciniae 
templi  vestibulo,  cuius  cinis  nullo 
unquam  movetur  vcnto  24,  3.  in 
lunonis  Laciniae  templo  ab  Han- 
nibale  condita  et  dedicata  28,  46. 
Martisin  Campo  35,  10.  40,45.  ad 
eam  selliscumlibus  sedent  censores, 
ibid.  Maxima  ab  Evandro  Herculi 
dicata  i,  7.  9,  29.  Neptuni  in  circo 
Flaminio  28,  11.  Pudicitiae  10, 
23.  Solis  40,  22. 

Arabes  sagittarii  gladios  habcnttenues, 
longos  quatema  cubita  37,  40. 

Arabiae  deserta  45,  12. 

Arachthus,  fluvius  Epiri  38,  3,  4.  43, 

23-.. 
Aradii  populi  35,  48. 
Arato,  Achaeomm  principi,  uxorem 

adimit  Philippus  27,  31. 
Arbacala,  urb.-»,  vi  capta  21,  5. 
Arbomm   praecisjirum  mina  obrutus 

exercitus  Romanus  23,  24. 
Arcadia  i,  5. 
Arcades,  populi,  remm  navalium  im- 

pcriti  I,  5.  eorum  concilium  32,  5. 
Archelaus,  princeps   Acaraanum  33, 

16. 
Archidamus,   dux    Aetolorum,    cogit 

Philippum  obsidionem  Thaumaco- 

rum   urbis  solvere   32,  4.    legatus 

mittitur  ad  Achaeomm  conciliuni 

35,  48.  eius  insolentia,  ibid. 
Archidamus,     j)rince))s     Aetolomm, 

Perseo  se  adiungit  43,  23,  24.  cuni 

eo  fugit  44,  43. 
Archiniede»,  sj^ectator  coeli  et  .tidc- 

rum  unicus,  nuiritiniam  oi^iiugnati- 

oneni    Koninnoruni    elusit    24,   34. 
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intentus  fomiis,  qnas  in  pulvere 
descripserat,  interficitnr  25,  31.  eius 
sepulturae  cura  habita  a  Marcello 
CO8.  ibid. 

Archippus,  dux  Argivus,  expellit  prae- 
sidium  Nabidis  ex  urbe  Argis  34, 
40. 

Archo,  Poridi  Aeneatum  principi 
nuiJta  40,  4. 

Archo,  frater  Xenarchi,  Achaeorum 
praetoris,  eiusque  contra  Callicra- 
tem  oratio  41,  29. 

Ardea  a  Tarqumio  Superbo  obsessa 
I,  57.  inter  Ardeates  et  Aricinos  iu- 
dex  sumptus  populus  Rom.  agnmi, 
de  quo  ambigebatur,  sibi  adiudicat 
3,  71.  sq.  ob  eam  iniuriam  Ardeatcs 
desciscunt  4,  i.  foedus  cum  iis  re- 
novatur  7.  Ardeae  turbatae  sediti- 
one  res  auxilio  Romanorum  com- 
ponimtur  9  et  10.  colonia  Ardeam 
deducta,  ager  interceptus  ad  Ar- 
deates  redit  11.  eos  ad  opprimen- 
dos  Gallos  hortatur,  et  ducit  Ca- 
millus  5,  43,  44.  cf.  21,  7.   27,  9. 

■29'  15- 
Ardoneae  24,  20. 
Ardues,  filius  Antiochi  33,  19. 
Ardyaei,  III_yrica  gens,  dedunt  se  Ro- 

manis  20,  28.  27,  30. 
Area  Vulcani  39,  46.   40,  19.    Con- 

cordiac  39,  56.  40,  19. 
Arei,   inter  auxilia   Rhodiorum   33, 

18. 
C  ct  L.  Arennii,  trib.  pl.  27,  6. 
L.  Arennius,  praefectus  socium,  cajii- 

tur  a  Numidis  27,  26,  27. 
Arethusa,  fons  25,  30. 
Aretini,  pop.  legatos,  pacem  foedus- 

que  a  Romanis  pctentes,  mittunt 

9^  32.  37- 

Arevaci,  populi  41,  3. 

Areus,  exsul  Lacedaemonius  39,  35. 

Argei  loca  sacris  faciendis  i,  21. 

Argens,  oppidum  32,  14. 

Argentanum,  ojipidum,  deficit  a  Poe- 
nis  ad  Romanos  30,  19. 

Argentum  nondum  signatum  4,  60. 
bigatum  33,  23,37.  3^,  21.  factum 
et  infectum  34,  52.  36,  40.  multa- 
ticium,  ex  quo  signa  aenea  ad  Ce- 
reris  data  27,  6.  30,  39.  Oscense 
34,  10.  argcnti  ad  aurum  proportio, 
ut  I  ad  10.  38,  II.  argenti  fodinae 
in  Hispania  28,  3.  argenti  spargendi 
astus  Hannibalis  22,  42. 

Argentariae  in  urbe  Roma  9,  40.  26, 
27.  40,  51.  argentariae  et  ferrariae 
in  Hispania  a  Catone  consule  insti- 
tutae  34,  21. 

Argestaeus  campus  27,  33. 

Argi  nobilitati  morte  Pyrrhi  31,  7. 
concilium  Achaeorum  Argis  31,  25. 


Argi  produntur  Philocli  32,  25. 
Argi  a  Philippo  traduntur  Nabidi 
38.  spoliantur  ab  uxore  Nabidis 
40.  Argi  duas  arces  habent  34,  25. 
Argis  celebrata  Nemea  41.  iis  re- 
stituitur  libertas,  ibid. 
Argiletum  i,  19. 
Argithea,    caput    Athamaniae ;    inde 

exjielluntur  Macedones  38,  i. 
Argivi  oriundos  ab  se  Macedonum 
reges  credunt  32,  22.  abeunt  ex 
concilio  Achaeorum,  ibid.  primo 
comitiorum  die  solent  pr.aetores  pro- 
nuntiare  loveni,  Apollinem,  Her- 
culem  25.  Argivorum  campus  34, 
25.  eorum  ager  vastatur  26. 
Argos  prodita  Philocli  32,  25.  Argos 

Amphilochicum  38,  10. 
Argyraspides  37,  40. 
Ariarathes,  Cappadociae  rex  37,  31, 
38,  26.  a  consule  veniam  petit,  quod 
Antiochum  auxilio  iuvisset  37.  ei 
ducenta   talenta   imperantur,  ibid. 
despondet  filiam  suam  Eumeni,  re- 
cipiturque  in  amicitiam  Romano- 
rum  39.  eius  legati  Romae  40,  20. 
filium   Romam   mittit  educaudum 
42,  19. 
Aricia  i,  50.   2,  14.  24,  44.  eam  op- 
23ugnat  Aruns,  Porsennae  filius  2, 
14.  Aricini  vincunt  Etruscos,  ibid. 
Aricini   et   Ardeates   de    ambiguo 
agro  certant,  et  turpe  iDopuli  Rom. 
de  eo  iudicium  3,  71.  sq.  iis  civitas 
data  8,  14. 
Aries,  eiusque  in  oppugnandis  urbibus 
usus  21,  12.  31,  46.  32,  23.  38,  5. 
arietum  ictus  exciiiiuntur   laqueis 
36,  23, 
Ariminenses,  quarea  Romanis  laudati 

27,  10. 
Ariminum  21,  51.   24,  44.  31,10,20. 
a  Placentia  Ariminum  viam    per- 
duxit  M.  Aemilius  cos.  39,  2.  Ari- 
mini  nomine  jirovincia  Gallia  indi- 
catur  28,  38,  46.  29,  5. 
Aristaenus,    f)raetor   Achaeorum    32, 
19.   eiusque  ad  Achaeos  oratio  20 
ot  21.  comitatur  Quinctium  in  col- 
loquio  cum  rege  Philippo  32.  sua- 
det  Boeotis,  ut  se  Romanis  adiun- 
gant  33,  2.  castigat  Aetolorum  va- 
niloquentiam  34,  24.  occurrit  Quin- 
ctio  cos.  cum  decem  millibus  A  chae- 
orum  et  equitibus  mille  25. 
Aristo,  actor  tragicus  24,  24. 
Aristo  Tyrius  mittitur  ab  llannibale 
Carthaginem  ad  concitandum  Poe- 
nos  ad  bellum  34,61.  deprehendi- 
tur  et  aufugit,  ibid. 
Aristodemus,  tyrannus,  retinet  naves 
Romanorum  pro  bonis  Tarquinio- 
mm  2,  34. 


i 
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Aristomachus,  priiiceps  plebis,  Cro- 
tone  ad  Hannibalem  transfugit, 
eique  urbem  prodit  24,  2,  3. 

Aristotelcs,  praefectus  regis  Antiochi 
Chalcide  36,  21. 

Arma  quinque  classibus  vnria  impe- 
rata  i,  43.  de  publico  data  3,  15. 
arma  et  tela  Romae  in  muros  con- 
gesta  10,  4.  templis  detracta  22, 
57.  24,  21.  ad  arma  conclamatio 
in  re  crepera  29,  9.  arma  hostium, 
Marti,  Minervae  ct  Luae  IVIatri  di- 
cata,  face  subdita  imperator  suc- 
cendit  45,  33.  cf.  8,  i,  30.  3S,  23. 
41,  16.  arma  Samnitium  militum 
auro  et  argento  cachita  9,  40.  10, 
18. 

Armamentarium  Chalcidis  3  r,  23. 

Armatura  levis,  promptissima  res  ad 
laccssendum  certamen  44,  4. 

Armcnes,  Nabidis  tilius,  ante  currum 
triumiihalem  T.  Q,uinctii  ductus  34, 

Armenia  41,  24. 

Armes,  Poenus  26,  49. 

Armillae  aureac,  1, 1 1.  dona  militaria 

10,  44. 
Armilustrum  27,  37. 
Amus,  fl.  22,  2. 
Arpi  9,  13.  22,  9,  12.  24,  3.  25,   15. 

Arpos  prodit  Altinius  24,  45.    ag- 

greditur  et    capit   d.  Fabius  cos. 

46.  sq. 
Arpinates  Romanis  favent  9,  13.  iis 

data  civitas  10,  i.  ct  latio  suifragii 

3«,  .36. 
Arpini  24,  47.  34,  45. 
Arpinum   reccptum  a  Samnitibus  9, 

^■^-    . 
Arretini  9,  32.   mcditantur  defcctio- 

nem  ;   sed  metu  advenientis  Mar- 

celli  cos.  ([uiescunt  27,  21.  cogim- 

tur  dare  obsides  24.  triginta  millia 

scutonim,  et  alia  pollicentur  Sci- 

pioni  28,  45. 

Arrctium,  urbs  c  praecipuis  Etruriae 
9,  37.  22,  2  et  3.  28,  46.  31,  21. 
hiborat  seditionibus  10,  3.  petit  pa- 
cem  37.  a  IJononia  Arrctium  viam 
perducit  C  Flaniinius  cos.  39,  2. 

Arsia,  silva  2,  7. 

Artatus,  amnis  in  Pencstia  43,  21. 

Artaxias,  Armeniac  rex,  capitur  ab 
Antioclio  41,  24. 

Artcna,  capta  et  diruta  a  Romanis  4, 
61. 

Arte»  miliUires  non  eaedem  et  impc- 
ratoriae  25,  19.  artium  Graecarum 
operu  mirandi  initium  apud  lio- 
manos  25,  40. 

Arthctaunis,  Illyrius,  interfectus  a 
Pcrseo  42,  13,  40. 

Artifices  «cenici  5,  i.   25,  40. 


Arvemi.  populi  5,  34.  rccipiunt  Has- 

drubalem  27,  39. 
Aruns,  Lucumonis  frater,  moritur  r, 

34. 

Aruns  Tarquinius,  mitis  iiigenii  iu- 
venis,  clam  ab  uxore  tollitur  i,  46. 

Anins  Tarquinius  L.  F.  Delphos 
missus  portenti  causa  i,  56.  cum 
M.  lunio  Bmto  pugnat  utriusque 
exitio  2,  6. 

Amns,  Porsennae  filius  2,  14. 

Amns  Clusinus,  Gallis  dux  et  auctor 
est  o]ipugnandi  Clusium  5,  33. 

Arx  Albana  7,  24.  Artcnae  4,  6r. 
Carventana  4,  53.  Corinthi  45,  28. 
Frcgellana  9,  28.  Romana,  a  Tito 
Tatio,  Sabinorum  rege,  occupata 
dolo  I,  II.  Tarentina,  oppugiuita 
ab  Hannibale  25,  11.  Vcientana, 
capta  cuniculo  5,  21. 

Ascanius,  Aencae  tilius,  sivc  ex  La- 
vinia,  sive  ex  Creusa  natus  Albam 
Longam  coiulit  i.  i  et  3. 

Asclepiodotus,  piaefectus  amiatorum 
Gailorum  in  exercitu  Persei  42,  51. 
44,  2. 

Ascordus,  fl.  44,  7. 

Ascuris  palus  44,  2,  3. 

Asena,  urbs  in  Hispania  23,  27. 

Asia  imbcllis  9,  19.  amoenitato  ur- 
bium  et  copia  terrestrium  mariti- 
marumquc  rerum  ditiorcs,  quani 
fortiores  facit  exercitus  39,  i.  Asia 
tota  inania  parit  ingenia  45,  23.  in 
Asiam  transgrediuntur  Romani  37, 
33.  Asiae  aditus  Romanis  pate- 
iactus  per  Eumenem  37,  33.  civi- 
tatcs  multae  se  dedunt  L.  Scipioni 
cos.  et  legatos  mittunt  Romam  45. 
Asiam  Galli  intcr  se  divisam  vccti- 
galem  faciunt  38,  16. 

Asiatici  mitissimum  genus  hominum 
38,  17.  Asiatici  Graeci  levissima 
sunt  genera  hominum,  et  servituti 
nata  36,  17. 

Asi.iticus  exercitus  inveliit  luxum 
Romam  39,  6.  Asiaticus  cogiuimi- 
natur  L.  Scipio  37,  58.  idem  et 
Asiagenes  39,  44. 

Asnaus,  mons  32,  5. 

Asopus  fl.  36,  22. 

Aspendii,  Pamidivliac  populi  37,  23. 

Asta,  oppidum  Ilispaniae,  capitur  a 
Romanis  39,  21. 

Astapa,  urbs  28,  22.  Astapenses  in 
olisidione  urbis  se  8Uos(|ue  iiiter- 
ficere  statuuiit,  iliid.  trucidant  seso 
in  urlte  et  cum  armis  iniiciuiit  sc 
niedio  inceiidio  23. 

Astensis  ager  39,  21. 

Astii,  Thraciao  populi  38,  40. 

Astmcuni,  urbs  Paeoiiiao  40,  24. 
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Astragos,  castellum  agri  Stratonicen- 

sis  33,  i8. 
Astronomiae   peritia   utilis  in   bello 

44,  37- 
Astura  fl.  8,  13. 
Astymedes,  legatus   Rhodiorum   45, 

21,  25. 

Asyla  apud  Graecos  35,  51.  asylum  a 
Romulo  institutum  i,  8. 

Atalanta,  insula  35,  37. 

Atella  deficit  ad  Poenos  22,  61.  in 
deditionem  accipitur  a  Romanis 
26,  16.  Atellani  iubentur  Calatiam 
migrare  27,  3.  de  Atellanis  iudicium 
senatus  26,  34.  Atellanae  fabellae 
7,  2.  earum  actores  nec  tribu  mo- 
ventur,  et  stipendia  faciunt,  ibid. 

A.  Aterio  consuli,  utmagigtratu  abiit, 
dies  dicta  3,  31.  creatur  trib.  pl.  65. 

Aternum,  oppidum,  expugnatum  a 
praetore  Sempronio  Tuditano  24, 

47- 

Athacus,  urbs  31,  34. 

Athamanes  27,  30.  29,  12.  31,  28. 
inferunt  cum  Aetolis  bellum  Phi- 
lippo,  qui  eos  caedit  31,  41.  fu- 
giunt  in  Aetoliam  42.  populantur 
Thessaliam  32,  14.  in  ius  ditionem- 
que  Philippi  concedunt  36,  14. 
expellunt  Macedonas  38,  i,  2.  li- 
bertatem  repetunt  a  legatis  Ro- 
manis  39,  24,  25. 

Athamaniam  soUicitat  Philippus  et 
capit  36,  14.  ipsa  deficit  38,  r.  eam 
ingreditur^Philippus  2.  tota  sub  ius 
iudiciumque  Philippi  venit  39,  24. 

Athanagia,  Ilergetum  caput  21,  6r. 
deditur  Cn.  Scipioni  62. 

Athenae  obsidentur  a  Macedonibus 
31,  14.  Philippus  recedit  et  omnia 
diruit  24.  denuo  tentantur,  frustra 
26.  omnes  Philippi  statuae  deletae 
44.  Athenarum  arx,  portus,  muri, 
Piraeeum  urbi  iungentes,  navalia, 
magnorum  imperatorum  et  Deorum 
hominumque  simulacra  45,  27,  A- 
thenarum  arcis  praeses  Minerva 
28.  Athenas  missi  legati,  qui  So- 
lonis  leges,  aliarumque  Graeciae 
civitatura  instituta  et  iura  descri- 
berent  3,  31.  Athenas  visit  L.  Ae- 
milius  PauUus  45,  27.  Athenis 
templum  lovis  41,  25.  oratio  plu- 
rimum  pollet  favore  multitudinis 
.31,  24. 

Athenienses  mittunt  legatos  ad  diri- 
mendum  bellum  Philippum  inter 
et  Aetolos  27,  30.  ima  navali  pu- 
gna  florentem  rempubl.  suam  in 
perpetuum  afilixerunt  28,  41.  a 
Romanis  ascripti  foederi  cum 
Philippo  inito  29,  12.  implorant 
auxilium  a  Romanis  31,5.   causa 


belli  inter  Athenienses  et  Philip- 
pum  14.  Philippus  adversus  Athe- 
nas  ducit  exercitum  24.  omnia 
vastat,  ibid.  et  26.  ultro  adversus 
Nabin  auxilia  offerunt  34, 23.  Athe- 
nienses  celeres  sunt  et  supra  vires 
audaces  45,  23.  literis  verbisque 
solis  valent  31,  44. 

Athenaeum,  castellum  38,  i.  39,  25. 

Athenaeus,  frater  Eumenis,  auxilio 
est  Romanis  38,  12,  13.  42,  55. 
Aemilium  Paullum  Delphos  co- 
mitatur  45,  27. 

Athenagoras,  praefectus  Philippi  31, 
27,  35.  adoritur  Dardanos  43.  in 
Chaoniam  ad  occupandas  fauces 
mittitur  32,  5,    repellit   Romanos 

.33,  7- 
Athenagoras,    dux     Persei,    praeest 

Thessaloniace  44,  32. 
Athletarum   certamen    primum   Ro- 

mae  39,  22.  45,  32. 
Atho,  mons  44,  11. 
A.  Atilius,  legatus  42,  37. 
A.Atilius  Serranus,  praetor  35,  10. 

praeficitur  classi  20.  mittitur  con- 

tra  Nabidem  22.   dissipat  classem 

Antiochi  36,  20.  dividit  frumentum 

Atheniensibus  et  aliis,  ibid.  praetor 

iterum  41,  33.  legatus  in  Graeciam 

42,  37.   renuntiat  in  senatu  lega- 

tionem  47.  consul  43,  4. 
C.  Atilius,  praetor,  auxilium  fert  L. 

Manlio  praetori  21,  26.  vota  susci- 

pere   iubetur  62.    pontifex   candi- 

dafus  consulatus  22,  35. 
C.  Atilius,  duumvir,  dedicat  aedem 

Concordiae  23,  21. 
C.  Atilius  Serranus,   aedilis   curulis, 

ludos  scenicos  primus  facit  34,  54. 

eos  senatus  primum  a  populo  se- 

cretus  spectavit,  ibid.  creatur  prae- 

tor  39,  23.  _ 

L.  Atilius  inter  f)rimos  tribunos  mi- 

litum  consulari  potestate  4,  7.  trib. 

mil.  consulari  pot.  5,  13. 
L.  Atilius  trib.  pl.  9,  30. 
L.  Atilius,   quaestor,  in    proelio    ad 

Cannas  caesus  22,  49. 
L.  Atilius,  trib.  pl.  26,  33. 
L.  Atilius,   praetor   32,   27.    sortitur 

Sardiniam  28, 
L,  Atilius  praefectus  praesidii  Locris 

24,  I.  elabitur  cum  praesidio,  ibid. 
L.  Atilius,  illustris  adolescens  ;  eius 

ad  Samotliraces  oratio  45,  5. 
M.  Atilius  Regulus  cos.  in  Sidicinos 

exercitum  ducit  8,  16. 
M.  Atilius  Regulus,  cos.  10,  32.  eius 

res  gestae,  ibid.  et  33,  35,  36.    ei 

negatur  triumphus,  ibid. 
M.  Atilius  Regulus,  cos.  iterum  suf- 

fectus  C.  Flaminio  22,  25.  aitibus 
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Fabil  ipse  et  collega  bellum  gerit 

32.  triumvirmensjirius  23,  21.  ccn- 

8or  24,  II.  censurae  eius  acta  18. 

mortuo  collega,  se  abdicat  43. 
M.  Atilius,  duumvir,  dedicat  aedem 

Concordiae  23,  21. 
M.  Atilius,  praetor  24,  43.    sortitur 

iurisdictionem   urbanam,  et   simul 

accipit  sortem  peregrinam  44.  no- 

vis  religionibus  liberat  populum  25, 

I.    legatus  Q.  Fulvii  in  obsidione 

Capuae  26,  6   et   33.    legatus  ad 

Ptolemaeuni  27,  4, 
M.  Atilius  Serranus,  triumrir  coloniac 

deducendae  37,  46,  praetor  sortitur 

Sardiniam  41,  26. 
Atina,  urbs,  capitur  a  Romanis  9,  28. 
Atinatium  ager  10,  39. 
C  Atinius  trib.  milit.  quartae  legionis, 

signum  ademptum  signifero  iacit  in 

hostes  34,  46.  creatus  praetor  sor- 

titur  Hispaniam  ulteriorem  38,  35. 

prospere  pugnat  cum  Lusitanis,  et 

Astam  oppidum  capit  59,  21.  ex 

vulnere  moritur,  ibid. 
C.  Atinius  Labeo.  trib.  pl.  33,  22,  25. 

praetor  42.  sortitur  iurisdictioncm 

percgrinam  43. 
C.  Atinius  Labeo,  praetor  36,  45.  sor- 

titur  Siciliam  37,  2. 
M.  Atinius,  Thuriis  praefectus  25, 15. 
M.  Atinius,  praefectus  socitim,  occi- 

ditur  a  Boiis  34,  47. 
M.  et  C.  Atinii,  capita  coniurationis, 

et  Bacchanalium  auctores  39,  17. 

puniuntur  18. 
Ti.  Atinii   somnium  de   instaurandis 

magnis  ludis  2,  36. 
Atintania  27,  30.  29,  12.  45,  30. 
L.  Atius,  tribunus   primus  secundae 

legionis  41,  7. 
Atlcsbis,  reguius  Thracum,  impetum 

facit  in   Cotyis,  Odrysarum   rcgis, 

fincs  42,  67. 
Atrax  oppidum,  deccm  femie  millia 

ab  Larissii,  obsidctur  a  Rom.  32, 

15.  c|ui  re  infecta  abeunt  17  et  18. 

vid.  et  33,  4.  36,  10,  13. 
L.  Atreus  43,  15. 
Atrium  LibcrtJitis  25,  7.  reficitur  ct 

amplificatur  34,  44.    in  co  tabu- 

hirium    ccnsorum  43,   18.    45,  15. 

Macnium    in    Lautumiis    39,   44. 

publicum  in  Capitolio  24,  10.   rc- 

gium  incendio  consumitur  26,  27. 

refectum   27,  11.    'I'itiuiii   iii    Laii- 

tumiia  39,  44. 
('.  Atrius    Umlier,   seditionis   Sucro- 

iiensiit   princeps,  securi    pcrcutitur 

28,  24,  29. 
Atln  Clausufi,  vocatus  postea,  Appiiis 

Claiidiun,  fit  hcnator  i,  16. 
AttnluH,  rcx  Amno  iCt,  24.   Aeginaiii 


vcnit  27,  30.  et  ibi  hibcrnat  33. 
capit  et  diripit  Opuntiorum  urbem 
28,  7.  opprimitur  a  Philippo,  ibid. 
omissis  rebus  Romanis  in  Asiam 
traiicit  7,  Romanos  legatos  Pes- 
sinuntem  deducit,  sacrumque  iis 
lapidcm  tradit  29.  1 1.  a  Romanis 
adscribitur  focderi,  cum  Philippo 
inito  12.  venit  Piraeeum  rcnovan- 
dae  cum  Atheniensibus  societatis 
causa  31,  14.  alloquitur  populum 
scripto  15.  honores  ei  ab  Atheni- 
ensibus  decreti,  ibid.  cum  Roma- 
nis  Oreum  oppugnat,  ct  capit  46. 
opjirimit  Aegeleon,  ibid.  eius  le- 
gati  nioncnt  scnatum,  fines  regni 
sui  vjistari  ab  Antiocho  32,  8.  co- 
roiiam  auream  246  pondo  in  Capi- 
tolio  ponendam  curat  27.  Attali  et 
Quinctii  cos.  coUoquium  cum  Na- 
bide  39  et  40.  in  concilio  Boeoto- 
rum  primus  verba  facit,  et  loquens 
concidit  33,  2.  Pergamum  adve- 
ctus,  moritur  :  eius  laudes  21.  pri- 
mus  Asiam  incolentium  abnuit  sti- 
jiendium  darc  Gallis  38,  16. 

Attalus,  Eumenis  frater,  nuntiat  se- 
natui,  Antiochum  cum  cxercitu 
Helles[)ontum  traiecissc  35,  23. 
rem  Romanam  adiuvat  in  pugna 
cum  Antiocho  37,  43.  arcessit  eum 
a  Pergamo  Manlius  cos.  ad  capes- 
sf.ndum  sccum  bclluni  Gallicum 
38,  12.  celerius,  quam  ilignum  con- 
cordia  fratcrna  crat,  credit  Eume- 
nem  mortuum  42,  16.  fidum  sc 
socium  pmcbct  Romanis  in  bcUo 
adversus  Persen  42,  55,  58,  65.  et 
44,  1 3.  a  Stratio  medico  prudenter 
admonctur,  ibid. 

Attalis  tribus  Atlienis  31,  15. 

Attanes,  Tunlctanorum  rcgulus, 
transfugit  a  Poenis  ad  Romanos 
28,  15. 

Attica  terra  28,  S.  31,  14.  dcvastatur, 
ibid.  marmoris  copia  et  iiigeniis  ar- 
tiiicum  exiniie  omat;i  31,  26. 

Atys,  rcx  Albae  1,3. 

Audeiia,  ainiiis  41,  23. 

Aventiiius,  rcx  .Albac,  fulmine  ictus 

Aventinua,  mons  1,6.  urbi  additus  et 
datus  Latini.-*  33.  coetus  noctumos 
facit  plelis  in  Aventino  inoiite  2, 
2S.  cuni  iiiscdit  cxcrcitiis  Roin.  re- 
lictis  ca.stris  3.  50.  iii  eo  signiim 
acneuiii  lunoiii  dcdicant  iiiati'uiia<- 
21,  62. 

Avcmi  lacus  24,  12,  10. 

Avis  MingiiHliH  41,  17.  avcs  non  addi- 
cunt  Fabio  auspicanti  27,  16.  avi- 
biis  adiiiitt(.'iitil>us,  sigiium  pugiiac 
(latiim  4,  18. 

•  B 
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Aufidena  vi  capta  lo,  12. 
Cn.  Aufidius,  trib.  pl.  accusat  C.  Lu- 
cretium,  praetorem,  ad   populum 

Aufidus,  amnis  22,  44. 

Auginus,  mons :  in  eum  confugiunt 
Friniates  Ligures  39,  2. 

Augures  a  Numa  instituti,  i.  e.  in  col- 
legium  contributi  4,  4.  de  religione, 
quae  morabatur  dictatoris  creatio- 
nem,  consuluntur  31.  vitiosum  dic- 
tatorem  esse  pronuntiant  8,  23. 
tres  initio  fuere  10,  6.  quinque  de 
plebe  creati  10, 9.  solvunt  tributimi 

33,  42. 

Augurii  capiendi  ritus  i,  18.  augu- 
rium  ex  corvi  occentu  10,  40.  au- 
guriis  ex  Accii  Navii  facto  magnus 
accedit  honor  i,  36. 

Augusti  imperatoris  tempore  lanus 
clausus  fuit  I,  19.  Augustus  tem- 
plorum  omnium  conditor  aut  resti- 
tutor  4,  20.  contemporaneus  Livii, 
ibid.  eius  ductu  et  auspicio  perdo- 
mita  est  Hispania  28,  12. 

Aulerci,  populi  5,  34. 

Aulis,  oppidum  35,  37,  50.  45,  27, 

M.  Aulius,  praefectus  sociiim  27,  26. 
occiditur  27. 

Q.  Aulius  Cerretanus,  cos.  creatus  8, 
37.  secundum  eos.  9,  15.  cum  Fe- 
rentanis  uno  proelio  debellat  16. 
magister  equitum  occidit  impera- 
torem  Samnitium,  et  obtruncatur 
22. 

C.  Aurelius  Cotta,  praetor  30,  26.  sor- 
titur  iurisdictionem  urbanam  27. 
consul  31,  4.  Italiam  provinciam 
obtinet  6  et  47. 

C.  Aurelius  Scaurus,  praetor  39,  6. 
sortitur  Sardiniam  8. 

L.  Aurelius,  quaestor  urbanus,  cum 
sacerdotibus  de  tributo  solvendo 
certat  33,  42. 

L.  Aurelius  Cotta,  trib.  milit.  40,  27. 

M.  Aurelius  Cotta  23,  30.  praepositus 
Puteolis  25,  22.  decemvir  sacris  fa- 
ciendis  29,  38.  legatus  mittitur  ad 
Philippum  30,  26.  socios  populi 
Romani  tuetur  armis  42.  cf.  et  31, 
3,  5.  moritur  31,  50. 

M.  Aurelius  Cotta,  legatus  L.  Scipio- 
nis,  cura  Antiochi  legatis  venit  Ro- 
mam  37,52.  exponit,  quae  acta  sint 
in  Asia,  ibid. 

Aurinx,  urbs  Hispaniae  24, 42.  eadem, 
fortasse,  quae  Oringis.  vid.  Oringis. 
Aurum,  argentum  et  aes  signatum  in 
publicum  confertur  26,  36.  a  sociis 
oblatum,  non  receptum  Romae  22, 
326^36.  30,21.  vicesimarium,  ser- 
vatum  ad  ultimos  casus  in  sanctiore 
aerario  27,  10.    auri  mille  pondo 


pretium  populi  Rom.  factum  5, 48. 
aurum,  quod  Gallis  ereptum  erat, 
sub  lovis  sella  poni  iussum  50.  auri 
ex  Gallicis  spoliis  magnum  pondus, 
saxo  quadrato  septum,  in  Capitolio 
sacrat  C.  Sulpicius  dictator  7,  15. 
proportio  ad  argentum  38,  11.  auri 
et  argenti  metalla  interdicta  Mace- 
donibus  45,  29. 

Aurunca,  olim  dicta  Suessa,  deletur  a 
Sidicinis  8,  15. 

Aurunci  bellant  adversus  Romanos  2, 
16,  17,  26.  et  7,  28.  in  deditionem 
accipiuntur,  eosque  defendi  senatus 
iubet  8,  15. 

C.  Aurunculeius,  praetor  27,  6.  sorti- 
tur  Sardiniam  7. 

C.  Aurunculeius,  trib.  milit.  tertiae  le- 
gionis  27,  41. 

L.  Aurunculeius,  praetor  36,  45.  sor- 
titur  iurisdictionem  urbanam  37,  2. 
legatus  55. 

Ausetani,  populi,  subiguntur  ab  Han- 
nibale  21,  23.  deduntur  Romanis 
61.  eos  ad  bellum  contra  Romanos 
concitat  Indibilis  29,  2.  vincuntur 
3.  cf.  et  34,  20. 

Ausetanus  ager  39,  56. 

Ausona,  urbs  Ausonum  9,  25. 

Ausones  uno  proelio  vincunturaRom. 
8,  16.  veniunt  in  potestatem  Ro- 
man.  9,  25.  Ausonum  gens  deleta, 
ibid. 

Auspicato  omnia  gerunt  Romani  i, 
36.  6,  41.  38,48. 

Auspicium  mentitus  pullarius  10,  40. 
auspicia  neglecta  21,  63.  auspicia 
nemo  habet  plebeius  4,  6.  more 
maiorum  penes  Patres  6,  41.  in- 
certa  8,  30.  ad  auspicium  repeten- 
dura  rediit  Romam  dictator,  ibid. 

Auximiun  41,  26.  faciendos  Auximi 
muros  locant  censores  32. 

Axius,  fl.  39,  54.  44,  26,  43.  45,  29. 

Axylos  terra  38,  18. 

Azorus,oppidum,  venit  in  deditionem 
Persei  42,  53.  et  44,  2. 


B. 

Babylonia  38,  17. 

Bacchanalium  initia  ex  Etruria  39, 8. 
nefaria  in  iis  stupra  aliaque  scelera, 
ibid.  eorum  indicium  defertur  ad 
Postumium  cos.  11.  quaestio  de 
Bacchanalibus  mandatur  consuli- 
bus  14.  Postumius  invehitur  in 
Bacchanalia  15.  Bacchanalia  di- 
ruuntur,  eorumque  auctores  puni- 
untur  17  et  18.  senatusconsultum 
de  Bacchanalibus  18. 

Bdccharum  habitu  matronae,  crinibus 


I  N  D  E  X. 


pasais,  cum  ardentibu3  facibus  ad 
Tiberim  decumint,  demissasque  in 
aquam  faces  integra  flamma  efFe- 
nint  39,  13. 

Bacchium,  insula  37,  21. 

Badius  Campanus  provocat  Crispi- 
num  hospitem  ad  singulare  ceita- 
men,  et  vulneratus  aufugit  ad  suos 
25,  18. 

A.  Baebius,  quod  mih'tes  Rom.  prae- 
buisset  ad  ministerium  caedis  Ae- 
tolis,  daninatur  45,  28,  31. 

Cn.  BaebiusTamphilus,  trib.  pl.  diem 
dicit  M.  Livio  et  C.  Claudio  censo- 
ribus  29,  37.  designatur  praetor, 
cum  aedihs  plebeius  esset  31,49, 
50.  sortitur  Ariminum  32,  i.  prae- 
tor,  temere  ingressus  Gallorum  In- 
subrium  fines,  clade  afticitur  7.  a 
consule  L.  Lentulo  probris  increpi- 
tus,  provincia  excedere  iubetur,  ib. 
triumvir  coloniae  deducendae  39, 
23.  cos.  56. 

Cn.  Baebius  Tamphilus,  praetor,  sor- 
titur  iurisdictionem  urbanam  44, 1 7. 
legatus  in  Illyricum  45,  17. 

L.  Baebius,  legatus  in  Macedoniam 
44,  18. 

L.  Baebius  Dives,  creatur  praetor  37, 
47.  sortitur  Ilispaniam  ulteriorem 
50.  eum,  proficiscentem  in  provin- 
ciam,  circumveniunt  Ligures  57. 
sine  lictoribus  perfugit  Massiliam, 
ubi  intra  triduum  cxsjiirat,  ibid. 

M.  Baebius,  legatus  30,  25. 

M.  Baebius  Tamphilus,  triumvir  co- 
loniae  deduccndae  34,  45.  praetor 
35,  10.  ex  Bruttiis  ad  Tarentum  et 
Brundisium  legiones  promovere  iu- 
betur  23.  iubetur  transire  in  Epi- 
rum  24.  propraetor  36,  8.  in  Thes- 
salia  quasdam  urljes  capit  13.  prae- 
est  parti  castrorum  in  obsidione 
Heracleae22.  ad  disceptandum  in- 
ter  Philippum  et  Eumenem  lcga- 
tu8  mittitur  39,  24.  legationem  re- 
nuntiat  33.  crcatur  conHul  40,  18. 
ei  prorogatuni  impprium  36.  exer- 
citurn  in  Apuanos  Ligures  inducit 
38.  nullo  beilo  gesto,  triumphat, 
ibid. 

Q.  Baebius  Tamphilus,  legatus  ad 
Ilannibalem  missua  21,  6.  itcrum 
ad  Carthaginienses  18. 

Q.  Baebius  Hercnnius,  trib.  j)!.  cri- 
minatur  senatum  et  augures  22,  34. 
eiuB  oratio  in  nobiles,  ibid. 

Q.  Baebius,  trib.  pl.  31,6. 

Q.  Baebius  Sulca,  legatus  42,  6. 

Baecula,  urbs  Iligpaniac  27,  18.  28, 

A.  Baeculoniufl,  ftignifcr  notae  fortitu- 
dinifi  41,  8. 


Baetica  28,  2. 

Baetis,   fl.   28,    16.     incolae  amnem 

hunc  Certim  appellant  22. 
Baeturia,  33,  21.  39,  30.  • 
Bagrada  fl.  et  ad  eum  pugna  Reguli 

cum  serpente  30,  25. 
Balanos,  regulus  Gallorum,  Romanis 

auxilia  pollicetur  ad  bellum  Mace- 

donicum  44,  14. 
Balari,  Sardiniae  populi  41,  10.  cae- 

duntur  a  Romanis  16. 
Balbus,  mons    herbidus  aquosusque 

29,31-. 
Baliares,  insulae  duae,  maior  et  mi- 

nor  28,  37.  cf.  et  22,  20.  23,  40. 
Baliares  peritissimi  funditores  21,  21, 

55.  22,  37.  28,  27. 
Ballista,  mMis  Liguriae  39,  2.  40,  41. 

41.,  22. 
Ballistis   et    scorpionibus    instructae 

naves  Tarentinorum   21,   11.    24, 

34.. 

Balneis  inclusos  Romanos  Campani 
fcrvore  et  aestu  suftbcant  23,  7, 

Bantia  27,  25. 

L.  Bantius  Nolanus,  iuvenis  acer,  pro- 
pensus  in  Hannibalem,  Romanis  a 
Marcello  conciliatur  23,  15. 

Baphyrus,  amnis  44,  6. 

Barbam  omnibus  olim  Romanis  pro- 
mittere  mos  fuit  5,  41.  barbam  et 
capillum  promittere,  pars  et  signum 
d.jloris  6,  16.  27,  34.  44,  29. 

Barbanna  fl.  44,  31. 

Barbosthenes,  mons  35,  27,  30. 

Barcina  familia  23,  13.  factio  21,  2, 
9.  niavult  belluni  30,  7,  42. 

Barcinorum  in  bello  praestantia  28, 
12. 

Bardo,  urbs  Ilispaniae  33,  21. 

Bargulum  29,  12. 

Bargusios,  llispaniae  populos,  contra 
Poenos  sollicitant  lcgati  Romani 
21,  19.    subiguntur  ab  Hannibalc 

23- 
Bargyliae,  oppidum  32,  33.   33,  18, 

30,  3.^  39- 
Bargylieticus  sinus  37,  17. 
Barium,  oppidum  40.  18. 
Basilica  26,  27.    jiost  argentarias  no- 

vas  40,  51.  Porcia  39, 44.  Sempro- 

nia  44,  16. 
Bassania,  urbs  44,  30. 
Bassanitae  44,  30. 
Bastarnae,  gens  nobilis  40,  5.  a  Phi- 

lippo  cvocati  57.  teni|>estate  oppri- 

niuntur  58.    vincunt  Dardanos  41, 

23.  absorbentur  Istro,  ibid. 
Bastctani,  37,  46. 
Bato,  Longari  filius,  deficit  ad  Ronia- 

nos  31,  28. 
Bfgorrifis,  lacus  42,  53. 
Belbinates  ager,  38,  34. 

♦b2 
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Bellicae  caerimoniae-ab  Anco  Marcio 
institutae  i,  g^. 

Belligeni,  per  quem  ad  transitionem 
Mericus  Hispanus  illectus  erat, 
quadringenta  agri  iugera  decreta 
16,  21. 

Bellona  Dea  8,  9.  Victrix  10,  19. 
Bellonae  in  medio  pugnae  discri- 
mine  templum  vovet  Appius  Clau- 
dius,  ibid.  in  eius  aede  senatus  da- 
tus  26,  21.  28,  9,  38.  30,  21,  40. 
31,  47-  33,  22,  24.  39,  29.  42,  2i._ 

Bellovesus,  filius  sororis  Ambigati, 
Celtarum  regis  5,  34.  eius  expe- 
ditiones,  ibid.  favet  Cenomanis  AI- 
pes  transcendentibus  35. 

Belli  indicendi  ritus  i,  32.  31,  8.  36, 
3.  bellicae  caerimoniae  ab  Anco 
institutae  i,  32.  de  bello  semper 
prius  relatimi  ad  Patres,  quam  ro- 
gatio  ad  populum  ferretur  45,  21. 

Bellum  Aborigines  Troianosque  inter 
et  Tumum,  Rutulorum  regem  i, 
2.  Acamanum  adversus  Athenien- 
ses3i,  14.  Actiacum  i,  19.  Aequi- 
cum  2,  30,  43.  3,  23,  25.  4.  53.  5, 
28.  9,  45.  cum  Aequis  et  Sabinis 
3,30.  cum  Albanis  i,  23.  cum  An- 
temnatibus  i,  10.  cum  Antiatibus 
6,  6.  Antiocho  36,  i.  Apulis  8,  37. 
Atheniensium  adversus  Philippum 
31,  15.  Auruncum  2,  16,  26.  7,28. 
cum  Ausonibus  8,  16.  Caeninense 
I,  10.  cum  Capenatibus,  Volscis 
et  Veientibus  5,  16,  24.  cum  E- 
truscis  2,  44.  6,  9.  7,  17.  9,  29. 
10,  3,  18.  cum  Faliscis  5,  12,  24, 

26.  7,  17.  20.    Fidenatibus  i,  14, 

27.  4,17,21.  Gallicum  5,35.  7,9, 
12,  23.  36,  21,  25,  26.  38, 12.  cum 
Hernicis  2,  40.  7,  6.  Hispanis  29, 
I.  33,21.  Illyricum  25,  26.  39,55. 
41,  4,  Istricum,  ibid.  cum  Latinis 
1,32, 35,  37-  .•2,19-  8' 6.  Liguribus 
41,  16,  22.  Ligustinis  35,  3,  4.  Lu- 
sitanis  35,  i.  Macedonicum  23,  38. 
31,  I.  Nabidis  cum  Achaeis  35,  22, 

30.  adversus  Nabin  34,  22.  cum 
Palaepolitanis  8,  22.  cum  Perseo 
39,  23.  42,  18,  30.  Philippo  24, 40. 

31,  5.   Porsenna  2,  9.   Praenestinis 

6,  27.  Privernatibus  8,  19.  Puni- 
cum  secundum  21,  i,  17.  Rutulis 
I,  57.  Sabiuis  i,  10,  30,  36.  2,  16, 
26,  31,  64.  3,  26,  61.   Samnitibus 

7,  29,  32.  10,  II,  12.  Tarquinien- 
sibus  2,  6.  5,  16.  7,  12.  Tusculanis 
6,  25.  ,Veientibus  i,  15.  2,  42,  44, 
48.  4,  30,  58.  Veientibus  et  Sabi- 
nis  2,  53.  Velitrensibus  et  Praene- 
stinis6,  21.  Vestinis  8,  29.  Volscis 
1,53-  2,22,30,39,  3,4,10.  4,37, 
56.  7,  27.  Volscis  et  Coriolano  2, 


39.  Volscis  et  Aequis  2,  53,  58, 63. 

3,  60,  66.  4,  26.   Volscis,  Etmscis, 

Latinis  et  Hemicis  6,  2,  11,  Volsi- 

niensibus  5,  31. 
Bellus,  legatus  Gentii  44,  31. 
Bendidium  templum  38,  41. 
Beneventum  urbs,  olim  appellata  Ma- 

leventum  9,  27.  24,  16.  25,  13. 
Beneventani  a  Romanis  laudati  27, 

10. 
Beneventanus  ager  22,  13.  25,  17. 
Bergistanomm  civitas  a  Catone  sub- 

acta  34,  16,  17. 
Beroea  deditur  Romanis  44,  45.  45, 

29. 
Beroeaeus  23,  39,  42,  51,  58. 
Besasides,  imperator  Hispanus  33,  44. 
Besidiae,  oppidum  Bmttiorum,  a  Poe- 

nis  deficit  ad  Romanos  30,  19. 
Bessi,  23023ulus  in  media  Thracia  39, 

53- 
Beudos  vetus  38,  15. 
Bevus  flumen  31,  33, 
Bianor,  princeps  Acamanum  33,  16. 
Bigatum  argentum  33,  23. 
Bigati   quingenti    et    equus   eximius 

strenuo  militi  dantur  honoris  causa 

.23, 15- 

Bigerra,  urbs  24,  41. 

Bilistages,  regulus  Ilergetum,  auxi- 
lium  petit  a  Rom.  34,  11. 

Bisaltae,  populi  44, 45.  trans  Nessura 
amnem  incolunt,  et  circa  Strymo- 
nem  45,  30.  viri  fortissimi,  ibid. 

Bithynia  27,  30.  42,  29. 

Bithys,  Cotyis  regis  Thracum  filius, 
ductus  in  triumpho  ante  currum 
Aemilii  PauIIi  45,  39.  remissus  ad 
patrem  42. 

Bituriges,  populi,  summam  imperii 
Gallomm  tenuemnt  5,  34. 

Blandae,  urbs  in  Lucanis  24,  20. 

Blasius,  Salapiae  princeps,  favet  Ro- 
manis,  Dasiumque,  Hannibali  fa- 
ventem,  appellat  de  proditione  26, 
38.  Salapiam  tradit  Marcello,  ibid. 

Blosii  fratres,  apud  Campanos  coniu- 
rantes  adversus  Romanos,  oppri- 
muntur  27,  3. 

Boccliar,  rex  Maurorum  29,  30. 

Bocchar,  ex  praefectis  regiis  vir  acer 
et  impiger,  mittitur  a  Syphace  con- 
tra  Masinissam  29,  32. 

Boebe,  palus  31,  41. 

Boebeis  27,  32. 

Boeotia  27,  30.  28,  8.  33,  i.  Boeo- 
tiae  motus  42,  43. 

Boeoti  29,  12.  iungunt  societatem 
cum  Romanis  33,  2.  efferati  odio 
in  Romanos  per  latrocinia  multos 
interficiunt  29.  mulctantur  a  T. 
Quinctio,  ibid.  eos  sibi  adiungit 
Antiochus  36,  6.  eorum  concilium 
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discussum  a  Romanis  legatis  42, 

44- 
Boeotarchae  3,3,  27,  42,  43. 
Boeotius  44,  43. 

Boii,  Gallicus  populus,  Etruscos  et 
Umbros  agro  peliunt  5,  35.  in  Ita- 
liarebellant^i,^^.  Boiorumagrum 
invadit  C.  Oppius,  quem  caedunt 
31,  2.  duce  Haniilcare  Poeno  in- 
vadunt  Placentiam  10.  iungunt  se 
Insubribus  et  Cenomanis  32,  30. 
eorum  agros  uruut  coss.  ibid.  et  31. 
caedunt  Romanos  ?,^,  36.  eorum 
agros  popuiantur  Romani  37.  vin- 
cuntur,  ita  ut  vix  nuntius  cladis 
relictus  sit,  ibid.  caeduntur  n  h. 
Valerio  34,  23  et  46.  oppugnant 
castra  Romana,  ibid.  ingressi  re- 
pelluntur  47.  in  conim  agrum  ex- 
ercitum  inducit  L.  Com.  Merula 
cos.  ^^,  4.  Boii  vincuntur  5.  se  de- 
dunt  Romanis  40.  pugna  magna 
vincuntur  a  P.  Comelio  Scipione 
36,  38.  datis  obsidibus,  mulctantur 
agriparteferedimidia39.  Boiorum 
mos  ex  calva  hostium  pocula  faci- 
endi  23,  24. 

Boiorix,  regulus  Boiorum  34,  46. 

Bomilcar  21,  27. 

Bomilcar,  praefectus  classis  Cartha- 
giniensis,  Locros  accedit  23,  41. 
magimm  portum  Syracusarum  cum 
claase  ingreditur  24,  36.  cf.  et  25, 
25  et  27. 

Bona  eius,  cuius  caput  sacrum  esset, 
et  ipsa  quoque  Cereri  sacraUi  3,  55. 
cf.  et  2,  8  et  41.  bonis  vendendis, 
cur  bona  Porsennae  ri-gis  vendi  di- 
cerentur  2,  14.  bona  post  domini 
supplicium  publicata  4,  15. 

Bononia,  Latina  colonia  37,  57.  a 
Bononia  viam  perduxit  Arretium 
Flaminius  cos.  39,  2. 

Bononiensis  ager  vastatur  ab  Apuania 
Liguribus  39,  2. 

Bora,  mons  45,  29. 

Bos  insignis  magnitudinis,  in  Sabinis 
nata,  immolatiir  Dianae  i,  45. 
eximius  inimolatur  iMarti  7,  37. 
bovis  sexccnarii  quem  consul  im- 
molaverat,  iecur  dittiuxit  41,  19. 
Iiove  aumto  donatur  L.  Minucius 
[•mefectus  annonae  4,  16.  bove  au- 
nito  Apollini  sacrum  factum  25, 
12.  femina  aurata  Latoiiae  siicniin 
factuin,  ibid.  boves  Herculis  a 
Caco  abducti  i,  7.  boves  trecenti 
voveiitur  lovi  2  2,  10.  albi  voven- 
tur  multis  Divis.  ibid.  femiiiao 
alliao  diiae  immolantur  luiioTii  Ite- 
ginae27,  37.  in  muiieriliiis  inilitiiin 
26,  48.  bubuM  ilecem  (lonatiir  M. 
Valerius  Corvus  7,  26.  bobus  ccii- 


tum,  in  Ilispania  votis,  lovi  sacri- 
ficat  Scijiio  28,  38.  bubus  centum, 
eximioque  uno  albo  opimo,  auratis 

comibus,  donatur  P.  Decius  7,  37. 

triginta    donatur   Laelius    26,   48. 

boum  fimus  uritur  pro  lignis  38, 
18.    boum   comibus   praeligati   ab 

Hannibale  virgamm  fiisces,  accen- 

duntur  22,  16  et  17.  boves  Lucae, 

cf.  elephanti. 
Bostar,   praefectus   Sagunti    22,   22. 

cum  arte  aggreditur  Abelox,  ibid. 

non  ad  cetera  ingenia  Punica  cal- 

lidus,  ibid. 
Bostar,  legatus  Poenorum  ad  Philip- 

pum  23,  34.  Capuae  praeest  prae- 

sidio  Punico  26,  5  et  12. 
Botti.aea  26,  2f . 
Bovianum,  oppidum  9,  28.    25,   13. 

caput  Pentromm  Samnitium  longe 

ditissimum  9,  31.  capitur  a  Roma- 

nis,  ibid.  cf.  et  9,  44.  10,  12. 
Bovillae  10,  47. 
Brachyllas   Boeotarches  occisus  33, 

27,  28,  memoratur  etiam  35,  47. 

36,6. 
Brancus,  Allobrogum  regulus,    con- 

tendit  cum  fratre  de  regno  21,  31. 

ei    imperium    restituit    Hannibal, 

ibid. 
Brennus,  regulus   Gallorum    5,   38. 

inter    Brennum    et    Q.   Sulpicium 

CPiIoquium  5,  48. 
Brennus,    Tolistoboiorum    dux     38, 

16. 
Briniates,  populi  39,  2.  41,  23, 
Brixia,  urbs  5,  35.   cjiput  Cenoma- 

nomm  gentis  32,  30. 
Brixiani  Galli  auxilio  sunt  Romanis 

21,  25. 
Brundisium,  oppidum,   colonia    de- 

ducta  31,  13.  34,  52.  42,  17,  18. 

45,  14.  Brundisini  a  Romania  lau- 

liati  27,  10.  Brundisinus  portus  23, 

33.  promontorium  10,  2. 
Brundisinus   Dasius,    praefectus    21, 

48. 
Briittiae  legioncs  fusae  ab  Alcxandro 

Epirensi  8,  24. 
Bruttii    populi    omnes    deficiunt    ad 

Poenos  22,  61.  apud  Bruttios  res 

gestjie    Poenorum    24,    i.     Bruttii 

capiunt  Crotnnem,  exceiita  arce  2. 

Bruttii,  extremus  Italiae  angulus 

27,  51.  per  iiitrocinia  militiam  ex- 

ercere  solent  28,  1  2.  29,  6.   coniu- 

rationes  iii  Bmttiis  adversus  rem- 

jiiiblicam  32,   i.    Bnittiomm  ager 

25,  I.   26,  12.    27,  41.    Bruttionim 

semimt.t  castella  28,  44.   iii   Briit 

tids  ciilonia  dediict.-i  34,  ^J^. 
M.  IiiniiiH  Krutiis.  cf.  luniiis. 
D.  Brutus    Scaeva    Kgatus    10,    43. 
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eius  res  gestae,  ibid.  cos,  creatur 

L.  Brutus  Scaeva,  magister  equitum 
8,  12.  cos.  creatur  2g.  vincit  Ve- 
stinos,  eorumque  oppida  capit,  ibid. 

L.  lun.  Brutus,  cur  appellatus  L. 
lunius  I,  56.  Delphos  missus  est 
portenti  causa,  ibid.  eius  acumen, 
ibid.  comitiis  centuriatis  a  praefecto 
urbis  post  exactos  Tarquinios,  cos. 
creatur  60.  fasces  prior  habet  2,  i. 
reddit  Romae  libertatem,  ibid.  iure- 
iurando  populum  astringit,  nemi- 
nem  Romae  regnare  passuros  2. 
Tarquinium  Collatinum  collegam, 
propter  atfinitatem  Tarquiniorum 
suspectum,  cogit  consulatu  se  ab- 
dicare  et  civitate  cedgre,  ibid.  creat 
collegam  P.  Valerium,  ibid.  eius 
uxor  Vitelliorum  soror  4.  Tarqui- 
niorum  bona  diripi  iubet  5.  cos.  de 
suis  liberis  sumit  publice  poenas, 
ibid.  moribundus  ex  equo  labitur  6. 
eius  funus  a  collega  factum  7.  per 
annum  a  matronis  lugetur,  ibid. 

Brutulus  Papius,  nobilis  et  potens 
Samnis,  indutiarum  ruptor  8,  39. 
iussus  dedi  Romanis,  sibi  ipse  mor- 
tem  consciscit,  ibid. 

Brjanium  31,  39. 

Bubulcus,  vid.  lunius. 

Bucculae  44,  34. 

Budares,  imperator  Hispanus,  capitur 
a  Romanis  33,  44. 

BuIIini,  populi,  auxiliantur  Romanis 
adversus  Gentium  44,  30. 

Bullinus  ager  36,  7. 

Bulla  26,  36. 

Busa,  mulier  Apula,  iuvat  Canusii 
fugientes  Romanos  fmmento,  veste, 
viatico  22,  52.  ei  absenatu  honores 
habiti,  ibid. 

Busta  Gallica  5,  48.  22,  14. 

Butrotus,  amnis  29,  7. 

Buxentum  32,  29.  eo  colonia  deducta 
34,  45.  cf.  et  39,  23. 

Bylazor,  Paeoniae  locus  44,  26. 

Byzacium,  regio  Africae  33,  48. 

Byzantium  tenent  Galli  38,  16.  By- 
zantii  32,  33. 


C. 


Cacus  aversos  boves  Herculis  caudis 
in  speluncam  trahit,  et  ab  illo  occi- 
ditur  I,  7. 

Caduceator  ab  Hasdrubale  ad  Nero- 
nem  missus  26,  17.  a  Philippo  ad 
Romanos  32,  32.  33,  11.  ab  Anti- 
ocho  ad  Scipionem  37,  45.  caduce- 
atores,  qui  indutias  ad  sepeliendos 
milites  petimt  31,  38. 


Caduceum  praeferentes  dedunt  se  Pri- 
vemates  8,  20. 

Cadusii,  populi  35,  48.  49. 

A.  Caecilius,  aedilis  plebis  38,  35. 

L.  Caecilius  Denter,  praetor  creatur 
39,  56.  sortitur  Siciliam  40,  i. 

L.  Caecilius  Metellus,  auctor  dese- 
rendae  Itahae  post  Cannensem  cla- 
dem  22,  53.  quaestor  notatur  a  cen- 
soribus  24,  18.  trib.  pl.  43. 

M.  CaeciHus  praefuit  legionibus  in 
exercitu  L.  Fiuii  adversus  Gallos 
31,21. 

M.Caecilius,  decemvir  agro  dividundo 
42,  4.  Ie|;atus  ad  fmmentimi  coe- 
mendum  in  Apuliam  mittitur  27. 

M.  Caecilius  Denter,  legatus  in  Mace- 
doniam  et  ad  Ptolemaeum  Aegypti 
regem  42,  6. 

iNI.  Caecilius  Metellus,  aedilis  plebis 
27,  36.  praetor  urbanus  28,  10.  ad 
Attalum  legatus  29,  11. 

Q.  Caecilius,  trib.  pl.  4,  16. 

Q,.  Caecilius  Metellus,  pontifex  23, 
21.  aedilis  plebeius  27,  21.  aedilis 
cumlis  36.  legatus  51.  et  28,  9. 
magister  equitum  10.  consul,  ibid. 
proconsul  45.  dictator  29,  11.  de- 
cemvir  agro  dindundo  31,  4.  ad- 
versatur  L.  Comelio  consuli,  tri- 
umphum  petenti  35,  8,  ad  discep- 
tandum  inter  Philippum  et  Eume- 
nem  legatus  missus  39, 24.  renuntiat 
legationem  33.  eius  ad  censores 
oratio  40,  46. 

Q.  Caecilius  Metellus,  nuntius  victo- 
riae  de  Perseo,  mittitur  Romam 

44»  45- 
T.  Caecilius,  inter   primos   tribunos 

militum   consulari  potestate  4,  y. 

sed  lege  T.  Cloelius. 
Caedicius,  centurio  5,  45.  et  46. 
Caius  Caedicius,  legatus  10,  40. 
L.  Caedicius,  trib.  pl.  diem  dicit  Sp. 

Servilio  2,  52. 
M.  Caedicius  audit  silentio  noctis  vo- 

cem  clariorem  humana  de  adventu 

Gallorum  5,  32. 
Caeni,  Thraciae  populi  38,  40. 
Caeninenses  Romam  ad  ludos  profi- 

ciscuntur   i,  9.   belliun  parant  ob 

raptum  filiamm  10.  vincuntur,  ibid. 
Caenomani,  pop.  transcendunt  Alpes 

B,  35- 
Caere,  oppidum  i,  2.  sacrarium  po- 

puli  Rom.  ac  deversoriiun  sacer- 

dotum  5,  40,  50.  7,  20.  9,  36. 
Caeretes  aquae  22,  i. 
Caerimoniarum  cultu  Roma  crevit  6, 

41.  neglectus  Romanis  noxius  22, 

9-.  .  ... 

Caerites,  populi  5,  50.  cum  iis  hospi- 

tium  publice  factum,  ibid.  iis  bel- 
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lum  indictuni  7,  19.  eorum  legati 
deprecantur  bellum  20.  impetrant 
pacem,  ibid.  Caerites  delubra  Ve- 
stae,  hospitium  flaminum  Vestali- 
umque  invocant,  ibid.  indutiae  cum 
iis  factae  in  centum  annos,  ibid. 
Scipionem  iuvant  in  omandaclasse 
28,  45. 

Caicus,  amnis  37,  18. 

Caieta,  Latii  oppidum  40,  2. 

Calabria  23,  34.  42,  48. 

Calagurris,  oppidum  Celtiberorum  39, 
21. 

Calathana,  vicus  32,  13. 

Calatia  9,  2,  28.  23,  14.  42,  20.  45, 
16.  captatur  a  Romanis  9,  28.  ex- 
pugnatur  a  Samnitibus  43.  in  dedi- 
tionem  accipitur  26,  16.  Calatiam 
migrare  iubentur  Atellani  27,  3. 
Calatiae   muros  reficiunt  censores 

41,  32. 

Calatini  deficiunt  ad  Poenos  22,  61. 
dcdunt  se  Romanis  26,  16. 

Calatinus  ager  22,  13. 

Novius  Calavius  Campanus  9,  26. 

Ofilius  Calavius  Campanus  9,  7. 

Ovius  Calavius  Campanus  9,  26. 

Pac.  Calavius  senatum  Campanum 
sibi  et  plebi  obnoxium  facit  23,  2, 
3.  filium  PeroUam  absterret  ab  oc- 
cidendo  Hannibale  9. 

Cahiviorum  fraudc  incendium  Romac 
ortum  26,  27. 

Calendis  duinctilibus  magistratum 
occipiunt  trib.  milit.  consulari  po- 
testate  5,  32.  8,  20.  dics  a.  d.  .w. 
Calendas  Sextiles  duplici  clade  in- 
signis  6, 1.  Calendis  Octobribus  ma- 
gistratus  initus  5,  9.  Calendae  in- 
tercalares  43,  13. 

Caleni,  poj)uli  10,  20. 

Caienus  ager  10,  20.  22,  13. 

Caies  urbs  8,  16.  22,  15.  23,  31.  24, 
45.  26,  9.  15,  16.  27,  9.  capitur  a 
Romanis  8,  16.  eo  deducitur  co- 
lonia,  ibid.  et  8,  17.  27,  9.  de  Ca- 
libus,  quod  pecuniam  militesque 
Romanis  negarant,  senatusconsul- 
tum  29,  15. 

Caletranus  ager  39,  35, 

Caiidae  aquae,  hjcus  30,  24. 

Callicinus  tumulus  42,  58. 

Callicnites  45,  31.  eius  contra  Per- 
seum  oratio  41,  28. 

Callicritus  Thelianus,  civitatis  prin- 
ceps,  interfoctus  a  Perseo  42,  13  et 
40. 

Cnliicula,  mons  22,  15,  16. 
Culidromoii,  cacumen  montis  Oetae 

361  15»  <  6- 
Callifae,  nppidum  8,  25. 
Calligenes,  nu-dicuH  i'hilippi  40,  56. 
Callipcucc,  naltuii  44,  5. 


Callipolis  Chersonesi  31,  16.  Aetoliae 

36,  30- 

Cailippus,  praefectus  classis  Mace- 
donicae  44,  28. 

Callithera,  oppidum  32,  13. 

Calto,  aequalis  Hieronymi  24,  5, 

Calonum  loco  spectatissimum  quem- 
que  cum  legatis  ad  Syphacem  mit- 
tit  Scipio  30,  4. 

Calor  fluvius  24,  14.  25,  17. 

Calpumius  Fiamma  22,  60. 

C.  Calpumius  22,  61. 

C.  Calpumius  Piso  praetor  creatur 
25,  41.  praetor  urbanus  26,  10,  15 
et  21.  prorogato  imperio  mittitur 
in  Etmriam  28.  Capuae  et  exer- 
citui  praeficitur  27,  6.  itemm  prae- 
ficitur  Etruriae  7.  propraetor  ad 
senatum  de  Etmriae  defectione 
scribit  21. 

C.  Calpumius  Piso  creatur  praetor 
39,  6.  sortitur  Hispaniam  ulterio- 
rem  8  et  21.  eius  in  Hispania  res 
gestae  30  et  31.  de  Lusitanis  et 
Celtiberis  triumphat  42,  creatur 
triumvir  coloniae  deducendae  40, 
29.  cos.  35.  moritur  37.  eius  mors 
suspecta,  ibid. 

L.  Calpiunius,  legatus  Rom.  ad  con- 
cilium  Achaeorum  32,  19. 

Calycadnus,  promontorium  38,  38. 

Calydon  36,  11. 

C.imbunii,  montes  42,  53.  44,  2. 

Cameli,  quos  dromadas  vocant,  ante 
equitatum  Antiochi  37,  40. 

Cameria  a  Tarquinio   Pr.   capta,   i, 

Camers  olim,  nunc  Clusium  appel- 
latum  10,  24. 

Camertes  Umbri  9,  36.  28,  45. 

Camoenamm  lucus  i,  21. 

Campaiia  legio  poenas  dat  28,  28. 

Campania  2,  52.  provincia  evenit  C. 
Marcio  Rutilo  7,  38. 

Campani,  iiincti  Sidicinis,  compel- 
luntur  a  Samnitibus  intra  moenia 
Bua  7,  29.  iis  petentibus  auxilium 
a  Romanis  negatur,  ibid.  et  30  et 
31.  sc  dediint  Romanis,  ibid.  et  8, 
II.  multaiitur  agro,  ibid.  equites 
Canipani  extra  poenam  sunt,  ibid. 
iis  civitas  siiie  sutfragio  data  14. 
Campani  senatus  obsequium  in 
plebem,  et  plebis  liccntia  23,  2,  4. 
mittunt  legatos  ad  Varroncm  cos. 
ibid.  ad  eos  oratio  consulis  5.  defi- 
ciunt  ad  Hannibalem  7.  sutfocant 
Romanos  in  baineis,  ibid.  oppri- 
inuntur  35.  recipiuntur  in  Hdem 
24,47.  vocant  Hannihalcm  25,15. 
obse8.Hi  a  Romanis,  sunt  cquestribus 
proeliis  victoies  26,4.  <le  rei>ul)lica 
»ua  dcsperant  1  j.  dcliberant  de  do- 
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ditione  13.  Vibio  Virrio  suadente, 
septem   et   viginti   senatores  vene- 
num  sumunt,  ibid.  et  14.  urbe  dc- 
dita,  senatus  Campani  supplicium 
15  et  16.    multitudo  venumdatur, 
ibid.     Campanorum    querelae    de 
Fulvio,  et  super  ea  re  senatuscon- 
sulta  ^j  et  34.   Campanorum  con- 
iuratio  indicata  27,  3.    agri  Cara- 
pani    pars    vendi    a    quaestoribus 
iubetur  28,  46.  agrum  Campanum 
censores  fraendum   locant  42,   19. 
Campani  petunt,  ut  sibi  cives  Ro- 
manas  dueere  uxores  liceat  38,  36. 
Campanorum    Calaviorum    servus 
indicat  incendium  Romae  26,  27. 
Campi  Argivorum  34,  25.  Fenectani 
S,  12.   Macri  41,  22.   Magni  30,  8. 
Stellates  9,  44.  Thessaliae  31,  41- 
42,  54.    Veteres  25,  16,    Campus 
Aegestaeus  27,  33.   Diomedis  Ar- 
givi25, 12.  Hyrcaniis  37,  38.  Mar- 
tius  3,  27.  in  eo  instmctus  exerci- 
tus  et  lustratus   i,  44.    ager  Tar- 
quiniorum,  consecratus  Marti,  Mar- 
tius  deinde  campus  fuit   2,  5.    in 
eum  populus  centuriatim  citatus  6, 
20.  in  eo  comitia  habita  31,  7.  in 
eum  senatus  evocatus  3,  63.  Me- 
tropolitanus  38,  15.    Priaticus  38, 

41.  Sceleratus,  unde  nomen  ha- 
beat?  8,  15.  Thebes  campus  37, 
19.  Vulcani  24,  10. 

Canae,  oppidum  36,  45.  37,  8. 
Canastraeum,   promontorium    Palle- 

nes  31,  45.  44,  II. 
Caniculae  ortus  40,  22. 
C.  Caninius  Rebilus,  creatur  praetor 

42,  28.  sortitur  Siciliam  31. 

M.  Caninius  Rebilus,  legatus  in  Ma- 
cedoniam  43,  13.  reducit  obsides 
in  Thraciam  45,  42. 

Canis  sectio  in  lustratione  exercitus 
Macedonici  40,  6. 

Canna,  flumen  25,  12. 

Cannae,  vicus  22,  43.  proelium  ad 
Cannas,  et  Romanorum  clades  47 
et  sqq. 

Cannensis  cladis  occasione  multi  socii 
a  Romanis  deficiunt  22,  61.  reli- 
quiae  in  Siciliam  relegantur  23,  31. 
legatis  ad  Marcellum  cos.  missis, 
ofterunt  operam  suam  ad  bellum 
25,  6.  constans  in  eos  senatus  se- 
veritas  7.  eos  minime  aspernatus 
Scijjio,  secum  traiicit  in  Africam 
29,  24.  Cannenses  equites  notati 
27,  II. 

Cantherium  in  fossam  23,  47. 

L.  Cantilius,  scriba  pontificis,  qui 
cum  virgine  Vestali  stuprum  fc- 
cerat,  virgis  in  comitio  cacsus,  inter 
verbera  cxspirat  22,  57. 


M.  Cantius,  trib.  pl.  L.  Postumium 

accusat  10,  46. 
C.  Canuleius,    trib.    pl.    rogationem 
proraulgat  de  Patrum  cum  plebeiis 
connubio  4,   i.    invehitur  in  con- 
sules  3. 

L.  Canuleius,  legatus  missus  ad  Ae- 
tolos  41,  30. 

L.  Canuleius  Dives,  creatur  praetor 
42,  28.  sortitur  Hispaniam  31.  re- 
cuperatores  dare  iubetur  in  eos, 
quos  Hispani  accusarent  43,  2. 

M.  Canuleius,  trib.  pl.  4,  44. 

Canusini,  populi,  veniunt  in  Roma- 
norum  ditionem  9,  20. 

Canusium  fugiunt  superstites  post 
proelium  ad  Cannas  Roraani  22, 
50  et  52.  ad  Canusium  MarceUus 
Hannibali  occumt,  ibid.  cf.  et  27, 
42, 

Capena,  urbs  5,  10.  22,  i. 

Capena  porta  i,  26.    7,  23.    10,  23. 

23,  32.  25, 40.  26,  10.  33,  26.  Ca- 
penae  portae  via  ad  Martis  saxo 
quadrato  strata  ex  multaticia  pe- 
cunia  10,  23.  consules  edixerunt, 
quoties  in  senatum  vocassent,  ut 
senatores,  quibusque  in  senatu 
sententiam  dicere  liceret,  ad  por- 
tam  Capenam  convenirent  23,  32. 

Capenates  auxilio  veniunt  Veientibus 
5,  8.  eorum  ager  vastatur  12.  vin- 
cuntur  proelio  a  Romanis  13.  bel- 
lum  instaurant  et  subiguntur  24. 

Capetus  Silvius,  Albae  rex  i,  3. 

Capilhim  jiromittere  quid  denotet? 
6,16. 

Capitolium  adscendit  Romukis,  tem- 
plumque  primum  lovi  Feretrio  de- 
dic.at  I,  10.  sedes  datur  Sabinis  33. 
ab  Herdonio  Sabino  cum  exsulibus 
et  servis  occupatur  3,  15.  recupera- 
tur  et  lustratur  18.  etiam  prodigii 
causa  histratur  29.  militaris  iuven- 
tus  occuiJat  Capitolium,  ilhid  con- 
tra  Gallos  defensura  5,  39.  obsi- 
detur  a  Galhs  43.  servatur  ab  an- 
seribus  47.  liberatur  ab  obsidione 
49.  latum  ad  popuhim,  ne  quis  pa- 
tricius  in  CapitoHo  habitaret  6,  20. 
auri  ex  Gallicis  spohis  magnum  pon- 
dus  saxo  quadrato  septum  in  Capito- 
ho  sacrat  C.Servihus  dictator  7, 15, 
senatus  in  CapitoHo  habitus  8,  5. 

24,  10.  foedus  ictum  37,  55.  in  eo 
consules  vota  nuncupant,  antequam 
in  provincias  proficiscantur  21,  63. 
41,  32.  42,  49.  in  Capitolio  aream 
aedi  lovis  exstraendae  Tarquinius 
Priscus  occupat  fiindamentis  i,  38. 
aedem  exstruit  Tarquinius  Super- 
bus  53,  55.  dcdicat  Horatius  Pul- 
vilhis  2, 8.  substructum  saxo  qua- 
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drato  C.apitolium  6,  4.  in  Capitolio 
Herculis  simulacnmi  positum  de- 
dicatumque  9,  44.  iti  Capitolio  li- 
mina  aenea  posita  10,  23.  fornix 
cum  signis  septem  auratis,  duobus 
equis,  et  marmorea  duo  labra  37,  3. 
quadrigae  aureae  29,  38.  signa  ex 
multaticio  argento  posita  30,  39. 

Cappadocia  37,  31.  42,  29. 

Capra  sex  hoedos  uno  foetu  cdidit 

Capnie  palus  i,  16. 

Capris  duabus  albis  auratis  et  bove 
aurata  Apoliini  sacrum  factum  25, 
12.  capris  L  in  foro  sacrificatum 
ob  prodigia  45,  16. 

Captivi  8ub  corona  venditi  2,  1 7.  non 
minus  decem  pondo  compedilius 
vincti,  in  publici  carceris  custodia 
servantur  32,  26.  captivorum  com- 
mutandorum  ratio  22,  23.  redimi 
cupientium  oratio  22,  59.  eos  re- 
dimi  non  vult  senatus  6r.  captivi 
Rom.  vel  plurium  captivorum 
fraus,  iusta  poena  castigata  22,  58, 
61.  captivi  Romani  apud  Achaeos 
servientes  liberantur  34,  50,  idein 
fit  in  Creta  37,  60. 

Capua,  urbs,  olim  Vultumus,  unde 
dicta  y  4,  37.  dolo  occupatur  a 
Samnitibus,  ibid.  et  7,  38.  8,  6. 
Capuae  deliciae  commipunt  mili- 
tes,  7,  38.  de  capienda  Capua  mi- 
lituin  consilia,  ibid.  eluduntur  arte 
39.  Capuae  praefecti  creati  9,  20. 
Capuac  coniurationes  adversus  Ro- 
manosfactae  25  et  26.  Ilannibal  it 
Capuam  in  hibenia  23,  18.  corruni- 
pitur  illic  eius  cxercitus,  il)id.  Ca- 
pua  lal)orat  inopia  25,  13.  suble- 
vatur  ab  llannone,  ibid.  obsidetur 
a  consuiibus  Roni.  20.  cingitur 
operibus  22  et  26,  i  et  4.  senatores 
septem  et  viginti  Campani  vene- 
num  bibunt  26,  14.  Romani  in- 
grediuntur  Capuam,  ibid.  senatus 
Becuri  percutitur  15.  cives  venum- 
dantur  16.  coiiiuraiit  27,  3.  opj)ri- 
muntur,  ibid.  Capuae  bona  prin- 
cipum  vendit  Q.  Fulvius  Flaccus, 
ibid.  (Japuae  multa  in  foro  aedi- 
ficia  de  coelo  tacta  41,  13. 

Cajtusa,  filius  (Jesjilcis,  Nuinidanim 
regis,  accipit  paternuni  ini])eriuni 
29,  29.  dimicat  cuin  Mc/etulo  de 
regno,  et  cadit,  ibid. 

Caput  humanum  intcgra  facie  in  fo- 
diendis  tenipii  lovis  Tarpeii  fun- 
damentis  inventuni  i,  j^i.  caput 
lovi  H;uTun)  3,  55.  10,  3S.  Ciipiit 
Ktu[)ratoris  Hui  pnu-i-isiiin  niiiiicrad 
viriiin  suiim  aj^iiorlat  3S,  24.  capiil 
hostium  duciit  n  sc  occisi  purgiiiit 


Boii,  et  calvam  auro  caelant,  et  ex 
ea  bibunt  23,  24.  capita  hostium 
lanceis  infigunt,  aut  in  equorum 
pectoribus  pendentia  gestant  Galli 
Senones  10,  36.  capitibus  rasis  se- 
quuntur  currum  T.  Quinctii  tri- 
umphantis,  qui  servitute  ab  eo  ex- 
empti  fuerant  34,52.  capitis  velandi 
mos  fecialibus  usurpatus  i,  32.  ca- 
pita  hostium  praecidenda,  libertatis 
praemium,  volonibus  proposita  24, 

Capys  Silvius,  rex  Albae  i,  3, 
Capys,  dux,  unde  Capua  dicta  4,  37. 
Carabis,  urbs  Ilispaniae  41,  3. 
Carales  23,  40.  30,  39. 
Caralitanus  ager  vastatur  a  Punica 

cl.asse  27,  6. 
Caralitis,  palus  38,  15. 
Caranus,   primus   Macedoniae    rex  ; 

vicesimus  ab  eo  Perseus  45,  9. 
Caravantis,  Caviorum  in  Illyrico  urbs 

44i  30- 
Caravantius,  frater  Gentii,  Illyriorum 
regis  44,  30.  captivus  Romam  mit- 
titur    32.    in    triumj)ho    L.  Anicii 
praetoris  ducitur  aute  currum  45, 

43- 
Carcer  aedificatur  media  urbe  i,  33. 

cf.  et  3,  57.   inferior  34,  44.   alio 

nomine  Tullianum  29,  22.   Lautu- 

miarum  32,  26.  privatus  in  singulis 

p.atriciorum   domibus   6,   36.    car- 

ceres  in  circo  8,  20.  41,  32. 

Cares,  populi  33,  18.  iubentur  liberi 
esso  44,  15. 

Caria  33,  19,  35,  27.  37,  16. 

Caria  llydrela  37,  56. 

Carinae,  regio  urbis  Romae  26,  10. 
3^>,  27. 

Carmen  cxsccrationis  10,  38.  roga- 
tionis  3,  64.  sollenne  ])recationis 
consulum  39,  15.  triumj)]iale  3,  29. 
in  libris  Sibyllinis  inventum  de  j^el- 
lendis  Italia  hostibus,  .si  niater 
Idaea  a  Pessinunte  Roniam  foret 
advecta  29,  10.  a  P.  Liciiiio  Tegu- 
I.a  condituin,  et  ab  ter  novenis  vir- 
ginibus  j^er  urbem  cani  iussuin  31, 
12.  carminis  horrendi  lex  i,  26. 
camiina  militaribus  iocis  iactata  in 
consules  triuiiij)liaiites  28,9.  39,  7. 
carmina  Marciana  25,  12.  Sibyllae 
10,  8.  j)iacularia  31,  12. 

Carmeiitii  fatiloqua  aiite  Sibyllac  in 
Italiam  adventum  habita  i,  7. 

Carmentalis  porta  2,  49.  24,  47.  25, 

"• 
Carmentis  saxiim  5.  47. 
Caniio,  iirl>s  llisjianiai'  ^_^,  21. 
Carni,  jmpiili,  rjucnintiir  de  C.  Ciis»ii 

coiiHulis  cniilelitatc  43,  7. 
Carnis  in  fcriis  Latinib  dandae  mos 
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32,  I,  legati  ab  Ardea  queruntiir, 
sibi  Latinis  non  datam  esse  camem : 
inde  instauratae  Latinae,  ibid,   et 

37,  3- 

Carnuntem,  munitam  urbem,  occu- 
pare  nituntur  Romani  43,  i. 

Carnutes,  populi  Galliae  5,  34. 

Carpentura  per  jiatris  corjjus  egit 
Tullia  I,  48.  carpentis  ut  festo 
profestoque  uti  possent,  matronis 
concessum  5,  25.  cf.  et  34,  i  et  3. 

Carpesii,  populi,  ad  quos  Hasdrubal 
contendit  23,  26.  Carpesii  sunt  su- 
periores,  ibid. 

Carpetania  Hispaniae  39,  30.  40,  30 

et33-  . 
Carpetani,  populi,cum  Vaccaeis,aliis- 

que  populis,  vincuntur  ab  Hanni- 

bale  21,  5.  II.  41.  3. 
Carris  essedisque  superstantes  Galli 

pugnant  in  llomanos  10,  28. 
Carseoli,   colonia     10,    3,    13.    negat 

consulibus  milites  et  pecuniam  27, 

9.   de  ea  re  senatusconsultum  29, 

Carteia,  sive  potius  Althea,  urbs  opu- 
lenta,  capta  et  direpta  ab  Hanni- 
bale  21,  5. 

Carteia  in  ora  oceani  28,  30.  cum 
portu,  ibid.  colonia  43,  3. 

Carthago,  eius  excidium  animo  agitat 
Scipio  29,  I.  Carthaginis  iudicum 
ordinis  potestas  33,  46.  Carthagi- 
nem  oppugnant  consules  41,  42. 
erumpunt,  sed  a  Scipione  repellun- 
tur  45. 

Carthago  Nova ;  eo  exercitum  in 
hiberna  deducit  Hannibal  21,  5. 
eius  situs  et  portus  26,  42.  oppu- 
gnatur  a  P.  Comelio  Scipione,  ibid. 
capitur  46.  praeda  ingens  capta,  et 
obsides  totius  Hispaniae  47.  cf.  et 
49  et  50.  Carthaginis  captae  annus 
diibius  27,  7. 

Carthaginienses  exercitum  traiiciunt 
in  Siciliam  4,  29.  cum  iis  foedus 
ictum  7,  27.  legatos  Romam  mit- 
tunt  gratulatum  cum  corona  aurea 

38.  cum  iis  foedus  renovatum  9, 
43.  secundi  inter  Carthaginienses 
et  Romanos  belli  magnitudo  et  cau- 
sae  21, 1.  huiusbelli  eventa  descri- 
buntur  dccem  libris  ab  21.  ad  30. 
iis  bellum  indicunt  Romani  21,  18. 
eonim  classis  Heracleam  appellit 
24,  35.  Hispania  pelluntur  tertio 
decimo  anno  post  bellum  initum 
28,  16.  eorum  terror  ob  classis 
Rom.  appulsum  in  Africam  29,  3. 
cum  Syphace  foedus  faciunt  23. 
eorum  equitatus  vincitur  a  Rom. 
equitatu  29.  vincuntur  a  Scipione 
30,  8.  reficiunt  muros  suos  et  pro- 


pugnaculisarmant  9.  revocant  Han- 
nibalem,  ibid.  classem  Rom.  ad 
Uticam  invadunt,  et  naves  quasdam 
abstrahunt  10.  petunt  pacem  16. 
eorum  legati  vetantur  ingredi  Ro- 
mam  21.  pace  infecta  dimittuntur 
23.  nondum  finitis  indutiis  diripiunt 
classem  Rom.  24.  eorum  exercitus 
caeditur  a  Scipione  34,  35.  iis  con- 
ditiones  pacis  dat  Scipio  30,  37. 
quingentae  naves  Carthaginiensium 
incensae  43.  primum  tributum  sol- 
vunt  Romanis  32,  2.  legatos  Ro- 
mam  mittunt  pollicentes  frumen- 
tum  et  hordeum  36,  4.  cum  Masi- 
nissa  contendunt  de  agro  40,  17. 
iis  a  Romanis  centum  obsides  red- 
diti,  et  pax  cum  Masinissa  facta  34. 
noctu  in  aede  Aesculapii  senatum 
dant  legatis  Persei  41,  27.  legatos 
Romam  mittunt  questum  de  Masi- 
nissa  42,  23.  Carthaginienses  cruce 
multant  consilio  pravo  gesta,  eti- 
amsi  prospere  evenerint  38,  48. 

Carthalo  summam  imperii  equestris 
in  exercitu  Hannilxilis  obtinet  22, 
15.  nobilis  Carthaginiensis  Romam 
cum  captivisproficiscitur  58.  eiob- 
viam  lictor  mittitur,  qui  eum  fini- 
bus  Romanis  excedere  iubet,  ibid. 

Carthalo,  Punici  praesidii  praefectus, 
in  Tarenti  expugnatione  obtrunca- 
tur  27,  16. 

Carventana  arx  4,  53.  a  C.  Valerio 
recipitur,  ibid.  ab  Aequis  iterum 
capta  55.  frustra  a  Romanis  tenta- 
tur,  ibid. 

C.  Carvilius  Spoletinus  43,  20,  21. 

L.  Carvilius,  trib.  pl.  25,  3. 

Sp.  Carvilius  C.  F.  Maximus,  aedilis 
curulis  10,  9.  consul  in  Samnium 
profectus  vi  capit  Amitemum  oppi- 
dum  39.  et  Cominium  43.  et  alia 
in  Samnio  oppida  44  sqq.  eius  res 
gestae  in  Etruria  46.  triumphat, 
ibid. 

Sp.  Carvilius,  cos.  suadet,  ut  ex  Lati- 
nis  poijulis  senatus  suppleatur  23, 
22.  moritur  augur  26,  23. 

Sp.  Carvilius,  trib.  pl.  25,  3. 

Sp.  Carvilius  a  Cn.  Sicinio  ex  Graecia 
Romam  remissus  42,  36. 

Caryae  34,  26.  35,  27. 

Carystus,  urbs  Euboeae,  capitur  a 
Romanis  32,  16,  17.  libertatem  a 
Romanis  accipit  33,  24. 

Carystus,  urbs  in  Ligurum  agro  Star 
tiellati  42,  7. 

Carystiomm  in  Euboea  agri  vastantur 
31,  45.  32,  16. 

Casander  minister  Philippi  crudelita- 
tis  in  Maronitas,  veneno  creditur  ab 
eo  sublatus  39,  34. 
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Casilinum,  urbs,  Falemiun  a  Cam- 
pano  agro  dividit  22,  15.  nobilis 
obsidio  Casilini  23,  17,  20.  recipi- 
tur  Casilinum  a  Romanis  24,  19. 

Casilinicompluradoliafrumentoplena 
in  Vultumum  amnem  a  Romanis 
missa  excipiunt  23,  19.  omnium 
remm  inopes  lora  pellesque  et 
mures  mandunt,  ibid.  redemptis 
auTo  liberis  Hannibali  deduntur, 
ibid.  Campanis  redduntur  20. 

Casinas  ager  22,  13.  26,  9. 

Casini  et  Casilini  ambiguitas  22,  13, 

Casinum,  colonia  9,  28.  22,  13.  26,  9. 

Cassander,  rex  44,  11. 

Cassandrea,  urbs  28,  8.  31,  45.  43, 
23.  44,  28.  45,  10.  condita  a  Cas- 
sandro  rege  44,  11.  eius  situs,  ibid. 
oppugnatur  a  Romanis,  ibid.  relin- 
quitur  12. 

Cassandrenses  44,  10. 

Cassignatus,  dux  Gallomm,  cadit  in 
proelio  42,  57. 

C.  Cassius,  tribunus  militum  44,  31. 

C.  Cassius  Longinus,  praetor  41,  26. 
decemvir  agro  dividundo  42,  4.  cos. 
28.  sortitur  Italiam  32,  Galliam 
sortitus  in  Macedoniam  per  Illyri- 
cum  ducere  exercitum  vano  in- 
cepto  conatur  43,  r.  de  eius  cmde- 
litate  queruntur  Galli  7. 

Q.  Cassius  Longinus,  creatur  praetor 
45,  14.  sortitur  iurisdictionem  ur- 
banam  16. 

Sp.  Cassius,  cos.  Pometiam  capit  2, 
17.  triumphat,  ibid.  magister  cqui- 
tum  primus  18.  cos.  iterum  ^^.  cos. 
III.  legem  agrariam  primus  promul- 
gat  41.  regni  crimine  damnatus  ne- 
catur,  ibid. 

Castella  Gallomm  duodetriginta  ad 
consulem  deficiunt  33,  36. 

Castellani  agrestes,  sive  Ilotae,  apud 
Lacedaemonios  34,  27.  castellani, 
sive  domini  castellomm  38,  45. 

Castori  aedes  vota  2,  20.  42,  8,  11. 
dedicata  Idibus  tiuinctilibus  2,  42. 
aenea  tabula,  quod  equitibus  Cam- 
panis  civitas  data  esset,  in  aede 
Castoris  fixa  8,  1 1.  teniplum  9,  43. 

Castra  Numidamm  descripta  30,  3. 
Punicii,  (juac  ferme  tota  lignea,  ib. 
Pyrrhi;  quibus  captis,  Romaiii  nie- 
tationem  cistrorum  postea  j^erfe- 
ctam  habuere  35, 14.  Romanomm, 
olim  mapalinorum  in  moreni,  ibid. 
Claudiaiia,  locus  23,  31.  Pyrrhi,  lo- 
cii»  32,  13.  35,  27.  Telmissiuin  37, 
56.   castromni  portjie  40,  27.   usus 

Castramctari  quis  primum  docuerit  ? 
35»  '4. 


Castmm  Mutilum  31,  2.  ^^,  47.  No- 
vum,  colonia  36,  3.  Salerni  32,  29. 
Album  locus  insignis  caede  magni 
Haniilcaris  24,  41. 

Castulo,  urbs  Hispaniae  valida  ac  no- 
bilis,  unde  Hannibali  uxor  erat,  de- 
ficit  ad  Romanos  24,  41.  redit  ad 
Poenomm  societatem  28,  19.  eam 
deditione  recipit  Scipio  20. 

Castulonensis  saltus  22,  20.    26,  20. 

Catana,  oppidum  Siciliae  27,  8. 
Cataphracti  equites  35,  48.  37,  40. 
Catapultae  21, 11.  maximae  et  mino- 

ris  formae  24,  40.  26,  47. 
Q.  Catius,  aedilis  plebis  27,6.   lega- 

tus  Neronis  cos.  43.  ad  donum  ex 

praeda  Hasdrabalis  Delphos  por- 

tandum  mittitur  28,  45. 
Catmelus,  Gallomm  regulus  41,  5. 
Caudium  9,  2,  14,  19,  27. 
Caudinae  Furcae,eammque  descriptio 

9,  2.  Caudina  pax  facta  non  foe- 

dere,  sed  per  sponsionem  9,  5.  eius 

sponsores  per  fetiales  deduntur  10. 

Caudinae  legiones  9,  12. 
Caudini  Samnites  23, 41.  devastantur 

24,  20. 
Caveae  ferreae  in  circo,  per  quas  in- 

tromitterentur  ferae  41,  31. 
Caviomm  gens  44,  30. 
Caularis,  amnis  38,  15. 
Caulonia,   urbs,   oppugnatur  27,   12. 

Bolvitur  obsidio  sub  adventum  llan- 

nibalis  15. 
Caunei  s.  Caunii  33,  20.    desciscunt 

ab  Rhodiis  45,  25.    rediguntur  in 

officium,  ibid. 
Caunus  mons  in  Ilispania  40,  50. 
Causarii  militcs  6,  6. 
Celaenae  urbs,  ubi  Maeandri  amnis 

fontcs  oriuntur  38,   13.    quondam 

caput  Phrygiae,  ibid.   ei  nomen  A- 

pamcac  inditum,  ibid. 
Celelates,  populi,  se  dedunt  Romanis 

.32,  29. 
Celeres  treccntos  ad  custodiam  cor- 

poris  instituit  Romulus  1,  15.  eo- 

mm  trib.  L.  Bmtus  59. 
Celetmm,  oppidum,  captum  a  Ro- 

manis  31,  40.  eius  situs,  il)id. 
Cclla  Fortis  Fortunae  27,  11.    lovis 

5,  50.  35,  41.  44,  14.   Minervae  6, 

29.   pontifices  negant  uiiam  ccllam 

amplius,  (juam  uni  Deo,  rite  dedi- 

cari  27,  25. 
Celoces  piraticac  37,  27. 
Celtae  ])ars  tcrtia  Galliae  5,  34. 
Celtiberia  28,  i.  subigitur  a  Ti.  Scm- 

pronio  (iniccho  40,  47 — 50.  41,  3. 

Celtii)criae  montes  21,  43.    ultorio- 

ri«  ager  40,  39. 
Ccltibcri  cxcutiunt  iugum  Poenomni 
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21,57.  22,^1.  eos  eadem  mercede, 
quam  pacti  cum  Carthaginiensibus 
erant,  imperatores  Rom.  ad  se  per- 
ducunt  24,  49.  deserunt  Scipionem 
25,  33.  vincuntur  a  M.  Silano  28,  2. 
ingenti  agmine  ad  oppidum  Illi- 
turgi  M.  Helvio  occurruut  34,  10. 
caeduntur,  ibid.  Celtiberum  decem 
millia  mercede  conducunt  Turduli 
17.  eos  soUicitat  M.  Porcius  Cato, 
frustra,  ibid.  funduntur  et  fugantur 
a  M.  Fulvio  35,  7.  duodecim  millia 
caesa  a  Romanis  39,  21.  de  iis  tri- 
iimiihat  C.  Calpurnius  Piso  42.  eo- 
rum  ojjpida  aliquot  expugnata  56. 
adoriuntur  Q.  Fulvium  Flaccum, 
Urbicuam  oppugnantem  40,  16. 
fessi  proeliis  variis  abscedunt,  ibid. 
vincuntur  31,  32.  insidiantur  I''ulv. 
Flacco,  eumque  in  saltu  Manliano 
invadunt  39.  eorum  decem  millia 
caeduntur  40,  et  48.  subiguntur  a 
Graccho  49.  de  iis  triuniphat  Q. 
Fulvius  Flaccus  43.  mira  eorum 
simplicitas  47,  veniunt  in  deditio- 
nem  Romanorum  41,  3.  de  iis  tri- 
umphat  Sempronius  Gracchus  11. 
rebellant  31.  caeduntur,  ibid.  Cel- 
tiberi  scutati  28,  2. 

Cenaeum  Euboeae  36,  20. 

Cenchreae  28,  8.  32,  19.  Corinthio- 
rum  emporium  32,  17.  capitur  23. 

Cenomani  transcendunt  Alpes,  et  in 
Italia  considunt  5,  ^^,  in  fide  po- 
puli  Rom.  nianent  21,  55.  duce 
Hamilcare  Poeno  invadunt  Pla- 
centiam  31,  10.  conciliantur  Ro- 
manis  32,  30.    de  iis  triumphatur 

33,  23.  iis  arma  demit  M.  Furius 
praetor  39,  3.  conquerentibus  Ro- 
mae  apud  senatum  arma  reddita, 
ibid. 

Cenon  oppid.  ab  A.  Viiginio  consule 
captum  2,  63. 

Censennia  urbs  9,  44. 

Censor  a  censu  dictus  4, 8,  alius  nun- 
quam  sufficitur  defuncto  5,  31.  6, 
27.  post  mortem  collegae  abdicat 
9,  34.  primus  ex  2>lebe  fit  C.  Mar- 
cius  Rutilus  7,  22.  alter  alterum 
notat  29,37.  censores  Mam.  Aemi- 
lium  tribu  movent,  octuiilicatoque 
censu  aerarium  faciunt  4,  24.  qui 
nondum  consules  fuerant,  creati  2  7, 
ir.  recitant  senatum  29,37.  40,51. 
senatu    movent    aliquot   senatores 

34,  44.  39,  42.  notas  ascribunt  se- 
natu  motis,  ibid.  equitibus  adimunt 
equos  publicos  24,  iS.  cf.  et  27,  ii. 
in  campo  ad  aram  Martis  sellis  cu- 
i-ulibus  consident  40,  45.  censorum 
opera  publica,  in  quue  iis  vectigal 
annuum  decretum  40,  46.  41,  32. 


de  delectu  edicta  43,  16. 

Censoria  potestas  per  dictatorem  ex- 
ercita  23,  22  et  23. 

Censura,  eiusque  initium  et  potestas 
4,  8.  insignis  9,  29.  39,  42— 44. 
gravis  41,  32.  non  obnoxia  popu- 
lari  aurae  29,  37.  censurae  tempus 
minutum,  et  ex  quinquennali  annua 
et  semestris  facta  4,  24.  lege  Aemi- 
lia  eius  spatium  decem  et  octo 
menses  9,  33.  severitas  24,  18.  39, 
44.  de  censura  contentiones  9,  33. 

37.57- 
Census  instituitur  i,  42,  43.  census 
actus  3,  3,  22,  24.  10,  47.  27,  36. 
^9.  37-  35.  9-  38,  36.  42,  10.  in 
civitate  a.  S.  Tullio  factus  4,  4.  po- 
IJuIi  primum  in  villa  publica  actus 
4,  22.  census  equitum  5,  7.  29,37. 
Idibus  Decembribus  habitus  44, 
16. 

C.  Centenius,  propraetor  22,  8. 

M.  Centenius,  cognomento  Penula, 
insignis  inter  primipili  centuriones 
25,  19.  eius  clades,  ibid. 

Centunculi  mulorum  7,  14. 

Centuriae  tres  equitum  a  Romulo 
conscriptae  i,  13.  in  iis,  regnante 
Tarqmnio  Prisco,  mille  et  octin- 
genti  equites  36.  geminantur  a  Ser. 
Tullio,  ita  ut  sex  numero  fiant, 
adiectis  duodecim  novis  centuriis 
43.  in  centurias  describitur  a  Ser. 
Tullio  populus  Rom.  i,  42  et  43. 
ordo  sutfragiorum  per  centurias, 
ibid.  j)r€aerogativa  centuria  5,  18. 
10,  22.  24,  7.  26,  22.  Centuria, 
sive  ordo  in  legione  42,  34. 

Centuriati  libertini  10,  21. 

Centurio  primus,  primipilus  appel- 
latus  7,  41.  cf.  et  8,  8.  ubi  acies 
Romana  describitur.  cf.  et  25,  19. 
34,  46.  primus  princeps  25,  14.  42, 
34.  primus  hastatus,  ibid.  centu- 
rionis  vox  pro  omine  accepta  5, 
55.  centuriones  et  dupUcarii  quare 
securi  percussi  2,  59.  centurionibus 
quantum  diviserint  triumphantes 
imperatores  34,  52.  36,  40. 

Cephalus,  prince^JS  Epirotamm,  suam 
gentem  Perseo  adiungit  43,  5.  pu- 
gnans  cadit,  45,  26. 

Cephallenia,  insula  37,  13,  50.  38,  9, 
28. 

Cercetius,  mons  32, 14, 

Cercina,  insula  32,  31.  33,  48. 

Cercinium,  oppidum,  cajitum  et  in- 
censum  31,  41. 

Cercuri,  navigii  genus  33,  19. 

Cerdiciates,  populi,  se  dedunt  Ro- 
manis  32,  29. 

C'erdubellus  prodit  Romanis  Castu- 
lonem  urbem  28,  20. 
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Cerealia,  ludos,  dictator  et  magister 
equitum  ex  senatusconsulto  faciunt 

30,  39- 

Ceres  2,  14.  Cereris  sacrum  anniver-" 
sarium  qua  occasione  intermissum 
22,  56.  aedes  3,  55.  28,  ir.  40,  2. 
templura  Athenis  ingressi  duo  iu- 
venes  Acarnanes,  imprudentes  re- 
ligionis,  interficiuntur  31,  14.  initia 

31,  47.  Cereri  peculium  sacrat  Sp. 
Cassii  cos.  pater  2,  41.  Matri  in- 
stitutum  ieiunium  ob  prodigia  36, 
37.  signum  aeneum  ex  multaticio 
argento  positum  33,  25. 

Certima,  praevalida  urbs  Celtiberiae, 
deditur  Romanis  40,  47. 

Certimensium  legatorum  rudis  sim- 
plicitas,  ibid. 

Certis,  fluvius,  idcm  qui  Baetis  28, 
22. 

Cerva  Dianae  sacra  10,  27. 

Cervi  obiecti  viae  intercludcndae  44, 
II. 

Cestrosphendonae  descriptio  42,  65. 

Cetra  peltac  haud  dissimilis  28,  5. 

Cetrata  cohors  31, 36.  Cetrati  21,  21. 
3^  36.  33»  4,  8.  35»  30-  4^,  51- 
44,  41. 

Chaerea  40,  55. 

Chaeronca  35,  46.  36,  11.  42,  43. 

Chalcaspidcs,  milites  44,  41. 

Chalcedon  42,  56. 

Chalcis  Euboica  8,  22.  27,  30.  28,5, 
6,  8.  ah  Chalcide  Euboica  origi- 
nem  trahunt  Cumani  8,  22.  Chal- 
cidis  situs  28,  7.  Chaicidem  occu- 
pant  Roniani,  et  direptam  relin- 
quunt  31.,  23.  eam  tentat  frustra 
Thoas,  Actolorum  princeps  35,  37. 

Chalcidenses  colioquuntur  cum  Ae- 
tol'8  SS,  38,  4f>-  portas  apcriunt 
Antiocho  5r.  et'consuli  M'.  Acilio 
Glal)rioni  36,  21.  (pieruntur  de  in- 
iuriis  sibi  illatis  43,  9. 

ChalcioecoH,  templum  Minervae  ae- 
reum  35,  36. 

Chaones  43,  25. 

Chaonia  32,  5, 

Charax,  locus  praesidio  Pcrsci  circa 
Tempe  occui^atus  44,  6. 

Chariclitus,  praefectua  Rhodiorum 
classis,  37,  23. 

Charilaus,  j^rinccps  civitatis  Palac- 
polis,  tradit  url)em  Publilio  Plii- 
loni,  iniperatori  Rom.  8,  2«;. 

Charopus,  princeps  Kpirotaniin,  cer- 
tiorem  facit  P.  Villiiiiii  coh.  <|iio8 
saltus  insedisset  Philippiis  32,  6, 
ir.  pa.Mt()rem  ad  (•iuiiictiuin  co.s. 
mittit,  qui  ci  viani  nstcndat,  ibid. 

CharopuH,  supcrioris  lu-pos,  missus 
nh  avo  Roniain,  ut  linguain  Roin. 
litenuiquc  perdisccrct  43,  5.    prin- 


cipes  gcntis  siiac  criminatur  apud 

Romanos,  et  cogit  ad  Persci  amici- 

tiam  confugere,  ibid. 
Chaus  amnis  38,  14. 
Chelidoniae,  promontorium  Ciliciae 

33,  20,  41. 
Chersonesus,  31,  16.  36,  41. 
Chimarus,  miles  Persei  Cretensis  44, 

n- 

Chius  44,  2S.  insula  et  oppidum  37, 
27.  Chii  mittunt  legatosad  dirimen- 
dum  bellum  Philippum  intcr  et 
Aetolos  27,  30,   donantur  agro  38, 

39- 

Cia  31,  15. 

Ciani  ^r,  31.  33,  30. 

Cibyra,  oppidum  38,  14. 

Cibyratae,  ])opuIi  45,  25. 

C.  Cicereius,  Africani,  cuius  scriba 
fuerat,  filio  ad  practuram  conse- 
quendain  adiumento  est  41,  26.  fit 
praetor  33.  vincit  Corsos,  et  in  Sar- 
diniam  transit  42,  7.  dc  Corsis  tri- 
umphat  in  montc  Albano  21. 

C.  Cicereius,  legatus  ad  Gentium, 
Illyriorum  rcgcm  26.  cf.  ct  45,  17. 
acdem  votam  dedicat  45,  15. 

Cilices  maritimi  38,  18. 

Cilicia  33,  19. 

Cilnium  genus  in  Etioiria  praepotens 

10,. 3- 
Cimbis,  locus  non  procul  a  Gadibus 

2«,  37- 
Cimetra,  urbs,  capta  10, 15. 
Ciminiam  silvam  penetrat  cxercitiis 

Rom.  9,  36. 
Ciniinius,  mons  9,  37. 
Cincibilus,  Galloruni  rcx,  lcgiatos  mit- 

tit  Romam  questum  de  crudelitate 

C.  Ca.ssii  cos.  43,  7. 
Cinciii  lex  de   donis  et    muneribus 

•^+?  4- 
Cincius   diligcns   vetustonim   monu- 

mentorum  auctor  7,  3.  idem  (|ui. 
L.  Cincius  Alimcntus,  captusab  Ilan- 

nibale  21,  38.  quid  de  llannibalis 

in  Italiam  adventu  scripserit,  ibid. 

praetor  26,  23.   ei  ad  obtincndam 

Siciliam  Canncnses  milites  d;iti  28. 

in  annuin  prorogatur  imi^eriuni  27, 

7.  Icgatus  29. 
M.  Cincius  Alimentus,   trib.    pl.    ad 

Scipioncm  mittitur  29,  20. 
M.  Cincius,   pracfcctus  Pisi.s,  dc  Li- 

gtiruin    coniurationc   ad    senatum 

scribit  34,  56. 
Cinctus  CJal)inus  5,  46.  8,  9. 
Cingilia,   (ippidiiin    Vestinoruni,    ca- 

pitur  a  Romanis  8,  29. 
Circe,  Dca,  a  qua  oriundus  Mamilius 

Tusculitnus  I,  49. 
Circcii    i,  5^1.    2,  3(;.    coionos  Rom. 

indc  cxpollit  Murciu»  Coriolumis, 
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et  urbem  Volscis  tradit,  ibid.  cf.  et 
■27, 9.  29, 15.  de  Circeiis,  quod  pe- 
cuniam  militesque  Romaiiis  ne- 
garant,  senatusconsultum,  ibid. 

Circeienses  moliuntur  defectionem  6, 
12,  21. 

Circense  ludicrum  44,  9. 

Circensium  ludorum  magnificentia 
44,  18. 

Circumpadani  campi  21,  35. 

Circus  Apollinaris  3,  63.  Flaminius 
3,  54.  27,  21.  in  eo  ara  Neptuni 
28,  II.  maritimus  apud  Hernicos 
9, 42.  maximus,  a  Tarquinio  Prisco 
aedificatus  i,  35.  foros  in  eo  facit 
Tarquinius  Superbus  56.  ineofactus 
fomix  de  manubiis,  et  fornici  im- 
posita  signa  aurata  33,  27.  signa  in 
eo  cum  columnis,  quibus  supersta- 
bant,  evertit  atrox  tempestas  40,  2. 
prope  circum  aedes  Veneris  10,31. 
in  circo  carceres  quando  primum 
statuti  8,  20.  in  eo  ludi  per  quatri- 
duum  facti  30,  27.  circo  inundato, 
ludi  ApoIIinares  extra  portam  Col- 
linam  parati  30,  38. 

Cirrha  42,  15. 

Cirta  29,  32.  caput  regni  Syphacis 
30,  12.  se  dedit  Masinissae,  ibid. 
eam  Masinissae  donat  Scijjio  44. 

Cistophori  nummi  37,  46.  39,  7. 

Cithaeronis  saltus  31,  26. 

Citium,  Macedoniae  oppidum  42,  51. 

Citius,  mons  43,  23. 

Cives  novi  censi  8,  1 7.  civium  Rom. 
in  centurias  distributio  i,  43.  nu- 
merus  tempore  Servii  TuIIii  44. 

Civile  ius,  in  penetralibus  pontificum 
repositum,  C.  Flavius,  Cn.  filius, 
scriba,  evulgat  9,  46. 

Civismarus,  regulus  Gallorum,  cadit 
in  proelio  24,  42. 

Civitas  in  duas  partes  discedit  9,  46. 
libera,  et  rex,  natura  inter  se  ini- 
mica  37,  54.  cintatis  forma  mu- 
tatur,  a  consulibus  ad  decemviros 
translato  imperio  3, 33.  liberae  iura 
omnibus  aequa  4,  15. 

Cius  urbs,  funditus  eversa  32,  33,  34. 

Clamor  in  proelio  8,  16,  38.  25,  21, 
41.  30,  34.  initio  pugnae,  index 
eventus  4,  37.  40,  28. 

Clampetia  in  Brattiis  capitur  a  Ro- 
manis  29,  38.  30,  19. 

Clarigatio  8,  14. 

Classico  milites  ad  concionem  vocati 
7,  36.  8,  7,  32. 

Classis  Achaeorum  35,  26.  Attali  32, 
16.  Graeeorum,  ad  Italiae  litora 
appulsa  10,  2.  Nabidis  35,  26.  Pu- 
nica  21,  22.  quassatur  tempestate 
^Sj  34'  vastat  Sardiniam  27,  6. 
vincitur  a  Romana  29.  et  28,  4. 


traiicit  in  Africam  29,  25.  Rhodi- 
orum  32,  16,  Romanorum  9,  38. 
augetur  22,  37.  24,  11.  populatur 
Africam  27,  5,  29.  vincit  classem 
Punicam  28,  4.  vastat  agrum  Co- 
rinthium  27,  31.  die  quadragesimo 
quinto,  quam  ex  silvis  materia 
detracta  erat,  in  aquam  dedu- 
citur  28,  45.  proficiscitur,  duce 
Scipione,  in  Africam  29,  25  et  26. 
custodit  Siciliae  et  Sardiniae  oram 
30,  2.  commeatum  ex  Sardinia  in 
Africam  vehens,  capitur  a  Cartha- 
giniensibus  24.  gesta  in  Graecia  et 
contra  Perseum  31,  44.  42,  27, 
classibus  pugnatum  ad  Fidenas  4, 
34.  classium  a  Servio  TuUio  insti- 
tuta  distinctio  i,  43.  4,  4. 

Clastidium,  vicus,  proditur  Poenis 
21,  48.  fuit  horreum  Poenis,  ibid. 
se  dedit  Romanis,  32,  29.  incen- 
ditur  31. 

Claudia  Quinta  matrona  ab  sacerdo- 
tibus  Idaeam  matrem  accipit  29, 
14.  eius  pudicitia,  ibid. 

Claudia  gens  omnis,  cur,  et  quando 
sordidata  6,  20.  maiestatis  Patram 
propugnatrix  41.   inimica  plebi  9, 

34- 

Claudia  tribus  ab  Ap.  Claudio  appel- 
lata  2,  16. 

Claudiana  castra  23,  31,  39,  48.  25, 
22. 

Claudius,  historicus  8,  19.  9,  5.  33, 
10,  30.  annales  Acilianos  ex  Grae- 
co  in  Latinum  vertit  25,  39.  35,  14. 

Claudius  Asellus  pugnat  cum  lubel- 
lio  Taurea  Campano  23,  46,  47. 

Claudius  Nero  24,  17.  praetor  25,  22. 

Ap.  Claudius,  magna  clientium  comi- 
tatus  manu,  ab  Regillo  Romam 
transfugit  2,  16.  iis  datur  civitas, 
et  trans  Anienem  ager,  ibid.  inter 
Patres  legitur,  ibid.  consul  21.  in 
eius  consulatu  turbae  23.  sqq.  eius 
sententia  de  dictatore  creando  29 
et  30.  auctor  dissolvendae  potesta- 
tis  tribunitiae  per  intercessionem 

44-         ,  , 

Ap.  Claudius,  cos.  infestus  plebi  2, 
56.  atrox  eius  certamen  adversus 
tribunos  de  magistratibus  plebeiis 
tributis  comitiis  creandis,  ibid. 
mittitur  in  Volscos  58.  exercitum 
nequicquam  domare  tentat,  ibid. 
eius  exercitus  mavult  vinci,  quam 
vincere  59.  in  exercitum  animad- 
vertit,  ibid.  ei  dies  dicitur  61.  mo- 
ritur,  ibid. 

Ap.  Claudius  creatur  decemvir  3,  33. 
eius  ambitio  35.  violentia  36.  li- 
bido  44.  foro  pellitur  49.  abdicat 
decemviratum   54.    ei  dies  dicitur 
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56.  ducitur  in  carcerem  57.  sibi 
necem  consciscit  58. 

Ap.  Claudius,  filius  decemviri,  trib. 
milit.  4,  35-  a  collegis  linquitur 
praefectus  urbis  36. 

Ap.  Claudius,  nepos  decemviri,  avi- 
tum  consilium  de  intercessoribus 
parandis  refert  4,  48.  trib.  milit. 
consulari  potestate  5,  i.  eiusoratio 
pro  hibernaculis  ad  Veios  3  et  scjq. 
eius  sententia  de  praeda  Veiorum 
20. 

Ap.  Claudius,  nepos  decemviri,  dis- 
suadet  lcgem  de  consulatu  plebeio 
6,  40.  dictator  7,  6.  consul,  in  ipso 
apparatu  belli  moritur  25. 

Ap.  Claudius,  censor  9,  29.  post  ab- 
dicationem  collegae  solus  censuram 
gerens,  viam  munit,  et  aquam  in 
urbem  ducit,  ibid.  eo  auctore  Po- 
titia  gens  sacra  Hercuiis  edocet 
servos  publicos,et  exstinguitur,  il)id. 
eius  concertatio  cum  P.  Sempronio, 
tribuno  pl.  de  censura  33  et  34.  fit 
consul  42.  dissuadet  legem  de  pon- 
tificibuset  auguribus  plebeiis  10,  7. 
intcrrex  11.  creatur  consul  iterum 
15.  male  rem  gerit  18.  in  medio 
pugnae  discrimine  tcmplum  vovet 
Bellonae  19.  vincit  Samnites  et 
Tuscos,  ibid.  praetor  22.  eius  res 
gestae  adversus  Samnites  31. 

Ap.  Claudius  Pulcher,  trib.  miiit.  22, 
53.  praetor  23,  24.  Siciliam  sorti- 
tur  30.  legatos  niittit  ad  Hicrony- 
mum  24,  6.  Uomam  ad  pctendum 
consulatum  mittitur  a  Marcello  39. 
cos.  25,  2  et  3.  obsidet  Capuam  22. 
vulneratur  26,  6.  moritur  sub  de- 
ditionem  Capuae  16. 

Ap.  Claudius,  trih.  milit.  32,  35.  mit- 
titur  Komam  36.  cum  parte  copia- 
rum  Acraephiam  mittitur  33,  29, 
per  Thessaliam  atque  Epirum  du- 
cere  Oricum  iul)etur  34,  50.  ad 
praesidium  Larissae  mittitur  36, 10. 
eius  arte  ab  obsidione  Larissae  de- 
terretur  Antiochus,  ibid.  praeest 
parti  ciistronim  in  ol)sidione  Hera- 
cleae  22.  praemittitur  ad  occupan- 
da  iuga  OetJie  30.  praetor  sortitur 
Tarentum  38,  42.  cos.  39,  23.  cae- 
dit  Ingaunos  Ligures  32.  vi  Ciau- 
diana  fratrem  ad  consulatum  eve- 
hit,  ibid.  princeps  iegationis  in 
Graeciam  33 — 37.  legatus  missus 
ad  Aetoios  41,  30. 

Ap.  Claudius  Ncro,  pnietor,  sortitur 
Hispaniam  ulteriorcm  33,  42.  34, 
10.  legatuH  37,  f^. 

Ap.  (,'laudiuR  Centho,  acdilis  curulis 
40,  59.  praetor  41,  22.  caedit  Cel- 
tiberos  31,  ovans  ingreditur  urhem 


3.-?.  legatus  ad  Thessalos,  eorum 
discordias  componit  42,  5.  legatus 
ad  res  repetendas  in  Macedoniam 
missus,  redit  42,  25.  a  consule  Hos- 
tilio  mittitur  in  Illyricum  43,  11. 
caeditur  ab  L^scanensibus  12. 

C.  Claudius  Ap.  F.  cos.  3,  15.  petens 
decemviratum,  repulsam  patitur  35, 
eius  oratio  ad  Appium  decemvirum 
40.  orat  populum  pro  Appio  reo 
58.  censet  arma  capienda  adversus 
tribunos  4,  6. 

C.  Claudius  Cicero,  trib.  pl.  Romilio 
consuli  diem  dicit  3,  31. 

C.  Claudius  Regillensis,  dictator,  et 

C.  Claudius  Hortator,  mjigister  equi- 
tum,  vitio  creati,  abdicant  se  ma- 
gistratu  8,  15. 

C.  Claudius,  flamen  Dialis  26,  23. 
quod  exta  perperam  dcderat,  abiit 
flaminio,  ibid. 

C.  Claudius,  praetor  40,  37.  legatus 
in  iMacedoniam  45,  1 7.  augur  mo- 
ritur  44. 

C.  Claudius  Appii  F.  Centho,  interrex 
22,  34.  dictator  25,  2. 

C.  Claudius  Nero,  graviter  a  Marcello 
consule  increpitus  24,  17.  praetor 
25,  2.  provinciam  sortitur  Suessu- 
lam  3.  ab  Suessula  excitur  Capuam 
22.  mittitur  in  Hispaniam  26,  17. 
deluditur  ab  Ilasdrubale,  ibid.  le- 
gatus  27,  14.  cos.  34.  cum  Hanni- 
balc  non  semel  congreditur  41  et 
42.  relicto  IIannil)ale,  ad  Ilasdru- 
balem  propcrat  43.  ad  milites  ora- 
tionem  habet  45.  devicto  Hasdru- 
bale,  ad  Hannibalem  revertitur  50. 
caput  Hasdrubalis  ante  stationes 
hostium  proiici  iubet  51.  redit  ad 
urbem  28,  9.  equo  triumphat  sine 
militibus,  ibid.  censor  29,  37.  eius 
intempestiva  severitatis  iactatio, 
ibid. 

C.  Claudius  Ncro,  legatus  ad  Ptolc- 
maeum  31,  2. 

C.  Claudius  Centho  cum  copiis  mit- 
titur  ad  auxilium  Athenarum  a 
Maccdonii)us  obscssarum  31,  14. 

C.  Claudius  Appii  F.  Pulcher,  augur 
in  Q.  Fabii  Maximi  locum  lectus 
33,  44.  praetor  40,. 3 7.  cos.  in  Is- 
triam  praece])S  discedit  41,  12 — 14. 
exercitum  oftendit,  et  Romam  re- 
dit,ibid.  redux  obsidet  Nesactium, 
et  ca|)it  15.  Istriam  pacat,  ibid. 
Icgioncs  in  Ligures  transducit  16. 
vincit  Ligures,  ibid.  triumphat  17. 
ei  in  annum  prorogatum  iniperium 
18.  recipit  Mutiiiam  a  Liguribus 
20.  consularis,  fit  trib.  niilit.  42,49. 
creatur  censor  43,  16.  edictum  eiu» 
et  collegae  dc  delectu,  ibid.    reus 


I  N  D  E  X. 


ad   populum   a«gre  absolvitur  iS. 

censum  agit  44,  16.  45,  15.  legatus 

in  Maeedoniam  45, 17.  moritur  44. 
C.  Claudius  Aselius,  praetor  41,  26. 
M.  Claudius,  Ap.  Claudii  decemviri 

cliens,  asserit  Virginiam  in  servitu- 

tem  3,  44.  abit  exsulatum  58. 
M.  Claudius,  trib.  pl.  43,  16. 
M.  Claudius,  dux  in  exercitu  Marcii 

in  Macedonia  44,  3. 
M.  Claudius,  legatus   35,  8.    praetor 

42.  eius  iussu,  qui  pulsarant  lega- 

tos  Cartliaginienses,  avehuntur  Car- 

thaginem,  ibid. 
M.  Claudius  Marcellus  creatur  cos.  8, 

18.  dictator  23.  tertium  cos.  24,  9. 
M.  Claudius  Marccllus,  praetor   22, 

35.  ab  Ostia  milites  Romam  mittit 

57- 
M.  Claudius  Marcellus,  trib.  pl.  29, 

20. 
M.  Claudius  Marcellus,  aedilis  curu- 

lis  31,  50.    creatur  praetor  32,  7. 

cos.  33,  24.  triumphat  de  Insubri- 

bus  et  Comensibus  37.  jiontifex  42. 

legatus  47.  censor  37,  58.  pontifex 

moritur  41,  17. 
M.  Claudius  Marcellus  creatur  prao- 

tor  38,  35.    censor  36.    cos.  39,  45. 

ei  se  dedunt  Galli  Transalpini  54. 

molitur  bellum  Istricum  55. 
M.CIaudiusMarceIIinus,creaturprae- 

tor  39,  23. 
M.  Claudius  Marcellus,   praetor  43, 

13.  decemvir  moritur  44,  18. 
M.  Claudius  Marcellus  creatur   cos. 

4.S.  44- 
P.  Claudius,  praefectus  socium  27, 41. 
P.  Claudius,   trib.   milit.    de   legione 

secunda  cadit  in  iiroelio  cum  Boiis 

P.  Claudius  Pulcher,  aedilis  curulis 

38,  35.  creatus  praetor  sortitur  iu- 
risdictionem  peregrinam,  ibid.  cos. 

39,  32.  triumvir  coloniae  deducen- 
dae  40,  29. 

Q.  Claudius,  trib.  pl.  21,  6^. 

Q.  Claudius  Flamen,  praetor  creatur 

27,  21.  sortitur  provinciam  Taren- 

tum  22.  propraetor  43.  et  28,  10. 
Ti.  Claudius  Asellus,  trib.  milit.  27, 

41.   praetor  creatus  sortitur  Sardi- 

niam  28,  10. 
Ti.  Claudius  Asellus,  aedilis  plebis 

29,  II. 
Ti.  Cliiudius  Nero,  creatur  praetor  29, 

II.   sortitur  Sardiniam  13.   cos.  30, 

16.  Africam  provinciam  cupit  27. 

privatus  classem,  tempestate  vexa- 

tam,  rcducit  Romam  39. 
Ti.  Claudius    Ncro,  praetor  crcatus, 

sortitur  Sardiniam  40,  18. 
Ti.  Claudius   Nero,   praetor   40,   59. 


sortitur  iurisdictionem  peregrinam 
41,  2.  paludatus  Pisas  in  provinciam 
proliciscitur  9.  ei  prorogatur  impe- 
rium  18.  legatus  in  Asiam  42,  19 
_et  45. 

Ti.  Claudius  Nero,  praetor  45,  14. 
Siciliam  sortitur  16. 

Clausala  fl.  44,  31. 

Claves  portarum  urbis  et  arcis  a  prae- 
fecto  Rom.  reposcunt  frustra  En- 
nenses  24,  37.  clavibus  portarum 
Arretii  amissis,  Romani  novas  om- 
nibus  portis  imponunt  27,  24. 

Clavus  fixus  dextro  lateri  aedis  lovis 
O.  M.  7,  3.  index  numeri  annomm 
Volsiniis  fuit,  ibid.  clavi  figendi 
sollenne  a  consulibus  ad  dictatores 
translatum,ibid.  clavusab  dictatore 
fixus  pestilentiae  sedandae  causa  7, 
3.  9,  28.  in  secessionibus  ad  revo- 
candas  ad  sanitatem  civium  mentes 
8,  18.  clavi  figendi  causa  dictator 
dictus  L.  Manlius  7,  3.  et  Cn. 
Quinctilius  8,  18.  clavorum  in 
praecipitiis  scandendis  usus  28,  20. 

Clazomeniis  immunitas  concessa  38, 

^39- 

Cleomedon,  legatus  Philippi  32,  21. 

Cleomenes,    primus   tyrannus    Lace- 

daemone  34,  26. 
Cleonae,   oppidum   33,   14,    15.    34, 

Cleonaeum  agrum  depopulantur  co- 
piae  Philippi  33,  14, 

Cleonymus,  dux  Lacedaemoniorum, 
classem  appellit  ad  Italiae  litora, 
et  Thurias  urbem  capit  10,  2.  Pa- 
tavinos  agros  diripit,  ibid.  caeditur 
ibid. 

Cleopatra,  uxor  Alexandri,  Epiri  re- 
gis  8,  24. 

Cleopatra,  Aegypti  regina,  donatur  a 
Rom.  palla  picta  cum  amiculo  pur- 
pureo  27,  4.  legatos  mittit  questum 
de  Antiocho  ex  Graecia  pulso  37, 

3- 
Cleopatra,  soror  Ptolemaeorum  Phi- 
lometoris  et  Euergetae  44,  19.  45, 

13- 
CleojitoIemiChalcidensis  filiam  ducit 

Antiochus  36,  11. 
Clevas,  dux  Persei  42,  23,  25. 
Clitae  44,  II. 
Clitore,  in    Arcadia,   datum   legatis 

Rom.  concilium  39,  35. 
Clivus  Capitolinus  silice  stratus  41, 

32.    Publicius  26,    10.  27,   37.   ad 

solum  exuritur  30,  26.    Urbius  i, 

48. 
Cloaca  maxima,a  Tarquinio  Supcrbo 

exstructa  i,  55.  cf.  ct  5,  55. 
Cloacina   ad    tabernas,   loci    nomen 

Romae  3,  48. 
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Clodius  Licinius,  rerum  Romanarum 

scriptor  29,  22. 
Cloelia  virgo,  una  ex  obsidibus,  inter 

tela  hostium  Tiberim  tranat  2,  13. 

statua  equestri  donatur,  ibid. 
Cloelii,  ex  Albanis  principibus  in  col- 

legium  Patrum  lecti  i,  30. 
Gracchus  Cloelius,  Aequorum  dux,  in 

Lavieanum  agrum,  inde  in  Tuscu- 

lanum,  populabundus  venit  3,  25. 

male  habet  Roman.  legatos,  ibid. 

a  dictatore  L.  Quinctio  Cincinnato 

vincitur,  et  capitur  28. 
Cloelius  Tullus,  legatus  Rora.  iussu 

Tolumnii  interficitur  4,   17.   ei  in 

Rostris  statua  posita,  ibid. 
P.  Cloelius,  trib.  milit.  consulari  po- 

testate  6,  31. 
P.  Cloclius  Siculus  inauguratur  rex 

sacrificus  40,  42. 
Q.  Cloelius,  cos.  2,  21. 
Q.  Cloelius  Siculus,  censor  factus  6, 

3'-      . 

T.  Cloelius  Siculus,  inter  primos  tri- 

bunos  milit.  consulari  potestate  4, 

7.  triumvircoloniaededucendae  11. 
Clondicus,  Bastamarum  dux  40,  58. 
Clondicus,  regulus  Gallorum,a  Perseo 

delusus  44,  26  et  27. 
Cluiliae  fossae  i,  23.  2,  39. 
Cluilius,  dux  Volscorum,  Ardeam  ob- 

sidet  4,  9.  vincitur  a  Romanis  10. 
C.  Cluilius    Albae   imjieritat    i,    22. 

eius  res  gestae,  ibid.  et  23.  moritur 

Clupea  urbs,  relinquitur  a  Romanis 
27,  29.  29,  32. 

Clusini,  a  Gallis  oppugnati,  lcgatos  a 
Romanis  ad  Gallos  ini|)etrant  5, 
^i,.  Clusinonmi  cum  (iallis  proe- 
lium  36.  caeduntur  a  Rom.  10, 
30.  abietem  in  fabricaijdas  naves  et 
fnimenti  magimm  numerum  polli- 
centur  Scipioni  28,  45. 

Clusium,  Etruriae  oppid.  5,  33. 

Clusium  Camers  10,  25. 

Cluvia,  urbs,  capta  a  Samnitibus,  rc- 
cijjitur  a  lionianis  9,  31. 

Cluvia  (Faucula)  Campana  mulicr, 
quao  quondam  corpore  quaestum 
fecerat,  captivis  Rom.  clam  ali- 
menta  suppeditat  26,  33.  eidem 
br)na  et  libertas  restituuntur  34. 

C.  Cluvius,  legatus  44,  40. 

C.  Cluvius  Saxula  creatur  praetor  41, 
22.  j)nietor  itenmi  33.  sortitur  iu- 
risdictionem  intcr  civc»  et  pcrcgri- 
noB  42,  I. 

Sp.  Cluviu»  creatur  praetor  42, 9.  sor- 
titur  Sardiniam  10. 

Clypea  inaurata  in  fiistigio  aedis  lovis 
al)  atdihl)UH  posita  ^^,  10.  cf.  et  35, 
41.  aeruta  3»,  35. 


Clypeus  Marcius  25,  39.  ai-genteus, 
centum  triginta  octo  pondo,  cum 
imagine  Barcini  Hasdrubalis,  cap- 
tus,  ibid.  clypeis  olim  Romani  usi ; 
postquam  stipendiarii  tacti  sunt, 
scuta  pro  clipeis  fecere  8,  8.  usi 
Macedones  9,  19. 

Clytus,  praetor  Acamanum,  deficit  a 
Romanis  36,  11. 

Cnidus,  urbs  Macedoniae  31,  27. 

Cnidus,  urbs  Cariae  37,  16. 

Cobulatus,  amnis  38,  15. 

Codrlo,  oppidum  munitum,  deditur 
Rom.  31,  27. 

Coela,  P2uboicus  sinus  31,  47. 

Coela  Thessaliae  32,  4. 

Coele  Syria  33,  19.  42,  29.  45,  11. 

Coeletae,  Thraciae  populi  38,  40. 

Coelius,  scriptor  antiquus  21,  38.  22, 
31.  23,  6.  26,  II.  27,  27.  28,  46, 
29,  27. 

L.  Coelius,  Illyrico  praeest  43,  23. 

Coelius  mons  2,  11.  additur  urbi  Ro- 
mae  i,  30.  eam  sedcm  Tullus  re- 
giae  capit,  ibid.  datur  Albanis  33. 

Coenus,mercator  Perrhaebus  detrans- 
itu  ad  Perrhaebiam  consultus  ab 
Aemilio  cos.  44,  35, 

Cohors  alaris  10,  40.  cetrata  31,  36. 
parmata  4,  38.  Cremonensis  44,  40. 
Cumanae  cohortes  2,  14.  exsulum 
Romanorum  2,  19.  Fii-mana  44, 
40.  Lucana  10,  33.  Marrucina  44, 
40.  Marsorum  33,  36.  Peligna  25, 
14.  44,  40.  Placentina  41,  5.  sub- 
sidiaria  9,  27.  Suessana  10,  33. 
Vestina  44,  40.  cohors  j)uerorum 
regiorum  apud  IMacedonas,  transit 
ad  Romanos  45,  6.  cohortes  qua- 
dringenariae  7,  7,  10,  40.  cohorti- 
bus,  <|uae  signa  amiserant,  hordeum 
datum  27,  13. 

Colchas,  regulus  duodetriginta  oppi- 
domm  Ilisjianiae  ultcrioris  28,  13, 
cum  eo  dccem  et  septem  oppida 
consurgunt  adversus  Rom.  33,  21. 

Collatia  Sabinis  ademj^ta  i,  3S.  for- 
mula  deditionis,  ibid. 

C.  Tarquin.  Collatinus,  primus  cos. 
Rom.  2,  2.  abdicat  se  consulatu, 
ibid. 

L.  Tarquin.  Colliitinus,  Egerii  filius, 
cum  Sexto  Tarquinio  dc  uxoribus 
contcndit  1,57.  uxor  Coliatiiii  Lu- 
crctia,  ibid.  a  pnieleclo  urbis,  j)ost 
exactos  Tar<|uinios,  cos.  creatur6o. 

Collegium  ad  ludos  Caj)itolinos  con- 
dituni  5,  50,  52.  mercutorum  2,27. 
j)ontificum  4,  44. 

Coilina  jiorta  2,  1 1  ct5i.  3,51.  7,11. 
26,  10.  41,13.  a<l  Collinam  portani 
virgiiies  Vestalcs, stuj^ri  conipcrtjie, 
vivae  defoiMMie  8,  15.  22,  57. 

•c 
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Collis  Quirinalis,  in  quo  aedem  For- 
tunae  Primigeniae  dedicat  Q.  Mar- 
cius  Ralla  34,  53. 

Colonia  Adria  5,  33.  27, 10.  Aesemia 
27,  10.  Alba  in  Aequis  10,  i.  ^^,  9. 
Antemnae  i,  11.  Antium  3,  i.  8, 
14.  27,  38.  36,  3.  Anxur  8,-21.  A- 
quileia  39,  55.  40,  34.  Ardea  4, 11. 
Arimimmi  27,10.  Beneventum  ibid. 
Bononia  37,  57.  Brundisium  27, 10. 
in  Bruttios  34,  53.  Buxentum  34, 
45.  39,  23.  Cales  8, 16.  27,9.  Car- 
seoli  10,  3  et  12.  27,  9.  Caiteia^^, 
3.  Casinum  9,  28.  Castrum  novum 
36,  3.  Circeii  i,  ^6.  6,  21.  27,  9. 
Cora  2, 16.  27, 9.  Cosa27, 10.  Cre- 
mona  37,  46.  Croton  34,45.  Crus- 
tumeria  i,  11.  Fidenae  4,  17  et 
30.  Firmum  27,  10.  Fregellae  8, 
22.  9,  12.  Fregenae  36,  3.  Gravi- 
scae  40,  29.  Heraclea  Tarentino- 
rum  8,  24.  Interamna  9,  28.  27,  9. 
Lavici  4,  47.  Litemum  34, 45.  Lu- 
ca  41,  17.  Luceria  9,  26.  27,  10. 
Mintumae  10,  21.  36,  3.  Mutina 
39,  55.  Narnia  10,  10.  27,  9.  Ne- 
pete  6,  21.  27,  9.  Norba  2,  34.  7, 
42.  27,  10.  Ostia  I,  33.  27,  38.  36, 
3.  Parma  39,  55.  Pisaumm  39,  44. 
Placentia  27,  10.  37,  46.  Pometia 
2,16.  Pontiaeg,  28.  27, 10.  Poten- 
tia  39,  44.  41,  32.  Puteoli  34,  45. 
Pyrgi  36,  3.  Salemum  34,  45.  Sa- 
ticula  27,  10.  Satricum  6, 16  et  22. 

7,  27.  Saturnia  39,  55.  Setia  6,  30. 
7,42.  27,9.  Signia  I,  56.  2,21.  8, 
3.  27,  10.  Sinuessa  10,  21,  36,  3. 
Sipontum  34,  45.  Sora  10,  i.  Spo- 
letum  27,  10.  Suessa  9,  28.  27,  9. 
Sutrium  27,  9.  Tarracina  36,  3. 
Tempsa  34, 45.  in  Thurinum  agmm 
34,  53-   Velitrae  2,  31,  34.  6,  21. 

8,  3.  Venusia  27,  10.  Vibo  35,  40. 
Vitellia  5,  29.  Volae  4,  49.  Vul- 
tumum  34,  45.  Coloniae  Latinae 
34,  53.  duodecim  abnuunt,  se  mili- 
tes  dare  posse  Romanis  27,  9.  aliae 
in  obsequio  et  fide  manent  10.  re- 
bellium  coloniarum  poena  29,  15. 
coloniarum  nomina,  quae  sua  om- 
nia  in  potestate  populi  Rom.  esse 
dixemnt  27,  10.  colonias  in  singu- 
las  missae  familiae  tricenae  32,  29. 

Coloni  maritimi,  sacrosanctam  vaca- 
tionem  habentes,  coguntur  dare  mi- 
lites,  praeter  Antiates  et  Ostienses 
27, 38.  omnes  coacti  in  classem  36, 

Colophon,  oppid.  oppugnatur  ab  An- 
tiocho  37,  26.  eius  situs,  ibid. 

Colophoniis,  qui  in  Notio  habitabanf , 
immunitas  concessa  38,  39. 

Columen,  loci  nomen  3,  23. 


Columna  aenea  insculptum  foedus 
cum  Latinis  2,  33.  columna  rostra- 
ta  in  Capitolio  bello  Punico  priore 
posita  a  M.  Fulvio  cos.  ad  imum 
fulmine  discussa  42,  20.  columnae 
Herculis  21,43.  23,  5. 

Combolomarus,  regulus  Galloram 
Trocmorum  38,  19. 

Combulteria,  urbs  ad  Poenos  deficit 
23,  39.  24,  20.  _ 

Come  Macra,  oppidum  32,  13. 

Comensis  ager  33,  36. 

Cominium  a  Carvilio  captum  10,  39, 
40  et  43.  diripitur  et  incenditur  a 
militibus  44.  expugnatur  a  Postu- 
mio  25,  14. 

Cominium  Ceritum  25,  14. 

Cominius,  praefectus  turmae  equitum 
41,3.  eius  audacia,  ibid. 

L.  Cominius,  trib.  milit.  8,  30. 

Post.  Cominius,  cos.  2,  18.  iterum  33. 

Comitia  aedilium  et  tribunorum  pl. 
tantum  6,  35.  centuriata  i,  60.  iis 
creati  coss.  ibid.  trib.  milit.  consu- 
lari  potestate  5,  52.  praetor  10,  22. 
proconsul  26,  18.  prodictator  22,8. 
iisdem  perlatae  leges  xii  tabula- 
rum  3,  34.  et  aliae  leges  3,  55.  8, 
12.  iudicia  perduellionis  exercita 
6,20.  26,3.  43,18.  bellum  iussum 
31,  7.  centuriata  habita  in  campo 
Martio  i,  44.  6,  20.  31,  7.  curiata 
rem  militarem  continent  5,  52.  cf. 
et  9,  38.  tributa  56.  iis  ut  crearen- 
tur  magistratus  plebeii,  lex  magna 
contentione  perlata,  ibid.  et  57.  ex 
iis  Patres  submoti  60.  iis,  quae 
plebs  iusserat,  populum  tenent  3, 
55.  8,  12.  iis  senatui  potestas  facta 
pacem  cum  Carthaginiensibus  fa- 
ciendi  30,  43.  pax  iussa  cum  Phi- 
lippo  33,  25.  comitia  censoribus 
creandis  7,  22.  curioni  maximo  cre- 
ando  27,  7.  decemviris  creandis  3, 
33.  pontifici  max.  creando  25,  5. 
praetoria  10,  22.  22,  35.  24,  9.  25, 
7.  26,  23.  27,  35.  quaestoria  4,  54. 
tribunis  milit.  cos.  pot.  4,  6.  tribu- 
nis  milit.  ad  legiones  7,  5.  consu- 
laria  i,  60.  2,  64.  5,  30.  7,  21.  9, 
44.  10,  II.  24,  8,  43.  iis  non  vult 
interesse  plebs  2, 64.  prohibentur  a 
tribunis  plebis  4,  25.  habita  a.  d. 
XII  Kal.  Mart.  38,  42.  42,  28.  mi- 
litaria  25,  37.  tribunitia  4,  44.  in- 
dicta  a.  d.  iii  Non.  Sextil.  41,  20. 
mense  lanuario  habita  43,  13.  a.d. 
V  Kal.Sept.  ibid.  comitiorum  causa 
dictator  creatur  25,  2.  primo  comi- 
tiorum  die  praetores  pronuntiant 
lovem  Apollinemque  et  Herculem 
37,  25.  comitia  vitium  de  coelo  tur- 
bat  40,  42. 
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Comitium  6,  15.    34,  45.    comitium 

tectura  -27,  36. 
Commentarius  Eumenis  de  apparati- 

bus  belli  42,  6.  commentarii   Nu- 

mae    Pompilii,    editi    iussu    Anci 

Marcii  i,  32.  pontificum  4,  3.  6,  i. 

Servii  Tullii  i,  60. 
Compasium,  vicus  39,  36. 
Com  pedes  Graeciae,  Demetrias,  Chal- 

cis,  Corinthus  32,  37. 
Complega,  oppid.  Hispaniae  41,  3. 
Compsa,  urbs,  tradita  Poeno  23,  i. 

recepta  a  Romanis  24,  20. 
Compsanus  ager,  in  quo  lovis  Vicilini 

templum  24,  44. 
Compulterja  in  Samnio  capitur  a  Ro- 

manis  24,  20. 
Comum,  oppid.  capitur  a  Romanis 

33,  36. 

Conciliabula  25,  5.  39,  14.  concilia- 
bula  et  nundjnae  7,  15. 

Concilium  Acamanum  33,16.  Achae- 
orum  28,  7.  32,  20.  Actolorum  31, 
29.  33»  3-  Panaetolicum  31,  32. 
35,  32.  Apocletorum  sanctius  30, 
16.  36,  28.  Arcadum  32,  5.  Boeo- 
torum  32,  2.  Etruscorum  5,  17. 
Latinorum  populorum  7,  25.  8,  3. 
Magnetum  35,  31.  Pylaicum  31, 
32.  ThessJilorum  36,  8.  42,  38. 

Concio  apud  Graecos  in  theatro  ha- 
bita  33,  28.  conciones  seditiosae 
tribunorum  plebis  4,  35.  et  alibi 
passim. 

Concordiae  aedes  in  arce  22,  33.  26, 
23.  in  area  Vulcani  dedicata  9,  46. 
ara  24,  22.  arca  39,  56.  40,  19. 

Condylon,  casteilum  inexpugnabile 
44,  6. 

Coniurati,  nondum  milites  45,  i.  cf. 
et  22,  38. 

Coniuratio  de  regibus  revocandis  2, 
3  et  4.  coniurationes  7,  38.  26,  25. 
33»  36.  39,  8.  coniuratio  Acama- 
num,  non  redituros  se  ex  bello,  nisi 
victores  26,  25. 

Connubium  Romulus  novo  populo 
petit  1,9.  de  Patrum  et  piebiscon- 
nubio  lex  4,  i,  3  et  4.  connubia 
Latinis  populis  et  commereia  ad- 
empta  8,  14.  extra  fines  suos  inter- 
dicta  Macedoniljus  45,  29. 

Conscripti  Patres  unde  dicti  ?  2,  i. 

Consentia,  url)8,  capitur  ab  Alexandro 
Epirensi  8,  24.  cf.  et  23,  30.  29,  38. 

3°'  '9- 
Consentini.  populi  in  Bnittiis,  rede- 

unt  in  fideni  itoiiianorum  25,  i. 
ConHentinuMi     agruni     depopuiantur 

Romani  28,  11. 
Q.  ConKJdius,   trib.    pl.    auctor    legi» 

agrariao,  dicm  dicit  T.  Mencnio  2, 

52- 


Consuaha  i,  9. 

Consul  invisus  plebi  magistratus  5,  29 
solus  dictatorem  dicere  potest  4, 31. 
22,  8.  sohis  ad  dictatorem  venit 
sine  Hctoribus  22.  11.  ab  urbe  pro- 
ficiscitur  paludatus  cum  lictoribus 
31,  13.  36,  3.  41,  22.  ex  patriciis 
tantum  unus  creatur  39,  32.  de 
plebe  primus  L.  Sextius  6, 42.  Con- 
sules  primi  Romae  creati  i,  60.  a 
consulibus  ad  decemviros  transfer- 
tur  imperium  3,  33.  sublato  decem- 
viratu  reditur  ad  consules  3,  54  et 
55.  lex  a  Canuleio  lata,  ut  populo 
potestas  esset,  sive  de  plebe,  sive 
iie  Patribus  vellet,  consules  facien- 
di  4,  I.  sed  resistentibus  legi  patri- 
ciis,  eo  decursum,  ut  tribuni  mili- 
tum  pro  consulibus  crearentur  6  et 
7.  lex  de  consule  uno  plebeio  per- 
lata  6, 35  et  sqq.  consulcm  alterum 
ex  Latio  creari,  petunt  Latini  8,  4 
et  5.  cf.  et  23,  6.  consules  ambo  de 
plebe  23,  31.  cf.  et  42,  9.  consules 
ordinarii  et  sutFecti  41,  22.  primi 
consules  omnia  iura  et  insignia  re- 
giae  potestatis  habuere  2,  i.  unus 
tantum  consul  in  urbe  fasces  habe- 
bat,  ibid.  lex  de  provocatione  a 
consulibus  ad  popuUim  2,  8.  3,  55. 
10,  9.  consulibus  minantur  vincula 
tribuni  pl.  ni  scnatui  dicto  audien- 
tes  sint  4,  26.  consules  magistratu 
se  abdicare  iussi  5,  32.  8,  3.  con- 
suhs  est  aut  impenitoris  dedicare 
tempkim  9,  46.  cf.  et  2,  27.  con- 
sules  ante  L.  Postumium  Albinum 
nulla  in  re  oneri  sociis  aut  sumptui 
fuerunt  42,  i.  de  consule  plebeio 
creando  discordiae  4,  i,  3.  6,36,37. 
7,  18,  21.  consules  sublato  decem- 
viratu  restituuntur  3,  54.  consulea 
praetextati  7,  i.  patricii  7,  17,  18, 
28.  Rom.  paludamcntis  detractis 
prope  seminudi  sub  iugum  missi  9, 
5,  6.  sortiuntur,  uter  censoribus 
creandis  comitium  haberet  24,  10. 
maioribus  hostiis  litant  31,5.  32,  i. 
39,  22.  ])lebeii  creati  35,  24.  ver 
sacmm  faciunt  33,  44.  vota  nun- 
cupant  in  Capitojio,  antequam  in 
provinciam  proficiscerentur  41,  32. 
consules  edixere,  quoties  in  sena- 
tum  vociUisent,  uti  senatores  ad  por- 
tjim  Capcnam  convenirent  23,  32. 
de  aede  Mercurii  dcdicanda  discep- 
Uint  2,  27.  consulibus  non  parent 
jjopuli  2,  28.  veteribus  datum  im- 
perium  proconsularc  10,  16. 

Consulatus  ortus  ex  domo  lunia  2,  5. 
initus  Kalendis  Scxtil.  3,  6.  Idibu» 
Decembr.  4,37.  Idibus  Alart.  22,  i. 
ad  consulatuin  cx  quaestura  sultus 
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32,  7.  lex  de  aetate  ad  consulatum 
et  alios  magistratus  necessaiia  40, 
44.  lex  ne  quis  consulatum  aliumve 
magistratum  bis  intra  deceni  annos 
caperet  7,  42.  10,  13.  pristina  pos- 
sessio  redit  ad  Patres  7,  24. 

Contenebra,  oppidum    Etruscum,  vi 

captum  a  Romanis  6,  4. 
Contrebia  in  Hispania,  capta  a  Ful- 

vio  40,  33. 
Copais,  palus  33,  29. 
Coquus  quando   primum  Romae   in 

pretio  esse  coeperit  39,  6. 
Cora,  colonia,  deficit  ad  Latinos  2, 

16.  obsides  dat  Romanis  22.  negat 

consulibus  pecuniam  et  milites  26, 

8.  27,  9. 
Coracesium,  oppidum,  ab  Antiocho 

oppugnatur  33,  20. 
Coranus  ager  8,  19. 
Corax,  mons  altissimus  inter  Callipo- 

lin  et  Naupactum  36,  30.  37,  4. 
Corbio,  Latii  ojjpidum,  capitur  a  Co- 

riolano  2,  39.  expugnatur  a  Volscis 

3.66. 
Corbio,  in  Hispania   citeriore   oppi- 

dum  Suessetanorum  39,  42. 
Corbis  et  Orsua,  patrueles  fratres,  de 

principatu  civitatis  ferro  certant  28, 

21. 
Corcyra,  insula  et  urbs  26,  24.  31, 1 8, 

22  et  44.  32,  6,  36,  26  et  42.  40, 

42.  42,  37.  44,  I.  45,  2. 
Corinthus  in  Achaia  27,  31.  31,  22. 

oppugnatur 32, 23.  redditur Achaeis 

33,  34.  cf.  et  34,  50.  Corinthi  arx 
et  isthmus  45,  28. 

Corinthiacus  sinus  26,  26. 

Corinthius  ager  vastatur  a  classeRom. 
27,  31.  Corinthius  sinus  28,  7  et  8. 
44,  I. 

Coriolos,  oppidum,  obsident  et  ca- 
piunt  Romani  2,33.  adimit  Roma- 
nis  Coriolanus  39. 

Marc.  Coriolanus,  hostis  tribunitiae 
potestatis  2,  34.  favet  in  turbis  de 
annona  Patribus,  ibid.  ei  dies  dic- 
tus  35.  damnatus  absens  in  Volscos 
exsulatum  abit,  ibid.  benigne  exci- 
pitur  a  Volscis,  ibid.  eius  adversus 
Rom.  odium  et  dolus  36  et  37.  im- 
perator  Volscorum  legitur  39.  Cir- 
ceios  profectus,  colonos  inde  Rom. 
expellit,  ibid.  alia  Romanis  oppida 
adimit,ibid.  populatur  agrum  Rom. 
servatis  agris  patriciorum,  ibid.  ad 
eum  legatio  virorum,  ibid.  alia  mu- 
lierum,  quae  eius  animum  flectunt 
40.  moritur,  ibid. 

Cormasa,  urbs  38,  15, 

Comelia  gens  35,  10.  45,  41.  familia 
38,  55.  tribus  38,  36. 

Cornelia,  venefica,  suomet  ipsa  epoto 


medicamento,  interit  8,  18. 
Cornelia,  nupta  Graecho  38,  57. 
Cornelius   Barbatus,  pontifex  maxi- 

mus  9,  46. 
A.  Cornelius,  quaestor,  diem  dicit  M. 

Volscio  3,  24. 
A.  Cornelius,  pontifex    maximus   4, 

27. 
A.  Cornelius,  trib.  milit,  consulari  po- 

testate  6,  36.    iterum  42.    cos.  8, 

A.  Cornelius  Arvina,  dictator  creatur 
8,  38.  proelio  vincit  Samnites,  ibid. 
et  39.  triumphat,  ibid. 

A.  Cornelius  Arvina,  fetialis  Sp.  Po- 
stumium  et  T.  Veturium,  ceteros- 
que  sponsores  pacis  Caudinae,  dedit 
Samnitibus  9,  10. 

A.  Cornelius  Cossus,  trib.  milit.  occi- 
dit  in  proelio  Lartem  Tolumnium, 
Veientium  regem  4,  19.  spolia 
opima  regis  interfecti  in  dictatoris 
triumpho  gerit  20.  super  ea  re  dis- 
putatio  Livii,  ibid.  cos.  creatur  30. 
trib.  milit.  consulari  potestate  31. 
magister  equitum,  ibid. 

A.  Cornelius  Cossus,  dictator  6,  11. 
adversus  Volscos  proficiscitur  12. 
eosque  vincit  13.  M.  Manlium,  se- 
ditionem  molientem,  in  carcerem 
mittit  16.  triumphat,  ibid. 

A.  Cornelius  Cossus,  magister  equitum 
7,  19.  iterum  26.  creatur  cos.  28, 
in  Samnium  jJroficiscitur  32.  eius 
periculum  34.  vincit  Samnites  36. 
triumphat  38.  primus  arma  Samnio 
intulit  10,  31. 

A.  Cornelius  Mammula,  propraetor 
in  Sardinia  23, 21.  vovet  ver  sacrum 

33,  44-  . 

A.  Cornelius  Mammula,  praetor  35, 
24.  sortitur  provinciam  Bruttios  36, 
2.  propraetor  37,  2  et  4. 

C.  Cornelius,  trib.  milit.  consulari  po- 
testate  6,  5. 

C.  Comelius  a  senatu  legatus  mittitur 
ad  Antiochum  33,  39. 

C.  Cornelius,  augur,  moritur  39,  45. 

C.  Comelius  Lentulus,  32,  2. 

C.Cornelius  Cethegus,  proconsul,  vin- 
cit  Hispanos  31,  49.  absens  creatur 
aedilis  curulis  50.  magno  apparatu 
facit  ludos  Rom.  32,  7.  creatur  cos. 
27.  proficiscitur  in  Galliam  29. 
vincit  Insubres  30.  aedem  vovet 
Sospitae  lunoni,  ibid.  triumphat 
33,  23.  Hamilcar  ante  eius  currum 
traductus,  ibid.  censor  creatur  34, 
44.  ludis  Roman,  loca  senatoria 
secernit  a  populo,  ibid.  lustrum 
condit  35,  9. 

C,  Comelius  Cethegus,  legatus  in 
Africam  34,  62, 
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Cn.  Cornclius,  quaestor,  praeest  exer- 
citui  Semproniano  25,  19.  aequo 
Marte  pugnat  cum  Hannibale, 
ibid. 

Cn.  Comelius  Blasio,  praetor  34,  42. 
sortitur  Siciliam  43. 

Cn.  Comelius  Cossus,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  4,  49.  iterum  61. 

Cn.  Cornelius  Cossus,  cos.  4,  54.  trib. 
milit.  consulari  potestate  58.  itemm 
5,  10.  Capenatem  agrum  vastat  12, 
frater  P.  Licinii  Calvi,  ibid. 

Cn.  Cornelius  Dolabella,  rex  sacro- 
rum,  inauguratnr  27,  36.  cius  mors 
40,  42. 

Cn.  Comelius  Lentulus,  trib.  milit. 

22,  49.  quacstor,  aequo  fere  Marte 
pugnat  cum  Ilannibale  25,  19.  ae- 
dilis  cumlis  29, 1 1.  creatur  cos.  30, 
40.  ambit  Africam  provinciam,  ibid. 
60  consule  pax  cum  Carthaginicn- 
sibus  facta  44.  ci  proconsuli  inipe- 
rium  in  Ilispania  esse  plebs  iubet 
31,  50.  ex  senatusconsulto  ovans 
urbem  ingrcditur  33,  27. 

Cn.  Comelius  Merenda  creatur  prae- 
tor  34,  42.  sortitur  Sardiniam  43. 

Cn.  Comelius  Memla,  lcgatus  in  de- 
cem  ad  res  Asiae  componendas  37, 

55- 
Cn.  Comelius  Scipio  Calvus,  cos.  cum 

classe   et   exercitu  advcrsus    II.1S- 

dmbalcm   mittitur    in    Ilispaniam 

21, 32.  ibi  prospere  rem  gerit  60  et 

61.   cf.  et  22,   19 — 21.   fratre  ad- 

iuncto,  communi   deinde   cuni   eo 

sinuil  anin)0  con.silioque  bellum  ad- 

ministrat  22.   utrius(iue  res  gestae 

23,  26—29,  48  et  49.  24,  41,  42, 
48  et  49.  cum  tertia  parte  vctcris 
exercitus  Cn.  Scipio,  Celtiberis  ad- 
iunctis,  cum  IIa.sdrubale  Barcino 
bellum  gerit  25,  32.  eum  dcscrunt 
Celtibcri  33.  reccdit  35.  tunuilum 
occupat  36.  euni  aggrcdiuntur 
Poeni,  ibid.  occiditur,  eiusijuc  cx- 
ercitus  cacditur,  ibid.  dc  cius  morte 
variae  auctomni  seutcntiae,  ibid.  cx 
eius  morte  luctus  Romae  et  in 
Ilispania,  ibid. 

Cn.  Cornelius  Scipio,  pontifcx  32,  7. 

Cn.  Comclius  Scipio,  practor,  sortitur 
Galliam  41,  8. 

Cn.  Hive  L.  Comdius  Scipio,  Africani 
filius,  vix  pructuram,  opc  Ciccrcii 
compctitoris,  a«8ecutus,  «ortitur  iu- 
ris<liclionem  intcr  pcrcgrinos  41, 
26.  Hcnatu  ciicitur  u  ccnsoribus  32. 

Cn.  Cornclius  Scipio  IIis|)a!lus,  pr.ic- 
tor,  »ortitur  iurisdictioncn)  intcr  j)cr- 
cgrinos  40,  44.  cos.  41,  18,  in  ma- 
gistnitu  n)i)ritiir  20. 
L.  Comcliu»,  proconiiul  3J,  26. 


L.  Comelius  Caudinus,  aedilis  cumlis 
27,  21. 

L.  Comelius  Dolabella,  duumvir  na- 
valis  40,  42.  cf  et  41,  5.  contentio 
eius  cum  pontifice  maximo  40,  42. 

L.  Comelius  Lentulus,  cos.  Samniti- 
bus,  si  qua  se  movcrent,  oppositus 
8,22.  dicit  comitiorum  causa  dicta- 
torem  in  castris  23.  suadet  ad  Cau- 
dium,  ut  a  Pontio  dictae  leges  ac- 
cipiantur  9,  4. 

L.  Comelius  Lcntulus,  pontifex  max- 
imus,  populum  consulcndum  censet 
de  vere  sacro  22,  10.  moritur  25, 

L.  Comelius  Lentulus,  decemvir  sa- 
crorum  crcatur  25,  2.  praetor  sorti- 
tur  Sardiniam  41.  legatus  27,  14. 
moritur  42,  10. 

L.  Comelius  Lcntulus,  Scipionis  in 
Ilispania  successor  28,  38.  eius  res 
gestae  29,  2  et  3.  aedilis  curulis 
absens  creatur,  absens  gerit  liono- 
rem  29, 1 1.  ei  prorogatur  impcrium 
in  Ilispania  13.  ex  Hispania  redux 
petit  triumphum  31,  20.  exsenatus 
consulto  ovans  urbem  ingreditur, 
ibid.  creatur  cos.  49.  cf.  et  32,  7,  8 
et  9. 

L.  Comelius  Lentulus,  Romam  mit- 
titur  nuntius  victoriae  de  Perseo 

44»  45-  45»  I- 

L.  Comelius  Maluginensis,  cos.  3,  22, 
eius  res  gestae,  ibid.  et  23,  24. 
tuetur  causam  deccmviromm,  in 
quibus  fniter  ipsi  crat  40. 

L.  Comclius  Mcmla,  pnvctor  32,  7. 
sortitur  iurisdictioncm  urbanam  8 
et  26.  triumvir  coloniac  dedu- 
cendac  34,  45.  cos.  54.  inducit  ex- 
ercituni  in  Boiorum  agrum  35,  4. 
608  vincit  proelio  5.  postulat  sup- 
plicationcm  et  triumphum  8.  nihil 
impctrat,  ibid. 

L.  Cornelius  Scipio,  interrex  7,  21. 
cos.  23. 

L.  Comelius  Scipio,  cos,  et  eius  res 
gestae  10,  11.  cf.  ct  25,  26. 

L.  Comclius  Scipio,  fratcr  P.  Comelii 
Scipionis,  oppugnat  et  capit  opu- 
lcntis.sin)<im  urbcin  Oringin  28,  3. 
nuntius  rcccptac  Ilispaniae  Romam 
a  fr.itrc  mittitur  4  ct  17.  cf.  ct  30, 
38.  crcatur  practor  34,  54.  sortitur 
Sicilium  55.  cos.  36,  45,  ci  Gr.iccia 
decreta  37,  1,  paludatUs  ab  url>e 
jjroficiscitur  4,  ei  nomina  dant  ad 
quin(|uc  niillia  voluniariomn),  il>id. 
nccipit  exercitum  M'.  Acilii  («la- 
brionis  7.  ci  j>cr  Maccdoiiian)  ct 
Thnician)  cuiiti  onuiiii  j)arat  l'hi- 
lij>pus,  il)id.  tr.-uicit  ]lcllcsj>ontiiiu 
}tl.    8acrificut    Ilii    Minervao    37. 
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pergit  ad  Antiochum  38.  eius  acies 
39.  fundit  et  fugat  Antiochum  43. 
capit  eius  castra,  ibid.  pacem  dat 
Antiocho  45.  vult  se  appellari 
Asiaticum  58.  triumphat  59.  dis- 
suadet  legem  de  pecunia  regis  An- 
tiochi  38,  54.  damnatur  peculatus 
55.  eius  statua  extra  portam  Ca- 
penam  56.  iubetur  in  carcerem 
duci  58.  defenditur  a  Nasica,  ibid. 
liberatur  a  Graccho  60.  petit  cen- 
suram  39,40.  ei  ademptusequus  44. 

L.  Cornelius  Scipio,  Africani  filius, 
cf.  supra  Cn.  sive  L.  Comelius 
Scipio. 

L.  Cornelius  Scipio,  quaestor,  obviam 
mittitur  Prusiae  45,  44. 

M.  Comelius  Cethegus  in  L.  Comelii 
Lentuli  pontificis  max.  locum  pon- 
tifex  creatur  25,  2.  habet  comitia 
pontifici  max.  creando  5.  praetor, 
sortitur  Apuliam  41.  Siciliae  res 
administrat  26,  21.  censor  creatur, 
cum  nondum  cos.  fuisset  27,  11. 
lustmm  condit  36.  creatur  cos.  29, 
II.  ei  Etruria  provincia  obvenit 
13.  continet  Etruriam  in  officio  36. 
proconsul  Magonem  vincit  30,  18. 
moritur  33,  42. 

M.  Comelius  C.  F.  C.  N.  Cethegus, 
legatus43,  ^-  triumvir  colonis  Aqui- 
leiam  deducendis  19. 

M.  Comelius  Cossus  cos.  creatur  4, 

51- 

M.  Cornelius  jMaluginensis,  decemvir 
3i  35^  40  et  41. 

M.  Comelius  Maluginensis,  cos.  4,  21. 

M.  Comelius  Maluginensis,  suffectus 
in  locum  demortui  censoris  5,  31. 
cf.  et  9,  34.  trib.  milit.  consulari 
potestate  6,  36.  iterum  42. 

M.  Comelius  Scipio  Maluginensis 
creatur  praetor  41, 18.  sortitus  His- 
paniam  ulteriorem,  provinciam 
eiurat  19.  notatur  a  censoribus  32. 

M.  Cornehus  Mammula,  legatus  42, 
6. 

P.  Comelius,  trib.  milit.  consulari  po- 
testate  6,  i.  itemm  11. 

P.  Comelius,  orae  maritimae  praefec- 
tus  9,  38. 

P.  Comelius  Arvina,  cos.  creatur  9, 
42.  censor,  lustrum  condit  10,  47. 

P.  Cornelius,  praetor  25,  15,  22.  ei 
delectus  mandatur,  ibid.  per  fora 
conciliabulaque  edicit,  ut  conqui- 
sitio  volonum  fieret,  ibid.  proprae- 
tor  26,  1. 

P.  Comelius  Blasio,  legatus  43,  7.  cf. 

et45,  13- 
P.  Comelius  Calussa,  pontifex  max. 
creatus,  cum  sella  curuli  nondum 
sedisset  25,  5. 


P.  Comelius  Caudinus  26,  48. 

P.  Comelius  Cethegus,  aedilis  cumlis 
39,7.  creatur  praetor  32.  utramque 
in  urbe  iurisdictionem  habet  38  et 
39.  creatur  cos.  et  Ligures  provin- 
ciam  sortitur  40,  18.  exercitum  in 
Ligures  Apuanos  inducit  37.  nullo 
bello  gesto  triumphat  38.  deceravir 
agro  dividundo  42,  4. 

P.  Cornelius  Cossus,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  4,  49.  iterum  56. 
dictator  57.  vincit  Volscos,  castel- 
lumque  ad  lacum  Fucinum  ex- 
pugnat,  ibid.  abdicat  se  magistratu, 
ibid.  tertium  trib.  milit.  consulari 
potestate  58. 

P.  Comelius  Cossus,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  5,  24.  depopulatur 
agmm  Faliscum,  ibid. 

C.  Cornelius  Lentulus,  praetor  24,  9. 
Siciliam  sortitur  10.  et  25,  6. 

P.  Comelius  Lentulus,  praetor  crea- 
tur  29,  38.  sortitur  Sardiniam  30, 
I.  inde  naves  cum  commeatu 
transmittit  in  Africam  23  et  36. 

C.  Cornelius  Lentulus,  legatus  in 
Graeciam  42,  37  et  47. 

P.  Comelius  Lentulus,  illustris  iu- 
venis,  cum  P.  Licinio  cos.  trib. 
milit.  in  Macedoniam  proficiscitur 
42,  49.  aedilis  cumlis  44,  18.  le- 
gatus  a  Paullo  Aemilio  ad  Persea 

45,  4-    . 
P.  Comelius  Maluginensis,  trib.  milit. 

consulari  potestate  4,  6x.  5,  16, 
P.  Comelius  Mammula,  praetor,  sor- 

titur  Siciliam  40,  35. 
P.  Comelius    ]\ierenda,    candidatus 

consulatus  22,  35. 
P.  Comelius  Rufinus,  dictator  vitio 

creatus,  abdicat   se  magistratu  8, 

P.  Comelius  Scapula,  cos.  creatur  8, 
22. 

P.  Comelius  Scipio  a  dictatore  Ca- 
millo  mag.  equit.  dicitur  5,  19. 
trib.  milit.  consulari  potestate 
creatur  24.  inteiTex  creatur  31. 
interrex  iterum  6,  i. 

P.  Comelius  Scipio,  primus  aedilis 
curulis  7,  I.  magister  equit.  24. 

P.  Comelius  Scipio  dictator  9,  44. 

P,  Cornelius  Scipio  Asina,  interrex 
22,  34.  omnes  duces  exercitusque 
tota  ex  Italia  ad  urbis  praesidium 
revocandos  censet  26,  8. 

P.  Comelius  Scipio,  cos.  21,  6.  venit 
Massiliam  26.  cum  Hannibale  con- 
gredi  in  Gallia  cupiens,  eum  asse- 
qui  non  potest  32.  repetit  Genuam, 
ibid.  festinat  ad  Padum  39.  movet 
castra  ad  Ticinum  amnem,  ibid. 
eius  ad  milites  adhortatio  40.  vul- 
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neratur  in  pugna  equestri  ad  Tici- 
num  46.  recedit  ultra  Padum  47. 
eum  sequitur  Hannibal,  ibid.  rece- 
dit  ad  Trebiam  48.  dissentit  a  col- 
lega,  pugnare  cupiente  52  et  53. 
classe  advehitur  in  Hispaniam  22, 
22.  fratri  coniungitur,  ibid.  duas 
partes  exercitus  adversus  Magonem 
ducit  25,  32.  lancea  traiicitur  pu- 
gnans  34.  eius  mors  non  magis  Ro- 
mae,  quam  in  Hispania  defleta  36. 
P.  Comelius  P.  F.  Scipio  patrem  in 
pugna  ad  Ticinum  praesenti  peri- 
culo  eripit  2 1,  46.  in  pugna  atl  Can- 
nas  trib.  milit.  de  legione  secunda 

22,  ^^.  coniurationem  aliquot  no- 
bilium  adolesccntium  de  deserenda 
Italia  disturbat,  ibid.  ante  annos  iit 
aedilis  curulis  25,  2.  quattuor  et 
■viginti  annos  natus  creatur  a  po- 
pulo  procoiisul  in  Hispaniam  26, 
18.  eius  artes  ad  paranda  sibi  mul- 
titudinis  obsequia  19.  milites  ad- 
hortatur  41.  uno  die  Carthaginem 
Novam  capit  42 — 46.  bene  habet 
obsides  Hispanos  49.  sj^onsam  AI- 
lucii  servat  pudice,  sponsoque  red- 
dit  50.  res  egregie  gerit  in  Hispania 

27,  17  et  18.  regium  nomen,  sihi 
ab  Ilispanis  dclatum,  abnuit  19. 
novae   eius   in    Hispania   victoriae 

28,  I — 4,  et  12 — 16.  pellit  Hispa- 
nia  Carthaginienses,  ibid.  ad  Sy- 
phacem  cum  quinqueremibus  dua- 
bus  traiicit  17.  eodem  lecto  apud 
Syphacem  cum  Hasdrubale  accum- 
bens  coenat  iS.  Hasdruljalis  de  eo 
iudicium,  il)id.  toedere  cum  Sy- 
phace  icto,  redit  in  Hispaniam, 
ibid.  sumit  poenasde  IUiturgitanis, 
Castuh)nen«ibu8,  Astapensibus  19 — 

23.  dum  gravi  morbo  implicitus  de- 
cuml)it,  seditio  in  castris  ad  Sucro- 
nem  oritur,  (|uam  siinguine  triginta 
quinque  maxime  noxiorum  expiat 
et  placat  24 — 29.  Mandonium  et 
Indibiicm  rebellantes  vincit  32 — 
34.  Miisinissam,  secum  congressum, 
sibi  et  populo  Rom.  conciliat  35. 
Romani  redit,  et,  tent;ita  magis  »pe 
triumjihi,  quam  petita  pertinaciter, 
cos.  creatur  _^H.  Africa  ei  |)rovincia 
destinatur,  ibid.  super  ea  re  eius  et 
Fnbii  contrariae  orationes  40 — 44. 
in  Siciliam  jjroficiscitur  46.  trecen- 
tos  iuvene»  Rom.  deligit,  quos  Si- 
culoruni  totidem  arinis  et  equis 
omat  29,  I,  res  Siciliae  componit, 
ibid.  LocroH  advehitur,  atque  ibi 
C^.  Plenunium  legatum  relini|uit  7 
et  H.  hinc  crimina  iii  Scipionein  19. 
rebu%  non  vcrbis,  »e  purgat  22. 
profectio  ciu»  in  Africam  24 — 27. 


eius  res  gestae  28,  29,  et  33 — 35, 
victoriae  de  Syphace  et  Hasdru- 
bale  30,  3 — 9.  oratio  eius  ad  Ma- 
sinissam  de  Sophonisba  14.  cum 
Hannibale  in  colloquium  congre- 
ditur  29 — 31.  vincit  Hannibalem 
32 — 35.  Carthaginem  petit  36.  ad 
eum  legati  Carthaginienses,  ibid. 
conditiones  pacis  a  Scipione  dictae 
37.  iubetur  a  populo  pacem  dare 
Carthaginiensibus  43.  cur  non  ex- 
itio  Carthaginis  bellum  finierit  44. 
Romam  redit,  triumphat,  et  Afri- 
cani  cognomen  asciscit  45.  creatur 
censor  32,  7.  parum  ex  dignitate 
populi  Rom.  esse  ducit,  Hanniba- 
lcm  pcrvicaci  odio  persequi  33,  47. 
cos.  itenim  34,  42.  princeps  sena- 
tus  lectus  44.  legatus  mittitur  in 
Africam  62.  eius  cum  Hannibale 
colloquium  35,  14.  se  legatum  cum 
fratre  in  Graeciam  iturum  pollice- 
tur  37,  I.  fomicem  in  Capitolio 
cum  signis  septem  auratis,  duobus 
equis,  et  maraiorea  duo  labra  ante 
fomicem  ponit  3.  eius  ad  Prusiam, 
Bithyniae  regem,  literae,  quibus 
eum  ad  consilia  pacis  revocat  25. 
P.  Comelius  Scipio,  quia  Salius 
erat,  disiunctus  ab  exercitu  33.  eius 
filius  apud  Antiochum  captivus  34. 
Africani  animum  tentat  legatus  An- 
tiochi  36.  responsum  egregium  A- 
fricani,  ibid.  eius  filium  remittit 
Antiochus  37.  respondet  legatis 
Antiochi,  iisque  praescribit  condi- 
tiones  pacis  45.  princeps  iu  senatu 
tertium  legitur  38,  28.  accusatur  a 
tribunis  pl.  50.  se  defendit  sola 
commemoratione  rerum  gestarum, 
ibid.  populum  ab  tribunis  abducit 
secuni  in  Capitolium  ad  gratias 
Diis  agcndas  j)ro  egregie  a  se  gesta 
republica  51.  in  Liteminum  conce- 
dit  52.  citatus  absens,  non  adcst, 
ibid.  Gracchi,  tribuni  pl.  decretum 
in  gratiam  Scij)ionis,  ibid.  Africani 
laudes  53.  mors  54.  de  eo  obscuni 
historia  56.  eius  statua  cxtra  j)or- 
tam  Caj)enam,  ibid.  quo  anno  nior- 
tuus:-'  39,  52. 
P.  Comelius  Scipio,  filius  Africani, 
augur  cooptatur  in  locum  Albini 

40»  42. 

P.  Cornelius  Scipio  Africanus,  filius 
naturalis  L.  Paulli,  adojitione  j)ri- 
oris  Africani  nej)os,  sej)tiinuni  deci- 
iiuiin  annuni  ageiis,  iii  jnigiia,  qua 
Perseus  victus  est,  efluse  sequilur 
hostes  44,  44. 

P.Cornelius  Cii.  F.  Scijiio,  iMlolescens, 
nonduiii  (juaestorius,  Koinae  iudi- 
catur  vir  bonorum  ojitimua  29,  14. 
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obviam  it  Matri  Deum  cum  matro- 
nis,  ibid.  ad  supplendum  Venusinis 
colonorum  numenmi,  triumvir  cre- 
atur3i,49.  aedilis  curulis  33,  25. 
praetor  34,  42.  sortitur  Hispaniam 
ulteriorem  43.  in  Hispania  multa 
secunda  proelia  facit  35,  i.  pro- 
praetor,  vincit  Lusitanos,  ibid.  pe- 
tens  consulatum,  repulsam  patitur 
10.  cos.  creatur  24.  perfert  rogatio- 
nem  de  indicendo  regi  Antiocho 
bello  36,  I.  sortitur  Italiam  pro- 
vinciam  2.  proficiscitur  in  Boios  37. 
caedit  Boios  38.  se  dedunt  Boii, 
ibid.  Boios  agri  parte  fere  dimidia 
multat  39.  triumphat  de  Boiis  40. 
defendit  L.  Scipionem  38,  58.  pe- 
tit  censuram  39,  40.  triumvir  A- 
quileiae  coloniae  deducendae  55.  et 
40, 34.  nominatur  patronus  ab  His- 
panis  citerioribus  43,  2. 

P.  Cornelius  Scipio  Nasica  praesi- 
dium  Macedonum  ad  Pythium  iugo 
deiicit  44,  35.  eius  cum  L.  Aemi- 
lio  Paullo  colloquium  36.  mittitur 
Amphipolim  46. 

P.  Comelius  Scipio  Africanus  Aemi- 
lianus,  L.  Paulli  filius,  Africani  ne- 
pos  44, 44.  eius  in  proelio  cum  Ma- 
cedonibus  res  gestae,  ibid. 

P.  Cornelius  Sisenna,  creatus  praetor, 
sortitur  iurisdictionem  urbanam  39, 

45. 
P.  Comelius  Sulla,  praetor  25, 2.  sor- 

titiu'  iurisdictionem  urbanam  et  per- 

egrinam  3.    ludos  Apollinares  pri- 

mus  facit  12,  cf.  et  15,  19,  22,  et 

41. 
P.  Comelius  Sulla,  praetor  39, 6.  sor- 

titur  Siciliam  8. 
Ser.  Comelius,  cos.  2,  41. 
Ser.  Cornelius,  flamen  Quirinalis,  pes- 

tilentia  mortuus  3,  32. 
Ser.  Comelius,  cos.  10,  i. 
Ser.  Comelius,  trib.  milit.  consulari 

potestate  6,  36,  38. 
Ser.  Cornelius,  trib.  milit.  29,  2.   eius 

res  gestae,  ibid. 
Ser.  Cornelius  Lentulus,  aedilis  cura- 

lis  28,  10. 
Ser.  Cornelius  Lentulus,  legatus,  42, 

37.  praetor  43, 13.  sortitur  Siciliam 

Ser.  Cornelius  Maluginensis,  trib.  mi- 
lit.  consulari  potestate  5,  36.  ite- 
rum  6,  6.  tertium  18.  quartum  22. 
quintum  27.  sextum  36.  septimum 

Ser.  Comelius  Maluginensis,  magister 

equitum  7,  g. 
Ser.  Cornelius  Sulla,  praetor,  sortitur 

Sardiniam  41,  22.  legatus  in  Mace- 

doniam  45,  17. 


Comicines  et  tubicines  in  centurias 

distributi  a  Servio  i,  43. 
Corniculana  captiva,  qua  natus  Ser- 

vius  Tullius  I,  39.  4,  3. 
Comiculum,    oppidum,   a   Tarquinio 

Prisco  captuni  i,  38. 
Coraus,  urbs,  Sardiniae  caput,  a  T. 

Manlio  occupatur  23,  40. 
Corolamus,  regulus  Boiorum,  caedit 

Romanos  33,  56. 
Coronae  aureae  lovi  in  Capitolium 

missae  2,  22.  3,  57.  cf.  et  4,  20.  7, 

38.  32,  27.  36,  35.  38,  14.  43,  6. 
44,  14.  45,  25.  coronis  aureis  do- 
nati  milites  7,  10,  26  et  37.  10,  44. 
coronae  aureae  praeferuntur  in  tri- 
umpho  34,  52.  37,  58  et  59.  39,  5, 
7,  29  et  42.   40,  16,  34  et  43.  45, 

39.  gestatae  a  triumphantibus  30, 
15.  corona  laurea,  gestata  a  sacrifi- 
cantibus  23,  11.  27,  37.  civica  6, 
20.  10,46.  graminea  obsidionalis  7, 
37.  muralis  6,  20.  10,  46.  vallaris 
10,  46. 

Coronea,  oppidum  33,  29. 

Coronei,  42,  44  et  63.  vexant  Theba- 

nos  67.  a  Crasso  consule  crudeliter 

vexati,  a  senatu  in  integrum  resti- 

tuuntur  43,  4. 
Coroneum    vel    Coronensem    agrum 

depopulantur  Romani  36,  20. 
Corone,  urbs  39,  49. 
Corragum,  castellum,  capitur  31,  27. 
Corragus,  Macedo  38,  13. 
Corragus,  Eumenis  praefectus  42,  67. 
Corribilo,  nobilis  regulus  Hispanus, 

vivus  capitur  35,  22. 
Corsica,  insula  22,  31.  30,  39. 
Corsi  deficiunt  40,  19.    caeduntur  a 

M.  Pinario,  praetore  34.    dant  ob- 

sides,  ibid.  vincuntur  a  C.  Cicereio, 

praetore  42,  7.  iis  pax  data,  et  ex- 

acta   cerae   ducena   millia   pondo, 

ibid.  de  iis  triumphat  in  monte  Al- 

bano  C.  Cicereius  21. 
Cortona,  urbs  Etmriae  9,  37,  cf.  et 

22,  4. 
Cortuosa,  oppidum  Etruscum,  vi  cap- 

timi  a  Romanis  6,  4. 
Corvus  in  M.  Valerii,  trib.  milit.  sin- 

gulari  certamine  cum  Gallo  pugnan- 

tis,  consedit  galea  7,  26. 
Corycus,  urbs  Ciliciae  33,  20. 
Corycus,  portus  loniae  36,  43.  37,  8. 
Corycum,  promontorium  37,  12,  13. 
Corylenus,  oppid.  37,  21. 
Cos  ab  Atto  Navio  augure  novacula 

discissa  i,  36. 
Cosani,  ob  servatam  fidem  a  Romanis 

laudati  27,  10.  petunt,  ut  colono- 

rum  numems  cogatur  32, 2.  frustra, 

ibid. 
Cosanus  portus  23,  11.  30,  39. 
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M.  Cosconius,  trib.  milit.  cadit  in 
proelio  cum  Magone  Poeno  30,  18. 

Cotto,  nobilis  Bastama  40,  57. 

Cotton,  urbs,  oppugnatur  37,  21. 

Cotys,  Seuthae  filius,  Odrysanim  rex, 
favet  Perseo  42,  29,  51,  57  et  67. 
Thrax  genere  solo,  non  moribus 
43,  4.  eum  liberat  Perseus  a  Dar- 
danis  5.  fugit  cum  Perseo  44,  42. 
eius  filius,  captus  a  Romanis,  mit- 
titur  Carseolos  in  custodiam  45, 
42.  datis  obsidibus  recipit  filium 
ibid. 

Cous,  civitas  37,  16, 

Cranii,  Cephalleniae  populi  38,  28. 

Cranon,  urbs  Thcssaliae  36,  10.  42, 
64  et  65. 

Cranonius  ager  42,  64. 

Craterus  35,  26. 

Creditori  ne  debitoris  corpus  ob- 
noxium  esset,  lege  cautum  8,  28. 

Cremaste  Larissa  31,  46. 

Cremera,  fl.  2,  49. 

Cremona  colonia  deducta,  atque  inde 
Gallorum  irae  21,  25.  Cremonam 
obsident  Galli  31,  10.  ad  Cremo- 
nam  a  L.  Furio  vincuntur  Galli  21. 
Cremonae  quod  bello  dirutum  fu- 
erat,  restituit  L.  Valcrius  Flaccus, 
cos.  34,  22. 

Cremonensium  fides  in  Romanos  27, 
10.  legati  queruntur,  agruni  suum 
ab  accolis  Gallis  incursari  ac  vas- 
tari  28,  II.  qucruntur  inopiam  co- 
lonorum  37,  46. 

Cremoncnsis  coJiors  44,  40. 

Cremonis  iugum  21,  38. 

Crene,  oppidum  37.  21. 

Creta,  insula  34,  27.  37,  60. 

Cretenses  24,  30.  35,  28  ct  29.  37,  39 
et  40.  pcditi  Rom.  parum  nietu- 
endi  31,  39.  captivos  Rom.  a  Cre- 
tensibus  frustra  repetit  Q.  Fabius 
Labco  37,  60.  corum  dissidia  4I, 
30.  legatos  Romam  niittunt,  polli- 
centes  sagittarios  43,  9.  Crctenscs 
sagitUrii  37,41.  38,21.  42,35.  43, 

9- 

Creusa,  matcr  Ascanii  i,  3. 

Creusa,  Thcspiensium  cmporium  36, 

21.  42,  56.  44,  I. 
Crito  IJerocacus,  legatus  Philippi  ad 

Ilaniiibalcm  23,  39. 
Croton,   urhs  Gracca   I,  8.    capitur, 

excci)tu  arce,  a  IJruttiiH  23,  30.  cf. 

et  24,  2  et  3.   29,  36. 
Crotonem  colonia  civium  Rom.  dc- 

ducta  34,  45. 
Crotonicnscs  dcficiunt  ad  Pocnos  post 

cladciii  ud  ('aniiiLS  22,  61.  abcuiit 

Locros  24,  3.  CrotonienniH  ugcr  29, 

36.  30,  19. 
Crustumcrium,    coloniu    dcductn    u 


Romulo  I,  II.  a  Tarquinio  Prisco 

capitur  38. 
Crustumina  tribus  42,  34. 
Crustumini  populi  ad  videndam  Ro- 

mam  proficiscuntur   i,  9.    bellum 

parant  ob  raptum  filiarum  10.   vin- 

cuntur  1 1. 
Cmstuminis   montibus  Allia  fluvius 

defluit  5,  37. 
Crustuminus  ager  41,  13. 
Cuballum,    Gallograeciae    castellum 

38,  18. 
Cumae  2,  9.  4,  44.  9,  19.  23,  36.  41, 

20.  Cimias  missi  ad  frumentum 
comparandum  2,  9  et  34.  Cumis 
moritur  Tarquinius  21.  Cumae  ca- 
piuntur  a  Campanis  4,  44.  Cumas 
it  obsessum  Hannibal  23,  36.  de- 
fcnduntur  a  Graccho,  ibid.  a  Cumis 
recedit  Hannibal,  37. 

Cumanis  civitas  sine  surfragio  data  8, 
14.  Cumani  unde  originem  trahant? 
22.  municipes  23,  31.  in  Cumanos 
Campanorum  molitiones  35 — 37. 
Cumanis  permissum  publice  La- 
tine  loqui,  eorum(|ue  praeconibus 
ius  datum  vendendi  Latine  40,  42. 

Cumanae  aquae  41,  20.  cohortes  2, 
14. 

Cumanus  ager  vastatur  ab  Hannibale 

24»  13- 
Cuneus  8,  10.  22,  47.  cuneus  Mace- 

donum,  phalanx  32,  17. 
Cunco  pugnaiit  Hispani  39,  31. 
Cuniculi  in  obsidione  4,  22.  5,  19  et 

21.  23,  18.  36,  25.  cuniculis  de- 
prehensis  quomodo  resisUitur  38,  7. 

P.  Curatius,  trib.  pl.  accusat  duos  tri- 
bunos  milit.  5,  ii. 

Curia,  pars  populi,  in  curias  trigintu 
popuius  a  Ronuilo  divisuu  1,  13. 
curia  Faucia  9,  38.  curiata  comitia 
5,  52.  6, 41.  curiata  Icx  5,  46.  9,  38. 
curia,  locus,  in  quo  scnatus  habe- 
tur.  curia  Hostilia  1,30.  5,55.  22, 
55.  curiae  triginta  a  raptarum  no- 
minibus  ai)i)cllatae  i,  13. 

Curiatii,  ex  All)anis  principibus  in 
collegium  Patrum  lecti  i,  30.  Cu- 
riatiorum  ct  lloratiorum  trigcmi- 
nonim  fratrum  ccrtamen  i,  24  ct 
25.  sepulcra  lloratiorum  et  Curia- 
tiorum,  ibid.  Curiatiorum  Hpoliu 
fixa  co  loco,  qui  Pilu  lioratia  ap- 
pcllutur  26. 

P.  Curiatius,  cos.  3.  32.  decemvir  le- 
gibus  scribcndis  33. 

Curio  maximus  3,  7.  27,  8,  primus 
cx  plebe  maximus  curio  C.  Mu- 
niilius  Vitulus,  ibid. 

M'.  CuriuH,  trib.  pl.  32,  7. 

C.  CurtiuH,  coH.  4,  I.  cupit  purum 
rcctc  tuljcrnuculum  7. 
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M.  Curtius,  iuvenis  bello  egregius, 
equo  insidens,  armatus  se  in  vora- 
ginem  immittit  7,  6. 

Curtius  lacus  i,  13.  7,  6. 

Curulis  magistratus  5,  41.  cf.  et  Ma- 
gistratus.  curules  magistratus  creari 
toto  quinquennio  non  patiuntur 
tribuni  pl.  6,  35.  curules  magistra- 
tus  duos  simul  unus  nec  capere  po- 
test,  nec  gerere  39,  39. 

Curulis  sella  i,  8.  curules  equi  14, 
18. 

Cusibi,  oppidum  Hispaniae  35,  22. 

Cutiliae  26,  11. 

Cutina,  oppidum  Vestinomm,  capitur 
a  Romanis  8,  29. 

Cyatidem,  arcem  Samaeorum,  occu- 
pant  Romani  38,  29. 

Cyclades,  insulae  34,  26.  36,  43.  44, 
28  et  29.  regio  inter  Cycladas  est 
ventosissima,  fretis  alias  maioribus, 
alias  minoribus  divisa  36,  43. 

Cycliadas,  praetor  Achaeorum  27,  31. 
Philippi  postulationem  eludit  31, 
25.  trahens  res  ad  Philippum,  ex- 
pellitur  32,  19.  apud  Philippum 
exsul  32. 

Cydas,  dux  Gortyniorum  Cretensium, 
iungit  se  Quinctio  33,  3. 

Cydas  Cretensis,  ex  intimis  Eumenis 
44,  24.  per  eum  tractatae  inter 
Eumenem  et  Persea  conditiones 
araicitiae  13. 

Cydoniatae  adversus  Gortynios  et 
Gnossios  bellum  genmt  37,  60. 

Cylarabis,  gymnasium  trecentos  pas- 
sus  ab  Argis  34,  26, 

Cyllene  27,  32. 

Cyme,  urbs,  deficit  ad  Seleucum  37, 
II. 

Cymaei  38,  39. 

Cymines,    oppidi,    potiuntur  Aetoli 

"32,  13- 
Cynosarges,   templum    Herculis,   in- 

cenditur  a  Philippo  31,  24. 
Cynoscephalae,    tumuli    33,    7.     ibi 

magna  pugna  vincitur  Philippus  7- 

10.  cf.  et  16.  et  36,  8. 
Cynus,  emporium  Opuntiorum  28,  6. 
Cypaera,  iu"bs,  capitur  ab  Antiocho 

36,  10. 
Cyphara,  32,  13. 
Cyprius  vicus  Romae  i,  47. 
Cyprus,  insula  33,41.  Cyprum  classe 

missa,  Antiochus  ea  sibi  cedi  po- 

stulat  45,  II. 
Cypsela,  castellum,  occupat  Philip- 

pus  31,  16.  cf.  et  38,  40. 
Cyrenae,  urbs  23,  10. 
Cyretiae,  urbs  in  Thessalia,  capitur  a 

Romanis  31,  41.  cf.  et  36, 10  et  13. 

et  42,  53. 
Cyrtaei,  funditores  57,  40. 


Cyrtii,  42,  58. 

CvTus,  rex  Persarum  9,  17. 

Cyssus,  portus  Erythraeorum  36,  43. 

Cythnus,  insula  31,  15  et  45. 

Cyzicus,  urbs  41,  25.  Cyzici  in  Pry- 
taneum  vasa  aurea  mensae  unius 
ponit  Antiochus  Epiphanes,  ibid. 


D. 


Daedala,  castellum  37,  22. 

Dahae,  populi  35,  48.   equites  sagit- 

tarii  37,  38  et  40. 
Damippus  Lacedaemonius,  missus  ab 

Syracusanis   ad  Philippum  legem 

25,  23.    capitur  a  Romanis,  ibid. 

eum    redimere    studet    Epicydes, 

ibid. 
Damiurgi,    sive    Demiurgi,    Achae- 

orum  magistratus  32,  22.  cf.  et  38, 

Damius,  praefectus  classis  Eumenis 

44,  28. 
Damocles,    Argivus    adolescens,    in 

libertatem  Argos  vindicare  volens, 

occiditur  34,  25. 
Damocritus,  praetor  Aetolorum,  Phi- 

lipi3o  adversus  Romanos  favet  31, 

32.  legatus  mittitur  ab  Aetolis  ad 
Nabin,  ut  eum  concitet  ad  bellum 
Romanum  35,  12.  eius  ad  T. 
Quinctium    superbum    responsum 

33.  vi\-us  traditur  Romanis  36,  24. 
coniicitur  in  Lautumias  37,  3.  se 
transfigit  gladio  46. 

Damoteles,  legatus  Aetolorum  38,  8. 

Dantheletas  depopulantur  Macedo- 
nes  39,  53.  40,  22. 

Daorseis,  populis  Illyrici,  immunitas 
data  45,  26. 

Daphne  33,  49. 

Darda,  Epirotarum  praetor  29,  12. 

Dardanum,  urbs  Asiae  37,  9  et  37. 
donatur  libertate  38,  39. 

Dardani  26,  25.  40,  30.  populantur 
Macedoniam  27,  33.  iis  infert  bel- 
lum  Philippus  28,  8.  pollicentur 
Romanis  auxilia  adversus  Philip- 
pum  31,  28.  male  multantur  43. 
pugnant  et  cedunt  confertim,  ibid. 
caeduntur  a  Philippo  33,  19.  gens 
infestissima  Macedoniae  40,  57. 
bellum  eos  inter  et  Bastarnas  41, 
23.  vincuntur,  ibid.  eorum  urbs, 
obsessa  a  Bastarnis,  liberatur,  ibid. 
caeduntur  a  Perseo  43,  5. 

Darius,  rex  Persarum,  mulierum  et 
spadonum  agmen  trahens,  praeda 
verius,  quam  hostis  Macedonum  9, 

17- 
Dai-sa,  urbs  38,  15. 
Dasius    Altinius    Arpinus,    proditor. 


1 
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^incitur  a  Romanis  24,  45.  eius 
familia  comburitur  ab  Hannibale, 
ibid. 

Dasius,  Brundisinus,  praefectus  prae- 
sidii,  prodit  Hannibali  Clustidium 
vicum  21,  48. 

Dasius,  Salapiae  princeps,  favet  Han- 
nibali  26,  38.  eum  de  proditione 
appellat  Blasius.  ibid. 

Dassarenses,  populi  45,  26.  iidem,  ut 
videtur,  cum  Dassaretiis,  qui  mox 
sequuntur. 

Dassaretii,  populi  27,32.  corumfines 
populatur  P.  Sulpicius  31, 33.  Das- 
saretioruni  Pirustis  immunitas  data 
45,  26.  Dassaretiorum  vici  27,  32. 
castella  42,  36. 

Daulis,  urbs  32,  18. 

Decembribus  Idibus  consulatus  initus 
4,  37.  et  census  haliitus  44,  16. 

Decemviri  legibus  scribendis  sine  pro- 
vocatione  creati  3,  32.  decem  ta- 
bulas  legum  ferunt  34.  novi  crean- 
tur  35.  horum  impotentia  et  cru- 
delitas  36  ct  37.  alterum  annum 
privati  imperium  retincnt  38.  sena- 
tum  per  praeconem  in  curiam  vo- 
cant  ibid.  delcctum  habent  41.  co- 
guntur  se  magistratu  abdicare  54. 
Claudio  et  Oppio  in  carcere  mor- 
tuis,  ceteri  in  exsilium  mittuntur 
eorumquebona  publicantur  58.  de- 
cemviri  sacrorum,  partim  ex  plebe, 
partim  ex  patriciis  6,  37  et  42.  in- 
spiciunt  libros  SibvIIinos  7,  27.  21, 
62.  22,  I,  36  et  57.  25,  12.  31,  12. 
34,  55.  35,  9.  41,  26.  maioribus 
hostiissiicrificant  22,  i.  Graeco  ritu 
sacrafaciunt  25,  12.  supplicationem 
indicunt  40,  37.  coronati  laurca 
praetextatiquc  scquuntur  virgincs 
in  sacrificio  lunonis  27,  37.  verba 
praeeunt  in  voto  concipiendo  41, 
26.  Decemviriagris  inter  veteranos 
milites  dividendis  crcati  31,  4.  De- 
ccniviris  qui  nocuisset,  eius  caput 
lovi  sacrum  3,  c,^.  in  deccmviros 
acres  dicit  sententias  senatus  3,  39. 
cf.  et  52. 
Decimatio  militum  2,  59. 

C  Dccimius  Flavus,  trib.  milit.   2", 

14.  ciuH  insigne  factum,  ibid. 
C.  Deciniius  Flavus,  pna-tor  creatur 
39,  32.  sortitur  iurisdictionem  ur- 
banam  38.  moritur  39. 
C.  Decimius,  Icgatus  42,  35.  pmetor 
43,  13.  sortitur  iurisdictioncm  pcr- 
egrinam    17.   Icgatus  ad  finicnduni 
inter    AntioclHim    ct    Ptolcmaeuni 
rcgcs   bcllum    44,    19.    cius   apud 
lUiiidioH  mitdcratio  45,  10. 
L.  Dccimius,  Icgatus  42,  37.   cajita- 
nim  pccuniaruni  ab  rcgibuB  Illyrio- 


rum  suspicione  infamis  45. 

51.  Decimius,  legatus  42,  19. 

Num.  Dccimii  Samnitis  interventu 
restitutum  proelium  22,  24. 

M.  Decius,  trib.  pl.  9,  30. 

P.  Decius  Mus,  ([uinquevir  mensarius 
creatus7,  21.  trib.  milit.  34.  eximit 
ingenti  periculo  Romanas  legiones, 
ibid.  et  35,  36.  donis  niilitaribus 
omatus  a  consule  37.  duas  a  mili- 
tibus  coronas  obsidionales  accipit, 
ibid.  cos.  8,  3.  eius  somnium  6.  ei 
immolanti  parum  iaeta  exta  appa- 
rent  9.  se  devovet  pro  populo  Ro- 
mano  Quiritibusque,  ibid.  in  mediis 
hostibus  moritur,  ibid.  eius  corpus 
postero  die  invcntum  inter  maxi- 
mam  hostium  stragem,  coopertum 
telis  10.  ei  funus  celebrat  T.  Man- 
lius,  cos.  ibid. 

P.  Decius  Mus,  cos.  9,  28  et  29.  le- 
gatus  40.  cos.  iterum  41,  eius  in 
Etruria  res  bene  gestae,  ibid.  ma- 
gister  equit.  44.  censor  46.  eius 
oratio  pro  lege  de  augendo  numero 
sacerdotum  10,  7  et  8.  pontifex 
creatur  9.  tertium  cos.  14.  eius  res 
gestae,  ibid.  et  15.  proconsul  Sam- 
nitium  exercitum  cxpellit  finibus 
16.  tres  urbcs  in  Samnio  capit  17. 
quartum  cos.  22.  eius  contentio 
cum  Fabio  coUega  de  provinciis  24. 
cum  eo  ad  bellum  proficiscitur  26. 
pro  exercitu  Romano  se  Diis  Ma- 
nibus  devovet  28.  equum  in  Gallos 
concitans,  intcrficitur  29. 

P.  Decius  Subulo,  triumvir  deducen- 

dis  Aquilciam  colonis  43,  19. 
P.  Dccius,  legatus  45,  3. 
Decumae  duae  irumenti  exactae  36, 
2.  cf  et  37,  2. 

Decumana  porta  castrorum  3,  5.  10, 

Dccuriae,  in  decurias  decem  distributi 
centum  Patres  post  obitum  Ro- 
muli  I,  17. 

Decuriatus,  sive  descriptio  equitum 
in  dccurias  22,  38. 

Decursio  cxcrcitus  26,   51.    29,   22. 

.3.^  ^^-  4O5  6. 
Dcdicatio  tcmi)Ii  consulis  est^aut  im- 

pcratoris  9,  45. 
Dediti   triunipliati   ac  venditi   7,  27. 

deditis  ultro    nihil  hostile  iilatum 

Dcditionis  formula  i,  37.  7,  31.  cf.  et 

•zH,  .34- 
DelectuB  2,  55.  3,  67.  4,  i,  31.  im- 
pcditiir  4,  6.  fi,  32.  iion  cx  toto 
passiin  jiopulo  habitUH  4,  4^».  iuni- 
oruni  a  Caiuillo  liabitus,  ita  ut  xv- 
niorcs  quocjuc  in  vcrba  i^uii  iuratos 
ccnturiarct  6,  7.    Rin«  vacationibus 
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habvtus  7,  28.  voluntariorum  9,  10. 
omnis  generis  hominum  10,  21. 
servomm  C2,  57.  23,  14.  facinoro- 
sorum  et  iudicatorum  pecuniae  23, 
14.  difficulter  liabitus  25,  5.  42, 
32.  43,  16.  de  delectu  censorum 
edicta  43,  16.  de  delectibus  cf. 
porro  22,  37  et  38.  24,  11.  26,  35. 

27,  38- 

Delium,  urbs  Boeotiae  31,  45.  et 
Apollinis  templum,  imminens  mari 
35,  51.  eius  templi  religio,  ibid. 

Deliihi,  umbilicus  terrarum  orbis  38, 
48.  medius  umbilicus  Graeciae  41, 

28.  Delphos  petit  Aemilius  Paullus 
45,  27.  Delphos  missi  regis  Tar- 
qiiinii  liberi  portenti  causa  i,  }6. 
idem  rursus  factum,  durante  Veio- 
nim  obsidione  5,  15  et  16.  cf.  et 
22,  57.  23,  II.  legati  ad  donum  ex 
praeda  portandum  missi  5,  28.  28, 

45- 

Delubra  Deorum  8, 33,  sunt  religione 
sola  tuta  31,  30. 

Delus,  insula  33,  30.  36,  42.  44,  28. 
45,  10.  Delon  aris  insignilius  et 
statuarum  copia  exornat  Antiochus 
Epiphanes  41,  25.  eius  insulae 
templique  sanctitas  inviolatos  prae- 
stat  omnes  44,  29. 

Demarata,  filia  Hieronis,  uxor  An- 
dranodori,  stimulat  maritum  ad  re- 
tinendam  tyrannidem  24,  22.  occi- 
ditur  25. 

Demaratus,  Corinthius,  Lucumonis 
pater  I,  34. 

Demetrias,  urbs  Thessaliae  ad  mare 
27»  .^2.  28,  5,  7  et  8.  31,  24.  36,  20. 
42,  67.  44, 12, 13  et  24.  una  e  com- 
pedibus  Graeciae  32,  37.  occupa- 
tur  ab  Aetolis  35, 34.  se  dedit  Phi- 
lippo  36,  33.  cf.  et  40,  24. 

Demetriacus  sinus  28,  5. 

Demetrium  Phthiotidis  28,  6. 

Demetrium,  portus  Samothraciae  45, 
6. 

Demetrius  Pharius  ;  ad  eum  depo- 
scendum  legati  missi  22,  33. 

Demetrius,  Philippi  Macedoniae  re- 
gis  pater  31,  28. 

Demetrius,  filius  Philippi  33,  13.  ob- 
ses  a  patre  datur  Romanis  30.  ante 
currum  triumphalcm  T.  Q,uinctii 
ducitur  34,  52.  patri  redditur  36, 
35.  remittitur  a  patre  Romam  ad 
purganda  crimina  39,  35.  defendit 
patrem  47.  in  eius  honorem  sena- 
tus  multa  condonat  Philippo,  ibid. 
redit  in  Macedoniam  e,^.  eius  cum 
Perseo  fratre  maiore  comparatio, 
ibid.  cum  eodem  discordiae,  il)id. 
prava  Persei  in  Demetrium  consilia 
40,  5.  Dcmetrius  fit  suspectus  Phi- 


lippo,  ibid.  ludicri  certaminis  victor 
6.  eum  apud  patrem  accusat  Per- 
seus  8.  Demetrius  sese  oratione 
defendit  12.  meditatur  fugam  23. 
fictae  dolo  Persei  ad  eum  perden- 
dum  T.  Quinctii  literae,  ibid.  et  24, 
iterum  aceusatus  a  fratre,  iussu  pa- 
tris  interficitur,  ibid.  eius  innocen- 
tiam  Philippus  agnoscit  54  et  55, 
et  desiderio  multum  angitur  56. 

Democrates,  praefectus  classis  Taren- 
tinae  26,  39.  cf.  et  27,  15.  fortiter 
pugnans  cadit  16. 

Denarius  nuramus  8,  11, 

Deorum  cultus  et  reverentia  etiam  in 
hoste  4,  46.  alio  transferendorum 
mos  ac  religio  5,  22.  Deorum  signa 
aenea  facta  ex  argento  multaticio 
27,  6.  simulacra  semiusta  et  trun- 
cata  a  Philippo  rege  31,  30.  Pena- 
tium  aedes  in  Velia  45,  16. 

Desudaba,  urbs  Maedicae  44,  26. 

Desultorum,  binos  trahentium  equos, 
dexteritas  23,  29. 

Devovere  licet  consuli,  dictatori  et 
praetori,  non  se,  sed  quem  velit 
legionarium  militem  8, 10.  si  is  non 
moritur,  quid  faciendum,  ibid.  de- 
vovent  se  primores  Romanorum 
adventantibus  Gallis  5,  41.  devo- 
ventis  forma  8,  9.   10,  28. 

Deuriopus,  Paeoniae  regio  39,  53. 

Dexagoridas,  proditurus  Romanis  ur- 
bem  Gytliium,  interficitur  a  Gor- 
gapa  34,  29. 

Dialis  flamen  i,  20.  26,  23.  ei  unam 
noctem  extra  urbem  manere  nefas 
5,  52.  iure  sacerdotii  ingreditur  se- 
natum  27,  8.  iurare  in  leges  non 
potest  31,  50.  Dialis  apex  6,  41. 

Diana  Ephesia  i,  45.  Dianae  aedes 
vota  39,  2.  dedicata  40,  52.  lucus 
27,  4.  templum  in  Aventino  i,  45. 
Abydi  31,  17.  Heracleae  36,  22, 
Aulide45,  27.  Dianae  insignis  mag- 
nitudinis  bos  immolatur  i,  45.  le- 
ctisternium  ponitur  5,  13.  22,  10. 
festum  per  triduum  agitur  Syracu- 
sis  25,  23.  Dianae  Amarynthidis 
sacrum  anniversarium  Eretriae  ^^, 
38.  Dianae,  quam  Tauropolon  vo- 
cant,  fanum  Amphipoli  44,  44. 

Dianium  i,  48. 

Dicaearchi  Plataeensis  rogatio  33,  2. 

Dicaearchus  38,  10.  Aetolorum  lega- 
tus,  mittitur  ad  Antiochum,  ut 
eum  concitet  ad  bellum  Rom.  35, 
12.  eum  sibi  dedi  postulat  M'.  Aci- 
lius  Glabrio,  cos.  36,  28. 

Dictator  primus  quis,  uon  satis  con- 
stat  2,  18.  sine  provocatione  2,  29. 
3,  20.  belli  causa  dictus  4,  26.  7, 
9  ct  II.    clavi  figendi  causa  7,  3. 
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8,  i8.  comitiorum  cau&a  8,  23.  9, 
7.  25, 2.  feriarum  constituendaram 
causa  7,  28.  quaestionibus  exercen- 
dis  9,  26.  primus  de  plebe  7,  17. 
consulem  ad  se  venire  iubet  sine 
lictoribus  22, 11.  dictatoris  edictum 
pro  numine  observatum  8,  34.  dic- 
tatori  nefas  equo  uti  sine  permissu 
populi  23,  14.  cum  magistro  equi- 
tum  aequatum  imperium  22,  26. 
dictatori  multam  dictam  quidam 
panim  probabiliter  scripsere  6,  38. 
a  dictatore  provocatum  ad  popu- 
lum  8,  33.  duo  dictatores  tempore 
uno  23,  22  et  23.  dictator  sine  ma- 
gistro  equitum,  ihid.  de  dictatore 
dicendo    magna  concertatio  4,  56. 

Dictatura  semestris  3,  28.  9,  34. 
Dictynneum,    locus    prope    Spartam 

34,  38- 
Didas,   praefectus   Paeoniae,    prodit 
Perseo  arcana  consilia  Demetrii  40, 
23.    occidit  Demetrium  24.  cf.  et 

42,5^58- 
Dies  Aliiensis  unde  dictus  6,  i.    dies 
comitiales  3,  11.    initiorum  31,  14. 
'Latinarum  8,  11.   festi  profcstique 

5,  25.  34,  3.  nefasti  fastique  facti 
a  Numa  Pompilio  r,  19.   religiosi 

6,  I. 

Dii  coelestes,  inferi  10,  28.  hospitales 
39,  51.  indigetes  8,  9.  Manes  8,  6 
et  9.  10,  28.  Penates  i,  i.  praesi- 
des  urbis  liomae  3,  7.  sociales  3, 
18.  Dii  non  alii,  nisi  Romani,  et 
more  patrio,  colcndi  4,  30.  Deo- 
rum  cultus  ne  mortis  quidcm  mctu 
desertus  5,  46.  Deorum  evocando- 
rum  ex  urbe  hostili  mos  5,  21.  e 
sede  sua  in  aliam  tr;uisferendorum 
ritus  ac  religio  22.  Deoruni  negli- 
gentia  et  contcmptus  aet<ite  Livii  3, 
20.  10,  40.  Diis  templa  in  ipBO 
discrimine  vovendi  mos  10,  42,  et 
passim. 

Sex.  Digitius,  socius  navalis,  post  Car- 
thaginem  Novam  captam,  certat  de 
murali  corona  cum  Q.  Trebellio  26, 

4«-   .  .  . 
Sex.  DigitiuB,  praetor  34,  42.  sortitur 

IIis|)aniam   citeriorcm  43.     parum 

Hcitu  aut  fortuiiate  rcm  gerit  in  ea- 

dem  Ilispania  35,  i  et  2,    lcgatus 

37,  4- 

Sex.  Digitius,  icgatus  in  Macedoniam 
41,  27.  ad  fnimentum  cla.s«i  exer- 
cituiquc  cocmendum  in  Apuliam 
mittitur  42,  27.  tril).  milit.  43,  13. 

Dimalum  expugnat  L.  .Vemilius  29, 
12. 

DinarchuB,  pmcfectus  cquitum  gcntis 
Aetolonmi  43,  2  \. 


Diniae,  urbs  Phrygiac  38,  15. 

Dino,  princeps  Rhodiorum  44,  23,  et 

29.  deditur  Romanis  45,  22. 
Dinocrates  praefcctus  Philippi,  fugit 

Dinocrates,  praetor  Messeniorum  39, 

Dinomenes,  custos  corporis  Hierony- 
mi,  in  eum  coniurat  et  sociis  cid 
eum  interficiendum  aperit  viam  24, 
7.  Syracusis  praetor  crcatur  23. 

Diocles,  princeps  Aetolorum,  occu- 
pat  Demetriadem  35,  34. 

Diodoras,  praefectus  Amphipolis  44, 
44.  eius  ars,  ibid. 

Diomcdis  Argivi  campi  25,  12. 

Dionysius,  Siciliae  tyrannus,  per  do- 
lum  arccm  Crotonis  capit  24,  3. 
cius  vox  22. 

Dionysodorus,  legatus  Attali  32,  32. 

Diophanes,  praetcr  Achacorum,  leni- 
ter  castigatur  a  T.  Quinctio  legato 

36,  31.  missus  in  auxilium  Attalo, 
Syros  ab  obsidione  Pergami  absce- 
dere  cogit  37,  20  et  2 1.  legatus  mit- 
titur  Romam  38,  32. 

Dioxippus  Athenas  defendit  adversus 
Pliilippum  31,  24. 

Dipylon  Athenis  31,  24. 

Dirae,  parricidii  ultores  40,  56. 

Dirae  pojiuli  in  Philippum  a  Diis 
exauditae  40,  5. 

Discipliiia  militaris  a  T.  Manlio  san- 
cita  Klii  sanguine  8,  7.  defensa  a 
Papirio  dictatorc  34  ct  35.  iam  inde 
ah  initiis  urbis  tradita  per  manus 

.9'  '7- 
Diverbia  7,  2. 

Divi  Novensiles  8,  9. 

Dium,  urbs  Macc-loniae  26,  25.  33,3. 
42,  38.  44,  2  et  3.  non  magna,  scd 
munita  cgrcgic,  ct  cxornata  pul)Iicis 
locis  ct  multitudine  statuarum  44, 

7. 
Dodonaei  lovis  sortcs  8,  24. 
Doiabrac  ad  proraendum  vailum  9, 

37.  dolabra  refringendae  portae  28, 

3- 

Doliche,  oppidum  dcditum  Persco 
42,  53.  cf.  ct  44,  2. 

Dolopes  pronuntiantur  libeii  33,  34. 
recipiuntur  armis  a  Philippo  36, 
33.  dcticiunt  ad  Actolos  3N,  3.  a 
Persco.  Philip])i  filio,  o|)pu>,'iiantur 
5.  a  Maccdonibus  dcvastantur  8. 
totam  gcntcm  sub  ius  iudiciumque 
suum  cogit  Pcrscus  41,  27. 

Dolopia  32,  13.  36,  33.  38,  8.  39,26. 

Cn.  DomitiuH,  cos.  8,  17. 

C.  sivc  potius  ("n.  Domitius  Cn.  F. 
Calviiius,  aedilis  cunilis  10,9. 

Cn.  Domitius  AheiKibarbus,  acdilin 
plebis  33,  42.    crcatur  pntctor  34, 
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42.  sortitur  iurisdictionem  urbanam 
43i  creatur  cos.  35,  10  et  20.  ei  se 
dedunt  Boii  22   et   40.    proconsul 

36,  37-.  . 

Cn.  Domitius    Ahenobarbus,    oppido 

adolescens,    in    locum    Q,.  Fulvii 

Flacci   sufficitur    pontifex  42,   28. 

legatus  in  Macedoniam  44, 1 8.  rur- 

sum  45,  17. 
Donuca,  mons  Thraciae  40,  58. 
Dorimachus,  princeps  Aetolorum  26, 

24. 
Doris  28,  7.  Doridis  oppida,  Tritonon 

et  Drymas,  capit  Philippus,  ibid. 
Doriscon,  castellum,  occupat  Philip- 

pus  31,  16. 
Dorulacus,  dux  Boiorum  34,  46. 
Draudacum,    castellum    frequens    in 

Penestia  43,  21. 
Drepanum,  urbs :   a  Drepanis  atque 

Eryce  detractus  Hamilcar  28,  41. 
Dromades  ante  equitatum   Antiochi 

37,  40. 

Dromos,  campus  ad  Lacedaemonem 

34,  27. 
Druentia,  amnis  21,  31. 
Drymae,  oppidum  Doridis  28,  7. 
Drymussa  insuhi  38,  39. 
Ducarius  quidam,  eques  Insuber,  C. 

Flaminium  cos.  lancea  transfigit  22, 

6. 
Duellum  iubet  P.  R.  cum  Antiocho 

36,  2. 
Caeso  Duilius,  creatur  decemvir  3, 

35- 
Caeso   Duilius,   cos.  8,  16.    triumvir 

coloniae  Ausonum  Cales  deducen- 

dae,  ibid. 

C.  Duilius  plebeius,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  creatus  5,  13. 

C.  Duilius,  quinquevir  mensarius  cre- 
atus  7,  21. 

M.  Duilius,  trib.  pl.  2,  58.  diem  dicit 
Ap.  Claudio  61.  plebi  in  certami- 
nibus  decemviralibus  non  inutilis 
3,  52 — 54.  iterum  trib.  pl.  creatur 
in  Aventino  54.  rogationem  pertu- 
lit  de  consulibus  creandis  cum  pro- 
vocatione,  ibid.  eius  aequitas  demit 
metum  Patribus  59.  collegis,  ma- 
gistratum  continuare  cupientibus, 
resistit  64. 

M.  Duilius,  trib.  pl.  rogationem  fert 
de  unciario  foenore  7,  16. 

Duplicarii  2,  59. 

Durnium,  sive  potius  Burnium,  oppi- 
dum  44,  30. 

Duronia,  urbs  10,  39.  expugnata  a  L. 
Papirio,  cos.  ibid. 

Duronia,  mater  P.  Aebutii  39,  9. 
filium  Bacchis  vult  initiari,  ibid. 
res  detegitur  consulibus,  qui  Aebu- 
tium  tuentur  11  et  19. 


L.  Duronius,  creatus  praetor,  sortitur 
Apuliam,  cui  Istri  adiecti  40,  18. 

Duumviri  iudicant  perduellionem  i, 
26.  6,20.  duumviri  sacrisfaciundis, 
librorum  Sibyllinorum  custodes  3, 
10.  5,  13.  dedicant  aedem  Martis 
6,  5.  rogatio,  ut  pro  duumviris  sa- 
cris  faciundis  creentur  decemviri  6, 
37.  ad  aedem  lunoni  Monetae  fa- 
ciundam  7,  28.  navales,  classis  or- 
nandae  reficiendaeque  causa  9,  30. 
40,  18  et  26.  41,  5. 

Dux  quando  reus  ?  8,  33.  duces,  ob 
male  rem  gestam  rei  2,  52.  5,  11  et 
12.  26,  2  et  3.  ducum  Romanorum, 
circa  Alexandri  M.  tempora  prae- 
stantissimorum,  enumeratio  9,  17. 
clarissimorum  trium  uno  anno  pa- 
rum  dignus  splendore  vitae  exitus 
39,  52.  ducibus  validior  res  Roma- 
na,  quam  exercitu  2,  39. 

Dymae  27,  31.  32,  21.  38,  29. 

Dymaei  abeunt  e  concilio  Achaeo- 
rum,  in  quo  societas  cum  Romanis 
adversus  Philippum  inibatur  32, 
22. 

Dymaeus  ager  27,  31.  vastatur  32, 
22. 

Dymenses  funditores  38,  29. 

Dyrrhachium  29,  12.  31,  27.  42,  48, 

Dyrrhachini  42,  48.  auxiliantur  Ro- 
manis  adversus  Gentium  44,  30. 
donantur  lemliis  de  Gentio  rege 
captis  45,  43. 


E. 


Ebulidam  Chalcidensem  ab  Antiocho 

sibi  dedi  cupit  Scipio  37,  45. 
Ebusus  insula  direpta  22,  20. 
Ecetra  4,  61.  6,  31. 
Ecetranis  Volscis  datur  ex  senatus- 

consulto  pax,  et  adimitur  ager  2, 

25.  desciscunt  ad  Aequos  3,  4. 
Echecrates,  pater  Antigoni  40,  54. 
Echedemus,  princeps  legationis  Athe- 

niensis,  impetrat  a  Scipione  indu- 

tias  sex  mensium  37,  7. 
Echedemus,  princeps  Acarnanum  33, 

16. 
Echinus,  oppidum  32,  33.  34,  23. 
Eclipsis  solis  22,  i.  30,  2  et  38.  37, 

4.  38,  36.  lunae  praedicta  a  C.  Sul- 

picio  Gallo  tribuno  milit.  44,  37. 
Edesco,  clarus  inter  Hispanos  duces, 

venit  ad  P.  Scipionem  27,  17. 
Edessa,  urbs  Macedoniae  45,  29. 
Edictum  dictatoris  2,  30.  8,  34.  con- 

sulum  2,  24.  8,  6. 
Egeria  Dea,  cum  qua  nocturnos  con- 

gressus  simulat   Numa   Pompilius 

I,  19- 
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Egerii  nomen  ab  inopia  inditum  filio 
Aruntis  i,  34.  is  CollatiHe  in  prae- 
sidio  relinquitur  38.  eius  filius  Tar- 
quiniusCollatinus,  vide  Tarquinius. 

L.  Egilius,  triumvir  coloniae  dedu- 
cendae  41,  17. 

Gell.  Egnatius,  dux  Samnitium,  auc- 
tor  beili  adversus  Romanos  10,  18. 
Umbros  vocat  ad  defectionem,  et 
Gallos  ingenti  pretio  soliicitat  21. 
cadit  in  pugna  29. 

Elaea  37,  18.  38,  40.  44,  28. 

Elaeus,  oppidum  31,  16.  37,  9. 

Elatia,  urbs  Phocidis  28,  7.  32,  19. 
obsidetur  a  Romanis  et  capitur, 
ibid.  et  32,  24.  33,  27. 

Elatia  Thessaliae  42,  54. 

Elei  cum  Achaeis  pugnant  27,31,33. 
eos,  Olympiorum  sollenne  ludi- 
crum  parantes,  aggredi  vult  Ma- 
chanidas  28,  7.  a  Romanis  ascri- 
pti  foederi,  cuni  Philippo  inito  29, 
12.  veniunt  Chalcidem  ad  Antio- 
chum,  auxilium  petentes  adversus 
Achaeos  36,  5. 

Eleus  ager  vastatur  a  Philippo  27, 
31  et  32. 

Elephanti  turhant  suorum  aciem  27, 
14.  quonam  modo  Rhodanum  tra- 
iecti  21,  28.  quonam  modo  per  in- 
via  traducti  44,  5.  in  ludis  Circen- 
sibus  adhibiti  18.  elephantorum 
frontalia,  et  cristae,  et  tergo  impo- 
sitae  turres  37,  40.  elephantis 
quando  primum  Romani  usi  31, 
36.  elephantos  fabrili  scalpro  ne- 
care  docuit  Hasdrubal  27,  49. 

Eleusinem  frustra  tentat  Fhilippus 
31,  25.  et  Philocles,  unus  ex  Phi- 
lippi  praefectis  26. 

Eleusis  ad  Alexandriam  45,  12. 

Elimea  regio  31,  40.  42,  53.  43,  23. 

Elimiotis  45,  30. 

Elis,  civitas  27,  32.  sentit  cum  Aeto- 
lis  36,  31.  Elin  concilium  indicit 
M.  Fulvius  cos.  38,  32. 

Elitonus,  dux  Cenomanorum,  tran- 
scendit  Alpes  5,  35. 

Elymaei,  populi  35,  48. 

Elymaei  sagittarii  37,  40. 

Emathia,  urbs  40,  3.  43,  9.  44,  44. 

Emporia,  regio  29,  25  et  33.  34, 
62. 

Emporiae,  urbs  (Jnicca,  oriunda  a 
Phocaea  26,  19.  cf.  et  28,  42.  29, 
25.  Emporiarum  situs  34,  9.  Em- 
poriis  appulit  cla.s.sem  Cn.  Scipio 
21,  60. 

Emporitani  Hispani  sc  dedunt  Catoni 
conttuli  34,  16. 

Emporiuni  propc  Placentiam,  defen- 
«um  a  Romunis  21,  57. 

Emporium  ad  TiJx-rim  35,  10.  lapide 


etratum,  stipitibu.sque  septum   41, 

32. 
Empulum,  opp.  captum  a  Rom.  7, 

18. 
Enipeus,  fl.  Macedoniae  44,  8  et  20. 
Enna,  urbs,  a  Romanis  aut  malo,  aut 

necessario  facinore  retenta  24,  39. 
Ennensium  principes  cum  Himilcone 

paciscuntur  de  proditione   24,  37. 

cavea  inclusi  caeduntur  a  Romanis 

Q.  Ennius.  Eius  de  Q.  Fabio  Maximo 
dictum  30,  26.  statua  extra  portam 
Capenam  38,  56. 

Eordaea  3 1 ,  39  et  40.  Eordaeae  aditus 
:>,^,  8.  cf.  et  42,  53. 

Eordaei,  populi  45,  30. 

Epanterii  montani,  cum  quibus  bel- 
lum  gerunt  Ingauni  28,  46. 

Ephesus  I,  45.  33,  38.  36,  42.  se  de- 
dit  Romanis  37,  45.  attribuitur 
Eumeni  38,  39. 

Epicadus,  occiditur  a  Gentio,  Illyri- 
orum  rege  44,  30. 

Epicadus,  praefectus  peditum  Parthi- 
norum  in  castris  Anicii  44,  30. 

Epicrates  Rhodius  37,  13  et  15. 

Epicydes,  missus  ab  Hannibale  cum 
Hippocrate  fratre  legatus  ad  Hie- 
ronymum  24,  6  et  23.  Syracusis 
practoresambocreantur  27.  bellum 
inter  Syracusanos  et  Romanos  con- 
citare  nituntur  29.  Syracusanum 
exercitum  sibi  conciliant  30  et  31. 
occupant  Syracusas  32.  Romanis 
superbe  respondent  33.  Epicydes 
praeest  custodiae  urbis,  a  Romanis 
obsessae  35.  relinquit  Syracusas, 
mjigna  iam  ex  parte  captas  25,  27. 
traiicit  in  Africam  26,  40. 

Epicydes,  cui  Sindon  cognomen,  prae- 
fectusalterius  Epicydis,  interficitur 
Symcusis  25,  28. 

Epidaurus,  urbs  nobilistemplo  Aescu- 
lapii  10,  47.  45,  28. 

Epipolae,  locus  Syracu.sis  25,  24. 

Epirotiie  de  communi  pace  legatos  ad 
Philippum  mittunt  29,  12.  a  Phi- 
lippo  ascripti  foederi,  cum  Ro- 
raanis  inito,  ibid.  tentant  pacem 
Philippum  inter  et  Romanos,  frus- 
tra  32,  10.  non  manent  sincera 
fide    in   amicitia    Romanorum    36, 

35.  eoruni  legati  ad  M'.  .\cilium 
consulem,  ibid.  mittuntur  Romum, 
ibid.  septuHginta  corum  urbes  a 
Paullo  .\cmilio  diripiendae  dantur 
militibus  45,  34. 

F^jjiruH  8,  24.  31,  7  et  18.  Epiri  cu- 
Mtclla    occupantur  a    RonianiN   42, 

36.  fauces  32,  iC).  niontcn  32,  13. 
EpowognatuH,  reKulus  (laltnrum   iK, 

i8. 
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Epulones  triumviri  quando  primuni 
creati  33,  42.  iis,  ut  pontificibus, 
datum  ius  togae  praetextae  haben- 
dae,  ibid.  cf.  et  40,  42. 

Epulum  lovis  ludorum  causa  25,  2. 
27,  .36.  29,  38.  30,  39.   31,  4-  32, 

7.  ludorum  causa  33,  42.  in  quo 
toto  foro  strata  triclinia  39,  46. 

Epulae  instructae  Romae  ante  om- 
nium  domos  3,  29.  cf.  et  25,  12.  si- 
militeret  Beneventi  24, 16.  quando 
primum  Romae  magno  luxu  appa- 
ratae  39,  6. 

Equester  census  5,  7.  equestria  spolia 

8,  7.  eijuestris  Fortunae  magniti- 
cum  templum  40, 40.  42,  3.  eques- 
tris  statua  9,  43. 

Equitatus  H.annibalis  melior  equitatu 
Romanorum  21,  47.  post  amissam 
alam,  quae  Salapiae  erat,  nunquam 
deinde  superior  26,  38.  Aetolorum 
longe  optimus  in  Graecia  33,  7. 
Numidarum  descriptus  35,  11. 
Thessalorum  9,  19. 

Equites.  E  publico  iis  empti  altique 
equi  I,  45.  quibus  census  equester 
erat,  equus  publicua  nondum  erat 
assignatus,  equis  suis  merere  inci- 
piunt  5,  7.  iis  stipendium  assigna- 
tum,  ibid.  triplex  12.  institutum 
a  Fabio  RuIIo  censore,  ut  Idibus 
Q,uinctilibus  transveherentur  9,  46. 
gestantannnlosaureos  23, 1 2.  princi- 
pes  iuventutis,  seminarium  senatus 
42,61.  equitibus  ignominiae  causa  a 
censoribus  adempti  equi  publici  24, 
18.  27,  II.  29,  37.  39,  44.  equites 
alarii  35,  5.  40,  40.  extraordinarii 
42,  58.  Galli  in  castris  Eumenis 
44,  13-  legionarii  35,  5.  40,  40. 
treceni  in  singulas  legiones  8,  8. 
loricati,  quos  cataphractos  vocant 
35,48.  37,40.  sagittarii  37,  38.  ex 
equis  desiliunt  et  restituunt  pugnam 

3,  62.  4,  38.  pedestrem  pugnam 
committunt  2,  20.  4,  24.  detrahunt 
equis  frenos,  et  perrumpimt  hos- 
tium  agmen  4,  33.  8,  30.  sexcenti 
obsides  dantur  Samnitibus  9,  5. 
liberantur  15.  ob  rem  bene  gestam 
corniculis  arinillisque  argenteis  do- 
nantur  10,  44.  et  phaleris,  catellis 
ac  tibulis  39,  31.  in  equos  suos  ve- 
lites  singulos  accipiunt  26,  4.  in 
stationibus  armati,  frenatis  equis, 
totum  diem  perstabant  44,  33.  vi- 
carios  Scipioni  dant  Siculi  29,  i. 
aerarii  facti  27,  13.  equitum  Ro- 
manorum  laudes  9,   19.   centuriae 

4,  8.  alae  35,  5.  equitibus  quantum 
diviserint  imperatores  triumpheintes 
34,  46,  et  52.  36,  40.  colonis  Bo- 
noniam  deductis  septuagena  iugera. 


ceteris  quinquagena  data  37,  57. 
trecenis  singulae  legiones  scriptae 
8,8. 

Equus  publicus  i,  43.  5,  7.  assigna- 
tus  a  censoribus  39,  19.  equo  uti 
nefas  dictatori  sine  permissu  pu- 
blico  23, 14.  equi  unde  emptialtique 
equitibus  Rom.  i,  43.  albi  currum 
Camilli  triumphantis  trahunt  5,  23. 
equos  binos  trahentium  desultorum 
mos  23,  29.  phaleratos  duos  iVIasi- 
nissae  donant  Romani  30,  17.  et 
regulis  Gallorum  43,  7.  equis  crura 
succidunt  Thraces  42,  59. 

Eretria  Thessaliae  32,  13.  et  quidem 
in  agro  Phthiotico  33,  6. 

Eretria  Euboeae  oppugnatur  et  ca- 
pitur  32,  if).  libertatem  a  Romanis 
accipit  33,  34. 

Eretum  3,  26,  29,  38  et  42.   26,  11, 

23- 
Ergastulum  2,  23.  7,  4. 

Ergavia,  seu  potius  Ergavica,  nobilis 
et  potens  civitas  Hispaniae,  deditur 
Romanis  40,  50. 

Ericinium,  oppidum  36,  13.  39,  25. 

Erigonus,  fl.  ex  Illyrico  per  Paeoniam 
fluens,  in  Axium  amnem  editur  31, 

39-  39'  54- 
Eriza  urbs  38,  14. 
Eropus  capit  Lychnidum  27,  32.  29, 

12. 
Erycinae  Veneri  aedes  vota  22,  9  et 

10.  dedicata  40,  34. 
Ervthrae  Aetolorum  nrope  Eupalium 

28,  8. 
Erythrae  loniae  37,  27.  Erythrarum 

promontorium  44,  28. 
Erytlu-aea  37,  12.  44,  28.  Erythraea 

terra  36,  45.   Erythraeae  triremes 

37,  "•. 
Erythraei  donantur  agro  38,  39. 
Eryx,  mons  et  oppidum,  capitur  ab 

Hamilcare  21,  10  et  41.  28,  41. 
Esquiliae  1,  44.    26,  10.   in  Esquiliis 

coetus  facit  plebs  2,  28. 
Esquiliarius  collis  i,  48. 
Esquilina  porta  2,  11.   3,  66,  68.  26, 

10.  33,  26.  41,  13.  ad  Esquilinam 

jjortam    exercitus   indictus   6,    22. 

Esquilina   trilnis  45,    15.    in    eam 

coniecti  libertini,  ibid. 
Esseda  Gallorum  10,  28. 
Etesiae  37,  23. 
Ethopia,  urbs  38,  2. 
Etleva,  uxor  Gentii,  HhTioram  regis, 

captiva  ducitur  Romam  44,  32. 
Etovissa,  urbs  ad  Iberum  21,  22. 
Etritus,  aniicns  Platoris,  occiditur  a 

Gentio,  Illyriorum  rege  44,  30. 
Etruria,  vicina  Romae   i,  23  et  30. 

perdomita  a  Q,.  Fabio  consule  9, 

41.  rebellat  10,  3.   meditatur  de- 
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fectionem  27,21.  frenatur^^.  Etru- 
riae  concilia  4,  23.  5,  17.  10,  16. 

Etrusci  vincuntur  a  Romanis  2,  6,  7. 
obsident  Romam  11.  instaurant 
bellum  44.  improbant  regem,  a 
Veientibus  creatum  5,  i.  movent 
bellum  adversus  Romanos  6,  2. 
obsident  et  capiunt  Sutrium  3. 
caeduntur,  et  captivi  sub  hasta  ve- 
numdaiitur  4.  parant  bellum  7,  1 7. 
vincuntur,  ibid.  et  9,  i-:  et  sqq. 
indutias  annuas  impetrant  9,  41. 
rebellant  et  vincunt  Romanos  10, 
3.  funduntur,  iisque  indutiae  bi- 
ennii  dantur  4  et  5.  paciscuntur 
cum  Gallis  adversus  Romanos  18. 
aificiuntur  clade  30.  Etrusci,  gens 
ante  omnes  alias  dedita  religionibus 
5,  I.  Etrusci  haiiispices  15.  vates 
ad  publica  prodigia  adhibiti  i,  56. 
Etrusci  campi  fertiles  22,  3. 

Etruscum  mare  40,  41. 

Etuta,  filia  Honuni,  Dardanorum 
principis,  uxor  Gentii,  regis  Illy- 
riorum  44,  30. 

Evander  Arcas  instituit  in  Palatino 
monte  Lupercale  sacrum  i,  5.  mi- 
raculo  litcranim  inter  rudes  popu- 
I08  venerabiiis  7.  Herculem  love 
natum  agnoscit,  et  sacrum  ei  facit, 
ibid. 

Evander  Cretensis,  dux  auxiliorum, 
ad  caedera  Eumenis  subornatur  a 
Perseo  42,  15  et  59.  comes  fugae 
Persei  44,  43.  interficitur  a  Perseo 

45,  5- 
Euboea,  insula  27,  30.  eius  urbes  Ro- 

manis   traditae   36,   21.    Euboeae 

angustiae  31,  23.  Coela  47. 
Euboicariim  civitatum  conventus  34, 

51. 
Euboicus  sinus  31,  47. 
Eubulidam    Chalcidensem     sibi    ab 

Antiocho  dedi,  postulant  Romani 

37,  45-  38,  3«. 
Euctus,  praefectus  Pellae  44,  43. 

Eudamus,  j)racfectus  Rhodiae  classis 
37,  12.  vincit  proelio  navali  liau- 
nilialem  23.  cf.  44,  28. 

Eudieru  turris  44,  3. 

Euersii,  Thebanus,  civitatis  princeps, 
Bublatus  a  Perseo  42,  13  et  40. 

Euganei,  iiitcr  mare  Alpesque  in- 
colentes,  pelluntur  ab  Henetis  i,  i. 

Eugonium  29,  12. 

Euhydrium,  oppid.  vastatur  a  Phi- 
^  lippo  32,  13. 

Eumene»,  rcx,  Attiili  Rlius  ^^,  30  et 
34.  nuxiliuni  fert  T.  Quinctio  con- 
8uli  34,  2C>  et  30.  incitat  Ronianos 
iid  belliim  contni  Aiitiochuni  ;i^, 
13.  occurrit  cuiii  tril)UM  navibus  C. 
Livio,   ))raefecto  clutuiis  Uomunne 


36,  42.  eius  in  pugna  navali  fortis 
et  fidelis  opera  44.  dimittitur  do- 
mum  45.  occurrit  obviam  Aemilio 
37, 14.  eius  regni  caput  Pergamum 
obsidetur  a  Seleuco,  Antiochi  filio 
18.  eius  ad  Aemilium  oratio  19. 
praesto  est  Romanis,  in  Asiam 
traiicientibus  33.  itemque  in  pugna 
cum  Antiocho  41.  proficiscitur 
Romam  45.  ei  datur  senatus  52. 
eius  postulata  53.  quae  regiones 
et  civitates  ci  nominatim  datae  38, 
39.  eius  legati  de  Philippo  que- 
runtur  39,  27.  Romam  venit,  et 
Perseum  Romanis  suspectum  facit 
42,  II  et  sqq.  Eumenem  accusant 
Rhodii,  fjrustra  14.  in  eum  percus- 
sores  mittit  Perseus  15.  ascendens 
Delphos  lapidibus  obniitur,  ibid. 
sopitus  vulnere  tollitur,  et  Aeginam 
transfertur  16.  redit  Pergamum  18. 
eius  fides  dubia  44,  13  et  20.  eum 
sollicitat  Perseus  24.  eius  consilia, 
et  cum  Perseo  nundinatio  25. 
auxilia,  ab  eo  missa  ad  Attalum 
fratrem,  intercipiuntur  a  classe 
Macedonum  28.  Attalo,  eunti  Ro- 
mam,  adiungit  Stratium  medicum 

45,  19- 
Eumenes,  dux  Persei,  praeest  Thes- 

salonicae  44,  32. 
Eunomus,  praetor  Thessalorum  35, 

39- 
Eupalium  28,  8. 
Euphanes,  dux  Cretensis  36,  5. 
Euphranor,  pracfcctus  Persei,  inter- 

ficitur  a  Dolopibus  42,  41. 
Euphranor,  dux  alius  Persei  44,  13, 
Eupolemus  Amb^aciam,  obsessam  a 

Romanis,  intrat  38,  4. 
Eupolemi,   principis    Hypataeorum, 

in  exsules  perfidia  41,  30. 
Euripi   Chalcidici   descrijitio    28,   6. 

Euripi  fretum  31,  22.  Euripi  cas- 

tellum  oj)])ugnat  Antiochus  35,  51. 
Euripus  ad  Cassiindream  44.  11. 
Euromum  33,  30.  quae  ct  Euromen- 

sium   urbs  32,  33.    eorum   oppida 

occujiant  Mylassenses  45,  25. 
Europa  27,  29. 

Eurotiis,  amnis  34,  28.  35,  29. 
Eurviilus,  tumulus  Syracusis  25,  25. 
Eurydica,  mater  Gentii,   Illyriorum 

regis  44,  30. 
Eurylochus,     priiiccps     Magiietum, 

profugit  in  Actoliiim  35,  31  et  32. 

revucatur34.  sibi  consciscit  inortem 

3^5,  M. 
Eurymedon,  amnis  in  Pumphyliu  33, 

^4'-  37,  23. 

Eurymenac,  oppidum  39,  25. 
Eutiiymidiis,  jiriiicejis,  Chalcide  pul- 
BUK,  fruittra  tentat   patriunt  in  p(v 
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testatem  Aetolorum  redigere  35, 
37  et  38. 
Exercitus  Romani  ordo  et  numerus 
descriptus  8,  8.  collatio  cum  Alex- 
andri  M.  exercitu  9,  ig.  pedestris 
instituitur  i,  23.  cf.  et  -27,  14.  odio 
imperatoris  sui  vinci  mavult,  quam 
nncere  2,  59.  relictis  castrls,  in- 
sidet  Aventinum  3,  50.  lapidibus 
obruit  M.  Postumium  4,  50.  exer- 
citus  consularis  7,  19.  voluntarius 
5,  7.  sine  ulla  vacationis  venia 
scriptus  8,  20.  tumultuarius  8,  11. 
navalis  22,  11.  urbanus,  ibid.  et  27, 
7.  Romanus  sub  iugum  mittitur  a 
Samnitibus  9,  5.  in  oppidis  hiber- 
nare  vetitus  26,  21.  in  Hispania 
molitur  defectionem  28,  24.  Asia- 
ticus  invehit  hixuriam  in  urbem 
39,  6.  exercitus  amissi  reus  quo- 
modo  punitus  ?  8,  33.  rehquiae 
Cannensis  cladis  in  Siciham  rele- 
gatae,  ne  ante  finem  belh  Punici 
in  Itaham  reportarentur  25,  5. 
augendi  species  22,  36.  36,  10.  39, 
38.  40,  I,  36.  exercitus  numero 
copiarum  insignes  apud  Romanos, 
nempe  decem  scriptae  legiones  2, 
30.  7,  25.  armati  87200  in  castris 
Rom.  cum  pugnatum  ad  Cannas 
est  22,  36.  exercitus  lustrati  i,  44. 
38,  12.  40,  6.  exercitus  itineribus 
et  mutatione  locorum  salubrior  10, 

25.  exercituum  seditiones  2,  32,  43 
et  59-  3,  50-  4,  50-  1,  38—42.  28, 
24.  sqq.  in  exercitu  Hannibahs, 
mixto  ex  colluvione  gentium,  nulla 
seditio  28,  12. 

Exodia  7,  2. 

Exploratores  Romanos  inter  Numi- 
dasque  certamen  21,  16.  Romani 
pressi,  pelhmt  Macedones  33,  7. 

Exsecratio  Atheniensium  in  PhiUp- 
pum  31,  44. 

Exsihum    capitahs   poena   Romanis 

26.  3. 

Exsules  occupant  noctu  Capitohum 
3,   15.    exsules  Lacedaemonii   34, 

,  26.  reducuntur  ab  Achaeis  38,  30 
— 34.  exsules  Hypataei  41,  30. 

Exta  laeta  prolationem  finium,  victo- 
riam  et  triumphum  portendunt  31, 
5.  cruda  in  mare  proiicit  Scipio  29, 

27.  primo  trunca  et  turpia,  deinde 
nimis  laeta  27,  26. 

Exuvias  non  militum  tantum,  sed  et 
imperatorum,  portat  Hannibalis 
exercitus  30,  28. 


Fabia  gens  2,  45.  bellum  cum  Veien- 


tibussuscipitprivato  sumptu^S,  sex 
et  trecenti  mihtes,  omnes  patricii, 
e  gente  Fabia  49.  a  Veientibus 
caesi  omnes,  uno  tantum  e  stirpe 
relicto  50. 

Fabiae  sorores,  M.  Fabii  Ambusti 
filiae  6,  34. 

Fabius  Pictor,  auctor  antiquissimus 
I5  44  et  55.  2,  40.  8,  30.  10,  37, 
22,  7. 

C  Fabius,  cos.  iussu  populi  Tarqui- 
niensibus  bellum  indicit  7, 12.  male 
contra  Tarquinienses  rem  gerit  15. 
creatur  interrex  1 7. 

C.  Fabius,  magister  equitum  9,  23. 

Caeso  Fabius  Ambustus,  quaestor  4, 
54.  trib.  milit.  consulari  potestate 
61.  iterum  5, 10.  praeest  castris  ad 
Veios  12.  tertium  trib.  milit.  24. 

Caeso  Fabius,  quaestor,  diem  per- 
duellionis  dicit  Sp.  Cassio  consuli 

2,  41.  creatur  cos.  42.  iterum  43. 
exercitus  eius  non  ■\ailt  vincere, 
ibid.  pugnam  cum  M.  Fabio  fratre, 
consule,  restituit  46.  tertium  cos. 
48.  gentis  suae  orator  ad  senatum, 
ibid.  et  dux,  proficiscitur  ad  bel- 
lum  Veiens  49. 

C.  Fabius  Dorso  per  medios  hostes 
(Gallos)  in  Quirinalem  collem  per- 
git,  ibi  sacra  peragit,  et  in  Capito- 
lium  ad  suos  redit  5,  46. 

L.  Fabius,  legatus  a  Scipione  ad  Car- 
thaginienses  30,  25. 

M.  Fabius,  Caesonis  frater,  cos,  2, 42, 
iterum  43.  adversus  Veientes  egre- 
gie  rem  gerit  44 — 47.  triumphum 
sibi  decretum  recusat  47,  legatus 
4,  27.  trib.  milit.  consulari  po- 
testate  6,  36,  interrex  7,  17,  22,  8, 

3.  dictator  7,  22.  triumvir  coloniae 
Cales  deducendae  8,  16. 

M.  Fabius,  pontifex  maximus,  prae- 
fatur  carmen,  quo  primores  Roma- 
norum  sese,  adventantibus  GaUis, 
pro  patria  devovent  5,  41. 

M.  Fabius  Ambustus,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  6,  22.  eius  filiae 
duae  nuptae,  Ser.  Sulpicio  maior, 
minor  C.  Licinio  Stoloni  34.  con- 
silia  init  cum  genero  et  L.  Sextio, 
de  via  plebeiis  hominibus  ad  con- 
sulatum  aperienda,  ibid.  tribun. 
milit,  consulari  potestate  iterum 
36. 

M,  Fabius  Ambustus,  cos,  7,  11.  du- 
cit  exercitum  adversus  Hemicos, 
ibid.  eius  res  gestae,  ibid.  ovans 
urbem  ingreditur,  ibid.  secundum 
cos.  17.  a  Faliscis  fusus,  restituit 
aciem,  ibid.  cos,  tertium  iS,  dicta- 
tor  22.  pro  filio,  magistro  equitum, 
adversus  Papirium  dictatorem  con- 
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tendit    8,    33.    magister    equitum 

38. 

M.  sive  Caeso  Fabius,  Fabii  Rulli 
frater  9,  36. 

M.  Fabius  Buteo,  sine  magistro  equi- 
tum  dictator  ad  supplendum  se- 
natum  dictus  23,  22.  senatu  lecto, 
sese  extemplo  magistratu  abdicat 
23.  aedilis  curulis  30,  26.  creatus 
praetor,  sortitur  Sardiniam  40. 

M.  Fabius  Dorso,  cos.  creatur  7,  28. 

M.  Fabius  Vibulanus,  cos.  4,  11.  le- 
gatus  17,  19  et  27.  trib.  milit.  cos. 
pot.  25. 

Num.  Fabius  Ambustus,  trib.  milit. 
cos.  pot.  4,  58. 

N.  Fabius  Buteo  creatur  praetor  41, 
33.  sortitur  Hispaniam  citeriorem 
42,  I,  Massiliae  moritur  4. 

N.  Fabius  Vibulanus,  cos.  4,  43.  trib. 
milit.  consulari  potestate  49.  iterum 

57- 

Q.  Fabius,  cos.  2,  41.  iterum  43.  in 
proelio  occiditur  46. 

Q.  Fabius,  is,  qui  uiius  exstinctae  ad 
Cremeram  gcnti  superfuerat,  cos. 
creatur  3,  i.  iterum  2.  rem  bene 
gerit  adversus  Aequos,  ibid.  popu- 
latur  eorum  agros  3.  praefectus 
urbis,  resistit  tribuno,  legem  de 
minuendo  consulari  imperio  ferenti 
9.  cos.  tertium,  vincit  Volscos  22. 
Tusculanis  fert  auxilium  23.  lega- 
tus  ad  Aequos  25.  decemvir  legi- 
bu8  scribendis  36.  eius  ingenium 
non  tam  gnavum  in  malitiu,  (|uam 
in  bono  paruni  constans  41.  mit- 
titur  ad  bellum  in  Sabinos,  ibid. 
cum  collegis  exsilii  causa  solum 
vertit  58. 

Q.  Fabius,  legatus  ad  Gallos,  ducem 
eorum  occidit  haista  5,  35  et  },(>. 
cum  duobus  fratribus  crcatur  tri- 
bunus  militum,  ibid.  ei  dies  dicta 
6,  I.  moritur,  ibid. 

Q.  Fabius,  uxoris  T.  Quinctii  Fla- 
minini  Bororis  filius,  mittitur  Ro- 
mam  32,  36. 

Q.  Fabius  Ambustus,  cos.  4,  52. 

Q.  Fabius  Ambustus,  magister  equit. 

Q,  Fabius  Aml)U8tus,  dictator  9,  7. 
Q,  Faljius    Buteo,    j)nietor,    sortitur 

Ilispaniam    ultcriorem   33,   34  et 

26. 
Q.  Fabius    Buteo,    practor,   sortitur 

Galliam  provinciani  40,  18,  ei  pro- 

rogiitur  in)|)eriuni  36.    creatur  tri- 

umvir    cojoniae     (kMlucciKlaeJ    43. 

quinqucvir,  ut  de  tinibus  stutueret, 

cognosceret  45,  13. 
Q.    FabiuH    Maximi     Klius     Gurgi-s 

multat    uliquot    matroniis,    stupri 


damnatas,  pecunia  10,  31.  aedem 
Veneris  curat  faciendam,  ibid.  cos. 

47- 

Q.  Fabius  Labeo,  quaestor  urbanus 
33,  42.  ei  magnum  certamen  cum 
sacerdotibus  propter  tributum  sol- 
vendum,  ibid.  creatur  praetor  37, 
47.  praeest  classi  52.  traiicit  in 
Cretam  60.  eius  res  in  Asia  gestae 
38,  39.  triumphat  47.  candidatus 
consulatus,  nec  semel  repulsam 
passus  39,  32.  triumvir  duabus  co- 
loniis  deducendis  44.  cos.  45.  pon- 
tifex  40,  42. 

Q.  Fabius  Maximus  RuUianus,  aedilis 
curulis  8,  18.  iterum,  secundum 
quosdam  auctores  10,  9  et  11.  ma- 
gister  equitum  8,  29.  adversus  im- 
perium  L.  Papirii  dictatoris  pugnat 
cum  Samnitibus,  et  prospere  rem 
gerit  30.  concremat  arma  hostilia, 
ibid.  citatur  a  dictatore  32.  sese 
recipit  ad  triarios,  qui  eum  dictatori 
eripiunt,  ibid.  fugit  Romam  33. 
noxae  damnatus,  donatur  populo 
35.  vetatur  quicquam  pro  magi- 
stratu  agere  36.  creatur  cos.  38. 
interrex  9,  7.  dictator  22.  capit 
Saticulam,  ibid.  vincit  Samnites 
23.  iterum  cos.  33.  adversus  Etrus- 
cos  proficiscitur,  eosque  fundit  35 
et  sqq.  iussus  a  senatu,  L.  Papi- 
rium  Cursorem,  cui  infestus  priva- 
tim  erat,  dictatorem  dicit  38.  ob 
egregie  perdomitam  Etruriam  ei 
continuatur  consulatus  41.  vincit 
Samnites  et  Umbros,  ibid.  ei  pro- 
rogatur  impcriuii)  42.  censor  om- 
nem  forensem  turbam  in  quattuor 
urbanas  tribus  coniicit  46.  Maximi 
cognomen  ei  datur,  ibiJ.  ab  eo  in- 
stitutum,  ut  equites  Idibus  Quinc- 
tilibus  transveherentur,  ibid.  in- 
vitus  cos.  quartum  creatur  10,  13. 
vincit  Samnites  14.  consulatum  re- 
cusiit  15.  cos.  quintum  22.  eius 
certamen  cum  P.  Decio  collega  de 
l^rovinciis  24.  egregia  eius  in  agro 
Sentinati  victoria  27  et  29.  trium- 
phat  30. 
Q.  I'al)iu8  Maximus  Vemicosus,  le- 
gutus  Carthaginem  mittitur  21,  18. 
prodictator  creatur  22,  8.  libros 
Sibyllinos  inspici  postulat,  idque 
pervincit  9.  cius  consilia  de  bello 
gerendo  11.  pugnani  dctrectat  12. 
eiusartes,  ibid.  magistrum  e(|uitimi 
infestuni  Hanis  coiisiliis  hal)et,  ibid. 
et  14.  eiu8  cunctiitio  ct  in  caiitria 
ct  in  urbc  infamis  15.  ab  llunni- 
bule  deluditur  16  et  17.  sncn^rum 
causa  Roniam  vocatur  18.  invio- 
latuin  al>  llaniiibale  agruiii  tiuuni 
•  D  2 
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vendit  captivis  redimendis  23.  eo 
absente,  Minuciiis   rem    non   im- 
prospere  gerit    24.     ipsi   aequatur 
magister  equitum  25  et  26.  cui  la- 
boranti,  et   paene   iam   victo,  fert 
suppetias  28  et  29.  magister  equi- 
tum  sub  eius  imperium  auspicium- 
que    sponte   redit    30.    exacto   se- 
mestri  imperio,  abdicat   se  dicta- 
tura  3 1  •  eius  ad  L.  Aemilium  Paul- 
lum  consulem  oratio  39.  eius  con- 
silium  post  cladem  Cannensem  55. 
creatur  pontifex  23,  21.    duumvir 
aedibus  dedicandis  31.  cos.  tertium, 
ibid.   eius  res  gestae  46 — 48.   eius 
oratio  de  creandis  consulibus  quam 
praestantissimis  24,  8.  cos.  quartum 
ereatur  9.  Casilinum  oppugnat  19. 
legatus  filio  consuli  ad  Suessulam 
venit  44.    Hannibale   ad  Romam 
oppugnandam  veniente,  censet  abs- 
cedendum  non  esse  a  Capua  26,  8. 
cos.  quintum  27,  7.   senatus  prin- 
ceps    II.    Marcellum    per    literas 
monet,  ut  quam  aeerrimo  bello  de- 
tineat  Hannibalem  12.    Manduria 
vi  capta,  obsidet  Tarentum  et  capit 
15.    Deos   iratos  Tarentinis   iubet 
relinqui    16.    Livium  et  Neronem 
consules  sibi  mutuo  reconciliat  35. 
Scipioni,  in  Africam  transcendere 
cupienti,   adversatur  28,  40.    eius 
oratio,  ibid.  et  sqq.  truci  oratione 
et  sententia  Scipionem   impugnat 
29, 19.  moritur  30,  26.  eius  laudes, 
ibid. 
Q,  Fabius,  filius  praecedentis,  praetor 
24,9.  sortitur  Apuliam  12.  absens 
creatur  cos.  43.   iiatrem  iubet  de- 
scendere  equo  44.   Altinium  Arpi- 
num  iubet  vinciri  45.   cajiit  Arpos 
46. 
Q.  Fabius  legatus  ab  M.  Livio  cos. 
Eomam  ad  senatum  mittitur  28,  9. 
Q.  Fabius,   augur   in    locura    patris 

electus  30,  26.  moritur  33,  42. 
Q.  Fabius,  quaestor  39,  29. 
Q.  Fabius  Maximus,  praetor,  sortitur 

iurisdictionem  peregrinam  40,  18. 
Q.  Fabius  Maximus,  filius  L.  Aemilii 
Paulli  consuUs  44,  35.  nuntius  vi- 
ctoriae  de  Perseo  mittitur  Romam 
45.  et  45,  I.  mittitur  a  patre  ad 
Aeginium  et  Agassas  diripiendas 
27.  et  ad  Illyrios  depopulandos  33. 
Q.  Fabius  Pictor  Delphos  ad  ora- 
culum  mittitur  22,  57.  Delphis 
Romam  redit  responsumque  ex 
scripto  recitat  23,  11.  vid.  supra 
Fcibius  Pictor. 
Q.  Fabius  Pictor,  flamen  Quirinalis, 
creatur  praetor  37,  47.  ei  Sardinia 
provincia  evenit  50.  prohibetur  a 


pontifice  maximo  ire  in  provinciam 

51.  moritur  45,  44. 

Q.  Fabius  Vibulanus  cos.  4,  37.  trib. 

milit.    consulari    potestate    iterum 

49.  primus  eius  tribunatus  in  Livio 

non  reperitur,  sed  supplendus  est 

ex  Fastis  Capitolinis  et  Diodoro, 

ad  tertium   ante  annum,  extremo 

Liviani  libri  iv.  47.  interrex  51. 

Fabraterni,  populi,  recipiuntur  a  Ro- 

manis  in  fidem  8,  19. 
C.  Fabricius  Luscinus,  praetor,  sor- 
titur  iurisdictionem   urbanam   33, 
42,  43-  legatus  37,  4. 
Fabrum    centuriae    duae    in    prima 

classe  I,  43. 
Faesulae  22,  3, 

Falarica,  genus  teli  21,  8.  34,  14. 
Falerina  tribus  addita  9,  20. 
Falerii.  vid.  Falisci. 
Falernus  ager  7,  26.   10,  20,  21.   22, 
13.  dividitur  usque  ad  Vulturnum 
fl.  plebi  Romanae  8,  11. 
Falisci  auxilio  veniunt  Veientibus  et 
Fidenatibus  4, 1 7.  ad  Veios,  a  Ro- 
manis  obsessos,  accedunt  5,  8.  ado- 
riuntur  castra  Romana,  ibid.  et  13. 
vincuntur    a    Camillo    19.    eorum 
castra  capiuntur,  et  urbs  obsidetur 
26.  magistri,  Faliscam  iuventutera 
prodentis,  supplicium   27.    Falisci 
dedunt  se  Romanis,  ibid.  rebellant 
7,  17.   indutias  quadraginta  anno- 
nmi  impetrant  22.  iis  bellum  indi- 
citur  10,  45.  pacem  petentibus  in- 
dutiae    annuae    datae   46.    eorum 
legati   Romanos   docent,  Etruscos 
concilia  de  pace  petenda  habere 
10,  14. 
Faliscus  ager  10,  12,  26,  27. 
Fames  Romae  2,  34.  3,  32.  tanta,  ut 
multi  ex  plebe  capitibus  obvolutis 
se  in  Tiberim  praecipitarint  4,  12. 
cf.  et  52.  Capuae  25,  13. 
C.  Fannius,  trib.  pl.  38,  60. 
Fanum  Aesculapii,  tabulis  pictis  ex- 
oniatum  43,  6.  ApoIIinis,  et  ora- 
culum  ad  Hieran  Comen  38,  12, 
13.  Dianae  i,  45.   Feroniae  i,  30. 
Herculis  40,   51.    Palloris    i,  27. 
Pavoris,  ibid.  Proserpinae  29,  18. 
expilatum  a  Pleminio  29,  8  et  18. 
cf.  et  31,  12.  32,  I.  Quietis  4,  41. 
Termini  i,  55.  Voltumnae  4,  23, 
25  et  61.  5,  17.  6,  2. 
Fanum  quomodo  differat  ab  aede  10, 
37.  fanorum  expiatio  in  libris  per 
duumviros  quaesita  5,  50.  in  fanis 
omnibus,  in    quibus   lectisternium 
maiorem    jiartem  anni  fieri  solet, 
consules  res  divinas  maioribus  hos- 
tiis  faciunt  36,  i. 
Far,  fructus,  quem  consumere  reli- 
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giosum  est  2,  5.  farris  selibrae  M. 
Manlio  datae  5,  47. 

Fasces  non  ambo  consules  in  urbe 
habent  2,  1.  populo  submissi  a  P. 
Valerio  7.  capti  a  Poenis,  ponun- 
tur  ante  tribunal  imperatoris  25, 
16.  a  multitudine  concitata  fran- 
guntur  2,  55.  3,  49. 

Fastos  circa  foriun  in  albo  proponit 
Flavius,  ut,  quando  lege  agi  posset, 
sciretur  9,  46.  fasti,  in  quos  no- 
mina  consulum  dictatorumque  cum 
eorum  rebus  gestis  referebantur  9, 
18. 

Fauces  ad  Antigoniam  32,  5.  Isthmi 
21.  Thessaliam  ab  Athamania  di- 
videntes  32,  14.  quac  ferunt  in 
Tempe  33,  13. 

Faucia  curia  9,  38. 

Fauni  aedes,  facta  in  insula  ex  pecu- 
nia    multaticia    33,   42.    dedicata 

34,  53. 
Faveria,  oppidum  Istriae,  vi  capitur 

a  Romanis  41,  15. 
Faustulus,  regii  pecoris  magister,  Ro- 

muli  et  Reml  ser^ator  et  educator 

I,  4,  5-  . 

Facibus  ardentibus  armata  multitudo 
4,  33.  facibus  ardentibus  anguibus- 
que  praelatis  sacerdotes  Tarquini- 
ensium  militem  Rom.  terrent  7, 17. 

Fetialium  caerimoniae  in  sanciendis 
foedcribus  1,24.  9.  5.  in  indicendo 
beilo  I,  32.  fctiales  mittuntur  ad 
res  repetendas  4,  30.  7,  6,  9,  16  et 
32.  S,  22.  9,  45.  10,  12.  iubentur 
ire  ad  foedus  feriendum  30,  43.  fe- 
tialium  collegium  consultum  de 
ratione  indicendi  Ijelli  31,  8.  36,  3. 

Felsina,  oppidum  33,  37. 

Fencctani  campi  8,  12, 

Feralia  35,  7. 

Ferentinae  lucus  i,  50  et  52.  7,  25. 
Fercntina  aqua  1,51.  Ferentinum 
caput  2,  38. 

Ferentinum,  oppid.  4,  51  et  61.  7,  9. 
cf.  et  ro,  34.  32,  2. 

Ferentani  pop.  9,  16.  cum  Ferentanis 
uno  secundo  proclio  debellavit  Au- 
lius,  ibid.  a  Ferentanis  novum  ius 
tentatum,  ut  Latini,  (|ui  in  colo- 
niam  Romanam  noniiiia  dedissent, 
cives  Roniani  essent  34,  42. 

Ferentinati  populo  suae  Icges  rcddi- 
tae  9,  43.  cf.  et  34,  42. 

Ferentum,  sive  Forentum,  oppid.  9, 
20. 

Feriac  pcr  novem  dies  actae,  quod 
iapidibus  pluissft  i,  31.  per  tri- 
duum  3,  5.  feriapim  constituenda- 
rum  cuuwi  dictator  creatus  7,  28. 
feriae  LiUinac  5,  1 7  ct  19.  21,63. 
22,  I,  31,  I.  ob  terrac  mutum  per 


dies  duodequadraginta  35,  40.  va- 
letudinis  populi  causa  indictae  42, 
2, 

Feroniae  fanum  i,  30.  lucus  et  tem- 
plum  26,  II.  27,  4.  aedes  in  Ca- 
penate  33,  26.  Feroniae  donum  a 
libertinis  mulieribus  datum  22,  i. 

Ferrariae  et  argentariae  in  Hispania 
34,21. 

Fescenninus  versus  7,  2. 

Festum  Dianae  per  triduum  Syracusis 

Fibulis  donati  equites  39,  31. 

Ficana  capta  ab  Anco,  et  inde  cives 
traducti  i,  33. 

Ficulnea  vetus  a  Tarquinio  Prisco 
capta  I,  38. 

Ficulnensis  via,  quae  postea  Nomen- 
tana  3,  52. 

Ficus  Ruminalis  1,4.  ad  eam  simul- 
acra  infantium,  conditorum  urbis, 
8ub  uberibus  lupae  posita  10,  23. 

Fidei  sollenno  a  Numa  Pompilio  in- 
stitutum  I,  21.  in  fidem  se  permit- 
tentes  quo  iure  fueiint  apud  Ro- 
manos  36,  28. 

Fidenae,  colonia  Romanorum  i,  27. 
4,  17.  deticiunt  ad  Veientes,  ibid. 
capiuntiu-  4,  22,  33  et  34. 

Fidenates  bellum  inferunt  Romanis 
I,  14.  vincuntur,  ibid.  altenun 
cum  Romanis  bellum  27.  vincun- 
tar,  ibid.  obsidentur  2,  19.  occidunt 
legatos  Romanorum  4, 17.  popula- 
bundi  descendunt  in  agrum  Roma- 
num  21.  vincuntur,  multique  sub 
corona  venumdantur  33,  34. 

Filius,  cuius  pater  in  potestate  hos- 
tium,  tribunus  pl.  aut  aedilis  esse 
non  potest  27,  21. 

Fimus  bubulus  pro  lignis  38,  18. 

Finium  lis  inter  Romanorum  socios, 
et  turpc  iudicium  Romanorum  de 
his  tinibus  3,  71. 

Firmanorum  Kdes  in  Romanos  lau- 
data  27,  10. 

Firmana  cohors  44,  40. 

Flamen  Dialis.  vid.  Dialis.  Martis  i, 
20.   29,   II.  45,    15.    tiuirinalis   i, 

20.  5, 40.  24, 8.  37, 47  »-'t  .';'•  fla- 

mincs  bigis,  curru  arcuato,  ad  Fidei 
sacrarium  vehi  iubet  Nunia  i,  21, 
flaminibus  cura  sacrorum  dcman- 
data  I,  33.  flaminum  Vcstalium- 
quc  hospitium  aCacritibusreligiose 
cultum  7,  20.  flaniiiies  abesse  a 
Kiicris  noii  p<i!(.suiit,  atque  adeo  in 
provinciam  ire  vctantur  a  pontiticc 
maximo  37,  51.  cf.  et  24,  8. 

L.  Flamiiiiiius  43,  11.  dc  ceteria  vid. 
Quiiictius. 

Flaminia  prata  3,  54,  63.  via  22,  li. 
39,'- 
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Flaminius  circus  3,  54.   27,  21.   40, 

F  laminiuni  26,  23.  27,  8. 

C.  Flaminius,  censor,  viam  munit,  et 
circum  exstruit  23,  23.  iterum  cos. 
21,  57.  clam  in  provinciam  abit,  et 
Arimini  consulatum  init  15  et  63. 
de  eo  querelae  Romanorum  22,  i. 
eius  ferocia  3.  ad  Trasimenum  la- 
cum  circumventus  ab  Hannibale, 
in  proelio  cadit  4 — 6. 

C  Flaminius,  quaestor  26,  47.  aedilis 
curulis  33,  42.  tritici  decies  centum 
millia  binis  aeris  populo  dividit, 
ibid.  creatur  praetor  34,  54.  sorti- 
tur  Hispaniam  citeriorem  i.^.  in 
Hispania  expugnat  Litabrum  op- 
pidum  35,  22.  creatur  cos.  38,  42. 
defendit  M.  Fulvium  contra  Am- 
bracienses  43.  Friniates  Ligures, 
pluribus  secundis  proeliis  factis,  in 
deditionem  accipit,  iisque  arma  ad- 
imit  39,  2.  domat  Apuanos,  ibid. 
viam  a  Bononia  perducit  Arretium, 
ibid.  triumvir  coloniae  Aquileiam 
deducendae  una  cum  Publio  Cor- 
nelio  Scipione  Nasica  et  L.  Manlio 
Acidino  creatus,  39,  55.  40,  34. 

Flamma  circa  caput  Servii  infantis 
dormientis  i,  39.  a  capite  concio- 
nantis  Marcii  emicans  25,  39.  in 
proris  navium  praelata,  arcet  hostes, 
ne  propius  accedant  37,  11. 

Flavius  Lucanus,  praetor  25, 16.  pro- 
dit  Ti.  Gracchum,  ibid. 

C.  Flavius  Cn.  F.  scriba,  humilique 
fortuna  ortus,  aedilis  curulis  9,  46. 
certat  adversus  nobiles,  ibid.  ius 
civile,  repositum  in  penetralibus 
pontificum,  e\^lgat,  ibid.  fastos 
circa  forum  in  albo  proponit,  ibid. 
dedicat  aedem  Concordiae,  ibid. 
cimilem  sellam  sibi  afferri  iubet, 
cum  nobilium  nemo  ei  assurgeret, 
ibid. 

M.  Flavius  dat  viscerationem  populo 
in  funere  matris  8,  22.  tribunus 
plebis  37.  fert  ad  populum,  ut  in 
Tusculanos  animadvertatur,  ibid. 

M.  Flavoleius,  centurio  2,  45. 

Floronia,  virgo  Vestalis,  stupri  com- 
perta  22,  57. 

Flumentana  porta  6,  20.  35,  21. 

Foederis  feriendi  ritus  i,  24.  foede- 
rum  tria  genera  34,  57.  de  foede- 
rum  iure  inter  Romanos  Carthagi- 
niensesque  disceptatio  21,  19.  foe- 
dus  Romanonun  cum  Poenis  30, 
37  et  43.  cum  Aetolis  26,  24.  38, 
9.  cum  Philippo  29,  11.  33,  30. 
cum  Nabide  34,  35.  Antiocho  38, 
38.  Philippi  cum  Hannibale  23, 
33. 


Foenus  unciarium  7,  16.  cf.  et  7,  21. 
semunciarium  factum  ex  unciario 

7,  27.  foenore  obruti  debitores  35, 

7. 

Foeneratores  multantur  7,  28.  10, 
^3-  35;  41.  eonim  improbitas  8, 
28.  ex  Sardiniafugantur  32,  27.  de 
multa  eorum  quadrigae  inauratae 
in  Capitolio  positae  35,  41. 

Fons  Herculis  22,  i. 

M.  Fonteius  creatur  praetor  45,  44. 

P.  Fonteius  Ball)us  creatur  praetor 
44,  1 7.  sortitur  Hispaniam,  ibid. 

P.  Fonteius  Capito,  praetor  43,  11. 
sortitur  Sardiniam  1 7. 

T.  Fonteius,  legatus  25,  34.  26,  17. 

T.  Fonteius  Capito  creatur  praetor 
40,  59.  sortitur  Hispaniam  ulterio- 
rem  41,  2.  proconsul  in  Hispania 
manere  iubetur  19. 

Fontinalis  porta  35,  10. 

Forem  ex  aede  Lunae,  quae  in  Aven- 
tino  est,  raptam  fert  atrox  tempes- 
tas,  et  in  posticis  parietibus  Cereris 
templi  affigit  40,  2. 

Fori  in  circo  quid  ?  i,  35  et  56.  pu- 
blici  29,  37. 

Formiae  35,  21. 

Formiana  saxa  22,  16. 

Formianis  civitas  sine  suffragio  data 

8,  14.  tum  longo  post  tempore  suf- 
fragii  latio  38,  36. 

Formianus  ager  10,  31.  mons  39,  44. 

Fomix  in  Capitolio  cum  septem  sig- 
nis  aiu-atis  et  duobus  equis  positus 
a  P.  Cornelio  Scipione  Africano  37, 
3.  fomices  duo  de  manubiis  facti 
ab  L.  Stertinio  33,  27.  fomices  in 
muro,  apti  ad  excurrendum  36,  23. 
fomicata  via  22,  36. 

Fortunae  aedes  Praeneste  23,  19. 
Romae  intra  portam  Carmentalem 
incendio  absumitur  24, 47.  reficitur 
25,  7.  in  foro  boario  33,27.  Eques- 
tris  40,  40  et  44.  42,  3  et  10.  Fortis 
Fortunae  aedes  10,  46.  27, 11.  For- 
tunae  muliebris  templum  2,  40. 
Primigeniae  aedes  in  colle  Quiri- 
nali  34,  53.  43,  15.  cf.  et  29,  36. 
Fortunae  in  Algido  supplicatio  im- 
perata  21,  62. 

Fonili,  vicus  26,  11. 

Fomm  Romae  i,  12.  omatum  scutis 
auratis  Samnitium  9,  40.  inde  ini- 
tium  fori  omandi  ab  aedilibus,  ibid, 
medium  specu  vasto  collapsum  in 
immensam  altitudinem  7,  6.  circa 
fomni  fastos  in  albo  proponit  C. 
Flavius,  ut,  quando  lege  agi  pos- 
set,  sciretur  9,  46.  in  fomm  per 
viatorem  accitae  matronae  vene- 
ficae  8,  18.  in  foro  medio  captivi 
et  defectionis  auctores  virgis  caesi 
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et  securi  percussi  7,  19.  9,  24.  28, 

28.  in  foro  suggestus  adomatus  ros- 
tris  navium  Antiatum,  unde  Rostra 

8,  14.  forum  boarium  10,  23.  21, 
62.  22,  57.  27,  37.  29.  37.  55,  40. 
in  foro  boario  ante  Fortunae  aedem 
fomix  factus  a  L.  Stertinio  33,  27. 
olitorium  21,  62.  40,  34.  in  foro 
olitorio  aedes  lunonis  Sospitae  de- 
dicata  34,  c,^.  piscatorium  26,  27. 
40,  51.  extra  portam  Trigeminam 
40,  51.  forum  quaestorium  in  cas- 
tris  41,  6. 

M.  Foslius,  trib.  milit.  consulari  po- 

testate  4,  25. 
M.  Fosiius  Flaccinator  consul  creatur 

9, 20.  magister  equitum  26.  itemm 

28. 
Fossa  Cluilia  i,  23.  2,  39.  Graeca  28, 

46.   Quiritium,  opus  Anci  regis  i, 

33- 
Frater  fratri,  etiam   filium   habenti, 

succedit  in  principatum  apud  His- 

panos  28,  21.   item  apud  Numidas 

29,  29. 

Fregellae,  colonia  Romanorum  8,  22. 

occupatur  a  Samnitibus  9,  12. 
Fregellana  arx  capitur  a  Samnitibus 

9,  28.  recipitur,  ibid. 
Fregellanomm  in  Romanos  fides  27, 

10,  equitum  fortitudo  26  ct  27. 
Fregellanus  ager  26,  9. 
Fregenae,  coloniae,   negiitur  vacatio 

rei  navalis  36,  3. 
Frentani,  populus,  uno   proelio  dc- 

bellantur  9,  16.    oratores   mittunt 

Romam,   pctentes   pacem  45.    iis 

foedus  datum,  ibid. 
Frentanus  ager  27,  43. 
Fresilia,  urbs,  capitur  a  Romanis  10, 

3-. 

Friniates  Ligures  C.  Flaminius  cos, 

pluribus  proeliis  secundis  factis,  in 
deditionem  accipit,  iisque  arma 
adimit  39,  2. 

Fmmentum  ex  Campania  aliisque 
locis  Rf)mam  advchitur  2,  34  et  52. 
quatemis  acris  populo  vicatim  de- 
scriptum  30,  26.  31,  4,  50.  pro  ve- 
cturanautisrelictum  30,38.  duplex 
militi  pobt  victoriam,  itcrumquc 
post  triumphum,  a  L.  Scipione  da- 
tum  37,  59. 

Fmsinas  ager  26,  9. 

Fmsinate»  coniurantesdamnantur  ter- 
tia  parte  iigri  10,  i.  capita  coniu- 
rationis,  virgis  caesi,  securi  percu- 
tiuntur,  ibid. 

Fnisino  17,  37, 

FucinuH  lacu»  4,  57. 

C.  Fulcinius,  icgutus,  iussu  Tolumnii 
interficitur  4,  i  7.  ei  statun  publicc 
in  roHtri!*  inisiia,  ibid. 


Fulfulae,  urbs  in  Samnio  24,  20. 

Fulmen  aureum  pondo  quinquaginta  ■ 
donum  lovi  factum  22,  i.   fulmine 
ictus  Romulus  Silvius  i,  3.  fulmine 
icti  multi  milites  10,  31. 

Fulvius  Flaccus,  legatus  22,  12. 

C.  Fulvius  quaestor,  Hannibali  tradi- 
tur  21,  59. 

C.  Fulvius,  legatus  26,  14  et  33.  27, 
8. 

C.  Fulvius  Curvus,  aedilis  plebeius 
10,  23. 

Cn.  Fulvius,  legatus  10,  4.  cos.  11. 
vincit  Samnites  12.  triumphat,  ibid. 
propraetor  26.  Etmriae  fines  depo- 
pulatur  27.  vincit  Etmscos  30. 

Cn.  Fulvius,  praetor  36,  45.  sortitur 
iurisdictionem  peregrinara  37,  2. 

Cn.  Fulvius  Centumalusi,  aedilis  cum- 
lis  24,  43.  praetor  creatur,  ibid.  ei 
evenit  provincia  Suessula  44.  cre- 
atur  cos.  25,  41.  26,  i.  ei  proroga- 
tur  imperium  28.  vincitur  ab  Han- 
nibale  ad  Herdoneam,  et  cuin  un- 
decim  tribunis  cadit  27,  i. 

Cn.  Fulvius  Fhiccus,  praetor  25,  2. 
sortitur  Apuliam  3.  prosperis  rebus 
solutus  ad  socordiam  20.  ad  Her- 
doneam  vincitur  ab  Hannibale  21. 
ob  exercitum  in  Apulia  amissum  ei 
dies  dicta  26,  2.  primo  pecunia, 
mox  capite  in  eum  anquiritur  3.  it 
Tarquinios  in  exsihum,  ibid. 

Cn.  Fulvius  movetur  senatu  a  fratre 
censore  41,  32. 

Cn,  Fulvius  Gillo  creatur  praetor  45, 
14.  sortitur  Hispaniam  citeriorcm 
16. 

L.  Fulvius  cos.  creatur  8,  38.  magis- 
ter  equit.  9,  2 1 . 

L.  Fuhno  Flacco  C.  Flaccus  frater  in- 
visus  ob  vitia  27,  8. 

M.  Fulvius,  secundum  quosdam  au- 
ctorcs   cos.  suftectus  Ti.  Minucio 

9'  44- 
I\I.  Fulvius,  trib.  milit.  10,  14. 
M.  Fulvius,  trib.  niilit.  occiditur  in 

pugna  27,  12. 
M.  Fulvius,  trib.  ph  32,  7. 
M.  Fulvius,  legatus  43,  i, 
M.  Fulvius  CentumaluB,  praetor  35, 

10,  20,  23  et  24.  sortitur  iurisdictio- 

nem  urbanam  20. 
M.  FulviuH   Flaccus,  decemvir   agro 

dividundo  31,  4. 
M.  Fulvius  Fldccus,  triumvir  coloniac 

deducendae  39,  44. 
M.  Fulvius  Flaccus,  legatus  in  Macc- 

doniam  43,  13. 
M.  FulviuB   Nobilior,  acdilis   curulis 

33,  42.  creatur  pmetor  34,  54.  sor- 

titurHispaiiiHmultcrinrcnj  55.  Vac- 

coeos,  VcctoncB,  et  Ccltibrro»  fun- 
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dit  fugatque  35,  7.  proconsul,  mul- 
ta  prospere  gerit  22.  ovans  urbeni 
ingreditur  36,  21  et  39.  creatur  cos. 
37,  47.  ei  provincia  Aetolia  evenit 
50.  proficiscitur  in  Epirum  38,  3. 
Ambraciam  urbem  oiipugnat  4 — 9. 
donatur  corona  aurea  centum  et 
quinquaginta  pondo,  ibid.  perdo- 
mitis  Aetolis,  recipit  Cephalleniam 
28  et  29.  componit  res  Achaeorum 
30.  comitiorum  causa  proficiscitur 
Romam  35.  redit  in  provinciam, 
eique  in  annum  prorogatum  impe- 
rium,  ibid.  eum  accusant  Ambra- 
cienses  43.  defenditur  a  C.  Flami- 
nio,  ibid.  ex  Aetolia  rediens,  petit 
triumphum  39,  4.  M.  Aburius,  trib. 
pl.  intercedit,  ibid.  Gracchi  oratio 
pro  M.  Fulvio  5.  triumphat  de  Ae- 
tolis  ex  Cephallenia,  ibid.  per  dies 
decem  apparatos  ludos,  quos  vove- 
rat  Aetolico  bello,  facit  22.  censu- 
ram  petit  40.  creatur  triumvir  co- 
loniis  deduceudis  44.  censor  40, 45. 
reconciliatur  cum  M.  Aemilio  col- 
lega  46.  eius  opera  publica  51.  lus- 
trum  condit  41,  2. 

M.  Fulvius  Nobilior,  trib.  milit.  men- 
sibus  suis  dimittit  legionem,  obque 
id  factum  iu  Hispaniam  relegatur 
40,  41. 

M.  Fulvius  Nobilior,  trib.  pl.  42,  32. 

M.  Fulvius  Paetinus  cos.  10,  9. 

Q,.  Fulvius,  aedilis  curulis  30,  39. 

Q.  Fulvius,  trib.  pleb.  32,  28. 

Q.  Fulvius,  legatus  32,  36. 

Q.  Fulvius  M.  F.  triumvir  epulo  co- 
optatur  40,  42. 

Q.  Fulvius  Flaccus,  pontifex  23,  21. 
praetor  24.  sortitur  iurisdictionem 
m'banam  30.  praetor  refectus  cum 
iurisdictione  urbana  24,9.  magister 
equit.  25,  2.  tertium  cos.  ibid.  pon- 
tificatum  maximimi  petens,  repul- 
sam  patitur  5.  Hannonis  castra  op- 
pugnat,  eaque  capit  13  et  14.  ei 
prorogatum  imjjerium  26,  i.  Ca- 
puam  obsidet  4.  Romam  euntem 
Hannibalem  sequitur  8  et  9.  ingre- 
diturRomam  cum  exercitu  10.  vir- 
gis  caedi  et  securi  jiercuti  iubet 
servatores  Campanos  15.  accusatur 
a  Campanis  27  et  33.  dictator  dici- 
tur  27,  5.  iis  comitiis,  quae  habebat 
ipse,  creatur  cos.  quartum  6.  eius 
senescit  fama  20.  ei  prorogatur  in 
annum  imperium  22.   iterum  35. 

Q.  Fulvius  Flaccus,  aedilis  jilebis  38, 
35.  creatur  praetor  et  sortitur  Sar- 
diniam  42.  legatus  Aemilii  PauIIi 
40,  27.  cos.  37.  bellum  gerit  cum 
Apuanis  Liguribus  41. 

Q.  Fulvius  Flaccus,   aedilis   curulis 


designatus,  petit  praeturam,  impe- 
trassetque,  nisi  senatus  comitia  sus- 
tulisset  39,  39.  fit  praetor  56.  sor- 
titur  Hisjianiam  citeriorem  40,  i. 
Urbicuam,  oppidum,  capit  16.  eius 
res  gestae  adversus  Celtiberos  30  et 
33.  rursum  vincit  Celtiberos  39  et 
40.  aedem  Fortunae  Equestri  et 
ludos  lovi  vovet,  ibid.  pontifex  co- 
optatur  40,  42.  creatur  cos.  cum 
extra  urbem  triumphi  causa  esset 
43.  de  Celtiberis  triumphat,  ibid. 
eius  ludi  45.  creatur  censor  41,  32. 
fratrem  germanum  et  consortem 
senatu  movet,  ibid.  eius  opera  pu- 
blica,  ibid.  aedem  Fortunae  Eques- 
tris  eniso  studio  facit,  et  ex  aede 
lunonis  Laciniae  marmoreas  tegu- 
las  detrahit  42,  3.  aedem  Fortunae 
Equestris  dedicat  10.  laqueo  sibi 
gulam  frangit  28. 

Q.  Fulvius  Nobilior,  triumvir  colo- 
niae  deducendae  39,  44. 

Q.  Fulvius  Gillo,  legatus  Scipionis 
30,  21.  praetor  31,  4.  sortitur  Sici- 
liam  6. 

Fundanis  populis  civitas  sine  suffra- 
gio  data  8,  14.  sociant  se  Priverna- 
tibus,  bello  Romanos  lacessentibus 
19.  orant  veniam,  ibid.  iis  datur 
latio  suffragii  38,  36. 

M.  Fundanius,  trib.  pl.  ad  plebem 
fert  de  lege  Oppia  abroganda  34, 
I. 

M.  Fundanius  Fundulus,  aedilis  ple- 
beius,  aliquot  matronas  probri  ac- 
cusat  25,  2. 

Fundis  aedes  lovis  41,  32. 

Fundae  praevalidae  descriptio  38,  29. 

Funditores  in  exercitu  Pyrrhi  27,  38. 
36,  18.  Achaei,  eorumque  in  bello 
maximum  momentum  38,  29.  Ba- 
leares,  eorumque  peritia  28,  37.  cf. 
et  21,  21.  Cyrtaei  37,  40.  Dymen- 
ses  38,  29. 

Funebres  laudationes  2,  47  et  61.  ma- 
tronis  concessae  5,  50.  funebres 
laudes  vitiant  historiam  8,  40.  fu- 
nebres  ludi  28,  21. 

Funus  piosecutis  mulsum  datum  38, 
55.  in  funus  Menenii  collati  a  po- 
pulo  sextantea  2,  23.  in  Valerii 
consulis  quadrantes  3,  18.  funera 
Romanorum  ducum  curata  ab  Han- 
nilmle  22,  52.   25,  17.  27,  28. 

Furiae  genti  fato  quodam  data  Gal- 
lica  bella  31,  48. 

Furii  et  Fusii  iidem  3, 4. 

Furius,  legatus,  frater  Sp.  Furii  con- 
sulis,  ab  Aequis  eaeditur  3,  5. 

Agr.  Furius,  cos.  3, 66.  collegae  sum- 
mam  imperii  concedens,  ab  eo  vi- 
cissim  honoratur  70. 
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Agr.  Furius,  trib.  milit.  consulari  po- 
testate  5,  32.  adversus  Salpinates 
bellum  gerit,  ibid. 

C.  Furius,  duumvir  navalis  41,  5.  le- 
gatus43,  II. 

C.  Furius  Aculco,  quaestor  L.  Scipio- 
nis,  damnatur  38,  55. 

C.  Furius  Pacilus,  cos.  4,  12.  censor 
probavit  villam  publicam  in  campo 
Martio  22.  Mamercum  Aemilium, 
qui  censuram  ad  unius  anni  et  sex 
mensium  spatium  redegerat,  aera- 
rium  facit  24.  cf.  et  9,  33.  trib.  mi- 
lit.  consulari  potestate  4,  31.  con- 
sul  creatur  52. 

L.  Furius,  cos.  resistit  agrariae  legi  2, 
54.  post  consulatum  tit  reus  ad  po- 
pulum,  ibid.  tribunus,  qui  eum  ac- 
cusabat,  mortuus  domi  inventus, 
ibid. 

L.  Furius,  tribunus  militum  consulari 
potestate  cum  Camillo  6,  22.  eius 
temeraria  adversus  collegam  pro- 
tervia  23.  pugna  initio  improspera, 
et  corrigendae  culpae  studium  24. 
moderatio  in  eum  Camilli  25. 

L.  Furius,  trjb.  pl.  9,  42. 

L.  Furius,  praetor  ab  Arimino  Cre- 
monam  proficiscitur  31,  21.  cum 
Galiis  fortiter  confligit,  eosque  vin- 
cit,  ibid.  petit  triumphum  47.  de 
ea  re  ancipites  in  senatu  sententiae 
48.  triumphat  49. 

L.  Furius  Bibaculus,  quaestor,  in 
proelio  ad  Cannas  occisus  22,  49. 

L.  Furius  Camillus,  dictator,  reddit 
Patribus  possessionem  pristinam 
consulatus  7,  24.  ob  id  meritum 
C08.  creatur,  ibid.  collega  mortuo, 
solus  rempublicam  et  bellum  Gal- 
licum  administrat  25.  vincit  Gal- 
I08  26.  adversus  Graecos  ad  oram 
iimritimam  profectus,  nullam  me- 
moral)ilem  rem  gerit,  ibid.  dictator 
in  pugna  adversus  Auruncos,  vovet 
aedem  lunoni  Monetae  28. 

L.  Furius  Camillus,  cos.  8,  13.  capit 
Pedum  oppidum,  ibid.  triumphat, 
ibid.  statua  equestri»  ci  in  foro  [)0- 
sita,  ibid.  eius  oratio  ad  senatum 
de  Latini»  populis,  ibid.  cos.  iterum 

L.  Furius  Medullinu.s.  (In  hoc  no- 
mine  tanti  errorcs  implicant  apud 
Livium,  ut  liaud  facilead  liquidum 
penluci  res  possit.  Nec  tanti  est. 
Itaque  ajtpoiiemuK  ca  loca,  in  qui- 
bus  L.  Furius  ISIedullinus  ali(|iicni 
magistratum  ge».sisrte  dicitur,  licet 
non  omnia  in  unum  hominem  con- 
veniant,  et  sint  in  duo»  tresve  di»- 
pertienda).  Trib.  milit.  conHulari 
potestate  4,  75  et   35.    itenim   44. 


creatur  cos.  51.  cos.  iterum  54  et 
61.  trib.  milit.  consulari  potestate, 
cum  iam  functus  eo  honore  esset 
57.  tertium  5,  14.  quartum  i6. 
quintum  24.  sextum  26.  septimum 
32. 

L.  Furius  Purpureo,  trib.  milit.  27,  2. 
praetor  31,  4.  sortitur  Galliam  6 
et  10.  Gallos  vincit  21.  petit  tri- 
umphum  47.  de  ea  re  variae  in 
senatu  sentcntiae  48.  triumphat  49. 
creatur  consul  33,  24.  per  tribum, 
Sapiniam  in  Boios  venit  37.  popu- 
latur  agrum  Boiorum,  ibid.  aedes 
ab  eo  votae  34,  -^t,.  35,  41.  legatus 
37,  55.  resistit  Cn.  Manlio,  trium- 
phum  petenti  38,  44  et  45.  cf.  et 
54.  magna  contentione  censuram 
petit  39,  40.  legatus  in  Galliam 
Transalpinam  mittitur  54. 

L.  Furius  Purpureo,  legatus  ad  con- 
cilium  Aetolorum  31,  29.  eiusoratio 

31. 

L.  Furius  Philus,  creatur  praetor  42, 
28.  sortitur  Sardiniam3i.  pontifex 
moritur43,  13. 

M.  Furius  defendit  in  senatu  M.  Au- 
relium,  quem  accusabant  legati  Phi- 
lippi  30,  42. 

M.  Furius,  legatus  31,  21. 

M.  Furius  Camillus,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  5,  i.  itenmi  10. 
contra  Faliscos  proficiscitur  12. 
tertium  trib.  milit.  consulari  potes- 
tate  14.  a  Capena  ingentes  prae- 
das  agit,  ibid.  interrex  1 7.  dict.itor 
19.  ludos  magnos  ex  senatuscon- 
sulto  vovet,  ibid.  vincit  Faliscos, 
ibid.  cunictilum  in  arcem  Veiorum 
agit,  ibid.  Ve'os  capit  21.  eius  pre- 
catio,  ibid.  curru  equis  albis  iuncto 
triumphans  urbem  ingreditur  23. 
resistit  legi  dc  transmigrando  Veios 
25.  religioncJii  iniicit  de  decima 
praedae  Veientanae,  ibid.  trib.  mi- 
lit.  consulari  potestate  quartum  26. 
Faliscum  ludi  magistrum.puerorum 
proditorem,remittit  Falerios27.  in- 
vehitur  in  plebem  29.  senatum  in- 
citat  adversus  lcgcm  30.  crcaturin- 
tcrrex  31.  ei  ab  L.  Apuleio  trib.  pl. 
dics  dicta  32.  abit  in  exsilium,  ct 
absens  quindecim  millibus  giavia 
aeris  danmatur,  ibid.  concitat  Ar- 
deatcs  ad  opprimendos  Gallos  po- 
pulatores  44  et  45.  revocatur,  et 
dictator  dicitur  46.  cacsis  CJallis, 
triumphat  49.  diligcntis.simu»  rcli- 
gionum  cultor  50.  i^nihibct  migniri 
\'eio8,  habetque  supcr  ea  re  ad  po- 
pulum  orationcm  51  et  8(|q.  inter- 
rex  6,  I.  dictalor  tertium  2.  cajiit 
Voiscorum  c««tra,  ibid.  rccipit  Su- 


I  N  D  E  X. 


trium,  ab  Etruscis  captum  3.  tri- 
umphat  4.  trib.  milit.  consulari 
potestate  quintum  6.  regimen  re- 
rum  coUegae  ei  permittunt,  ibid. 
eius  res  gestae  7 — 10.  in  eum 
Manlii  Capitolini  livor  11.  fit  trib. 
milit.  consulari  potestate  sextum 
18.  septimum  22.  eius  moderatio 
in  collegam,  et  victoria  de  hostibus 
23 — 25.    dictator  quartum  creatur 

38.  certamen  inter  eum  et  tribunos 
plebis,  ibid.  se  abdicat  magistratu, 
ibid.  dictator  quintum  creatus  42. 
victis  Gallis,  triumphat,  ibid.  dis- 
cordias  inter  ordines  sedat,  ibid. 
eius  mors  et  laudes  7,  i. 

M.  Furius  Crassipes,  coloniae  dedu- 
cendae  triumvir,  cui  in  triennium 
imperium  esset,  creatur  34,  53.  cf. 
et  35,  40.  praetor  creatus,  sortitur 
Galliam  38,  42.  insontibus  Ceno- 
manis  arma  adempta  reddere  iube- 
tur  a  senatu,  et  provincia  decedere 

39,  3.  praetor  iterum  41,  33.  sorti- 
tur  Siciliam  42,  i. 

M.  Furius  Luscus,  aedilis  plebis  39,  7. 

P.  Furius,  triumvir  agro  dando  3,  i. 

P.  Furius  Philus  iit  praetor  iterum  et 
sortitur  iurisdictionem  inter  cives  et 
peregrinos  22,  35.  cf.  et  55.  clas- 
sem  accipit  a  Marcello  collega  57. 
redit  ex  Africa  Lilybaeum  graviter 
saucius  23,  II.  cf.  et  21.  censor  24, 
II.  severe  castigat  vitia  18.  dies  ei 
dicitur  a  L.  Metello,  tribuno  pl. 
quem  senatu  moverat  43.  mors  eius 
impedit,  ne  lustrum  perficiatur, 
ibid.  augur  moritur  25,  2. 

P.  Furius  Philus,  consularis  viri  filius 

P.  Furius  Philus,  praetor  creatus,  ob- 

tinet  Hispaniam  citeriorem  41,  26. 

ab  Hispanis  accusatus,  Praeneste 

in  exsilium  abit  43,  2. 
Q.  Furius,  pontifex  maximus,  iubetur 

creare  tribunos  pl.  3,  54. 
Sex.  Furius,  cos.  2,  39. 
Sp.  Furius,  cos.  2,  43. 
Sp.  Furius,  cos.  male  rem  gerit  adver- 

sus  Aequos,  et  in  castris  obsidetur 

3,  4.  a  T.  Quinctio  liberatur  5. 
Sp.  Furius,  trib.  milit.  consulari  po- 

testate  6,  31. 
Sp.  Furius  M.  F.  Camillus,   primus 

praetor  7,  i. 
Sp.  Fusius,  sive  Furius,  pater  patratus 

1,  24. 
Fustuarium,  poena  militaris  5,  6. 


G. 


Gabii  i,  53.   24,  10.  26,  9.  41,  20. 


eos  fraude  capit  Tarquinius  Super- 
bus  I,  53,  54. 

Gabina  via  2,  11.  3,  6.  5,  49. 

Gabinus  cinctus  5,  46.  8,  9.   10,  7. 

Gabini  6,  21.  Gabinorum  ager  vasta- 
tur  a  Volscis  3,  8. 

Gabinius,  praefectus  praesidii  Sco- 
drae,  regiae  Gentii  45,  26. 

Gades  profectus  Hannibal,  vota  ex- 
solvit  Herculi  21,  21.  cf.  et  24,  49. 
26,  43.  28,  I. 

Gaditana  provincia  28,  2. 

Gaditani  perfugae  pollicentur,  se  pro- 
dituros  urbem  et  praesidium  Puni- 
cum  Romanis  28,  23.  patefacta 
proditione,  coniurati  Carthaginem 
devehuntur  30.  a  Gaditanis  Mago 
exigit  pecuniam  36.  Gaditanos  ma- 
gistratus  in  crucem  tollit  37.  Ga- 
ditani  Romanis  deduntur  post  Ma- 
gonis  ab  Oceani  ora  discessum,  ibid. 
Gaditanis  remissum,  ne  praefectus 
Gades  mitteretur  32,  2. 

Gaesa  8,  8. 

Gaetuli  milites  23,  18. 

Gala  Massylorum,  Numidicae  gentis, 
rex  24,  48.  Masinissae  pater  49.  et 
29,  29.  iungitur  Carthaginiensibus 
24,  49.  moritur  29,  29. 

Galatia,  castellum,  capitur  ab  Han- 
nibale  26,  5. 

Galaesus,  fluvius,  quinque  millia  pas- 
suum  a  Tarento  abest  25,  11, 

Galea  1,  43.  galeae  cristatae  9,  40. 
10,  38.  galeas  gestare  soliti  milites 
in  stationibus  44,  33, 

Galeagra  turris  25,  23. 

Galepsus,  urbs  Thraciae  44, 45. 

Galeria  centuria  iuniorum  27,  6. 

Gallia,  provincia,  olim  Ariminum  28, 

38. 
Galli  Cisalpini  22,  6r.  27,  38.  Insu- 
bres  30,  18.  Ligures  21,  38,  58. 
Tectosagi  38,  16.  Tolistoboii,  ibid. 
Transalpini  39,  22.  Trocmi  38,  16. 
Galli  novi  accolae  Etrascis  5,  17. 
captos  dulcedine  frugum,  maxime 
vini,  transisse  Alpes  fama  est  33. 
ducentis  ante  annis,  quam  Roma 
caperetur,  in  Italiam  transcende- 
rant,  ibid.  Tarquinio  Prisco  reg- 
nante  Romae  34.  eorum  variis  tem- 
poribus  transitus  in  Italiam  de- 
scripti,  ibid.  et  35.  postremi  om- 
nium  transgressi  Senones,  Clusium 
oppugnant  35.  legati  ad  eos  Roma- 
noram,  ibid.  responsum  Gallorum 
36.  iiu-e  gentium  a  Romanis  legatis 
violato,  ipsi  mittunt  legatos  Ro- 
mam,  ibid.  elusa  sua  legatione,  Ro- 
mam  iter  intendunt  37.  vincunt 
Romanos  ad  Alliam,  ibid.  et  38. 
diripiunt  et  incendunt  Romam  41. 
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oppugnant  frustra  arcem  Roma- 
nam  43.  rcpelluntur  47.  paciscun- 
tur  cum  Romanis  48.  vae  victis, 
ibid.  dum  appenditur  aurum,  in- 
tervenit  Camillus  dictator,  eosque 
pugnare  iubet,  et  vincit  49.  iterum 
eo8  caedit,  ita  ut  ne  nuntius  qui- 
dem  supersit,  ibid.  Galli  rursum 
vincuntur  a  Camillo  6,  42.  ad  ter- 
tium  lapidem,  Salaria  via,  trans 
pontem  Anienis  castra  habent  7,  9. 
post  caesum  a  T.  Manlio  Gallum 
eximia  corporis  magnitudine,  re- 
linquunt  trcpide  castra  9 — 11.  alia 
cum  Gallis  bella  2,  12 — 15,  23,  24 
et  25.  8,  20.  strategemate  C.  Sul- 
picii  dictatoris  caeduntur  7,  14,  15. 
aggrediuntur  castra  Rom.  et  vin- 
cuntur  22.  petunt,  caesi,  arcem  Al- 
banam  24.  ex  Albanis  montibus  per 
campos  maritimaque  loca  vagi  po- 
pulantur  25.  vincuntur  26.  ingenti 
exercitu  fines  ingrediuntur  Etrusco- 
rum  10,  10.  se  Etruscis  militaturos 
promittunt,  si  in  partem  agri  acci- 
piantur,  ibid.  cum  iis  paciscuntur 
Etrusci,  ut  simul  cum  Romanis 
bellarent,  ibid.  eorum  auxilia  mer- 
cede  soUicitata  a  Samnitibus  ct 
Etruriae  populis  18.  cum  Etruscis 
bellum  instaurant  21.  deient  legio- 
nem  Romanam  26.  proelium  cum 
Romanis  27.  essedis  carrisque  su- 
perstantes  armati,  Romanorum  e- 
quos  conterrent  et  in  fugam  ver- 
tunt,  ibid.  vincuntur  in  Sentinati 
agro  29.  Gallorum  in  Italia,  sub 
initia  belli  Hannibalici,  motus  21, 
25  et  26.  et  incerti  ac  fluctuantes 
animi  39  et  52.  22,  i.  Galli  Trans- 
alpini  frustra  soUicitantur  a  legatis 
Rom.  contra  Poenos  21,  20.  ab 
Hannibale  partim  donis  conciliati, 
partim  vi  victi  23  et  24,  26 — 28. 
Piacentinorum  et  Cremonensium 
agros  vastant  28,  11.  tumultuantur 
auctore  Jlamiicare  31,  10.  diri- 
piunt  et  incendunt  Placentiam,  ib. 
traiecto  Pado  pergunt  ad  Cremo- 
nam  diripiendam,  ibid.  eorum  cae- 
sa  et  uipta  supra  quinque  et  tri- 
ginta  millia  cum  sigiiis  niilitaribus 
octogintji  21.  caedunt  Romanos^^, 
7.  de  iis  triumphus  33,  23.  iterum 
deficiunt  et  vincuntur  36.  in  Vene- 
tiam  transgrcfwi  39,  22.  expeliun- 
tur  a  Romanis  54.  iegationi  super 
ea  re  missae  ad  Tnmsalfiinos  po- 
puloH  benigne  respondutur,  ibid.  et 
55.  depopulantur  Thnic-iam  44,  2". 
Galiorum  manus  in  ilercvnios  sal- 
tun  miNsa  5, 34.  Gallonim  in  Asiam 
tmnsitus^H,  16.  Gallograeci  dicun- 
tur  17.    Galloruni  auxilium  a  I'er- 


seo  per  avaritiam  dimissum  44,  2  7. 
eorum  acies  38,  26.  arma  22,  46. 
38,  1 7.  castella  duodetriginta  deli- 
ciunt  ad  Romanos  33,  36.  Gallus 
et  Galla  vivi  defodiuntur  22,  57, 
Galli,  gens  mollis,  ferox,  et  avidis- 
sima  auri  21,  2,  20.  iis  procera  cor- 
pora,  promissae  et  nitilatae  comae 
38,  17.  corpora  intolerantissima  la- 
boris  atque  aestus  10,  28.  humori 
et  frigori  assueta  5,  49.  corpora  iis 
et  animi  magna  magis,  quam  firma 
5,  42.  moUes  ad  laboris  longaeque 
viae  taedia  22,  2.  eonim  mollia  et 
fluida  corpora,  minime  patientia  si- 
tis,  labor  et  aestus  decedere  pug^na 
cogit  34,  47.  prima  eonim  proclia 
plus,  quam  virorum,  postrema  mi- 
nus,  quam  feminarum  10,  28.  Gal- 
li,  gens  nata  in  vanos  tumultus  5, 
37  et  39.  cf.  et  38,  17.  haudqua- 
quam  negligens  religionum  5,  46. 
Galli  in  concilium  veniunt  amiati 
21,  20.  super  umbiUcum  pugnant 
nudi  22,  46.  38,  21.  ex  calva  hos- 
tium  pocula  faciunt  23,  24.  ferita- 
tem  cum  coelo  mutant  38,  1 7. 

Gallae  cuiusdam  facinus  38,  24. 

Gallicum  aurum  occultari  a  Patribus, 
criminatur  M.  Manlius  6,  14. 

Gallicus  ager,  qui  Gallorum  Seno- 
num  fuerat,  viritim  populo  divisus 
23,  14.  39,  44.  42,  4.  GalUcus  tu- 
multus  7,  9  et  II. 

Gallograecia  37,  8.  38,  12. 

Gallograecis  bellum  infert  Cn.  Man- 
lius  cos.  38,  12,  15  et  17.  eius  belli 
gesta  18—27.  pax  iis  data  37  et  40. 
de  iis  triumphus  39, 6.  tiallograeci 
equite8  37,  40.  Gallograecorum  ori- 
go  38,  16.  forma  et  mores  17.  ulu- 
latus  et  cantus  dissoni,  ibid.  tri- 
pudia,  ibid.  pertidia  25.  reguli  38, 
19. 

Ganymedes,  jjraefectus  Ptolemaei, 
prodit  Philippo  Aenum  oppidum 
31,  16. 

Ganimantes  29,  33. 

Garitenes,  hospes  Philippi,  ab  eo  oc- 
cisus  32,  21. 

Garuli,  Liguriae  jtopuli  41,  23. 

Cn.  Ciavillius  Aquileiensis  41,  9. 

L.  Gavillius,  ibid. 

Gaulotus,  regulus  Gallograecorum 
Tectosag^im  38,  19. 

Gaureleos,  portus  Andri  insulac  31, 

45- 
Gaurus,  mons  in  Campania  7,  32. 
Gegimii    ex    Albanis    [irincijiibus   in 

Patres  lecti  1,  30. 
L.  Geganius,  trib.  milit.  consulari  po- 

testjitc  6,  3 1 . 
M.  Gegnnius,  trib.  milit.  consulari  po- 

testate  6,  42. 
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M.  Geganius  Macerinus,  cos.  sedat 
coitiones  tribunorum,  adversus  no- 
bilium  iuventutem  ortas  3,  65.  se- 
cundum  cos.  4,  8.  Volscos,  Ardeam 
obsidentes,  obsidet  ipse  9.  vincit 
Volscos,  et  sub  iugum  mittit  10. 
componit  Ardeae  res,  ibid.  redit  in 
urbem  triumphans,  ibid.  tertiiim 
cos.  17.  censor  probavit  villam 
publicam  in  campo  Martio  11. 
Mam.  Aemilium,  qui  dictator  cen- 
suram,  quinquennalem  eatenus, 
intra  anni  et  sex  mensium  redegerat 
spatium,  omni  ignominia  afficit  24. 
cf.  et  9,  33  et  34. 

Proculus  Geganius  Macerinus,  cos.  4, 
12. 

T,  Geganius,  2,  34. 

Gelo,  Hieronis  filius,  deficit  ad  Poe- 
nos  23,  30.  mors  eius  adeo  oppor- 
tuna,  ut  patrem  quoque  suspicione 
aspergat,  ibid.  eius,  dum  viveret, 
in  cultu  habituque  modestia  24,  5. 

Geminius  Metius,  praefectus  equitum 
Tusculanorum,  init  cum  T.  Manlio 
singulare  certamen  8,  7.  vincitur  et 
interficitur,  ibid. 

Genio  Deo  quinque  maiores  hostiae 
caesae  21,  62. 

Gentem  habere  se  solos,  patricii  glo- 
riabantur  10,  8. 

Gentis  enuptio  39,  19. 

Gentilitia  sacra  5,  52. 

Gentius,  Illyriorum  rex,  variis  crimi- 
nibus  insimulatus  apud  senatum, 
legatos  Romam  mittit  ad  purgan- 
dum  se  40,  42.  eum  suspectum  Is- 
senses  legati  faciunt,  tanquam  uno 
animo  viventem  cum  Perseo  42,  26. 
ad  eum  legati  Rom.  ibid.  est  Ro- 
manis  suspectus  43,  11.  obsidibus 
ultro  citroque  datis,  foedus  facit 
cum  Perseo  44,  23.  coniicit  legatos 
Eom.  in  carcerem  27.  pecunia 
pacta  fraudatur  a  Perseo,  decem 
tantummodo  talentis  acceptis,  ibid. 
eius  genus  et  facta  30.  copiae,  ibid. 
vincitur  a  Rom.  31.  petit  indutias, 
ibid.  dedit  se  in  potestatem  Anicii 
praetoris,  ibid.  in  custodiam  tra- 
ditur,  ibid.  cum  coniuge  et  liberis 
in  triumphum  ducitur  ante  curmm 
L.  Anicii  praetoris  45,  43.  Spole- 
tium  mittitur  in  custodiam,  ibid. 

Genua,  urbs,  21,  32.  capitur  a  Ma- 
gone,  Hamilcaris  filio  28,  46.  ab 
60  diruta,  exaedificatur  a  Romanis 
30,  X. 

C.  Genucius,  inter  primos  augures  e 

plebe  creatos  10,  9. 
Cn.  Genucius,  tril).  pl.  domi  suae  oc- 
cisus  2,  54. 

Cn.  Genucius  plebeius,  trib.  milit. 
consulari  potestate  5,  J3.    iterum 


trib.  milit.  18.  praecipitatus  in  in- 

sidias,   ante   signa   inter  primores 

cadit,  ibid. 
Cn.  Genucius,  cos.  7,  3. 
L.  Genucius,  ex  plebe  consul  7,  i. 

secundum    cos.   4.    adversus    Her- 

nicos  profectus,  male  rem  gerit  6. 

interficitur,  ibid. 
L.  Genucius,  trib.  pl.  fert  ad  populum, 

ne  foenerare  liceat  7,  42. 
L.  Genucius,  cos.  10,  i. 
L.  Genucius,  ad  regem  Syphacem  le- 

gatus  27,  4. 
M.  Genucius,  cos.  4,  i. 
M.  Genucius,  trib.  mil.  interficitur  in 

proelio  cum  Boiis  35,  5. 
T.  Genucius,  trib.  pl.  auctor  agrariae 

legis,  diem  dicit  T.  Menenio  2,  52. 
T.  Genucius  decemvir  creatur  31,  33. 
Genusus  amnis  44,  30. 
Geraesticus  portus  Teiorum  37,  27  et 

28. 
Geraestus,  Euboeae  portus  31,  45. 
Gergithum,  oppidum  38,  39. 
Germalus,  locus  in  urbe  Roma  33, 

26. 
Germanici  saltus  9,  36. 
Geronium,  sive  Gerunium,  urbs  22, 

18,  24  et  39. 
Gerrunium,  castellum  31,  27. 
Gisgo,  legatus  ad  Philippum  23,  34. 
Gisgo,  dissuadens  pacem,  ab  Hanni- 

bale  e  superiore  loco  detrahitur  30, 

37- 
Gitanae,  Epiri  oppidum  42,  38. 

Gladiatores  apud  Campanos  dicti 
Samnites  9,  40. 

Gladiatoria  spectacula  23,  30.  28,  21. 
31,  50.  39,  46.  41,  33. 

Gladius  et  parma  sunt  arma  velitum 
31,  35.  ponderi  additur  ab  inso- 
lente  Gallo  5,  48.  gladii  Arabum 
sagittariorum,  insidentium  camelis, 
tenues,  longi  quatema  cubita  37, 
40.  Gallorum  inepti  22,  46.  His- 
panienses  7,  10.  22,  46.  31,  34. 
gladiis  destrictis  discincti  destitu- 
untur  milites  ignominiae  causa  27, 

Gnossii  37,  60.  42,  51. 

Gomjihi,  urbs  Thessaliae  31,  41.  32, 
14.  36,  13.  38,  2.  Gomphomm  ex- 
peditio  ingentem  terrorem  affert 
Thessalis  32,  14.  Gomphos  capit 
Amynander,  ibid. 

Gonni,  sive  Gonnus  33,  10.  36,  10. 
42, 54.  oppidum,  situm  in  faucibus, 
qua  tempe  adeunt,  ibid.  et  36,  10. 
42,  67.  44,  6. 

Gonnocondylum,  oppidum  Perrhae- 
biae  39,  25. 

Gordium,  oppidum  38,  18. 

Gordiutichos,  locus  38,  13. 

Gorgopas  praeest  urbi  Gythio  34,  29, 
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interficit  Dexagoridam,  urbem  pro- 

dere  volentem  Romanis,  ibid. 
Gortynii  quingenti,  duce  Cydante  se 

iungunt  Quinctio  consuli  33,  3.  cf. 

et  37»  60. 
Ti.  Gracchus,  defendit  M.  Fulvium, 

triumphum  petentem  39,  5.  de  Ti. 

Sempr.  Graccho  vid.  Sempronius. 
Gracchuris,  oppidum  Hispaniae  +1, 

Graecia  ulterior  7,  26.  maior  31,  7. 
post  cladem  Romanorum  ad  Can- 
nas,  deticit  ad  Poenos  22,  61.  in 
servitutem  petitur  45,  22.  libertate 
donata  a  Romanis  33,  32.  civitates 
tria  habent  principum  genera  45, 
31.  a  Ronianorura  fautoribus  ce- 
teri  vexantur,  ibid.  Graeciae  com- 
pedes  quaenam  urbes?  32,  37. 
Graeca  calliditas  42,47.  fossa  28,46. 
Graecae    fabulae   43.    Graecarum 
artium  opera  quando  primum  ad- 
mirati  sint  Romani  25,  40. 
Graeci,  gens   lingua  magis  strenua, 
quam  factis  8,  22.  praedones  suis 
classibus  mare  reddunt  infcstum  7, 
25.  non  sunt  bellatores  terra  26. 
barbaris  sunt  natura  hostes  31,  29. 
8unt    omnium    eruditissimi    39,  8. 
eorum  annalcs  citati  32,  6.  Asiatici 
sunt  levissima  hominum  genera,  et 
servituti  nata  36,  17.  Cumani  pu- 
blice    loquuntur    Latine    40,    42, 
Graeci  septem  libri  de  sapientiae 
disciplina  inventi  in  sepulcro  Nu- 
mae  40,  29.    Gniecis  literis  Livii 
aevo  instituta  iuventus  Romana  9, 
36.    Grticco   ritu   dccemviri   sacra 
faciunt  Apollini,  Dianae,  et   La- 
tonae   25,   12.    Graecorum   classis 
mare  Tuscum,  onimque  litoris  An- 
tiatis,  et  Tiberis  ostia  infestat  7,  25. 
a  Siciliae  tyrannis,  ut  videtur,  mis- 
sa  26.  alia  classis,  ad  Italiae  iitora 
appulsa,  ca|)it  Thurias,  urbem  10, 
2.    mari   Adriatico  ad  litus  Venc- 
torum  pervenit,  ibique  caeduntur  a 
Patavinis  Gnieci,  ibid.  Graecorum 
levissinii  quique,  Parthorum  etiam 
gloriae,  contra  nomen   Romanum 
favent   9,    18.    Graecus  et   Graeca 
vivi  defodiuntur  22,  57. 
Graviscae,  colonia  in   agro  Etrusco 

40,  29.  41,  20. 
Greges  in  luco  ad  Laciniae  lunonis 
»ine  cuhtode  pasccntes,  ct  ultro  ad 
Htal)ula  rcdeuntes  24,  3. 
Gnimentum,  Lucaniae  oppidum   23, 


.^7- 


41- 


CfuiusHii,  Hlius  Masinissae,  a  patru 
Komam  mittitur  42,  23.  respondct 
legatis  CarthiiginieiiHium  de  pntre 
qucrcntibus    24.     dimittitur    cum 


donis,  ibid.  redit  legatus  Romam 
43,  3.  eius  in  Carthaginienses  ora- 
tio,  ibid. 

Gymnasium  Cynosarges  Athenis  31, 
24.  Cylarabis  Argis  34,  26.  in 
gymnasio  pallio  crepidisque  inam- 
bulare  vitio  Romanis  imperatoribus 
datum  29,  19. 

Gyrton,  urbs  36,  10.  42,  54. 

Gythium,  urbs  valida,  omniumque 
maritimarum  rerum  Lacedaemoniis 
receptaculum  34,  29.  capitur  a  T. 
Quinctio,  ibid.  oppugnatur  a  Na- 
bide,  et  capitur  35,  27. 


H. 


Haliacmon  fluvius  42,  53. 

Haliartus,  oppidum  42,  46  et  56.  op- 
pugnatum  et  captum  a  Romanis 
63.  diruitur  a  fundamentis,  ibid. 

Haliartii  42,  44. 

Halicamassus,  civitas  37,  10  et  16. 

Halicamassenses  33,  20. 

Halys  fluvius  38,  16,  25  et  38. 

Hamae  absunt  a  Cumis  tria  millfa 
passuum  23,  35.  Hamis  statum  sa- 
crificiimi  et  noctumum  sacrum, 
ibid. 

Hamilcar,  Hannibalis  pater.  Hamil- 
carem,  agitantem  in  animo  bellum 
adversus  Romanos,  mors  opprimit 
21,  I,  2  et  5.  ad  Castrum  Album 
in  Hispania  24,  41. 

Haniilcar,  Gisgonis  filius,  praefectus 
praesidii  in  insula  Melita,  captua 
•21,  51. 

Hamilcar,  Bomilcaris  filius  23,  49. 

Hamilcar  Poenus,  dux  Gallomm,  in- 
vadit  Placentiam  31,  10.  exsilio 
multatur  a  Carthaginiensibus,  et 
bona  eius  publicantur  19.  cadit  in 
proelio  ad  Crcmonam  21.  alii 
ca])tum  in  proclio  ad  Mincium 
amnem  tradunt  32,  30.  et  ante 
currum  triumphantis  consulis  duc- 
tum  fuisse  33,  23. 
IIami)sicora,  princeps  Sardiniac,  mo- 
litur  defectionem  23,  32.  consciscit 
sibi  mortcm  41. 
Ilannibal,  annos  fcrme  novcm  natus, 
hostem  se  populi  Rom.  fore  iure- 
iurando  jistringit  21,  i.  imperator 
in  locum  llasdrubalis  succedit  3. 
ciuM  dotes  et  ingenium  4.  rcs  eius 
gestae  adversus  varios  Ilispaniae 
pojiulos  5.  Saguntum  oppugnat  6. 
vulncratur  7.  non  admittit  Icgatos 
Rom.  8.  centum  quinquagintu  mil- 
lia  habuit  in  armis,  ibid.  licdendum 
cuin   Romanis  ccniict   Ilanno   10. 
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Sagiintum  capit  14.  eius  apparatus 
ad  bellum  21.  transit  Iberum,  et 
P}  renacum  saltum  superat  23.  sibi 
conciliat  Gallos  24.  traiicit  Rho- 
danum  27.  hortatur  milites  30. 
petit  Galliae  mediterranea  31. 
transit  Alpes  32.  ingrcditur  Ita- 
liam  38.  Taurinorum  urbem  ex- 
pugnat  39.  Hannibali  quantae  co- 
piae  fuerint  in  Italiam  transgresso, 
ibid.  rebus  prius,  mox  verbis  mili- 
tes  hortatur  42  et  sqq.  promittit 
suis  praemia  45.  vincit  Romanos 
ad  Ticinum  46.  mox  ad  Trebiam 
54  et  sqq.  saucius  excedit  pugna 
ad  Emporium  prope  Placentiam 
57.  pugnat  rursus  cum  Sempronio 
59.  altero  oculo  capitur  22,  2.  vin- 
cit  Romanos  ad  Trasimenum  lacum 
4  et  sqq.  Italiae  agros  devastat  9. 
ex  Hirpinis  in  Samnium  transit, 
ducemque  itineris  virgis  caesum  in 
crucem  tollit  13.  duo  millia  ferme 
boum  accensis  comibus  in  montes 
concitat  16.  eius  dolus  ad  augen- 
dam  dictatoris  invidiam  23.  ad  certa- 
men  prolicit  magistrum  equitum 
28.  eius  de  Q.  Fabii  3Iaximi  virtute 
testimonium  30.  exercitus  omnium 
rerum  penuria  laborat  40.  relictis 
castris,  fugam  simulat  41.  eius  in- 
sidiae  detectae  42.  eius  inopia  et 
anxietas  43.  ad  Cannas  castra 
ponit,  ibid.  aciem  instruit  46.  vin- 
cit  Romanos  magna  clade  49.  sed 
uti  victoria  nescit  51.  vesci  docuit 
corporibus  humanis  23,  5.  Capuam 
venit  7.  apud  Minios  Celeres  de- 
versatur  8.  eius  in  senatu  Campano 
oratio  10.  in  agrum  Nolanum  tra- 
ducit  exercitum  14.  Nuceriam  in 
deditionem  accipit  15.  ad  Nolam 
vincitur  a  Marcello  16.  AceiTas 
diripit,  et  Casilinum  oppugnat  17 
et  18.  eius  exercitum  Campanae 
deliciae  enervant,  ibid.  ex  hibemis 
redit,  Casilinum  oppugnatums  19. 
eius  ad  Philippum  legati  interci- 
piuntur  34.  Campanis  opem  la- 
turus  ad  Hamas  pervenit  36.  ab 
obsidione  Cumarum  discedit  37. 
cum  exercitu  Nolam  oppugnaturus 
accedit  43.  Nolam  oppugnat  44, 
eius  equites  mille  ducenti  septua- 
ginta  duo  ad  Marcellum  transfu- 
giunt  46.  Puteolos  frustra  tentat 
24,  13.  Tarentum  per  proditionem 
capit  25,  8,  9,  10.  consilium  eius 
.  de  Tarentina  classe  in  apertum 
mare  emittenda  11.  Cn.  Fulvium 
praetorem  vincit  ad  Herdoneam 
21.  in  Campaniam  contendit  26,5. 
oppugnandae     Romae     consilium 


capit  7.  tria  millia  passuum  ab 
Roma  castra  locat  10.  irrito  in- 
cepto  discedit  11.  Cn.  Fuhaum 
proconsulem  cum  exercitu  fundit 
27,  I.  eius  de  M.  Marcello  iudi- 
cium  16.  Metapontum  se  recipit, 
ibid.  Lacinium  copias  admovet  25. 
Marcelli  corpus  sepelit  28.  eius 
annulo  uti  conatus  ad  decipiendos 
Salapitanos,  suamet  ipse  fraude 
capitur,  ibid.  viso  capite  Hasdru- 
balis,  se  Carthaginis  fortunam  ag- 
noscere  dicit  51.  omnia  auxilia  in 
extremum  Italiae  angulum  Bmt- 
tios  contrahit,  ibid.  adversis,  quam 
secundis  rebus,  mirabilior  28,  12. 
ad  lunonis  Laciniae  templum 
aestatem  agit  46.  aram  ibi  dedicat 
cum  ingenti  rerum  ab  se  gestamm 
titulo,  ibid.  Locros  tendit  29,  7. 
adverso  proelio  perculsus,  Croto- 
nem  exercitum  abducit  36.  ex  Ita- 
lia  revocatur  30,  9,  19.  frendens  ac 
gemens  eam  relinquit  20.  eius  cum 
Scipione  colloquium  29  et  sqq. 
suos  ad  pugnam  hortatur  et  in- 
struit  32.  victus  Admmetum  pro- 
fiigit  35.  spem  salutis  alibi  non 
esse,  quam  in  pace  impetranda, 
fatetur,  ibid.  Gisgonem,  ad  dissua- 
dendam  pacem  procedentem,  ex 
superiore  loco  detrahit  37.  Poenoa 
in  curia  flentes  ridet  et  increpat 
44.  nuntios  et  litcras  ad  Antiochum 
misisse  insimulatur  33,  45.  praetor 
iudicum  potentiam,  gravem  liber- 
tati,  minuit  46.  vectigalium  publi- 
corum  rationes  cum  fide  et  pm- 
dentia  administrat  et  corrigit,  ibid. 
et  47.  Romani  Carthagine  Han- 
nibalem  accusant,  ibid.  is  aufugit 
ad  regem  Antiochum  48  et  49. 
quem  ad  bellum  concitat  34,  60. 
ooncitare  conatur  Poenos  61.  eius 
cum  P.  Villio  et  P.  Scipione  Afri- 
cano  colloquium  35,  14.  propter 
colloquia  cum  Villio  suspectus,  se 
apud  Antiochum  oratione  purgat 
19.  eius  de  bello  Romano  oratio 
36,  7.  eum,  ut  vatem  omnium, 
quae  evenerant,  admiratur  Antio- 
chus  15.  praeficitur  classi  37,  23. 
fugatur  a  Rhodiis  24.  profugit  ad 
Prusiam  ;  eius  mors  39,  51. 

Hannibales  duo  in  Italia  27,  44. 

Hanno,  princeps  factionis  Barcinis 
inimicae,  censet,  Hannibalem  mit- 
tendum  non  esse  in  Hispaniam  21, 
3.  dedendum  Romanis  9.  pacem 
petendam  ab  Romanis  post  Can- 
nensem  pugnam  23,  13. 

Hanno,  Bomilcaris  F.  strenue  rem 
gcrit  in  transitu  Rhodani  21,  27  et 
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28.  in  Hispania  cis  Iberuni  ab  Han- 
nibale  praeficitur  21,  23.  ibidem  a 
Cn.  Scipione   vincitur    et    capitur 
60. 
Hanno,  nobilis  Carthaginiensis,  capi- 

tur  in  Sardinia  23,  41. 
Hanno,  victus  et  pulsus  finibus  Lu- 
canis  a  Ti.  Senipronio  Longo,  abit 
in  Bruttios  23,  37.  copiis  auctus 
redit  Nolam,  et  cum  Nolanis  col- 
loquitur  43.  in  Bruttios  remittitur 
46.  ad  defectionem  sollicitat  Grae- 
cas  urbes  in  Bruttiis  24,  i.  inter 
Hannonem  et  Gracchum  acris  pu- 
gna  ad  Beneventum  14  et  15.  sub- 
levat  inopiam  Caj^uae  25,  13.  eius 
castra  capiuntur  a  Romanis  14. 
fiigit  in  Bruttio.*,  ibid.  praeest  prae-  ' 
sidio  Metaponti  27,  42. 
Hanno  Capuae  praeest  praesidio  Tu- 
nico  26,  5  et  12.  relicta  Sicilia  tra- 
iicit  in  Africam  40. 
Hanno,  novus  imperator,  in  Hispa- 
niam  ex  Africa  in  locum  Barcini 
Hasdrubalis  transgreditur  28,  i.  ad- 
versus  eum  mittitur  a  Scipione  M. 
,  Silanus,  ibid.   vivus  capitur  a  Ro- 

manis  2.  mittitur  Romam  4. 
Hanno.  praefcctus  Magonis  28,  23. 

funditur  a  L.  Marcio  30. 
Hanno,  nobilis  iuvenis,  equitatui  Pu- 
nico  praefectus,  in  pugna  equestri 
occiditiu  29,  29.  cf.  et  35. 
Hanno,  Hamilcaris  filius,  praefectus 
Punico  equitatui  29,  34.    elicitur  a 
Masinissa  ad  pugnam,  vincitur  et 
interficitur,  ibid. 
H&nno,  Hamilcaris  filius  45,  14. 
Harmonia,   Gelonis    filia,    Themisto 

nuj)ta  24,  24.  occiditur  25. 
Harpagones,  asseres  ferreo  unco  prae- 

fixi  30,  10. 
Harpalus,  princeps  legationis  Persci, 

oftendit  Romanos  42,  14. 

Harpasus,  fl.  38,  13. 

Haruspex  Etruscus,  al)ductus  a  Ro- 

mano    milite,   adhibetur   ad    Deos 

rite  phicandos  5,  15, 17.  haruspices 

ex  Etruria  acciti  27,37.  a  Ti.  Sem- 

pronio  cpnsulti   25,   i6.    ex  eorum 

responso  Bupi>licatio  indicta  32,  i. 

haruspices  respondent  rem  divinam 

rite  factam  8,  6,  15.  31,  5. 

ILista  Martis  24,  10.    «ub  hasta  bona 

vendita  5,  16.  et  cajjtivi  6,  4.  cf.  et 

24, 18.  ha.stac  immissio  in  fines  eo- 

rum,  unde  res  repetitae,  ritus  indi- 

cendi  )>elli  1,32.  hastarum  abiecta- 

rum    impedimenta  35,   30.     hastis 

tribu.H   fit   iugum  3,  2.S.    ex  hastis, 

<)uae  in  tfmini  cadentes  intixae  ntc- 

terant,  valluni  35,  30. 

Hastati,   primae  aciei   militcs  8,  8. 


hastatus  secundus  26,  5.    decimus 

42,  34.    primus   prioris  centuriae, 

ibid. 
Hebrus,  fl.  38,  41. 
Hegeas,  praefectus  equitum  Ntapoli- 

tanorum  23,  i. 
Hegesianax,  legatus  Antiochi  34,  57. 

eius  cum  Romanis  disceptatio  58 

et  59. 
Hegesilochus,  summus  apud  Rhodios 

magistratus  42,  45.     eius  prudens 

consilium,  ibid. 
Helenae  reddendae  auctores  Aeneas 

et  Antenor  i,  i. 
Heliodorus  purpuratus  insidiis  oppri- 

mit  Seleucum  41,  24. 
Hellespontus  31,  15.   32,  33.  33,  38. 

38,  18.  Hellesponti  fauces  37,  9. 
Helorus,  urbs  Siciliae  24,  35. 
C  Helvius  ex  aedilitate  plebeia  cre- 

atur  praetor  32,  7.  sortitur  Gjilliam 

8  et  26. 
C.  Helvius,  legatus  Cn.  Manlii  con- 

sulis  38,  20,  22  et  23. 
Cn.  Helvius,  trib.  milit.  in  restituenda 

pugna   cum  Magone  Poeno  cadit 

30,  18. 
M.  Helvius,  trib.  milit.  cadit  in  proe- 

lio  27,  12. 
M.  Helvius  ex  aedilitate  plebeia  prae- 

tor  creatur  32,  27.   sortitur  Hispa- 

niam  ulteriorem  28.   eius  de  motu 

Hispanorum  ad  senatum  literae  a, 

21.  caedit  Celtiberos  34,  10.  ovans 

ingreditur  urbem,  ibid.  triumvir  co- 

loniae  deducendae  creatur  45. 
Hemerodromi  Graecis,  ingens  uno  die 

cursu  conficientes  spatium  31,  24. 
Heneti,  populi  1,1. 
Hejjhaestia,  urbs  Thraciae  33,  35, 
Heptagoniae,  locus  prope  Spartam  34, 

3»- 
Hcpteris  navis  37,  23. 

Heraclca,  urbs  magnae  Graeciae  i, 
18.  40,  24.  colonia  Tarentinorum 
8,  24. 

Heraclea  ^linoa  24,  35.  25,  40. 

Heraclea  prope  Thermopylas  28,  5 
ct  7.  33,  3.  eius  situs  36,  22.  oppu- 
gnatur  et  capitur  a  Romanis  23,  et 

24- 

Heraclea  Macedoniae  40,  24. 
Heraclca  Acarnaniae  38,  i. 
Heniclea  Pontica  42,  56. 
Heraclea  Sintice  42,  51.  45,  29. 
Heraclea,  filia  Hieronis,  uxor  Zoippi, 

crudeliter    cum    filiabus   occiditur 

24,  26. 
Ilenicleensis  ager  36,  16. 
liemcleum,  oppiduni  44,  2  et  5.  eius 

lutus  8.  capitur  a  Ri)niaaii<  9. 
Heruclidi«,  praefectus  regius  Philippi 

3».  46. 
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HeracHdes  classi  praeficitui  a  Phi- 
lippo  rege  31,  16  et  33.  coniicitur 
in  vincula  32,  5. 

Heraclides  Byzantius,  Antiochi  ad  L. 
Scipionem  consulem  legatus  37, 
34.  eiusdem  oratio  35.  tentat  ani- 
mum  P.  Scipionis  Africani  36.  ei 
egregie  respondet  AtVicanus,  ibid. 

Heraclitus,  cui  Scotino  cognomen, 
legatus  regis  Philippi  ad  Hanni- 
balem  23,  39. 

Heraea,  Peloponnesi  urbs  28,  7  et  8. 
redditur  Achaeis  32,  5.  33,  34. 

Heraeorum  ludorum  curatio  ad  Phi- 
lippum  defertur  27,  30. 

Heraeum  33,  17. 

Herbessus,  urbs  Siciliae  24,  30.  a 
Marcello  recipitur  35. 

Hercatcs,  populi  41,  23. 

Herculaneum,  oppidum  in  Samnio, 
captum  a  Sp.  Carvilio  consule  10, 

45- 

Hercules  venit  in  Latium  i,  7.  eius 
cum  Evandro,  post  Cacum  inter- 
fectum,  congressus,  ibid.  Geryone 
inteifecto,  mira  specie  boves  abigit, 
ibid.  Tiberim  nando  traiicit,  ibid. 
in  eius  honorem  lectisternium  ha- 
bitum  5,  13.  Herculis  ministri  Po- 
titii  1,7,  9,29.  araab  Evandro  de- 
dicata  i,  7.  ara  Maxima  9,  29. 
aedes  rotunda  10,  23.  cf.  et  21,  62. 
32,  I-  38,  35-  columnae  21,  43. 
fanum  40,  51.  simulacrum  magnum 
in  Capitolio  positum  et  dedicatum 
9,  44.  templum  26,  10.  cf.  et  31, 
24,  mortale  corpus  crematum  in 
loco,  quem  Pyram  vocant  36,  30. 
Herculi  sacra  a  Romulo  ritu  Graeco 
fiunt  I,  7.  Gadibus  vota  exsolvit 
Hannibal  21,  21.  sacrificium  facit 
in  monte  Oeta  M'.  Acilius  Glabrio, 
consul  36,  30. 

Hercynii  saltus  5,  34. 

Hercyna,  Dea  45,  27. 

Herdonia,  urbs  25,  21.  27,  i.  ab 
Hannibale  deletur,  et  oppidani  mi- 
grare  iubentur,  ibid. 

Ap.  Herdonius  Sabinus  cum  exsulibus 
et  servis  Capitolium  et  arcem  oc- 
cupat  3,  15.  interficitur  18. 

Turn.  Herdonius  in  Tarquinium  in- 
vehitur  i,  50.  opprimitur  a  Tar- 
quinio  51. 

Herennius  Bassus  ab  Hannone  ex 
Nola  ad  colloquium  vocatur  23, 
43.  Hannoni  respondet  44. 

Herennius  Cerriuius,  Bacchis  initiatus 

39'  13- 
Herennius  Pontius,  imperatoris  Sam- 
nitiuni  pater,  vir  prudentissimus  9, 
I.  eius  discordia  responsa  de  exerci- 
tibus  Romanorum,  ad  Caudium  in- 


clusis  3. 
C.  Herennius,  triumvir  coloniae  de- 

ducendae  21,  25. 
Herius  Pettius  ab  Hannone  ex  Nola 

ad  colloquium  vocatur  23,  43. 
Hermaeum  35,  50. 
Hermandica,  urbs,  ab  Hannibale  vi 

capta  21,  5. 
Lar  Herminius,  cos.  3,  65. 
T.  Herminius,  generefactisque  clarus, 
cum  Horatio  Coclite  pontem  sub- 
licium    i^arumper   defendit    2,    10. 
strenue  adiuvat  victoriam  consulis 
de  Etruscis  11.  occiditur  in  pugna 
ad  Regillum  lacum  20. 
Hermionicus  ager  31,  44. 
Hernici  parant  bellum  2,  22.  devicti 
40.    cum  iis  ictum  foedus  41.   iis 
agri    duae  partes   ademptae,   ibid. 
eorum  agros  depopulantur  Aequi  et 
Volsci    3,   6.    Hernicis   tristia  re- 
sponsa   a   senatu   data,  ibid.    defi- 
ciunt  a  Romanis  6,  2,  7,  8  et  sqq, 
iis   bellum  inferunt  Romani    7,  6. 
caedunt  Romanos,  ibid.  ingens  eo- 
rum  exercitus  7.  fugantur  8.  victi 
a  C.  Plautio  consule  subactique  15. 
Romauis   bellum    indicunt   9,  42, 
victi  se  dedunt  43.   iis  suae  leges 
ledditae  ibid. 
Herodicus,  princeps  Thessalorum,  in- 

terficitur  a  Philippo  40,  4. 
Herodorus  Cianus,  mercator  35,  37. 
Herodorus,  princeps  amicorum   De- 
metrii,  coniicitur  in  custodiam  40, 
23.  moritur  in  tormentis,  ibid. 
Herophon,  legatus  Persei  ad  Eume- 

nenr  44,  24,  27  et  28. 
Hersilia,  uxor  Romuli  i,  11. 
Hetriculum,  Bruttiorum  oppidum,  a 
Poenis  deficit  ad  Romanos  30,  19. 
Hexapylon  Syracusis   24,  21.    cf.  et 
32,  39.  Hexapylo  vicinuni  locum 
Leonta  vocant  24,  39. 
Hexeris  navis  29,  9.  37,  23. 
Hibernacula,  res  nova  militi  Rom.  ad 
Veios  aedificari  coepta,  et  super  ea 
re  orationes  tribunorum  plebis  et 
Ap.  Claudii    5,   2 — 6.    hibernacula 
Poenorum  in  tres  partes  divisa  26, 
20.  hiljemacula  Poenorum  et  Nu- 
midarum  combm-untur  a  Scipione 
30,  3—6. 
Hiems  gelida  et  nivosa,  ut  viae  clau- 
sae  et  Tiberis  iunavigabilis  fuerit  5, 

HieraCome  38,  12.  ibi  fanum  augus- 
tum  ApoIIinis,  et  oraculum  13. 

Hiero  pollicetur,  gratis  se  daturum 
Romanis  legionibus  frumentum  ac 
vestimenta  21,  50.  post  pugnam  ad 
Trasimenum  lacum  lcgatos  Romam 
cum  classc  magno  commeatu  onus- 
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ta,  donisque  et  auxiliis  mittit  22, 
37.  Victoriam  auream  pondo  tre- 
centum  ^"iginti  dono  dat,  ibid.  a 
classe  Punica  vastatur  eius  regnum 
56.  Hieronis  mors  24, 4.  eiustesta- 
mentum  publice  recitatum,  ibid. 
Hierocles,  Agrigentinus,  tradit  ZacjTi- 
thum   insulam  Achaeis  36,  31   et 

Hieron}-mus,  nepos  Hieronis  et  suc- 
cessor  24,  4.  eius  vitia  5.  conspira- 
tio  in  illum,  ibid.  ad  Hannibalem 
inclinat  6.  legati  Rom.  malc  ab  eo 
excepti,  ibid.  eius  feedus  cum  Poe- 
nis,  ibid.  a  coniuratis  occiditur  7. 

Hilermus,  rex  quomndam  Hispaniae 
populorum,  vivus  capitur  35,  7. 

Himera,  amnis,  Siciliam  dividens  24, 
6.  cf.  et  25,  40. 

Himilco,  vir  factionis  Barcinae,  victo- 
ria  Hannibalis  ad  Cannas  Cartha- 
ginem  nuntiata,  Hannonem  incre- 
pat  23,  12. 

Ilimilco  cum  cxercitu  in  Siciliam  ve- 
nit  24,  35.  eius  res  gestae,  ibid.  et 
36.  Agrigentum  se  recipit  39.  Sy- 
racusanis  suppetias  fcrt  25, 26.  peste 
perit,  ibid. 

Himilco  Punicis  auxiliaribus  Castu- 
lone  praeest  28,  20. 

Hiostus,  filius  Hampsicorae,  principis 
Sardorum,  in  acic  cadit  23,  40. 

Hippagogus,  genus  navis  44,  28. 

Hippias,  Persei  aniicus  42,  39.  cf.  et 
42,  51  et  59.  44,  2,  4,  23  et  45. 

Hippias,  Thessalorum  praetor  42,  54. 

Hippo  regius  29,  3,  4  et  32. 

Hippo,  urbs  Hispaniae  39,  30. 

llippocrates.  cf.  Epicvdes.  I)um  fra- 
ter  praeest  Syracusis,  ipse,  Poenis 
coniunctus,  belluni  gerit  adversus 
Marcellum  24,  35.  vincitur  36. 
Murgantiam  se  recipit  39.  Syracu- 
sanis  suppetiaa  fert  25,  26.  pestc 
perit,  ibid. 

Ilippolochus  36,  9. 

Hirpini,  populi  22,  13.  a  Romanis 
deficiunt  ad  Poenos  61.  et  23,  i. 
ex  Hirpinis  tria  oppida  rccepta  a 
Romaiiis  23,  37.  Hirpini  dcdunt  se 
Romanis  27,  15. 

Hispalae  Feccniae,  nobili  8corto,prae- 
mium  a  senatu  datum,  quod  cius 
opera  Bacchanalia  detecta  39,  9, 
14  et  19. 

Hispania  inter  Poenos  et  Romanos 
divisa  amne  Ibero  21,  2.  citerior, 
ulterior  32,  28,  citerior,  in  qua 
Sempronius  Tuditanus  proconsul 
fusu.H  et  fugatuH  33,  25.  ultcrior,  in- 
que  ca  ingens  belhim  33,  21.  jjrima 
Romanis  initii  provinciaruin,  quae 
quidem  contincntiH  sint,  postrema 


perdomita  est,  ductu  auspicioque 
Augusti  Caesaris  28,  12.  primus  in 
eam  Romanus  imperator  transgres- 
sus  Cn.  Scipio  21,  32.  25,  37.  His- 
pania  multas  habet  turres,  quibus 
pro  speculis  et  propugnaculis  utun- 
tur  adversus  latrones  22,  19.  bello 
reparando  aptissima  28,  12.  arido 
et  inculto  solo  magnam  urbium 
multitudinem  alere  non  potest  41, 
3.  pacatur  ab  M.  Porcio  Catone 
34,  21.  Hispaniae  loca  pleraque 
crebris  saltibus  inclusa  28,  11.  li- 
tora  populantur  Romani  22,  20. 
magna  pars  suhacta,  ibid.  omnes 
fere  populi  ad  Romanos  deficiunt 
23,  49.  in  Hispania  res  Poenos  in- 
ter  et  Romanos  gestae  22,  19  et 
sqq. 

Hispani  soUicitantur  a  legatis  Rom. 
contra  Poenos  21,  19.  suppositis 
incubantes  cetris,  Rhodanum  trans- 
natant  27.  ad  concursandum  inter 
saxa  rupesque  apti  22,  18.  inquieti 
avidique  in  res  novas  21.  spectant 
ad  defectionem  Carthaginiensium 
22.  allecti  praeda  caeduntur  28, 
33.  vincuntur  a  Lentulo  et  Manlio 
Acidino  29,  2  et  3.  a  Cornelio  Ce- 
thego  31,  49.  a  Minucio  33,  44.  a 
Catone  34,  14,  15  et  16.  aTi.Grac- 
cho  41,  3.  Hispani  aegre  patiuntur 
sibi  adempta  arma,  multique  sibi 
consciscunt  necem  34,  17.  querun- 
tur  de  magistratuum  Rom.  avari- 
tia,  et  aliquod  impetrant  a  scnatu 
levamen  43,  2.  primi  mercenarii 
apud  Romanos  24,  49.  pmestantis- 
simi  militcs  excrcitus  Ilannibalis 
27,  14.  llispanonmi  acies  29,  3. 
39,  31.  gladius  7,  10.  obsides  Sa- 
gunti  22,  22.  Ilispanis  ab  senatu 
consultum,  ne  praetor  cogeret  vi- 
cesimas  vendere  Ilispanos  quanti 
ipse  vellet  43,  2. 

Hister,  Tusco  vcrbo  vocatur  ludlo  7, 
2. 

Hister,  fluvius  40,  21  et  57. 

Ilistiacus,  dux  Pcrsei  44,  32. 

Hislriones,  unde  dicti  7,  2.  iis  ad  ma- 
num  canlari  coeptum,  ibid. 

Holo,  oppidum  Ilispaniae  35,  22. 

Homolium,  oppidum  Thcssaliae  aut 
Macedoniae  42,  38. 

Honosca,  urbs  22,  20. 

Honunus,  Dardanorum  princeps  44, 
.30. 

Iloratia  a  fratre  occisa  i,  26. 

Horatia  Pila  i,  26. 

Horatiorum  ct  Curiatiorum,  trigemi- 
noruin  fratrum,  certamcn  1,  24  et 
25.  eorum  scjiulcni  25. 

Ilorntiu»,  cacso  hoste,  petit  sccundam 
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pugnam  i,  25.  victor  sororem  suam 

gladio  transtigit  26.    in  ius  vocatur 

ad  regem,  ibid.    provocat  ad  popu- 

lum  Rom.  et  absolvitur,  ibid. 
Horatius  Cocles  excipit  impetum  hos- 

tium  in  primo  aditu  pontis  2,  10. 

armatus  in   Tiberim   desilit,  ibid. 

ei   statua   in   comitio  posita,  ibid. 

tantum  agri  ei  datum,  quantum  uno 

die  circumaravit,  ibid. 
C.  Horatius,  cos.  aequo  Marte  cum 

Tuscis  pugnat  2,  51. 
C.  Horatius   Pulvillus,   cos.  Aequos 

fundit  3,  30.  augur,  pestilentia  mo- 

ritur  32. 
L.  Horatius  Barbatus,  trib.  milit.  con- 

sulari  potestate  4,  35. 
L.  Horatius  Pulvillus,  trib.  milit.  con- 

sulari  potestaie  6,  6. 
M.  Horatius  Barbatus  graviter  inve- 

hitur   adversus   decemviros    3,  39. 

Appium  foro  expellit  49.    legatus 

ad  plebem  50  et  53.    creatur  cos. 

55.    eius  leges,  ibid.    vincit  Sabinos 

61 — 63.    sine  auctoritate   senatus, 

populi  iussu,  triumphat,  ibid.   eius 

moderatio  64.  cf.  et  4,  6. 
M.  Horatius  Pulvillus  cos.  creatur  2, 

8.    dedicat  aedem  lovis  in  Capito- 

lio,  ibid.  cf.  et  7,  3. 
M.  Horatius,  trib.  milit.  consulari  po- 

testate  6,  31. 
P.  Horatius,  pater,  iudicat  filiam  suam 

iure  occisam  i,  26.    filium  expiare 

tenetur  pecunia  publica,  ibid. 
Hordeum  pro  tritico  cohortibus  da- 

tum  27,  13. 
Horreum,  oppidum  45,  26. 
L.  Hortensius,  trib.  pl.  diem  dicit  C. 

Sempronio  4,  42. 
L.  Hortensius,  praetor,  sortitur  clas- 

sem   cum  ora  maritima  Graeciae 

43,  4.   de  eius  crudelitate  querun- 

tur  Abderitae  6.  et  Chalcidenses  9. 
Hospitales  Dii  39,  51.  hosiiitalia  Ro- 

manorum  erga  Etruscos  oificia  2, 

Hostiis  maioribus  procurata  prodigia 
26,  23.  27,  4  et  II.  30,  2.  33,  26, 
41,  19.  rem  div.  facere  iubentur 
consules  31,  5.  hostiis,  partim  ma- 
ioribus,  partim  lactentibus,  procu- 
rata  prodigia  22,  i. 

Hostilia  curia  i,  30.  22,  55. 

Quarta  Hostilia  damnatur,  necato 
marito  consule,  ut  filio  suo  viam 
ad  consulatum  aperiret  40,  37. 

A.  HostUius  Cato  praetor  creatur  27, 
35.  sortitur  Sardiniam  36. 

A,  Hostilius  Cato  creatur  decemvir 
agris  dividundis  31,4. 

A.  Ilostilius  Cato  legatus  Scipionis, 
damnatus  38,  55. 


A.  Hostilius  Mancinus,  creatur  prae- 
tor,  et  sortitur  iurisdictionem  urba- 
nam  40,  35.  creatur  cos.  43,  4.  in 
Macedoniam  proficiscens,  Persei 
insidias  vix  efFugit  5.  parum  felici- 
ter  bellum  administrat,  ibid.  pro- 
consul  19. 

C.  Hostilius,  praetor  creatus,  sortitur 
Macedoniam  43,  4.  legatus  44,  19 
et  29. 

C.  Hostilius  Cato  praetor  creatur  27, 
3S.  sortitur  iurisdictionem  m-banam 

C.  Hostilius  Tubulus,  praetor  creatus, 
sortitur  iurisdictionem  urbanam  27, 
6  et  7.  ludos  vovet  facitque  Apol- 
linares  11.  adoritur  Hannibalem, 
ad  quattuor  millia  hominum  occi- 
dit,  et  novem  signa  militaria  capit 
40.  ei  in  annum  prorogatum  impe- 
rium  28,  10.  cf.  et  29,  13. 

L.  Hostilius  Cato  creatur  decemvir 
agris  dividundis  31,  4. 

L.  Hostilius  Cato,  legatus  38,  55. 

L.  Hostilius  Mancinus,  cum  quadi-in- 
gentis  equitibus  exploratum  mis- 
sus,  caeditur  a  Poenis  22,  15. 

Hostus  Hostilius  rem  Romanam  ini- 
quo  loco  contra  Mettum  Curtium 
sustinet  i,  12.  cadit,  ibid.  cf  et  22. 

Hyampolis,  urbs  32,  18. 

Hybla  26,  21. 

Hybristas  Lacedaemonius,  pirata  37, 

"13- 
Hydrela  Caria  37,  56. 
Hydrelatanus  ager,  ibid. 
Hydruntum,  oppidum  Italiae  36,  21. 
Hypata  36,  16,  26  et  27. 
Hypataei  exsules  41,  30.    Hypatae- 

orum  agri  vastantur  36,  14. 
Hyrcanus  campus  37,  38. 


lacula  quatemos  pedes  longa  26,  4. 

iacula  et  sagittae  parum  nocent  in 

tenebris  44,  35. 
lamphorina,  urbs,   caput  Maedicae, 

in  deditionem  accipitur  26,  25. 
laniculum    additur    urbi,   et    ponte 

sublicio  coniungitur  i,  33.    repen- 

tino  impetu  capitur  a  Tuscis  2,  10. 

cf.  et  51.  sub  laniculo  inventi  libri 

Numae  Pompilii  40,  29. 
lanuae  aedium  omnium  Romae,  qui- 

buslibet  adire  volentibus,  per  le- 

ctistemii  tempus  patefactae  5,  13. 
lanuario  mense    comitia    consularia 

habita  43,  13. 
lanus  a  Numa  Pompilio  belli  et  pa- 

cis  index  factus  i,  19.  bis  post  Nu- 

mae  regnum  clausus  fuit,  ibid.    la- 
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nus  (lexter   portae  Carmentalis  2, 
49.    lani  tres  a  censoribus  facti  41, 

lapydum  legati  in  senatu  queruntur 

de  crudelitate  C.  Cassii  cos.  43,  5. 
lassensium  exsules  ^2,  33.  37,  17. 
lassus,  oppidum,  32,  33.  33,  30.  37, 

17- 

Ibera,  urbs,  a  propinquo  flumine  ap- 
pellata  23,  28. 

Iberus  fluvius  25,  37.  26,  17.  Punici 
et  Romani  imperii  finis  21,2.  trans 
Iberum  omnia,  praeter  Saguntinos, 
sunt  Carthaginiensium  21,  5.  cis 
Iberum  Hispanis  omnibus  arma 
adimit  M.  Porcius  Cato  cos.  34, 1 7. 
Ibenim  transit  Hannibal  21,  23. 

Iberi,  semel  atque  iterum  victi,  pa- 
cem  petere  coguntur  29,  30. 

L.  Icilius,  tribunitius,  sponsus  Virgi- 
niae  3,  44.  eius  cum  Appio,  de- 
cemnro,  contentio  45.  eum  in  vin- 
cula  duci  iubet  Appius  49.  exerci- 
tum  ab  decemviris  abducit  51.  in 
Aventino  trib.  pl.  creatur  54. 

L.  Icilius,  trib.  pl.  4,  52. 

Sp.  Icilius,  trib.  pl.  2,  58. 

Icilii  tres  in  unum  annum  tribuni  pl. 
creati  4,  54. 

Icus,  insula  31,  45. 

Idaea  Mater  29,  10.  carmen  in  libris 
Sibyllinis  inventum  a  decemviris, 
si  Mater  Idaea  a  Pessinunte  Ko- 
mam  foret  advecta,  pelli  vincique 
hostes  posse,  ibid.  petitur  ex  Asia 
II.  a  viro  bonorum  optimo,  P.  Sci- 
pione  Cn.  F.  matronisque  accipi- 
tur,  et  perfertur  in  aedem  Victo- 
riae  14. 

Idus  Decembres,  sollennis  ineundis 
magistratibus  dies  5,  9.  cf.  et  4,  37. 
Maiae  3,  36.  Idibus  Martiis  magi- 
stratus  initus  22,  i.  23,  30.  26,  i  et 
26.  27,  7.  31,  5.  32,  i.  38,  45.  39, 
45-  40,35-  42,22.  44ri9-  Quint^ti- 
libus  transvectio  equitum  facta  9, 
46.  Septembribus  Idibus  praetor 
maximuH  clavum  pangcre  vetusta 
lege  iubebatur  7,  3.  Idus  Sextiles 
41,  20.  Latinae  feriae  in  .'inte  diem 
tertium  Idus  Sextiles  indictae,  ib. 

leiunium,  quinto  quoque  anno  ol>- 
servandum,  institutum  Ccreri  ob 
prodigia  36,  37. 

Igiturvium,  sive  potius  Iguvium,  urbs 

45>  43- 
Igni»  in  Vestac  acde  exstinctus  28, 
II.  41,2.  igne«  jier  noctcm  in  cas- 
tris  accensi  ad  fallenduni  liostem 
22,  41.  36,  10.  ignibus  armati  Fi- 
denatcs  Romanum  terrent  cxerci- 

t'i">  4.  .3.V 
IlfrcannenHium  ager  22,  21. 


Ilergetes  26,  49.  26,  2.  subiguntur 
ab  Hannibale  21,  23.  vastantur  a 
Cn.  Scipione  61.  Ilergetum  rebel- 
lio  22,  21.  auxilium  petunt  a  Ro- 
manis  34,  11. 

Ilienses  a  Romanis  ascripti  foedcri, 
cum  Philippo  inito  29,  12.  dicunt 
ab  se  oriundos  Romanos  37,  37. 
Rhoeteo  et  Gergitho  donantur  38, 

.39-  .  .  .  . 

Ilienses,  Sardiniae  populi,  concitant 

bellimi  40, 19.  adiimctis  Balarorum 

auxiliis,  invadunt  Sardiniam  41,  lo. 

funduntur  a  Romanis  16. 

Ilipa,  urbs  Hispaniae,  prope  quam 
pugnatum  35,  1. 

Ilium,  35,  43.  37,  9  et  37. 

IUiberis  oppidum  21,  24. 

Illiturgis,  urbs  Hispaniae  26,  17.  a 
Poenis  ob  defectionem  ad  Roma- 
nos  obsessa  23,  49.  liberatur  obsi- 
dione,  ibid.  iterum  oppugnatur  a 
Carthaginiensibus  24,  41.  liberatur 
a  Romanis,  ibid.  post  caesos  Sci- 
piones  defecerat  ad  Poenos,  ac  sce- 
lus  etiam  defectioni  addiderat  28, 
19.  IUiturgin  oppugnat  Scipio,  ib. 
acriter  resistunt  oppidani,  ib.  urbs 
ca])itur,  ib.  tum  etiam  arx  20.  op- 
pidani  ad  intemecionem  delentur, 
et  urbs  incenditur,  ib.  cf.  et  34,  10. 

IUiturgitani  28,  25. 

Illurcis,  vctus  nomen  urbis,  quae 
postea  Gracchuris  appellata  41,  3. 

Illyrii,  gens  fera  10,  2.  eonim  legati 
curia  excedere  iussi  42,  26.  Illyrii 
vincuntur  a  Romanis  44,  30 — 32. 
iis  libertas  concessa  45,  18  et  26. 
Illvricum  in  tres  partes  divisum, 
ihul 

Illyrii  praedones  40,  42.  Illyriorum 
c;istella  42,  36. 

Ilotae,  castellani,  gcnus  agreste  apud 
Lacedacmonios  34,  27. 

Ilva  insula  30,  39. 

Ilvates  Ligurcs,  exciti  a  Gallis,  inva- 
dunt,  duce  Hamilcare  Poeno,  Pla- 
ccntiam  31,  10.  veniunt  in  deditio- 
ncm  Romanorum  32,  31. 

Iluciam,  oppidum  in  Oretanis,  capit 
C.  Flaminius  35,  7. 

Imber  ingentibusprocellis  dirimit  pu- 
gnam  6,  8  ct  32.  23,  44.  26,  11. 
iml)ris  opportunitas  in  Arpis  capi- 
cndis  24,  46. 

Inibrus,  insula  ^^,  30.  35,  43. 

Immolant  consulcs,  antequam  suos 
educant  in  acicm  8,  9.  immolati  a 
Taniuinicnsiljus  trcccnti  militcs 
Romani  7,  15. 

Impcrator  parcntis  loco  militibus  suis 
4,  42.  imperatoris  niunus  44,  34. 
eius  iniuH.Hu  nemini  liostcm  proeliu 
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adoriri  licitum  4,  ig.  8,  7.  eius  aut 
consulis  est  dedicare  templum  9, 
46.  imperatores  ab  exercitibus  legi, 
resmali  exempli  26, 2.  imperatores 
nominati  ob  rem  bene  gestam  27, 
19.  imperatoris  vultus  militi  sedi- 
tioso  terribilis  28,  26.  imperatores 
iniussu  senatus  triumphantes  10, 
37.  Carthaginiensium  cruce  mul- 
tati,  rem  gerentes  pravo  consilio 
38, 48.  imperatorum  dona  militibus 
impensa  6,  2. 

Imperium  nullum  cuiquam  iniussu 
populi  deferendum  26,  2.  redit  ad 
consules  5,  29.  imperii  insignia  re- 
gem  faciunt  venerabilem  i,  8.  im- 
perii  Romani  fines  ab  Anco  Marcio 
prolati  33.  imperia  Manliana  4, 
■29.  Postumiana,  ibid.  imperiorum 
peiferendorum  ratio  44,  33.  imperii 
magnitudinem  portendens  prodi- 
gium  I,  55. 

Inachus,  amnis  43,  23  et  24. 

Incendium  ingens  Romae  24,  47.  26, 

27-  35.  40. 

Indemnatus  indicta  causa  non  debet 
in  vincula  duci  3,  13. 

India^,  17.  35,  32.  42,  52. 

Indi,  nullius  momenti  milites  9,  19. 

Indibilis,  Ilergetum  regulus  22,  21. 
25,  34.  eius  filiae  humaniter  et  ve- 
recunde  a  Scipione  habitae  26,  49. 
deficit  ad  Romanos  27,  17.  eius 
oratio,  ibid.  ei  coniux  et  liberi  re- 
stituuntur,  ibid.  rebellat,  et,  conci- 
tatis  popularibus,  agros  sociorum 
populi  Rom.  depopulatur  28,  24. 
copias  contrahit  31.  victus  fugit  33. 
Wandoniuni  fratrem  ad  Scipionem 
supplex  mittit  34.  veniam  impetrat, 
ibid.  post  discessum  Scipionis  con- 
citat  populares  et  Ausetanos  ad 
bellum  29,  I.  pilo  terrae  affigitur 
in  pugna  2. 

Indici  praemium  pecunia  ex  aerario, 
libertas  et  civitas  data  2,  5.  dena 
millia  gravis  aeris  ex  aerario  nume- 
rata  4,  45.  libertas  data,  et  aeris 
gravis  viginti  millia  22,  33.  cf.  et 

^7>3-  39»  19- 
Indigetem  lovem  appellant  Aeneam 

Latini  i,  2.  indigetes  Dii  8,  9. 

Indutiae  datae  Veientibus  in  centum 
annos  i,  15.  iisdem  datae  in  qua- 
draginta  annos  2,  54.  Volsiniensibus 
datae  in  viginti  annos  5,  32.  cum 
Caeritibus  in  centum  annos  factae 
7,  20. 

Indus,  Cariae  fluvius  38,  14. 

Infans,  incertum  masculus  an  femina 
esset,  natus,  et  extemplo  in  mare 
deportatus  31,  12.  infantes  etiam 
caesi  in  hostilis  urbis  expugnatione 


28,  20. 

Ingauni,  gens  Ligurum,  bellum  ge- 
runt  cum  Epanteriis  montanis  28, 
46.  cf.  et  30,  19.  cum  iis  foedus 
icit  P.  Aelius,  cos.  31,  2.  vincuntur 
ab  Ap.  Claudio  cos.  39,  32.  oppu- 
gnant  castra  L.  Aemilii  Paulli  40, 
25.  funduntur,  et  in  deditionem  ve- 
niunt  27  et  28.  deiis  triumphat  L. 
Aemilius  Paullus,  proconsul  34. 
orant  pacem,  ibid. 

Ingenui  decem,  decem  virgines,  pa- 
trimi  omnes  matrimique,  ad  sacri- 
ficium  adhibiti  37,  3. 

Initia  Cereris  31,  14  et  47. 

Insani  montes  30,  39. 

Insteius  vicus  24,  10. 

Insubres  Galli  Mediolanum  condunt 
5,  34.  deficiunt  21,  25.  cf.  et  30, 
18.  invadunt,  duce  Hamilcare 
Poeno,  Placentiam  31, 10.  circum- 
veniunt  Cn.  Baebium,  et  supra  sex 
millia  et  sexcentos  milites  caedunt 
32,  7.  a  C.  Comelio  cos.  vincuntur 
30.  caeduntur  a  L.  Valerio  Flacco 
34,  46.  Insubrius  cognomen  pago 
unde  ?  5,  34.  Insubrium  Gallonmi 
ager  30,  1 8. 

Insula  Tiberina  2,  5.  nova  e  mari 
edita  39,  56. 

Intemelii  Ligures  40,  41. 

Interamna,  colonia  Romanorum  9, 
28.  frustra  a  Samnitibus  tentata 
10,  36.  negat  consulibus  Romanis 
milites  et  pecuniam  27,9.  aliquando 
maiorem  numerum  mox  dare  cogi- 
tur  29,  15. 

Interamnas  ager  10,  39. 

Intercalares  Kalendae  43,  13.  45,  44. 
dies  I,  19.  intercalarius  mensis  37, 

59- 
Interregnum  unde  dictum  ?  i,  17.  in- 

terregna  i,  17  et  22.  3,  8.  4,  7,  43 

et  51.  5,  I7et3i.  6,  i,  5  et  36.  7, 

17,  21  et  28.  8,  3,  17  et  23.  9,  7. 

10,  II.  22,  23. 
Interrex  prodebatur  auspicato  a  pa- 

triciis,  sine  sufiragio  populi  6,  41. 

inteiTeges  qua    occasione   crearint 

consules  3,  55. 
Intibili,  oppidum  23,  49. 
Inuus  Pan  a  Romanis  vocatur  1,  5. 
lolcos,  oppidum  44,  12  et  13. 
lon,  Thessalonicensis,  praefectus  Per- 

sei   42,   58.    liberos   Persei   tradit 

Octavio  45,  6. 
lonia  33,  38. 

lonium  mare  23,  33.  42,  48. 
Iresiae,  oppidum,  vastatur  a  Philippo 

32,  13- 
Isalca,    praefectus   Gaetulorum    23, 

18. 
Isara,  amnis  21,  31. 
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Isidonis,  36,  33.  praefectus  Antiochi 
fugit  Cenaeum  Euboeae  20. 

Isionda,  urbs,  obsessa  a  Tennessensi- 
bus,  Liberatur  a  Romanis  38,  15. 

Isiondenses  38,  15. 

Ismenias,  princeps  Boeotonim  42,  38 
et  43. 

Issa,  insula  et  urbs,  a  Romanis  libe- 
rata43,  II. 

Issaei,  Issenses  viginti  lembos  classi 
Romanorum  adiungimt,  ad  depo- 
pulandos  Carystiorum  agros  31,45. 
cf.  et  37,  16.  insimulant  Romae 
Gentium,  Ill\Tiorum  regem  42,  26. 
duodecim  lembos  Romanis  submit- 
tunt  48.  iis  immunitas  concessa  45, 
26. 

Issaici  lembi  32,  21.    Issenses  naves 

Isthmia,  ludicrum  33,  32.  in  quo  pro- 
mulgata  Graeciae  libertas  ibid. 

Isthmus  Corinthiacus  duo  maria,  ab 
occasu  et  ortu  solis  finitima,  arctis 
faucibus  dividit  45,  28.  Isthmi  fau- 
cibus  continenti  adhaeret  Pelopon- 
nesus  32,  21. 

Istria  39,  55.  in  Istriam  legiones  du- 
cit  M.  Claudius  Marcellus  cos. 
ibid.  Istria  tota,  trium  oppidorum 
excidio,  et  morte  regis,  pacatur  41, 

Istri,  gens  fera  10,  2.  lacessierunt 
magis,  quam  exercuerunt,  Romana 
arma  21,  16.  prohibent  coloniam 
Aquileiam  deduci  40,  26.  tumultum 
creant  in  castris  Rom.  41,6.  a  Ro- 
manis  opprimuntur  7  et  8.  in  civi- 
tates  passim  lUlabuntur  9.  rursum 
vincuntur  14.  in  deditionem  ve- 
niunt  15.  de  iis  triumphat  C.  Clau- 
dius  Pulcher  1 7.  queruntur  de  cru- 
delitate  C.  Cassii,  cos.  43,  7. 

Italia  supero  et  infero  mari,  insulae 
modo,  cingitur  5,  33.  Italiae  ager 
amoenissimus  exuritur,  22,  14.  in- 
greditur  Italiam  Hannibal  21,  38. 

Itonia  Minerva  36,  20.  eius  tcmplum, 
ibid. 

lubellius  Taurea,  vir  bello  insignis, 
ct  nobilis  eques  Campanus  23,  8  et 
46.  eius  cum  Claudio  Ascllo  pu- 
gna  47.  eius  mors,  capta  Capua  26, 
15. 

ludices  olim  appeliati  Romae,  qui 
celebratissimo  nomine  consules  3, 
55.  iudicum  ordo  Carthagine  ni- 
mium  potens  lege  Hannibali»  cocr- 
cetur  33,  46. 

ludiciji  capitalia  solus  per  sc  iigit 
TarquiniuH  Superbus  i,  49.  iudicia 
insignia,  Horatii  i,  26.  Coriolani 
7,  35.  Manlii  Capitoiini  6,  20.  Cn. 
Fulvii   26,  2  ct  3.   Scipionis  Afri- 


cani  38,  50 — 53.  iudicium  populi 
a  senatu  rescindl  non  potest  4,  "^. 
lugarius  vicus  Romae  24,  47.  27,  37, 

35,21- 
lugera  agri  ne  quis  plus  quingenta 

possideat,  lex  lata  6,  35. 
lugi  descriptio  3,  28.  sub  iugum  mis- 

sus  exercitus  Rom.  9,  5.  mox  Sam- 

nitium  militum  septem  millia  15. 

cf.  et  )o,  36. 
lulii  ex  principibus  Albanis  in  Patres 

lecti  I,  30. 
C.  lulius  lulus,  cos.  2,  43.  decemvir 

3,  33.    P.  Sestio  diem  dicit,  ibid. 

legatus    a    senatu    ad    exercitum, 

Aventinum  insidentem  3,  50. 
C.  lulius  lulus,  cos.  3,  6^.  sedat  tri- 

bunorum  coitiones,  ortas  adversus 

iuventutem  nobilium,  ibid.  iterum 

cos.  4,  21.  tertium  cos.  23. 
C.  lulius  lulus,  trib.  milit.  consulari 

potestate  4,  56.  iterum  61.  censor 

decedit  5,  31. 
C.  lulius,  dictator  7,  21. 
C.  lulius  Mento,  cos.  4,  26.  discordia 

eius  et  collegae,  certamenque  ad- 

versus  senatum,  ibid.   dedicat  sine 

sorte  aedem  ApoUinis  29. 
L.  lulius,    trib.    milit.   consulari    po- 

testate  4,  16.  magister  equitum  26. 

creatus  cos.  30. 
L.  lulius,  trib.  milit.   consulari  po- 

testate  6,  30. 
L.   lulius,   praetor    creatus,  sortitur 

Galliam  39,  45. 
L.  lulius,  praetor  45,  44. 
L.  luiius  lulus,  trib.  milit.  consulari 

potestate  tempore  belli  Veientini 

inter  octo  creatus  5,  i.  iterum  10. 

tertium,   quo   anno   Tarquinienses 

hostes  exorti,    16.    opprimit   Tar- 

quinienses,  ibid.  trib.  milit.  quar- 

tum  cum  quinque  aliis  creatur  6,  4. 
Proc.  lulius  affirmat,  sibi  visum  esse 

Romulum,  post   mortem  in  Deos 

relatum  i,  16. 
Sext.  lulius  lulus,  trib,   milit.  con- 

sulari  potestiite  4,  35. 
Sext.  lulius  Caesar  praetor  creatur 

27,   21.    sortitur  Siciliam   22.    le- 

gatus  29. 
Sext.  lulius  Caesar,  trib.  milit.  40, 

27.  legatus  43,  6. 
lulus,  Aeneae  et  Creusae  filius,  auctor 

luliae  gentis  1,  3. 
lumenta   singula   oppidis,   per  quae 

Icgati  Roni.  rcpente  missi  transi- 

bant,  imperata  42,  i. 
lunia  donius  2,  5.   ex  ea  consulatua 

ortus,  ibid. 
C.  lunius  Bubulcus  cos.  creatur  9,  20. 

sccunduni  cos.  28.  dictator  crentur 

29.  tcrtium  co8.  30.  magistcr  equi- 
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tum  dictus  38.  censor  43.  aedem 
Salutis,  quam  consul  bello  Sam- 
nitium  voverat,  locat,  ibid.  ab  eo 
viae  per  agros  publica  impensa  fac- 
tae,  ibid.  tumultus  causa  dictator 
creatur  10,  i.  primo  congressu 
Aequos  subigit,  ibid.  triumphat, 
ibid.  aedem  Salutis  dedicat,  ibid. 

D.  lunius,  praepositus  ad  ostium 
Vultumi  25,  12. 

D.  lunius  Brutus,  magister  equitum 
8,  12.  cos.  29. 

D.  lunius  Brutus,  triumvir  coloniae 
deducendae  creatur  34,  45. 

L.  lunius,   legatus    in   Macedoniam 

45,  17- 
L.  lunius  Brutus,  conditor  Romanae 

libertatis  8,  34.  vid.  supra  lit.  B. 
M.   lunius,  legatus  captivonim,  qui 

in  Hannibalis  potestate  erant,  pro 

iis  ad  Patres  conscriptos  orationem 

habet  22,  59. 
M.   lunius   Brutus,   trib.    pl.    34,    i. 

tuetur  legem  Oppiam  de  cultu  ma- 

tronarum,  ibid.  creatur  praetor  35, 

24.  ei  obvenit  iurisdictio  utraque 
36,2.  dedicataedemMatrisMagnae 
Idaeae  36.  legatus  37,  55.  cos.  40, 
59.  ex  Liguribus  in  Galliam  transit 
41,  9.  eius  res  gestae  in  Istria  14 
et  15.  legatus  in  Asiara  42,  45. 
petit  censuram  43,  16. 

M.  lunius  Pennus,  aedilis  plebis,  29, 
1 1.  creatur  jsraetor,  et  obtinet  sor- 
tem  urljanam  30,  40.  creat  decem- 
viros  agro  Samniti  Apuloque  divi- 
dendo  31,  4. 

M.  lunius  Pennus,  praetor  42,  9.  sor- 
titur  Hispaniam  citeriorem  10.  cos. 
45,  14.  ei  obvenerunt  Pisae  17. 

M.  lunius  Pera,  dictator  post  Can- 
nensem  cladem  23,  14. 

M.  lunius  Silanus,  praefectus  Nea- 
politanus  23,   15.    praetor  creatur 

25,  2.  sortitur  Tuscos  3.  ei  in  Etru- 
ria  prorogatum  imperium  26,  i.  ad 
res  gerendas  adiutor  P.  Scipioni 
datur  19.  a  Scipione  mittitur  ad- 
versus  Magonem  et  Hannonem  28, 
i.  eos  vincit  2.  adducit  ad  Scipio- 
nem  auxilia  13.  cadit  in  proelio 
cum  Boiis  33,  36. 

P.  lunius  Brutus,  tribunus  fili^liis, 
tuetur  legem  Oppiam  34,  i.  aedilis 
curulis  35,  41.  creatur  jiraetor  36, 
45.  sortitur  Tuscos  37,  2.  proprae- 
tor  in  Etruria  50.  iubetur  proticisci 
cum  imperio  in  Hispaniam  ulte- 
riorem  57. 

Q.  lunius,  trib.  pl.  queritur  indignam 
necem  Maelii  4,  16. 

luniorcs,  citati  a  consulibus,  ad  no- 
mon  non  respoudent  2,  28.  iuniorcs 


omnes  adiguntur  sacramento  10,  4. 

22,  57.  iuniorum  centuriae  i,  43. 
cf.  et  24,  7.  26,  22.  27,  6.  iuniorum 
ob  inopiam  Romae  delectus  aegre 
confectus  25,  5. 

luno  I,  32.    Acraea  32,  23.   Lacinia 

23,  33-  24,  3.  28,  46.  30,  20.  lu- 
nonis  Laciniae  nobile  templum, 
sanctum  omnibus  circa  populis  24, 
3.  detectum,  ablatis  marmoreis  te- 
gulis,  a  Q.  Fulvio  censore  42,  3. 
Moneta  7,  28.  eius  aedes,  vid.  Ae- 
des,  Regina  5,  21.  eius  aedes  in 
arce  Veientana,  ibid.  eius  signum, 
more  Etrusco,  nisi  certae  gentis  sa- 
cerdos,  attrectare  non  solitus  22. 
luno  deportatur  magna  religione 
Veiis  Romam,  ibid.  perfertur  in 
Aventinum,  eique  a  dictatore  Ca- 
millo  templum  locatur,  ibid.  et  de- 
dicatur  31,  vid.  et  39,  2.  40,  52. 
ante  pedes  lunonis  tres  paterae  au- 
reae,  cum  titulo  nominis  Camilli, 
positae  6,  4.  lunoni  Reginae  in  A- 
ventino  maioribus  hostiis  sacrifica- 
tur  22,  I.  cf.  de  lunone  Regina  27, 
37.  31,  12.  Sospita  8,  14.  24,  lo. 
29,  14.  31,  12.  eius  aedes  lucusque 
communis  Lanuvinis  municipibus 
cum  populo  Rom.  8, 14.  eius  simu- 
lacrum  Lanuvii  40,  19.  ei  aedes 
vota  a  C.  Comelio  Cethego,  con- 
Bule  32,  30.  dedicata  34,  53.  luno- 
nis  in  aede  veteri  Patavii  fixa  ros- 
tra  navium,  spoliaque  Laconum  10, 
2. 

lunonis  promontorium  32,  23. 

lupiter  Acraeus  38,  2.  Capitolinus  i, 
55.  6,  17.  Dodonaeus  8,  24.  eius 
Sortes,  ibid.  Elicius  i,  20.  ei  aram 
in  Aventino  dedicat  Numa  Pom- 
pilius,  ibid.  cf.  et  31.  Feretrius  i, 
10.  ei  templum  dedicat  Romulua 
et  opima  spolia  fert,  ibid.  aedes 
eius  ab  Anco  amplificata  i,  33.  re- 
fecta  ab  Augusto  4,  20.    Imperator 

6,  29.    Indiges  i,  2.    Lanuvius  32, 

9.  Latiaris  21,  63.  ei  donum,  ful- 
men  aureum  pondo  quinquagirita, 
factum  22,   I.    trecenti  boves  voti 

10.  lectisternium  habitum,  ibid. 
ei  centum  bobus  sacrificat  P.  Scipio 
28,38.  Olympius  24,  21.  eius  tem- 
plum  Athenis  41,  25.  aedes  Pisau- 
ri,  Fundi  et  Potentiae  32.  Optimus 
Maximus  4,  2.  fixus  clavus  a  dicta- 
tore  dextro  lateri  aedis  lovis  O.  M. 

7,  3.  in  eius  cclla  corona  aurea  vi- 
ginti  quinque  pondo,  missa  a  Car- 
thaginiensibus  38.  in  eius  cella 
trium  mensarum  argentea  vasa  po- 
sita,  et  lupiter  in  culmine  cum  qua- 
drigis  10,  23.    ei  praesidi  Capitoli- 
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nae  arcis  aurea  corona  a  Saguntinis 
donata  2  8,  39.  ludi  per  decem  dies 
facti  42,  20,  28.  coronam  auream 
centum  pondo  in  eius  aede  ponunt 
legati  Philippi  36,  ^}.  lupiter  Pi- 
raeeus  31,  30.  Stator  i,  12  et  41. 
ei  templum  in  pugna  cum  Samni- 
tibus  vovit  M.  Atilius  10,  36.  Tro- 
phonius  45,  27.  Victor  10,  29.  ei 
aedes  vota,  spoliaque  hostium  cre- 
mata,  ibid.  lovi  Victori  pocillum 
mulsi,  priusquara  temetum  biberet, 
vovet  L.  Papirius  42.  eius  aedem 
in  Capitolio  columnasque  circa  po- 
liendas  albo  locant  censores  40, 
51.  vid.  et  Aedes.  epulum  ludorum 
causa  25,  2.  27,  36.  29,  38.  porta, 
Capuae  26,  14.  lovis  sella  in  tem- 
plo  Capitolino  5, 50.  signum,  Prae- 
neste  devectum,  a  dictatore  T. 
Quinctio  in  Capitolium  fertur  6, 
29.  lovi  aram  in  monte  Haemo 
consecrat  Philippus  40,  22. 

lurare  non  potest  fiamen  Dialis,  at- 
que  adeo  alium  dat,  qui  pro  se  iu- 
ret  31,  50.  iurare  pro  altero  non- 
nunquam  permissum,  ib. 

lusiurandum  militum  diversum  a  sa- 
cramento  22,  38.  iurisiurandi  reli- 
giosa  observatio  3,  20.  nimis  calli- 
da  interpretatio  22,61.  iureiurando 
adactus  populus,  neminem  regnare 
Romae  passuros  2,  i  et  2.  iureiu- 
rando  quando  primum  milites  ad- 
acti  22,  38. 

Iu8  humanum  violant  Fabii  s,  36.  in 
armis  ferunt  Galli,  ibid.  ius,  id  est, 
quod  postremum  populus  iubet  7, 
17.  9,33.  iusdivinum  et  humanum 

I,  18.  civile,  repositum  in.pontifi- 
cum  penetralibus,  e\Tilgat  C.  Fla- 
\ius  9,  46.  suHrdgii  quibus  com- 
petat  :■'  45, 15.  iuris  antiqui  formula 

37,  n- 
lustitium  indictum  3,  3  et  27.  4,  26 
et  31.  6,  2  et  7.  7,  6  et  28.  10,  4 
et  21.  per  quatriduum  servatum  3, 
3.  per  diesdecem  et  octo  10,  21.  in 
foro  sua  sponte  coeptum  prius, 
quam  indittum  9,  7.   remissuni  10, 

II.  iustitio  simile  otiuni  7,  i.  26, 
76. 

L.  luventius  Thalna,  legatus  39,  31. 

Itomam  missus  38. 
M'.  luventius  Thalna,  trih.  pl.  accu- 

sat  C.  Lucretium,  praetorem  43,  10. 

creatus  praetor,  sortitur  iurisdictio- 

nem  inter  peregrinos  45,  14  et  16. 

rogationem     promulgat    de     bello 

RhodiLs  indicendo  45,21.  ei  adver- 

siintur  tribuni  pl,  ibid. 
T.  luvcntius,  trib.  mil.  cadit  in  pugnn 


T.  luventius,  legatus,  ad  frumentum 
classi  exercituique  coemendum,  in 
Apuliam  mittitur  42,  27. 

T.  luventius  Thalna  creatur  praetor 
34,  42.  sortitur  iurisdictionem  per- 
egrinam  43. 

luvenis  divina  specie  visus  in  quiete 
ab  Hannibale  21,  22.  iuvenis  unius 
constantia  multorum  revocat  despe- 
rationem  22,  53.  iuvenes  trecenti 
coniurarunt  occidere  Porsennam  2, 
12.  iuvenum  Romanorum  nobilium 
conspiratio  de  regibus  revocandis 
2,  3.  coniecti  in  vincula  4.  dant 
poenas  5. 

luventas  Dea  5,  54.  luventati  lecti- 
stemium  imperatum  21,  62.  eius 
aedes  in  circo  maximo  ^6,  36. 


Labeates,  populi  43,  21.  44,  31.  45, 
26. 

Labeatis  palus  44,  31. 

Labeatis  terra  44,  23. 

Labici,  seu  Lavici,  urbs  2,  39.  Labi- 
cos  capit  Coriolanus,  ibid.  capiunt 
et  diripiunt  Romani  4,  47.  Lavicos 
deducta  colonia,  ibid. 

Labicani,  sive  Lavicani,  hostes  Ro- 
manorum  4,  45.  proelio  vincuntur 
46.  cf.  et  6,  21. 

Labicanus,  seu  Lavicanus,  ager  3,  25. 
4,  49.  26,  9. 

Lacedaemon,  validissima  urbs  viris 
armisque  34,  33.  Lacedaemon  non 
operum  magnificentia,  sed  discipli- 
na  institutisque  memorabilis  45, 28. 

Lacedaemonii  Icgatos  Romam  mit- 
tunt,  (jui  ambiguum  responsum  ac- 
cipiunt  30,  32.  pugnant  missilibus 
34,  30.  principes  octoginta  iu\cu- 
tutis  mterficiuntur  a  Nabide  34,  27. 
se  pennittunt  arbitrio  Romauorum 
40.  caeduntur  ab  Achaeis  35,  29. 
concidunt  Aetolos  36.  vexantur  a 
suis  exsulibus  38,  30.  nocte  vicum 
roaritimum  Lan  occupant,  et  amit- 
tunt,  ibid.  bello  oppugnantur  ab 
Achaeis  32.  Lvcurgi  leges  abro- 
gare,  et  Achaeonim  leges  instituta- 
que  accipcre  iubentur  34.  de  iis 
agitur  in  concilio  Achaeoruni,  co- 
ram  legatis  Roni.  39,  35  et  37.  m;i- 
nere  iubentur  in  concilio  Achae- 
orum  48.  Lacedaenioniorum  exsu- 
le»  multi,  pulsi  a  suis  tyrannis,  ve- 
niunt  in  castra  Romanorum  34,  26. 
cunctatores  natura  45,  23. 

C.  LaceriuH  trib.  pl.  5,  10. 

Lacetania  21,  23. 

Lucctani  21,  60  et  61.   depopulaiitux 
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agroa  socionim  populi  Rom.  28, 24. 
in  eos  edicitur  expeditio  26.  cf.  et 
33  et  34.  Lacetani,  gens,  quam  in- 
sita  feritas  tenet  in  amiis  34,  20. 
eoram  oppidum  oppugnat  M.  Ca- 
to  cos.  et  capit,  ibid. 

Lacinia  luno  cf.  luno.  in  eius  templo 
multi,  qui  in  Africam  sequi  Han- 
nibaleni  abnuebant,  iussu  eius  in- 
terfecti  30,  20. 

Lacinium,  promontorium  27,  25.  36, 

•^^-  .   . 

Lacones  diripiunt  Patavinos  agros  10, 

2.  caeduntur,  ibid.  eorum  spolia  et 

naviuni  rostra  in  aede  lunonis  ve- 

teri  fixa,  ibid.  cf.  Lacedaemonii. 

Laconica  ora  38,  30. 

Lacumaces,  stirpis  regiae  apud  Nu- 
midas  puer,  appellatur  a  Mezetulo 
rex  29,  29.  victus  a  Masinissa,  fti- 
git  in  agrani  Carthaginiensem  30. 
se  in  Masinissae  fidem  permittit, 
ibid. 

Lacus  Albanus  5,  15.  crescit  in  alti- 
tudinem  insolitam,  ibid.  Averni  24, 
12,  13  et  20.  Begorrites  42,  53. 
Curtius  I,  13.  7,  6.  Fucinus  4,  57. 
Ostiae  27,  11.  Regillus  2,  19.  6,  2. 
Timavi  41,  5.  Trasimenus  22,  4. 
Vadimonis  9,  39. 

C.  Laelius,  classi  a  Scipione  prae- 
fectus  26,  42.  ob  virtutem  corona 
aurea  et  triginta  bubus  donatur  48. 
it  Romam,  et  in  senatu,  Carthagi- 
nem  Novam  aliasque  urbes  captas 
esse,  exponit  27,  7.  mittitur  orator 
a  Scipione  ad  Syphacem  28,  17. 
mittitur  ad  praedandam  Africam 
29,  I.  ad  eum  venit  Masinissa  4. 
redit  ex  Africa  6.  classis  praefec- 
tus,  cum  Scipione  transit  in  Afri- 
cam  25.  cum  Masinissa  mittitur  ad 
persequendos  Syphacem  et  Has- 
dmbalem  30,  9.  vincit  Syphacem 
II.  improbat  Masinissae  cum  So- 
phonisba  nuptias  13.  a  Scipione 
donatur  corona  aurea  15.  cum  Sy- 
phace  aliisque  captivis  Romam  mit- 
titur  16.  quae  in  Africa  gesta  sunt, 
esponit  Patribus  17.  aedilis  plebis 
33,  25.  creatur  praetor  33,  24.  sor- 
titur  Siciliam  provinciam  26.  am- 
biens  consulatum,  repulsam  pati- 
tur  35, 10.  creatur  cos.  36,  45.  eius 
contentio  de  provincia  cum  L.  Sci- 
pione  coUega  37,  r.  ex  Gallia  Ro- 
mam  redit  47.  ei  cum  suo  exercitu 
in  annum    prorogatum    imi^erium 

C.  Laelius,  legatus  in  Maccdoniam 
41,  27.  legatus  ad  Gallos  trans  Al- 
pes  43,  7. 

Laetorius,  trib.  plebis  2,  56.  eius  vio- 


lenta  contentio  cum  Ap.  Claudio 

cos.  ibid. 
C.  Laetorius,  aedilis  curulis  23,  30. 

legatus  25,  22.    creatur  praetor  26, 

23.  cf.  et  27,  7.   decemvir  sacris  fa- 

ciendis  27,  8. 
C.  Laetorius,  legatus  L.  Furii  praeto- 

ris  31,  21. 
L.  Laetorius,  aedilis  plebis,  vitio  cre- 

atus,  abdicat  se  magistratu  30,  39. 
M.  Laetorius,  primipili  centurio  2,  27. 

ei  data  a   populo  dedicatio  aedis 

Mercurii,  ibid. 
Laevi  Ligures  5,  35.  33,  37. 
Lagos,  urbs  38,  15. 
Lamia,   urbs  27,  30.  32,  4; .  35?  4.^- 

36,  15.    oppugnatur  a  Philippo  36, 

25.  qui  ab  ea  recedit,  ibid.    oppu- 
gnatur  a  Romanis  3  7,  4.  capitur  5. 

Lampsaceni  coronam  octoginta  pon- 
do  Romam  mittunt  43,  8.  referun- 
tur  in  sociorum  formulam,  ibid. 

Lampsacus,  urbs,  37,  35.  libertatem 
suam  defendit  adversus  Antiochum 

33,  38-  cf-  et  35»  42-  _ 
Lampsus,  urbs  Thessaliae  32,  14. 
Lampter  Phocaeae  37,  31. 
Lanienae   et   tabernae  in    publicum 

emptae  44,  16. 
Lanistae  28,  21. 
Lanuviura  3,  29.  6,  2.  26,  8.  29,  14. 

45,  16. 
Lanuvini  deficiunt  6,  21.    iis  civitas 

datur  8,  14. 
Lanuvinus  magistratus  feriis  Latinis 

precationem    solennem    non    rite 

peragit  41,  20. 
Laodiceni  ex  Asia  inter  auxilia  Rho- 

diorum  33,  18. 
Lapathus,  castellum  44,  2  et  6. 
Lapicini  populi  41,  23. 
Lapis    quidam    sacer    datur    legatis 

Rom.    quem    Pessinuntii   Matrem 

Deum  vocabant  29,  11.  lapis  sacer 

in  agro  Crastumino  41,  17.   lapidi- 

bus  pluisse  quoties  nuntiaretur,  no- 

vendiale  sacnmi  fiebat  i,  31. 
Lapides  Atri,  locus  inter  oppida  II- 

liturgim  et  Mentissam  in  Ausetanis 

26,  17. 

Larentia,  uxor  Faustuli,  educat  Ro- 

mulum  et  Remum  i,  4. 
Lares  8,  9.    Permarini  40,  52.    La- 

rium  Permarinum  aedes  dedicatur, 

ibid. 
Largitiones    Romanis    suspectae    2, 

41. 
Larinas  ager  22,  18  et  24.  27,  40  et 

43-  45,  2. 

Larissa,  arx  Argis  32,  25. 

Larissa,  urbs  nobilis  Thessaliae  31,46. 
42,  67.  Larissae  Thessalomm  con- 
cilium  36,8.  42,  38.  ab  Larissa  ob- 
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sidenda  deterretur  Antiochus  arte 

Ap.  Claudii  36,  10  et  13. 
Larissam  dies  exercitui  ad  convenien- 

dum  a  Philippo  edicitur  28,  5. 
Larissa  Cremaste  31,  46.    42,  56  et 

6r. 

Larissenses  31,31. 

Larissus,  amnis,  Eleum  agrum  ab 
Dymaeo  dirimit  27,31, 

Lartes  Porsenna,  vid.  Porsenna. 

Lartes  Tolumnius,  vid.  Toluninius. 

Sp.  Lartius  genere  factisque  clarus  2, 
18.  cum  Horatio  Coclite  manet 
aliquantisper  in  statione  pontis  2, 
10.  praeficitur  iuventuti  11. 

T.  Lartius,  cos.  2,  18.  primus  dicta- 
tor,  ibid.  cos.  iterum  21.  cf.  et  29. 

Las,  vicus  maritimus  38,  30.  eum 
improviso  occupant  et  statim  lunit- 
tunt  Lacedaemonii,  ibid. 

Latemnastus  Crctensis  35,  29. 

Lati  clavi  ob  Caudinae  pacis  igno- 
miniam  depositi  9,  7.  lato  clavo 
tunicae  30,  17. 

Latina  via  2,  39. 

Latinae  coloniae  34,  53.  feriae  5,  17 
et  19.  21,  63.  22,  I.  tenent  con- 
eules  praetoresque  Romae  usque 
ad  diem  V  Kal.  Maias  25,  j  i.  de- 
creto  pontificum  instauratae,  quod 
Ardeatibus  caro  data  non  fuerat 
32,  I.  cf.  et  37,  3.  et  41,  20.  La- 
tiiiae  ante  diem  m  Non.  Maias  41, 
20.  indictae  ex  instauratione  in 
ante  diem  iii  Idus  Sextiles,  ibid. 
Kalendis  luniis  factae  42,  35.  pridie 
Kalend.  April.  44.  22.  in  ante  iv,  et 
III.  et  pridie  Idus  Novembres  45,  3. 

Latini  unde  dicti  i,  2.  jirisci  Latini 
ab  All)a  oriundi  3  et  52.  cf.  et  32. 
Latini  bello  lacessunt  Ancum  Mar- 
cium  I,  32.  vincuntur  33.  eonmi 
urbs  Politorium  capitur  vi,  ibid. 
multa  corum  millia  traducuntur 
llomam,  ibid.  iis  datur  moiis  A  ven- 
tinus,  il)id.  cum  iis  bella  gerit  Tar- 
quinius  Priscus35  et  38.  Latinorum 
et  Romanorum  communia  Kicra 
45.  eo»  «ibi  conciliat  Tarquinius 
Superbus  49.  cum  iis  foedus  facit 
50 — 52.  ati  Regillum  hicum  caesi 
■2,  19  et  20.  sollicitant  frustra  La- 
tinos  Vol.^ci  ud  beliuin  Roinanis 
inferenduin  22.  Latini  favent  Ro- 
manis,  ibid.  sex  niillia  Latiiiorum 
captivorum  a  senatu  remi».Ha,  ibid. 
coronain  aureani  lovi  in  Capito- 
lium  mittunt,  ibid.  cum  Latinis  po- 
pulis  ictiini  foedus  33.  vexantur 
incursionibus  AcqiiDruni  48.  coruni 
iigros  dcpojiulantiir  Aci|iii  et  V()l?<ii 
3,  (k  ii»  tristia  resiionna  a  hcnatu 
data,  ibid.    ojtciii  fcniiit   Koinaiiis 


adversus  Volscos  et  Aequos,  sed 
vincuntur  7.  deficiunt  a  Romanis, 
cum  jier  annos  plus  centum  nun- 
quam  anibif;;ua  fide  in  amicitia  Ro- 
mana  mansissent  6,  2.  cf.  et  7,  11 
et  32.  ab  iis  Tuscuhim  captum  33. 
quod  recijjitur,  caesis  Latinis,  ibid. 
iis  petentibus  pax  data  7,  12. 
magna  vis  militum  ab  iis  accepta 
ibid.  conciha  habent,  et  Romanis 
negant  milites  25.  exercitibus  iam 
in  Romanos  comjiaratis,  vertunt 
bellum  in  Pehgnos  38.  Sidicini  de- 
dunt  se  Latinis  8,  2.  Latini  vastant 
agros  Samnitium,  ibid.  mohuntur 
occulte  bellum  in  Romanos  3.  de- 
cein  principes  Latinorum  Romani 
evocati,  ibid.  consilia  Latinorum 
ea  de  re  4.  petunt  consulein  et  se- 
natores  Latinos  5.  iis  inferunt  bel- 
lum  Romani  6.  ad  Capuam  con- 
veniunt  Latini  cum  sociis  suis,  ibid. 
sunt  persiiniles  Romanis  in  rebus 
bellicis  8.  proelium  atrox  inter 
Latinos  et  Romanos  9.  vincuntur 
Latini  10.  multantur  agro  11.  re- 
bellantes  funduntur  12.  in  dedi- 
tionem  accipiuntur,  ibid.  Latino- 
nim  status  infelix  13.  subactis  iis 
leges  dicunt  Romani,  ibid.  et  14.  e 
Latinis  Romani  ad  exercitus  suos 
alterum  taiitum  adiiciebant  8,  8. 
cf.  ct  4.  ex  iis  senatum  sujijilendum 
censet  Sj).  Carvihus  23,  22.  Latini, 
qui  Romam  commigrarant,  iuben- 
tur  redire  domum  39,  3.  eonim 
querehae  in  senatu  41,  12.  de  La- 
tiiiis  lex  lata  13. 

Latinus  rcx  amiatus,  ad  arcendam 
vim  advenaruni,  Aeneae  occurrit 
I,  I.  pacem  cum  Aenea,  deinde 
aHinitatem  cum  eo  iungit,  data  ei 
iii  matrimonium  filia,  iliid. 

Latinus  Silvius,  Albae  rex  i,  3. 

Latiiini  Roniaiiis  susjicctuin  6,  21. 
Latii  statiis  infclix  8,  13.  Latium 
suiiactiini,  ibid. 

Latona  5,  13.  Latonae  bove  femina 
aurata  sicrum  factum  25,  12. 

Latroiics,  ad  duo  iiiillia,  iii  sjielunca 
oj)j)ressi  10,  i. 

Lavicana  via  4,  41. 

Lavinia,  Latiiii  regis  filia,  datiir 
Aeiieae  iii  iiiatrinioiiiuni  1,1. 

Laviiiiuni,  oj)jiiduiii,  conditum,  quod 
Aeneus  ab  uxoris  iioiiiine  appellat 
I,  I.  inter  Laviniiiin  et  Alliam 
Longani  coloniani  deductam,  tri- 
giiita  fernie  iiitcifiicre  aiiiii  3.  La- 
viiiii  interfcctus  T.  Tatitis  14.  foe- 
diis  intcr  Rom.ini  it  Laviniiim  re- 
novatiiiii,  ibid.  Laviiiiiiin  ab  Troiu 
oriiinduiii  23.  cf.  et  2,  39. 
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Laiiream  in  manu  tenentes,  et  coro- 
nati,  siipplicant  Romae  omnes 
duodecim  annis  maiores  40,  37. 

Laureatae  literae  et  tabellae  45,  i, 

Laurens  ager  1,1. 

Laurentes.  cum  iis  quotannis  reno- 
vatum  foedus  post  diem  decimum 
Latinarum  8,  11.  Laurentium  le- 
gati  pulsati  a  T.  Tatio  i,  14.  Lau- 
rentibus  non  data  caro  Latinis  37, 

3- 

Lauretanus  portus  30,  39. 

Lautia  legatis  praebita  28,  39.  30,  17, 
33,  24.  35,  23.  42,  26. 

Lautulae,  locus  angustus  ac  saltuosus 
7,  39.  9,  23.  ad  Lautulas  ancipiti 
proelio  cum  Samnitibus  dimicatum, 
ibid. 

Lautumiae  26,  27.  Lautumiarum  car- 
ceris  custodiam  intentiorem  habere 
iubentur  triumviri  32,  26.  in  Lau- 
tuniias  Aetolorum  principes  con- 
iecti  37,  3.  in  Lautumiis  duo  atria, 
Maenium  et  Titium  39,  44. 

Lebadia  45,  27. 

Lebadiae  templum  lovis  Trophonii 
adit  Aemilius  Paullus  45,  27. 

Lechaeus  portus  32,  23. 

Lecti  aerati  quando  et  a  quibus  pri- 
mum  Romam  advecti  ?  39,  6. 

Lectio  senatus  9,  30. 

Lectisternium  quando  primum  Ro- 
mae,  et  qua  celebritate  factum  ?  5, 
13.  cf.  et  7,  2  et  27.  8,  25.  29,  14. 
lectisternium  Caere  imperatum  21, 
62.  Iuventati,ibid.  lunoni  Reginae 
22,  I.  Saturno,  quem  lectum  sena- 
tores  straverunt,  ibid.  per  triduum 
habitum,  sex  pulvinaria  in  con- 
sjiectu  fuere  22,  10. 

Lecton,  promontorium  37,  37. 

Legati  Abderitarum  queruntur  de 
avaritia  et  crudelitate  Hortensii 
43,  6.  Achaei  nuntiant,  Nabidem 
contra  foedus  maritimam  oram  La- 
conum  oppugnare  35,  22.  Aetolo- 
rum  Romam  missi,  pacem  petentes 
36,  35.  urbe  eodem  die,  Italia  in- 
tra  quindecim  dies,  excedere  iu- 
bentur  37,  i.  admittuntur,  iisque 
pacis  leges  dantur  38,  10  et  11. 
Alexameni  ad  Nabin  35,  35.  que- 
runtiu-  de  Antiocho  44,  19.  Am- 
bracienses  accusant  Fulvium  No- 
liilioreni  38,  43.  Antiochi  Romam, 
eorumque  oratio  34,  57.  ad  Sci- 
pionem  37,  34  et  45.  Antiochi  et 
Actolorxmi  ad  Achaeos  oratio  35, 
48.  ab  Ardea  queruntur  in  senatu, 
sibi  in  monte  Albano  Latinis  car- 
nem  non  esse  datam  33,  i.  Ariara- 
this,  eorumque  oratio  42,  19.  Asiae 
et  Graeciae,  Romae  auditi  34,  57. 


Atheniensium  implorant  auxilium 
Romanorum  31,  5.  Attali  querun- 
tur  de  Philippo  31,  2.  32,  8.  coro- 
nam  auream  ducentum  quadraginta 
sex  pondo  in  Capitolio  ponunt  32, 
27.  ex  Baliaribus  insulis  et  ultima 
Hispania  ad  Scipionem  22,  20. 
Bilistagis,  Ilergetum  reguli,  fientes 
ad  genua  Catonis  provoluti,  auxilia 
petunt  34,  II.  Caeritum,  bellum 
deprecantes,  impetrant  pacem  7, 
20.  Campanorum  a  Romanis  auxi- 
lium  petunt  7,  30.  Carthaginien- 
sium,  amicitiam  et  societatem  Ro- 
manorum  petentes  7,  27.  auream 
coronam  donant  Romanis  38.  le- 
gatis  Carthaginiensibus,  qui  ad 
foedus  tertio  renovandum  vene- 
rant,  comiter  munera  missa  9,  43. 
ad  Hasdrubalem  et  Syphacem 
missi  29,  34.  ad  Romanos  de  pace 
30,  22  et  40.  frumentum  et  hor- 
deum  apportant  36,  4.  queruntur 
de  Masinissa  42,  23.  Certimensium 
ridicula  sitis  40,  47.  Clusini  auxi- 
lium  adversus  Gallos  petunt  5,  33. 
Epirotarum  36,  35.  Eumenis,  que- 
rentes  de  clade  Sinopensium  40,  2. 
Gallorum  pollicentur  Romanis 
auxilia  ad  bellum  Macedonicum 
44,  14.  Graeciae  Asiaeque  34,  57. 
43,  8.  Hannibalis  ad  Philippum 
23,  34.  Iap3'dum,  Istrorumque  et 
Carnorum,  queruntur  de  avaritia  et 
crudelitate  consulum  43,  7.  Issen- 
ses  Gentium,  Illyriorum  regem, 
Romae  suspectum  reddunt  42,  26. 
Lacedaemoniorum  39,  33.  Lati- 
norum  8,  5.  Laurentium  pulsantur 
a  propinquis  Tatii  i,  14.  Locren- 
sium,  obsiti  squalore  et  sordibus, 
ramos  oleae,  velamenta  supplicum, 
porrigentes,  quenmtur  de  Pleminio 
29,  16.  Macedones  deducti  extra 
urbem  in  villam  publicam,  ibique 
iis  locus  et  lautia  praebita  33,  24. 
Masinissae  a  Romanis  donantur  30, 
17.  Nabidis  34,  42.  Neapolitani 
aurum  offerunt  Romanis  22,  32. 
Pamphylii  coronam  auream  in 
curiam  inferunt  44,  14.  Persei  iu- 
bentur  excedere  Italia  42,  36.  Phi- 
lippi  ad  Hannibajem  23,  33,  34  et 
39.  ad  Aetolos  31,  28.  ad  Romanos 
32,  37.  33,  24.  pollicentur  Ro- 
manis  pecuniam  et  frumentum  36, 
4.  coronam  auream  centum  pondo 
in  aede  lovis  O.  M.  ponunt,  ibid. 
Pisanoruni  45,  13.  Poenorum  ad 
Philippum,  capti  mittuntur  Ro- 
mam  23,  34.  Poenorum  et  JMasi- 
nissae,  Romae  de  agro  discej)tan- 
tium   34,   62.    Privcrnates   8,   21. 
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Prasiae,  Romam  missi  44,  14.  Pto- 
lemaei  31,9.  iis  in  singulos  mxmera 
quinum  millium  aeris  ex  senatus- 
consulto  missa,  ibid.  Ptolemaei 
et  Cleopatrae,  gratulantes,  quod 
M'.  Acilius  Antiochum  Graecia 
expulerit  37,  3.  Rhodioram  ad 
Antiochum  33,  20.  ad  Romanos, 
querentium  de  Sinopensium  clade 
40,  2.  ad  Romanos  44,  14.  horam 
superba  oratio,  ibid.  alii  legati  45, 
20.  miserabili  oratione  deprecantur 
iram  Romanorum  22.  Romani  ad 
Coriolanum  de  pace  missi  2,  39. 
Athenas,  qui  Solonis  leges  de- 
Bcriberent  3,  31.  iussu  Tolumnii  a 
Fidenatibus  interfecti  4,  17.  Veios, 
et  superbum  Veientium  responsum 
4,  58.  Delphos,  consulturi  oracu- 
lum  5,  15.  Apollini  crateram  au- 
ream  ferant  28.  cf.  et  28,  45.  ad 
Gallos,  eoramque  cum  Gallis  col- 
loquium  5,  35  et  36.  ad  Samnites 
7,  31.  8,  23.  decem  Aesculapium 
ab  Epidauro  Romam  arcessunt  33, 
'^41  3\-  37^  55-  in  Hispaniam  ad 
Hannibalem,  non  admittuntur  21, 
6  et  9.  Carthagincm  missi  18.  iis 
superbe  respondent  Carthaginien- 
»es.  ibid.  ridentur  a  Gallis  20,  in 
varia  loca  missi  22,  33.  male  exci- 
])iuntur  ab  Hieronymo  Syracusa- 
noram  rege  24,  6.  violantur  a  Car- 
thaginiensibus  30,  25.  ad  Ptole- 
maeum  31,  2.  ad  Masinissam  11. 
decem  ad  constituendas  res  CJrae- 
ciae  33,  24,  et  31.  Asiae  37,  55.  cf. 
et  45,  17.  ad  Antiochum  et  Phi- 
iippum  33,  35  et  39.  ad  Magnetcs 
onitio  35,  31.  in  Gracciam  39,  33, 
42,  37.  in  3Iacedoniam  41,  27. 
Sagiintini  gratias  agunt  senatui  28, 
39.  adducunt  quoR<him  Carthagi- 
nienscH  cum  pecunia.  qui  ad  con- 
ducenda  auxilia  in  Hispaniam  tra- 
iecerant  30,  21.  Samnites,  Romam 
missi  dc  pace  8,  i.  ad  Hannibalem 
23,  42.  Sardorum  Romam  41,  10 
et  12.  Syphacis,  donati  ab  senatu 
Rom.  27,  4.  30.  17.  Syracusani  22, 
37.  ad  Marccllum  25,  29.  Taren- 
tini  ad  Hannil^alem  24,  13.  Tar- 
quiniorum  exHnlum  2,  3  ct  4. 
Thracum,  peteiites  amicitiam  et 
Bocietatem  Rom.  42,  19.  Verminiie 
Romam  31,  i  r.  legati  rcpetunt 
bona  regum  2,  3.  in  scnatuni  in- 
tro(hicti  por  consules  32,  8.  iure 
gentium  siuTowmi-ti  2,  4.  licet  vi- 
derentur  comniisiftse,  ut  hr>stium 
loco  essont,  iii  iis  tjiinen  iiis  gen- 
tium  valet,  ibid.  contcniiitui  liabiti 
3,  35.  interfecti  4,  17  ct  31.  contm 


ius  gentium  arma  capiunt  5,  36. 
consulunt  oraculum  5,  15.  male 
excepti  a  Samnitibus  7,  31.  8,  23. 
decem  more  maiorum  creati,  ex 
quorum  consilio  res  provinciarum 
compositae  33,  24,  31,  44.  37,  55. 
si  repente  aliquo  mitterentur,  sin- 
gula  per  oppida,  qua  faciendum 
iter,  iumenta  imperant  42,  i.  le- 
gatis  caesis  publice  in  Rostris 
statuae  positae  4,  /7.  munera  data 
9,43.  27,4.  28,  39.  30,  17.  31,  9. 
37,  3.  42,  6  et  19.  43,  7  et  8.  44, 
14.  45,  13.  aedes  liberae  hospitio 
datae,  sumptusque  decretus  42,  6. 
legatis  hostiiun  in  aede  Bellonae 
senatus  datus  30,  21.  33,  24.  le- 
gati  impenitorum  2,  20.  10,  40  et 
43  et  alibi  passim. 

Legationis  ius  externis,  non  civibus, 
comparatum  6,  17. 

Legio  quot  militum  ?  6,  22.  7,  25.  8, 
8.  26,  28.  29,  24.  43,  14.  prima, 
secunda,  tertia  10,  18.  22,  53. 
3.3»   36-    34»    46.    quarta    10,    18. 

26,  48.  34,  46.  quinta  39,  30.  oc- 
tava,  ibid.  undecima  30,  18.  duo- 
decima,  magna  ex  parte  caesa,  ibid. 
tertia  decima,  ibid.    undevicesima 

27,  38.  vieesima  27,  I4  et  38.  tota, 
millia  hominum  quattuor,  Romae 
in  foro  securi  percussa  28,  28.  a 
Gallis  Senonibus  deleta,  ut  ne 
nuntius  cladis  superfuerit  10,  26. 
Brattia  8,  24.  Cannenses  29,  24. 
Caudinae  9,  12.  Etrascorum  10,  5. 
Faliscorura  4,  17.  Latinorum  43, 
14.  linteata  Samnitium  10,  38. 
Sabina  2,  26.  Lucana  8,  24.  Sam- 
nitium  8,  38.  9,  2.  Icgiones  ur- 
banae  6,  9.  24,  44.  25,  3.  le- 
giones  quattuor  vulgo  scribeban- 
tur  8,  8.  decem  ettectae  2,  30.  7, 
25.  legiones  duodeviginti  24,  1 1. 
una  et  viginti  26,  28.  27,  22.  tres 
et  viginti  26,  i.  27,  36.  viginti  30, 
2.  legiones  tumultuariae  40,  26. 

Legioniirios  vetcranos  conscribit  Sci- 
pio  29,  I.  legionariorum  numeras 
auctus   42,   31.    legionarii   equitea 

Lembi  33,  19.  biremcs  24,  40.  Is- 
siiici  32,  21.  piratici  37,  27. 

Lcmnos,  insula  28,  5. 

P.  Lentulus,  legatus  33,  35. 

Leon  accusat  Apollodorum,  impel- 
lentem  Athenienscsad  defcctionciii 
35.  50.  idem  esse  vidctur  iic 

Leon,  Icesiae  filius,  legiitus  Atiieui- 
ensis  38,  10. 

Leon,  locuH  24,  39. 

Leonidex,  I^iiccdacmoniuii,  dux  Per- 
sei  42,  ;i. 
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Leonnatus  Eulyesta,  praefectus  age- 
matis  Macedonici  42,  51  et  59. 

Leonorius,  Gallorum  regulus  38,  16. 

Leontini,  in  eorum  urbe  Hieronymus 
occiditur  24,  7.  eo  proficiscuntur 
Hippocrates  et  Epicydes  29.  Le- 
ontinoriun  urbs  a  M.  Marcello  cos. 
cafita  30. 

Leonum  et  pantherarum  venatio  Ro- 
mae  39,  22. 

Leptis  30,  25.  34,  62. 

Letus,  mons  41,  22. 

Leucadia,  olim  peninsula,  postea  in- 
sula,  divisa  ab  Acarnania  freto  va- 
doso,  quod  perfossum  manu  est  33, 

7- 

Leucae,  locus  in  Laconica  35,  27. 

Leucas,  caput  Acarnaniae  32,  15.  33, 
17.  36,  II.  Leucadem  indictum 
concilium  Acarnanum  33,  16.  eam 
oppugnat  Flaminius  17.  Leucadis 
situs,  ibid.  capitur  proditione,  ibid. 
Leucas  eximitur  concilio  Acama- 
num  45,  31. 

Leucate,  promontorium  26,  26.  36, 
15.  44,  I. 

Leucaspis,  phalanx  44,  41. 

Leves  milites  8,  8. 

Leusis,  sive  potius  Eleusis,  locus, 
quattuor  millia  ab  Alexandria  abest 
45,  12. 

Leusus  Cretensis  38,  13. 

Lex  Aemilia,  de  minuenda  censura 
4,  24.  cf.  9, 33  et  34.  de  aere  alieno 
6,  35.  agraria,  vid.  Agraria  et  adde 
6,  35-  1t  16.  de  ambitu  7,  15.  40, 
19.  annaria  40,  44.  Aufeia  44,  55. 
Baebia  40,  44.  Canuleii,  de  con- 
nubio  Patrum  et  plebis  4,  i.  car- 
minis  horrendi  i,  26.  Cincia,  de 
donis  et  muneribus  34,  4.  e  lege 
comitia  39,  39.  consulares  7,  56. 
de  consule  intra  decem  annos  non 
reficiendo  10,  13.  de  connubio  gen- 
tium  4,  6.  curiata  5,  46.  9,  38. 
decem  tabularum  3,  34.  decemvi- 
rales,  quibus  tabulis  duodecim  est 
nomen,  in  aes  incisae,  et  in  publico 
propositae  3,  57.  de  dictatore  cre- 
ando  2,  i8.  duodecim  tabularum6, 
I,  7,  17.  9,34.  Flavii,  ut  in  Tuscu- 
lanos  animadvertatur  8,  37.  Grac- 
chi  iudiciaria  44,  66.  Horatia  3, 
55.  Iciliade  Aventino3,32.  iugera 
agri  quingenta  ne  quis  plus  possi- 
deret  7,  16.  Licinia,  de  consule  ex 
plebe  creando  7,  21,  22  et  25.  Li- 
cinia  Sextia,  de  aere  alieno,  de 
modo  agrorum,  de  consulatu  ple- 
beio  6,  35.  magistratus  plebeii  ne 
pateant  patricio  4,  25.  de  multa- 
rum  aestimatione  4,  30.  Oppia,  de 
cultu  matronarum  34,  i.  abrogatur 


8.  Papiria,  qua  Acertanis  civitas 
sine  sufFragio  datur  8,  17.  de  per- 
duellione  i,  16.  Petillia  37,  54.  ut 
plebiscita  omnes  Quirites  tenerent 
3,  55.  8,  12.  plebeiae  3,  32.  Poe- 
telia,  de  nundinis  et  conciliabulis 
obeundis  7,  15.  Porcia,  pro  tergo 
civium  10,  9.  de  provocatione  2,  8. 

3,  55.  10,  9.  semper  a  familia  ea- 
dem  lata,  ibid.  sacrata,  in  sacro 
monte  lata  2,  33.  aliae  sacratae 
leges  3,  32,  4,  26.  7,  41.  9,  39.  36, 
38-  39i  5-  senator  ne  quis,  quive 
senatoris  pater  fuisset,  maritimam 
navem,  quae  plus,  quam  trecenta- 
rum  amphoranmi  esset,  haberet  21, 
63.  surda  et  inexorabilis  2,  55. 
Terentilla  3,  9  et  10.  Trebonia  3, 
65.  5,  10.  tribunus  militum  ubi 
quis  fuisset,  ne  postea  ordinum  duc- 
tor  esset  7,  41.  tribunis,  aedilibus, 
iudicibus,  decemviris  qui  nocuisset, 
eius  caput  lovi  sacrum  esset  3,  55. 
tribunis  ne  collegam  adoptare  liceat 

4,  16.  tribunorum  militum  comitia 
ne  fierent,  consulumque  utique  al- 
ter  ex  plebe  crearetur  6,  35.  Vale- 
ria  de  provocatione  adversus  ma- 
gistratus  ad  populum,  sacrandoque 
cum  bonis  capite  eius,  qui  regni 
occupandi  consilia  inisset  2,  8.  de 
vicesima  manumissorum  7,  16.  de 
unciario  foenore,  ibid.  vetusta,  pri- 
scis  literis  verbisque  scripta,  ut  qui 
praetor  maximus  sit,  Idibus  Sep- 
tembr.  clavum  pangat  7,  3.  Voco- 
nia,  de  hereditatibus  mulierum  41, 
34.  Voleronis,  ut  plebeii  magistra- 
tus  tributis  comitiis  fiant  2,  56.  ne 
cui  al])um  in  vestimentum  addere 
petitionis  causa  liceat  4,  25.  ne 
quis  populum  sevocaret  7,  16.  ne 
quis,  nisi  noxam  meruisset,  donec 
poenara  lueret,  in  compedibus  aut 
in  nervo  teneatur  8,  28.  leges  re- 
giae  6,  i.  foenebres  35,  7.  leges 
multitudinem  in  unius  populi  cor- 
pus  coalescere  faciunt  i,  8.  legum 
ac  poenarum  metu  excluso,  fide  ac 
iureiurando  vivitur  Romae  sub  Nu- 
ma  I,  21.  legum  publice  exami- 
nandarum  mos  3,  34.  legum  causa 
legati  Athenas  missi  3,  31. 

Liber  vetus  linteus  Samnitium  10,  38. 
libri  fatales  5,  14.  22,  9  et  57.  42, 
2.  lintei,  repositi  in  aede  Monetae 
4,  7  et  20.  magistratuum,  ibid. 
Numae  Pompilii  septem  Graeci, 
septem  Latini,  sub  laniculo  in  dua- 
bus  arcis  lapideis  inventi,  combu- 
runtur  40,  29.  Sibyllini  inspecti  3, 
10.  5,  13.  7,  27.  21,  62.  29,  10. 
41,  26.  vaticini  ex  senatusconsulto 
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ad  praetorem  delati  25,  i. 

Liberi  sequuntur  patrem  4,  4. 

Liberi  Liberaeque  aedes  3,  55.  41, 
33.  Libero  Liberaeque  signa  aenea 
ex  argento   multaticio   posita   33, 

Libertas  populo  Rom.  reddita  2,  i. 

Libertatis  atrium  25,  7.  in  eo  custo- 
diti  obsides  Tarentinorum,  ibid.  re- 
ficitur  34,  44.  cf.  et  45,  15. 

Libertini  etiam  in  militiam  centuriati 
10,21.  22,11.  in  navalcm militiam 
descripti  40,  18.  42,  27.  Libertini 
qui  censi  45,  14.  coniiciuntur  in 
Esquilinam  tribum  15.  iibertino- 
rum  filii  in  senatum  ab  Ap.  Claudio 
censore  lecti  9,  46. 

Libethrum,  oppidum  44,  5. 

Libitina  vix  sutficiens  funeribus  40, 
19.  41,  26. 

Libui  Galli  5,  35.  21,  38.  33,  37. 

Libumi,  gens  fera  10,  2. 

Libyphoenices  21,  22.  25,  40. 

Licinius  Macer,  historiae  Rom.  scri- 
ptor  4,  7,  20  ct  23.  7,  9.   10,  9. 

A.  Licinius  Nerva,  trib.  pl.  41,  10. 
legiitus  42,  35.  44,  18.  praetor  45, 

44- 
C.  Licinius,  trib.  pl.  2,  33. 
C.  Licinius,  trib.  milit.  consulari  po- 

testate  6,  31.  primusmagister  equi- 

tum  de  plebe  dictus  39.  cf,  et  10, 

8. 
0.  Licinius,  legatus  Carthaginem  mis- 

8U8  21,  18. 

C.  Licinius,  praefectus  praesidii  Rhi- 
zonis  et  Olcinii,  urbiuni  45,  26. 

C.  Licinius  Calvus,  cos.  7,  9.  idcm 
est  qui  C.  Licin.  Calv.  Stolo  de 
quo  infra. 

C.  Liciniu»  Crassus,  praetor,  sortitur 
iurisdictionem  urbanam  42,9  et  10. 
reficit  classem  27.  dextro  cornu,  in 
proelio  ad  versus  Persea,  praepositus 
a  fnitre  consule  58.  creatur  cos.  et 
obtinet  Italiam  44,  17.  eius  res 
gcstae  in  Gallia  45,  12.  ei  proro- 
gatur  imperiuin  17.  legatus  in  Ma- 
cedoniam,  ibid. 

C.  Licinius  Luculius,  trib.  triumvir 
epulo  creatur,  qui  legcm  de  cre- 
andis  triumviris  epulonibus  tulcrat 
33,  42.  triumvir  aedi  luvcntatis 
dedicandac  36,  36. 

C.  Liciniu»  Nerva,  Icgatus,  nuntiat 
victoriam  de  ficntio  45,  3.  praetor 
14.  sortitur  Hi»|)aniani  ultcTiorcm 
1 6.  legatu»  reducit  obsideH  in  Thra- 
ciam  42. 

C.  Licinius  Calvus  Stolo,  pk-t>eius, 
minorcm  M.  Fabii  Anil)usti  tiliani 
diicit  6,  34.  crcatur  trib.  pl.  35. 
legcs    a<lvcnjuH    putriciorum    opcH 


promulgat,  ibid.  refectus  trib.  pl. 
non  patitur  creari  curules  magistra- 
tus,  ibid.  decimum  trib.  pl.  refectus, 
suas  leges  perfert  42.  creatur  cos. 
7,  2.  iteruni  9.  sua  ipsius  lege 
damnatur  16.  primus  mag.  equit. 
de  plebe  creatur   10,  8.   cf.  ct  6, 

39- 

L.  Licinius,  praetor  27,  8. 

L.  Licinius  Pollio,  legatus  27,  29, 
L.  Licinius  Lucullus,  aedilis  curulis 

3°' 39- 
Jlacer  Licinius,  antiquus  auctor,  cita- 

tus  7, 9.  10, 9-        .  .  . 

M.  Licinius,  trib.  mil.  occiditur  in 
proelio  27,  12. 

M.  Licinius  Crassus  non  patitur  pcr 
fundum  suum  aquam  duci  40,  51. 

M.  Licinius  Lucullus,  praetor  39,  6. 
sortitur  iurisdictionem  inter  pere- 
grinos  8  et  18. 

M.  Licinius  Strabo,  trib.  milit.  fortis- 
sime  dimicans,  ab  Istris  interficitur 
41,6. 

P.  LiciniuR,  censor  27,  34. 

P.  Licinius  Calvus,  primus  cx  plebe 
trib.  milit.  consulari  potestate  crea- 
tus  5,  12.  cum  iterum  trib.  milit. 
consulari  potestate  crcaretur,  orat, 
iit  is,  qui  sibi  deferebatur,  honos 
filio  suo  mandetur  18.  eiusdeprae- 
da  Veiorum  sententia  20. 

P.  Licinius  Cnassus  pontifex  maximus 
creatur  antc  ae<lilitatem  25,  5. 
magister  cquitum  27,  c,.  censor  6. 
jiraetor  21.  sortitur  iurisdictionem 
pcrcgrinam  22.  cos.  28,  38.  Brut- 
tios  provinciam  extra  sorteni  acci- 
pit  29,  I.  gravi  morbo  afiicitur,  uti 
et  eius  exercitr.s  10.  ei  prorogatur 
imperium  13.  copiisconiunctiscum 
consule,  pugnat  cum  eo  adversus 
Ilannil)alem  36.  eius  laudcs  30,  I. 
ncgat  ludos  ex  incerta  pccunia  vo- 
veri  debere  31,  9.  cf.  et  34,  44. 
votum  praeit  consuli  36,  2.  vetat, 
Q.  Fabium  Pictorem  flaminem  Qui- 
rinalem,  qui  tum  praetor  erat,  ire 
in  Sardiniam  provinciam  37,  51. 
moritur  39,  46.  ftmeris  eius  causa 
visceratio  data,  ct  gladiatoies  cen- 
tum  viginti  ])ugiiaveriint,  ibid. 

P.  Licinius  Crassus  creatur  praetor 
41, 18.  excusiit  se  sacrificiis  sollen- 
nil)UH  imi)ediri,  ne  iii  provinciani 
Ilispaniam  citeriorcm  cat  19.  fit 
cos.  42,  28.  Maccdoniain  provin- 
ciaiii  sortitur  32.  proficiscitur  49. 
male  pugnat  adversus  Pcrsea  5S  et 
59.  pacem  pctenti  Perseo  negat6i. 
altera  eiuH  pugna  cuiii  Perseo,  me- 
liorc  eventu  (^t.  cruilcliter  ub  00 
nvareque  iii  (inteciu  hellatuni  43, 


I  N  D  E  X. 


4.  legatus  ad  Gallos  in  Asiam  45, 

P.  Licinius  Nerva,  fraude  superat 
servos  32,  33.  cf.  et  36,  37. 

P.  Licinius  Tegula  carmen  condit, 
quod  ab  ter  novenis  virginibus  c.ani 
iussum  31,  12. 

P.  Licinius  Varus,  aedilis  curulis  27, 
6.  creatur  praetor  21.  legem  ad 
populum  fert,  ut  ludi  ApoUinares 
certo  die  celebrarentur  23. 

Sp.  Licinius,  trib.  pl.  suscipit  rem 
militarem  impediendam  2,  43. 

Lictor  Horatio  laqueum  iniicit  i,  26. 
deligat  ad  palum,  il)id.  et  8,  7.  cf 
et  26,  16.  Sulpicii,  tribuni  milit. 
de  foro  domum  se  recipientis,  forem 
virga  percutit  6,  34.  lictores  a  Ro- 
mulo  instituti  duodecim  1,8.  quat- 
tuor  et  viginti  apparent  consulibus 
2,  55.  cf  et  9,  5,  II.  27,  27.  de- 
cemvirorum  centum  et  viginti  fo- 
rum  implent  3,  36.  praeeunt  profi- 
ciscentibus  ad  bellum  10,  25.  41, 
14. 

Ligures,  popuii  5,  35.  in  Ligures  le- 
gati  missi  ad  expostulandum,  quod 
Poenos  opibus  auxiliisque  iuvissent 
■22,  33.  eorum  auxilia  Hasdmbali 
parata  27,  39.  iungunt  se  Magoni 
28,  46.  29,  5.  adversus  Ligures 
varia  Romanorum  bella  32,  29  et 
sqq.  34,  .56.  35,  3,  ",  21  et  40. 
Ligures,  improviso  castra  Q.  Minu- 
cii  aggi-essi,  funduntur  36,38.  omnes 
in  deditionem  veniunt  37,  2.  cir- 
cumveniunt  et  occidunt  L.  Bae- 
))ium,  praetorem  57.  hostes  perpe- 
tui  populi  Rom.  et  exercendo  militi 
Rom.  apprime  utiles  39,  i.  cae- 
dxmtur  a  Romanis  32.  castra  L. 
Aemilii,  proconsulis,  oppugnant,  et 
aegre  ab  eo  vincuntur  40,  25  et  28. 
sese  dedunt,  et  in  Taurasinos  pu- 
blico  sumptu  traducuntur  38.  alia 
Ligunim  bella  41,16, 18,  20  et  sqq. 
Ligures  Alpini  28,  56.  29,  5.  Apu- 
ani  40,  41.  Celelates,  Cerdiciates 
32,  29.  Ilvates,  ibid.  Ingauni  40, 
25.  montani  40,  41.  Statiellates 
vincimtur  a  M.  Popillio,  cos.  42, 

7.  se  dedunt  8.  venditos  senatus 
iubet  redimi,  ibid.  de  Liguribus 
triumphi  40,  59.  41,  17.  Ligustini 
popull  31,  10.  39,  21.  Ligustini  II- 
vates  32,  31.  Ligustini  montes  34, 

8.  Ligustinum  bellum  35,  4.  scu- 
tum  44,  35- 

Cn.  Ligurius,    trib.   milit.    cadit    in 

pugna  33,  22. 
Ligustinus  ager  viritim  divisus  42,  4. 
Sp.  Ligustinus  42,  34.   eius  ad  po- 

pulum  oratio,  ibid. 


Lilybaeum  25,  31,  27,  5.  ad  Lily- 
baeum  pugna  navalis  2t,  50. 

Limnaea  deditur  M\  Acilio,  cos.  36, 
14. 

Lingos,  mons  32,  13. 

Lingones  cum  Boiis,  pellunt  Etruscos 
et  Umbros  agro  5,  35. 

Lintemi  arenae  22,  16. 

Lintribus  utuntur  pedites  in  traiici- 
endo  Rhodano  21,  27. 

Liparae  insulae  21,  49. 

Liparenses  piratae  5,  28, 

Liris  fl.  10,  21.  26,  9  et  34. 

Lisinae,  urbs  Thessaliae  32,  14. 

Lissus,  oppidum  44,  30. 

Litabrum,  oppidum  in  Hispania  mu- 
nitum  et  opulentum,  vineis  ex- 
pugnat  C.  Flaminius  35,  22. 

Litana,  silva  in  Gallia  Cisalpina  23, 
24.  in  ea  exercitum  L.  Postumii 
cos.  delent  Galli,  ibid.  ad  eam 
octo  millia  Gallorum  caesa  34,  22 
et  42. 

Litatio  ac  perlitatio  in  sacrificiis  41, 
19. 

Literae  laureatae  5,  28.  45,  i. 

Literas  attulit  in  Latinum  Evander 

Liternum  23,  35.  38,  12.  eo  colonia 
deducta  32,  29.  34,  45.  in  Liter- 
ninum  secedit  Scipio  Africanus, 
ibique  moritur  38,  52  et  53. 

Liternus,  fl.  32,  29. 

Litubium,  oppidum  Ligurum,  se  dedit 
Romanis  32,  29. 

Livius,  poeta,  ab  saturis  ausus  primus 
argumento  fabulam  serere  7,  2.  cf. 
et  27,  37. 

C.  Livius,  pontifex  creatur  in  M'. 
Pomponii  Mathonis  locum  26,  23. 
aedilis  curulis  29,  38.  praetor  cum 
cognomine  Salinatoris  30,  26.  sor- 
titur  Bruttios  27.  praeest  equitibus 
alariis,  in  pugna  adversus  Boios 
35»  5-  petit  consulatum,  sed  re- 
pulsam  patitur  10.   moritur  43,  13. 

C.  Livius  Salinator  creatur  praetor 
35,  24.  sortitur  classem  36,  2.  lus- 
trat  classem  42.  Samen  Zacyn- 
thumque  populatus,  pervenit  Pi- 
raeeum,  ibid.  ei  occurrit  Eumenes 
cum  'tribus  navibus,  ibid.  tra- 
iicit  Delum,  ibid,  Deli  retinetur 
ab  adversis  ventis  43.  vincit  clas- 
sem  Antiochi  44  et  45.  Ilii  sacri- 
ficat  Minervae  37,  9.  capit  Seston, 
ibid.  oppugnat  Abydum,  ibid.  ob- 
sidionem  relinquit  12.  tradit  L. 
Aemilio  Regillo  classem  14.  cen- 
set  obstruendum  esse  exitum  portus 
Ephesini,  ibid.  in  Lyciam  missus, 
fugat  Lycios  16.  legatus  ad  Pru- 
siam,    Bithyniae    regem,    missus, 


I  N  D  E  X. 


eundem  revocat  ad  consilia  pacis 

?5.  creatur  cos.  38,  35. 

L.  Livius,  trib.  pl.  9,  8. 

L.  Livius,  praetor  45,  44. 

M,  Livius  consul  legatus  Carthagi- 
nem  missus  21,  18.  octavo  post 
damnationem  anno  reducitur  a 
consulibus  in  urbem  27,  34.  pro 
cognato,  M.  Livio  Macato,  dicit  in 
senatu,  ibid.  ad  secundum  consu- 
latum  paene  invitus  protrahitur, 
ibid.  aegre  se  reconciliari  patitur 
cum  Nerone  collega  35.  irae  plcnus 
adhuc  in  cives,  proficiscitur  ad  bel- 
lum  40.  egregia  eius  victoria  de 
Hasdrubale  46 — 49.  triumphat  28, 
9.  dictator  creatur  10.  ei  in  annum 
prorogatum  imperium,  ibid.  volo- 
num  exercitum  in  Galliam  ex  Etru- 
ria  traducit  29,  5.  ei  prorogatur 
imperium  13.  creatur  censor  37. 
Salinatoris  quare  cognomen  inve- 
nerit,  ibid.  pravum  eius  certamen 
cum  collega  Xerone,  ibid.  praetor 
tribum  Maeciam,  populum  Rom. 
omnem,  quattuor  et  triginta  tribus, 
aerarios  relinquit,  ibid.  cf.  et  36, 36. 

39' 3- 

M-  Livius  Tarentum  tuetur  24,  20. 
lu-be  capta  ab  Hannibale  in  arcem 
confugit  25,  10.  arcem  defendit  11. 
et  26,  39.  de  eo  certamen  in  se- 
natu  27,  25. 

M.  Livius  Denter,  cos.  10,  i.  eo  con- 
sule,  Aequicum  bellum  redinte- 
gratum,  ibid.  creatur  pontifex  inter 
primos  e  plebe  9.  praeit  verlia  de- 
votionis  P.  Decio  28.    propraetor 

M.  Livius  Macatus  27,  34. 

T.  Livium  quae  causjie  ad  res  populi 

Rom.  scribendas  impuierint,  Praef. 

quo  tempore  vixerit  4,  20.  28,  12. 

cur  scquatur  Polybium  33,  10. 
Loca  et  lautia  legatis  dccreta  28,  39. 

.30,  F7.  33,  24.  ie.,  23.  42,  26.  lo- 

corum  divisio  in  spectaculis  i,  35. 

34,  54.    locis  sanctitate  insignibus 

etiam  afficta  minicula  24,  3. 
Locrenses  23,  30.  24,  i.  29,  9.    Lo- 

crenses  in  Graecia  restituti  Aetolis 

33,  34- 
Locri.  Apud  cos  fanum,  in  quo  thc- 
sauri  Proserpinae,  quos  diri|)it 
Pyrrhus  29,  18.  deticiunt  post  Can- 
nenscm  cladem  ad  Poeno»  22,  61, 
cf.  ct  23,  30,  et  24,  I.  oppugnantur 
a  Crispino  27,  25.  rccipiuntur  a 
Scipione  29,  6,  7.  qui  iis  Piemi- 
nium  praefcctum  imponit  8.  in  eos 
inipotenttT  saevit  Pleminius,  ibid. 
et  9.  eonim  quereiae  pcr  legafos 
delatae   od   senatum    16,    17,    iK. 


libertas  iis  legesque  suae  restitu- 
untur  a  scnatu  21.  cf.  et  31,  12. 

Locris  in  Graecia  26,  26.  28,  6. 

Locustarum  vis  ingens,  ita  ut  unde 
adveuissent,  parum  constaret,  circa 
Capuani  omnem  agnmi  complevit 
30,  2.  cf.  et  42,  2.  earum  tantae 
nubes  a  mari  vento  in  Apuliam 
illatae,  ut  examinibus  suis  late 
agros  operirent  42,  10. 

Longarus  belluni  cum  Demetrio,  Phi- 
lippi  Macedoniae  regia  patre,  gessit 
31,28. 

Longula,  opp.  2,  33.  a  Coriolano 
Romanis  adimitur  39.  cf.  et  9,  39. 

Longuntica  22,  20. 

Loracina,  fluvius  43,  6. 

Loryma,  portus37,  17.  viginti  paullo 
amplius  millia  ab  Rhodo  abest  45, 
10. 

Lua  Matcr  8,  i.  ei  arma  caesorum 
Volscorum  data  a  consule,  ibid.  ei 
dicata  spolia  hostium  45,  33, 

Luca,  urbs  21, 59.  eo  colonia  deducta 

41,  17- 

Lucani  pugnant  cum  Samnitibus  ad- 
versus  Alexandrum  Epirensem  8, 
1 7.  recipiuntur  a  Romanis  in  fidem 
19  et  25.  deticiunt,  fraude  impulsi 
27.  in  eorum  regionem  transeunt 
exercitus  Rom.  9,  20.  Lucanorum 
oratores  petunt  iu  amicitiam  Rom. 
recipi  10,  11.  foedus  cum  iis  ictum 
12.  eorum  seditio  comprimitur  18. 
deficiunt  ad  Poenos  22,  6r.  Luca- 
norum  ali(|uot  ignobilia  oppida  ex- 
pugnat  Ti.  Sempronius  cos.  25,  i. 
dcdunt  se  Romanis  27,  15.  28,  11. 
Lucanae  legiones  saepe  fusae  ab 
Alexandro  Ep'rensi  8,  24.  Lucani 
montes  9, 1 7.  Lucanus  cxsul  veruto 
tninsfigit  Alexandrum  Epirensem 
8,  24. 

Luccria,  urbs  9,  2  et  12.  22,  9.  23, 
37.  24,  3.  in  ea  servati  ol)sides  Ro- 
manorum,  ad  Caudium  dati  Samni- 
tibus  9,  1 2.  obsessa  et  aipta  a  Ro- 
mania  15.  amissji,  et  reccpta  26. 
colonia  eo  deducta,  ibid.  oppugna- 
tur  a  Samnitibus  10,  35. 

Luceres,  tribus  antiqua  i,  13.  10,  6. 
e(|uitum  centuria  i,  13  et  36. 

Luccrini  9,  2.  ad  Lucerinum  finem 
pugnatum  cum  Samnitibus,  duce 
Atilio  cos.  10,  35.  ob  servatam 
fideni  a  Romanis  laudantur  27,  10. 

Lucrctia,  uxor  Coilatini  i,  57.  stu- 
prum  ei  |)cr  vim  (iblatuni  a  Sex. 
Tiir(|uini()  58.  illa  vocat  patrcni  et 
viruni,  ibid.  cultro  »e  occidit,  ibid. 

C.  Lucrctius,  duunivir  navalis  40,  26. 

C.  Lucrctius  Gallu»  creatur    pnietor 

42,  2S.  sortitur  provinciani,  <|uo  »e- 
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natus  censuit  31.  ei  deceniitur  clas- 
sis  35  et  48.    acerbae  eius  iniuriae 
in  Chalcidenses  43,  9.  accusatur,  et 
damnatur  10. 
Hostus  Lucretius  Tricipitinus,  cos.  4, 

L.  Lucretius  Flavus,  cos.  vincit  Ae- 
quos  acie  5,  29.  tril).  niil.  cos.  pot. 
32.  adversus  Volsinienses  profec- 
tus,  eos  vincit,  ibid. 

L.  Lucretius  Tricipitinus,  cos.  ingen- 
tem  Volscorum  multitudinem  fun- 
dit  3,  8.  cum  ingenti  praeda  Ro- 
mam  redit,  et  de  Volscis  Aequis- 
que  triumphat  10. 

L.  Lucretius  Tricipitinus,  trib.  mil. 
cos.  pot.  6,  4.  iterum  21.  tertium 
22. 

L.  Lucretius,  quaestor,  per  insidias 
interceptus,  traditur  venienti  in  Li- 
gures  Hannibali  21,  59. 

M.  Lucretius,  trib.  pl.  27,  5. 

M.  Lucretius,  trib.  pl.  42, 19.  a  fratre 
praetore  praemissus,  naves  a  sociis 
ex  foedere  exigit  48. 

P.  Lucretius,  cos.  2,  15. 

P.  Lucretius,  praefectus  urbis,  differt 
actiones  tribunitias  in  adventum 
consulum  3,  24. 

L.  Lucretius  Tricipitinus,  trib.  mil. 
cos.  pot.  4,  44.  iteram  47. 

Sp.  Lucretius,  Lucretiae  pater  i,  58. 
praefectus  urbis  a  rege  relictus  59. 
suffectus  Bruto,  non  sufficientibus 
viribus  ad  consularia  munera  ob- 
eunda,  intra  paucos  dies  moritur 
2,8. 

Sp.  Lucretius,  aedilis  plebis,  creatur 
praetor  28,  38.  ei  prorogatum  im- 
perium  29,  13.  rursumque,  ut  Ge- 
nuam  oppidum,  a  Magone  Poeno 
dirutum,  exaedificaret  30,  i.  mit- 
titur  legatus  in  Africam  31,  11. 

Sp.  Lucretius,  praetor  42,  9.  occupat 
castella  super  Tempe  44,  7. 

T.  Lucretius,  cos.  2,  8.  Etruscos  cae- 
dit  II.  iteram  cos.  16. 

Luctus  triginta  diebus  finitus  post 
Cannensem  cladem  22,  56.  in  luctu 
purpura  et  aurum  deponuntur  34, 

Lucumo,  potens  divitiis,  commigi-at 
Romam  i,  34.  eius  pater  Demara- 
tus,  ibid.  eius  uxor  Tanaquil,  ibid. 
ei,  carpento  sedenti,  aquila  pileum 
aufert,  et  rarsus  capiti  reponit,  ib. 
vocatur  L.  Tarquinius  Priscus,  ib. 
vid.  L.  Tarq.  Prisc. 

Lucumo,  iuvenis  praepotens,  corrum- 
pit  uxorem  Aruntis  Chisini  5,  33. 

Lucus,  quo  se  Numa,  velut  ad  con- 
gressum  Deae,  sine  arbitris  confe- 
rebat,  sacratus  Camoenis  i,  21.  lu- 


cus  Dianae  27,  4.  Ferentinae,  ad 
quem  concilia  Latinoram  populo- 
ram  habita  i,  50  et  52,  7,  25.  Fe- 
roniae  26,  11.  27,  4.  lunonis  Laci- 
niae  24,  3.  lunonis  Sospitae  8,  14. 
Maricae  27,  37.  Martis^i,  13.  Pe- 
telinus  6,  20.  7,  41.  Stimulae  39, 
12.    luci   fanaque   sacrosancta  35, 

51- 
Ludi  a  Romulo  editi  i,  9.  a  Tar- 
quinio  Prisco,  qui  deinde  sollen- 
nes  annui  mansere,  Romani,  Mag- 
nique  varie  appellati  35.  a  prae- 
toribus  urbis  27,  23.  ab  aedilibus 
plebeiis  et  curulibus  6,  42.  voti  a 
dictatoribus  5,  19.  7,  11.  a  consu- 
libus  31,  9.  36,  2.  a  variis  irapera- 
toribus  28,  45.  31,  49.  39,  22.  40, 
44  et  45.  religionis  causa  39,  22. 
belli  causa  22,  9  et  10.  27,  33.  30, 
27.  concordiae  causa  4,  12.  6,  42. 
pestilentiae  causa  7,  2.  27,  23.  lu- 
di  Apollinares,  eorumque  origo  25, 
12.  eos  populus  coronatus  specta- 
vit,  ibid.  cf.  et  26,  23.  27,  11.  in 
perpetuum  voti  27,  23.  circo  inun- 
dato,  extra  portam  CoIIinam,  ad 
aedem  Erycinae  Veneris  parati  30, 
38.  ApoIIinaribus  ludis  ante  diem 
quintum  Idus  Quinctiles  solis  eclip- 
sis  37,  4.  Capitolini  5,  50.  Circen- 
ses  30,  27.  44,  18.  Consualia  i,  9. 
funebres,  editi  a  Scipione  28,  21. 
ludi  funebres  per  quatriduum  in 
foro,  mortis  M.  Valerii  LaeWni 
causa,  a  filiis  eius  facti,  in  quibus 
quinque  et  viginti  paria  gladiato- 
rum  31,  50.  per  triduum  a  filiis  M. 
Aemilii  Lepidi  23,  30.  funeris  P. 
Licinii  causa  39,  46.  Isthmii  33, 
32.  Magni  ex  instauratione  Romae 
parati  2,  36.  ad  hos  ludos  venit 
magna  vis  Volscoram  37.  tumultus 
causa  voti  4,  27.  a  Camillo  voti  5, 
19.  ex  auctoritate  Patrum  voti  a 
dictatore  7,  1 1.  voti  aeris  trecentis 
triginta  tribus  millibus,  trecentis 
triginta  tribus  triente  22,  10.  voti 
a  consule  Acilio  Glabrione  36,  2. 
ludi  Megalesia  dicti  29,  14,  Nemei 
27, 30  et  31.  Olympici  27,  35.  Ple- 
beii  in  unum  diem  instaurati  27, 
21.  28,  10.  39,  7.  in  biduum  in- 
staurati  25,  2.  27,  36.  29,  38.  33, 
42.  ter  instaurati  23,  30.  25,  2.  30, 
26.  quinquies  toti  instaurati  38, 35. 
septies  instaurati  29,  11.  33,  25. 
Romani,  etiam  Magni  dicti  i,  35. 
magnifice  facti  25,  2.  semel  instau- 
rati  27,  6,  21  et  36.  30,  26.  39,  7. 
biduum  instaurati  29,  38.  triduum 
instaurati  23,  30.  ter  toti  instaurati 
ab  aedilibus  curulibus  28,  10.  29, 
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II.  33,  25  et  42.  38,  35.  quater  in- 
etaurati  32,  27.  Scenici,  quando 
primum  instituti,  et  quare?  7,  2. 
per  quatriduum  primum  faeti  ab 
aedilibus  curulil)us  24,  43.  magni- 
fice  apparateque  facti  31,  4.  Tau- 
rilia  39,  22.  ludorum  sollennia  in- 
termitti,  nefas  5,  1.  ludi  ab  aedili- 
bus  ex  multaticia  pecunia  facti  10, 
23.  ludorum  causa  epuluni  lovis 
25,  2.  27,  36.  29,  38.  in  ludis  se- 
natoria  loca  secreta  a  populo  34, 
54.  ludorum  sumptus,  gravcs  non 
modo  Italiae  ac  sociis  Latini  nomi- 
nis,  sed  etiam  provinciis  externis, 
circumscripti  40,  44.  siimptuum  in 
ludos  vix  tolerabilis  opulentis  rcgnis 
insania  7,  2.  ludi  primum  de  in- 
ccrta  pecunia  voti  31,  9.  ludi,  in- 
iussu  senatus  voti,  non  Hunt  de  aere 
publico  36,  36.  pontifices  negant 
pertinere  ad  religioneni,  quanta  im- 
pensa  ludi  fiant  39,  5.  ludos  ob  rea 
bene  gestas,  quando  primum  coro- 
nati  spectaverint  10,  47. 
Ludi  literamm  in  tabcrnis  in  foro  3, 
44.  strepunt  discentiura  vocibus  6, 

25. 

Ludiones  ex  Etruria  acciti  7,  2.  lu- 
dionum  convivalia  oblcctamenta 
(juando  prinium  Komae  addita  epu- 
lis  39,  6. 

Luna  pernox  32,  11.  lunae  defcctu 
crepitus  acris  nocte  silente  cieri  so- 
let  26,  5.  lunae  eclipsi»  pracdicta  a 
C  Sulpicio  Gallo,  trib.  milit.  44, 
37.  Lunae  acdes  40,  2. 

Luna,  urlis  39,  21.  41,  17.  43,  11. 

Lunae  portus  34,  8.  39,  21  et  32.  34, 
8. 

Lunensem  agrum  dcpopulantur  Li- 
gures  34,  56.  Lunensium  et  risji- 
nomm   de    agris    controversia  45, 

'3- 

Lu]>a  mammas  Romulo  et  Remo 
praelxjt,  ct  lingua  pueros  lanibit  i, 
4.  simiilacra  infantium,  condito- 
mn»  urbis,  sub  uberibus  Lupae  po- 
sita  10,  23. 

Lupercal  i,  5. 

Lupus  Marti  pr«)priim  10,  27.  lupus 
in  (iallL-i  vigili  gladium,  e  vagina 
niptuni,  alistiilit  21,62.  lupus  in- 
trat  iioniamirum  c.-ustni,  evadit(|ue, 
Liniatis  obviis,  intactus  21,  46.  lu- 
j)iw  nocte  portam  Cajiuae  iiigressus 
laniat  vigilem  17,  37.  lupus  Komae 
agitatus,  cuni  porta  Collina  intras- 
Hot,  Ks(|uilinani  magno  coiiKia-taii- 
tiuin  tunuiltii  cvasit  41,  13.  lupi 
fiTrei  iii  i)|i|iugiiaiiteM  iirbcni  in- 
iecti  28,  3.  lupomm  Hiniulacriim 
?:.  i. 


Luscinus,  regulus  Hispaniae  ulterio- 
ris33,  21. 

Lusitania  21,  43.  27,  20,  Lusitaniae 
montes  21,  43. 

Lusitani  vincuntur  a  P.  Cornelio  Sci- 
pione,  caesis  duodecim  millibus  35, 
I.  caedunt  Ilomanos  37,  46.  fun- 
duntur  a  L.  Aemilio  Paullo,  caesa- 
que  sunt  decem  et  octo  millia  ar- 
matorum  37,  57.  et  sex  raillia  a  C. 
Atinio  praetore  39,  21.  de  Lusita- 
nis  triumpluit  C.  Calpumius  Piso, 
jjraetor  42.  iis  subactis,  triumphat 
L.  Postumius  Albinus  41,  3  et  1 1. 

Lustratio  exercitus  apud  Macedonaa 

40,  6. 

Lustrata  urbs  35,  9.  lustratum  oppi- 
dum  42,  20. 

Lustmm,  propter  Capitolium  captum, 
et  occisum  consulem,  condi  rcligio- 
sum  est  3,  22.  lustra  varia  i,  44. 
3,  3  et  24.  10,  9  et  47.  24,  43.  27, 
36,  29,37.  35,9.  38,36.  4^,2.  42, 
10. 

Lutarius,  Gallorum  rcgulus  38,  16. 

C.  Lutatius,  triumvir  coloniae  dedu- 
cendae  a  Boiis  comprelienditur  21, 
25.   post  sextum  dccimum  annum 
servitute  eximitur  a  Servilio,  con 
8ule  30,  19. 

Cn.  Lutatius  Cerco  42,  6. 

Q.  Lutjitius  Ccrco.  eo  consule,  pax 
data  Carthaginiensibus  30,  44. 

Luxus  Komam  invectus  ab  exercitu 
Asiatico  39,  6.  cf.  et  34,  4.  Komiic 
coercetur  a  censoribus  39,  44. 

Lycaonia37,54.  donatur  Eumeni  38 

Lyceum  Athenis  incensum  a  Pliiliii- 

po  31,  24. 
Lyceus  Pan  1,5. 
Lycia  33,  19,  41.  37,  15.    Lyciae  ca- 

put,  Patiira,  ibid. 
Lycii   fusi   fugatique  a  llomanis  37, 

16.    attributi   Khodiis  38,  39.    que- 

runtur  de   crudclitate   Khodionim 

41,  10.    vcxantur  l)cllo  ab  Khodiis 
30.  iubentur  csse  Iii)eri  44,  15. 

Lychnidus,  oppidum,  capitur  27,  32. 

c*:  et  33,  34.  43,9,  10  et  21. 
Lycibcus,  Actolomni  practor  42,  38. 

4.'?^  28. 
Lyco  Achaeus,  praefcctus  Actoloruni 

et    liocotomm    in    l'crHei    cxercitu 

4^,  .Si. 

Lycortas,  Megalopolitanus,  princepn 
legationis  Acliacomm  ad  lionmnos 
3X,  32.  praetor  Achaeonim,  indicit 
conciliuni  39,35.  eiusad  Ap.  Cluu- 
dium  oratio  36. 

Lycurgi  ilitcipliiin,  cui  pcr  scptingen- 
toH  aiiiios  a.sHUfverant  Lacedaeino- 
nii.  .■iliniuMliir  3S,  ^4.    m.  ;  wt   ''.7- 


I  N  D  E  X, 


Lycurgus,  tyrannus  Lacedacmonio- 
nim  34,  26. 

Lycus  in  Dassaretiis  32,  9. 

Lydia  donatur  Eumeni  38,  39. 

Lyncestae,  populi  45,  30. 

Lyncus,  oppidum  26,  25.  31,  33. 

Lysimachia,  urbs  32,  34.  34,  57.  di- 
ripitur  et  incenditur  a  Thracibus 
33,  38.  eam  restituere  cupit  An- 
tiochus,  ibid.  ut  Seleuco  filio  eam 
det  regni  sedem  40.  cf.  et  35,  15. 

Lypimachus,  Philippi  amicus,  in  con- 
silium  ab  eo  adhibetur  ad  iudicium 
Demetrii  40,  8, 

Lysinoe,  urbs  38,  15. 

Lysis,  fluvius,  ibid. 


M. 

Macedonia  i,  i.  9,  18.  Macedoniam 
populantur  Dardani  27,33.  tota  se 
dedit  Aemilio  Paullo,  consuli  44, 
45.  de  Macedonia  senatusconsul- 
tum  45,  18.  ei  libertas  datur  29. 
dividitur  in  quattuor  regiones,  ibid. 
et  30. 

Macedones  7,  26.  eorum  legati  in  se- 
natum  introducti,  queruntur  de  M. 
Aurelio  30,  42.  Macedonum  legio 
in  Hannibalis  exercitu  33.  Mace- 
donnm  gentis  nobilitas  31,  i.  Ma- 
cedones  terrentur  foeditate  vulne- 
rum,  Romanis  armis  ilhitorum  34. 
eorum  animos  sibi  conciliare  studet 
Philippus  32,  5.  coijiarum  nume- 
rus  33,  4.  Macedonum  cum  Roma- 
nis  pugna  ad  Cynoscephalas  33, 
7 — 10.  interfectorum  ossa  legit  An- 
tiochus  ad  Cynoscephalas  36, 8.  ex- 
pelluntur  urbibus  Athamaniae  38, 
I.  ofl:enduntur  a  Philippo  40,  3. 
eorum  classis  fugatur  a  Romanis 
44,  30.  Macedonea  inter  et  Roma- 
nos  fortuna,  non  iussu  imi)erato- 
rum,  commissum  certamcn  44,  40. 
vincuntur  a  PauUo  Aemiiio  40 — 
42.  belli  finis  45,  9.  Macedonum 
regnum  quomodo  et  per  quos  cre- 
verit,  ibid.  post  mortem  Alexandri 
in  multa  regna  distractum,  ibid. 
Macedonum  principes  in  Italiam 
ire  iubentur  32.  Macedonibus  in- 
terdicta  auri  et  argenti  metalla  45, 
29.  et  connubia  extra  fines  suos, 
ibid. 

Macedonica  phalanx  q,  19.  praeda 
45i  .^3  et  39.  Macedonici  excrcitus 
Romanis  comparati  9,  19.  Mace- 
donici  belli  causao  cum  Philippo 
35,  I,  5.  item  cum  Perseo  39,  23. 
Macedonici  exercitus  lustratio  40, 
6.  Macedonicum  mare  44,  11. 


Macelhi,  urbs  Siciliae,  deficit  a  Ro- 
manis  26,  21. 

Macellum  Romae  incendio  consumi- 
tur  26,  27.  reficitur  27,  11. 

Machanidas,  tyrannus  Lacedaemo- 
niorum,  bello  petit  Achaeos  27,  29, 
cf.  et  28,  5.  Eleos,  Olympiorum 
sollenne  ludicrum  parantes,  aggre- 
di  statuit  28,  7.  metu  Philippi  com- 
primitur,  ibid. 

Macra  Come,  oppidum  32,  13. 

Macra,  fluvius  39,  32.  40,  41. 

Macri  campi  41,  22.  45, 12. 

Macris,  insula  37,  13,  28  et  29. 

Maduateni,  Thraciae  populi  38,  40, 

Madytus,  Chersonesi  urbs  31,  16.  33, 

Maeander,  fl.  37,  45  ct  56.  eius  amnis 
fontes  Celaenis  oriuntur  38,  13. 
vado  superari  non  jjotest  12. 

Maecia  tribus  addita  8,  1 7.  cf.  et  29, 

37- 

P.  Maecilius,  trib.  pl.  2,  58. 

Sp.  Maecilius  absens  quartum  trib. 
pl.  creatur  4,  48.  turbator  vulgi, 
ibid. 

Maedi,  populi  26,  25.  28,  5, 

Maedica,  regio  26,  25.  40,  21.  in 
Maedicam  exercitum  ducit  Phi- 
lippus,  ibid. 

P.  Maelius,  trib.  milit.  consulari  po- 
testate  5,  12.  iterum  18. 

Q.  Maelius,  trib.  pl.  9,  8. 

Sp.  Maelius,  ex  equestri  ordine,  lar- 
gitiones  frumenti  facere  instituit  in 
annonae  caritate  4,  13.  de  regno 
parando  agitat,  ibid.  vocatur  ad 
dictatorem  Cincinnatum  14.  ab  A- 
hala  Servilio  magistro  equitum  oc- 
ciditur,  ibid.  factum  defendit  dicta- 
tor  15.  domus  eius  diruitur  16. 

Maenium  atrium  39,  44. 

C.  Maenius,  cos.  vincit  Aricinos  La- 
viniosque  8,  13.  triumphat,  ibid. 
statua  equestris  ei  in  foro  posita, 
ibid.  quaestionum  de  coniuratis  ex- 
ercendarum  causa  dictator  9,  26. 
ei  minitatur  accusationem  nobili- 
tas,  ibid.  cf.  et  9,  34.  eius  oratio  9, 
26.  abdicat  se  dictatura,  et,  reus 
factus,  absolvitur,  ibid. 

C.  Maenius,  praetor  40,  35.  exercet 
quaestiones  de  veneficiis  43. 

L.  Maenius,  trib.  pl.  rogationem  de 
unciario  foenore  fert  7,  16. 

M.  Maenius,  trib.  pl.  legis  agrariae 
lator  4,  53.  impedit  dclectum,  ib. 

M.  Maenius,  trib.  pl.  6,  19.  dedit  se 
in  seditione  Manliana  auctoritati 
Patrum,  ibid.  diem  dicit  Manlio, 
ibid.  et  20. 

M.  Maenius,  trib.  milit.  in  pugna  cum 
Magone  Poeno  cadit  30,  18. 
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P.  Maenius,  trib.  milit.  consulari  po- 
testate  5,  12. 

Q.  Maenius,  praetor,  sortitur  iuris- 
dictionem  peregrinam  43,  4. 

T.  Maenius,  pnietor  39,  6.  sortitur 
iurisdictionem  inter  cives  8  et  18. 
trib.  milit.  40,  35. 

Maesia  silva  i,  33. 

Magaba,  mons  38,  19.  petunt  eum 
Tectosagi  Galli,  ibid. 

Magalus,  regulus  Boiorum  ^i,  29. 

Magister  equitum  primus  Sp.  Cas- 
sius  2,  18.  primus  de  plebe,  C.  Li- 
cinius  6,  39.  magistro  equitum  cum 
dictatore  aequatum  imperium  22, 
25  et  26.  sine  magistro  equitum 
dictator  23,  22  et  23. 

Magistratus  curulis  4,  7.  cum  sine 
magistratu  curuli  respublica  csset, 
creatur  interrex,  ibid.  plebeius  nul- 
lus  auspicato  creatur  6,  41.  magnos 
decet  esse  minus  diutumos  4,  24. 
magistratus  plel)eii  sacrosjincti  2, 
33.  nulli  Patrum  licuit  cum  ma- 
gistratum  caperc,  ibid.  magistratus 
non  creandus  sine  provocatione  3, 
55.  qui  sine  magistratu  rem  gessit, 
triumphare  non  potest  28,  38.  L. 
tamen  Lentulus,  qui  sine  magistra- 
tu  rem  gesserat  in  llispania,  ovans 
urbem  ingreditur  31,  20.  magistra- 
tum  gesturi,  intra  quintum  diem  in 
leges  iurarc  debebant  50.  magistra- 
tus  duos  curules  unus  nec  capere 
potest,  nec  gerere  39,  39.  magistra- 
tum  eundem  intra  decem  annos 
non  capiendum,  plebiscitis  cautum 
7,  42.  duo  niagistratus  uno  anno 
non  gcrendi,  ibid.  magistratua  et 
senatores  pecuniam  spontc  confe- 
runt  ad  supplcmentum  classis  26, 
36.  magistnitus  minorcs  Romae 
circumire  vigilias  iussi  32,  26.  39, 
16.  mjigistratus  cuncti  circa  oninia 
pulvinaria  victimi»  maioribus  sacri- 
ficant,  prodigioram  procurandorum 
causa  43,  15.  magistratuum  Koma- 
norum  prisca  modestia  42,  i.  ava- 
ritia  et  superbia  43,  2.  crudclitas  4 
et  6.  magistratuum  libri  citati  4. 
■^O-  ?>9i  52-  magistratibus  ineundis 
Bolleimis  dics.  cf.  Anni  consularis 
princijjium. 

C.  Magius  AtcIlanuH  24,  19. 

Dcc.  Jlagii,  Campani,  constans  erga 
Romanos  tides  23,  7.  vinctus  in 
llannibaliM  castra  ducitur  10.  navi 
Carthagincm  missus,  tcnipestate 
fcrtur  ('yrcnas,  ihid.  confugiciis  ad 
«tatuatn  rcgis  Ptolcmaei,  libcrjitur, 
ibid.  mancrc  mavult  in  Aegypto, 
quam  redire  in  It^iliam,  ibid. 

Ma^ncsia,    urbs    8U))er    Macandnim, 


dedit  86  Romanis  37,  45. 

Magnesia,  urbs  ad  Sipylum  36,  43. 
37,  10,  11  et  37,  se  dcdit  Romanis 
3  7,  44.  Eumeni  a  Romanis  tribui- 
tur  56. 

Magnesia,  Graeciae  regio  42,  54.  44, 
II. 

Magnetarches,  summus  Magnetum 
magistratus  ^f,  31. 

Magnetes  pronuntiantur  liberi  33,  32 
et  34.  eorum  concilium  Demetri- 
ade  35,  31.  ad  Magnetes  legatorum 
Roman.  oratio,  ibid.  eos  frustra  ten- 
tat  T.  Quinctius  39. 

Jlagni  Cami)i,  locus  30,  8. 

Mago,  frater  Hannibalis  2  r,  47.  proe- 
lio  ad  Trebiam  in  insidiis  colloca- 
tur  54.  in  Cannensi  pugna  mediam 
aciem  cum  Hannibale  tenet  22,46. 
res  a  fratre  Hannibale  gestas  Car- 
thaginiensibus  exponit  23,  11  et  12. 
nnnulos  aureos,  e  digitis  occisorum 
Romanonmi  detractos,  in  curiae 
vestibulo  etfundi  iubet,  ibid.  cum 
co  Hannonis  disccptatio  13.  mitti- 
tur  in  Hispaniam  32.  vincitur  ad 
Illiturgin  49.  mittitur  ab  Hasdru- 
balc  fratre  ad  conquisitionem  mili- 
tum  24,  42.  Hasdnibali,  Gisgonis 
filio,  coniunctus,  vincit  P.  Scipio- 
ncm  25,  32  et  34.  Hasdrubali  fra- 
tri  se  iungit  35.  eius  castra  a  Mar- 
cio  capta  39.  venit  ex  ulteriore 
Hispania  cum  Hasdrubale,  Gisgo- 
nis  filio,  ad  Hasdnibalem  fratrem 
27,  20.  in  fugam  vertitur  28,  2. 
dc"lectum  in  Hispania  cum  Has- 
drubalc,  Ciisgonis  filio,  habet,  et 
cum  co  bcllum  instaurat  12.  cqucs- 
tri  j)roelio  viiicitur  13.  it  Gadcs, 
dissipaturt|ueeiu8exercitus  16.  Ga- 
dibus  ex  fuga  subsistit  23.  iubetur 
a  senatu  Carthiiginiensi  classem, 
quam  Gadibus  habcret,  in  Italiam 
traiiccre  36.  a  Gaditanis  intra  ur- 
bcm  non  admittitur  37.  cx  minore 
Palcarium  insula  in  Italiam  traii- 
cit  46.  capit  Genuam,  ibid.  Galloa 
et  Ligures  in  conciliuni  vocat  29,  5. 
vincitur  a  Romanis  30,  iS.  fcmore 
transHxo  vulneratur,  il)id.  profiigit 
in  Liguriam  19,  ex  vulnere  mori- 
tur,  ibid. 

]\Iago,  legatus  Pocnorum  ad  Philip- 
pum  23,  34. 

Jlago,  cx  gento  Barcina,  cognatus 
Hannibalis,  capitur  23,  41. 

Mago,  Pocnorum  dux,  Carthagincni 
Xovam  tuetur  26,  44.  sc,  ancm, 
et  pracsidium  Sci|)ioni  dcilit  46. 
Romam  inittitur  cuni  quindcciin 
captivis  senatoribus  51. 
Maharbal,Hiinilconi«filius,oppugna- 
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tioni  Sagunti  praeficitur  ab  Hanni- 
bale  proficiscente  in  Oretanos  Car- 
petanosque  21,12.  depopulatur  so- 
ciorum  populi  Rom.  agros  45.  per- 
sequitur  Romanos,  a  Trasimeno  fu- 
gientes  22,  6.  praefectus  equitum, 
suadet  Hannibali  post  cladem  Ro- 

.  manorum  ad  Cannas,  ut  quampri- 
mum  E.omam  petat  51.  cf.  et  23, 
18. 

Malacini,  33,  21. 

Malea  31,  44  et  47.  32,  16.  36,  42. 
42,  56. 

Maleae  prohiontorium  34,  32. 

Maleventum  9,  27.   10,  15. 

Maliacus  sinus  27,  30.  31,  46.  32,  4 
et  32.  36,  14. 

Malitiosa  sih-a  i,  30. 

Maliensis  ager  in  Graecia  42,  40. 

Malleoli,  ignita  tela  38,  6. 

Malloea  Perrhaebiae  31,  41.  36,  13. 
39,  25.  vi  capitur  a  Menippo,  duce 
Antiochi  36,  10.  Malloeam  capit 
Philippus  13.  capitur  et  diripitur  a 
Romanis  42,  67. 

Mamertini  28,  28. 

C.  Mamilius  Vitulus,  primus  ex  plebe 
curio  maximus  creatur  27,  8.  prae- 
tor  35.  sortitur  Siciliam  36  et  38. 
legatus  ad  Philippum  30,  26.  pe- 
stilentia  moritur  41,  16. 

L.  Mamilius,  Tusculi  dictator,  auxi- 
lium  fert  Romanis  3,  18.  Romana 
civitate  donatur  29. 

Oct.  Mamilius  Tusculanus,  ab  Ulysse 
Deaque  Circe  oriundus  i,  49.  ei 
filiam  nuptum  dat  Tarquinius  Su- 
perbus,  ibid.  ad  eum  exsulatum 
abit  socer  2,  15.  concitat  triginta 
populos  adversus  Romanos  18.  in 
pugna  ad  Regillum  lacum  vulnera- 
tur  19. 

Q,.  Mamilius,  aedilis  plebis  27,  36. 

Q.  Mamilius  Thurinus  praetor  crea- 
tur,  cum  aedilis  pl.  esset  28,  10. 
sortitur  iurisdictionem  peregrinam, 
sed  accipit  Galliam,  ibid. 

Mandonius  22,  21.  frater  Indibilis, 
Ilergetum  reguli  26,  49.  eius  uxor 
capta  flens  ad  pedes  Scipionis  pro- 
ciunbit,  obtestaturque,  ut  curam 
feminarum  impensius  custodibus 
commendaret,  ibid.  Mandonius  de- 
ficit  ad  Romanos  27,  17.  ei  coniux 
et  liberi  redduntur,  ibid.  deficit,  et, 
concitatis  popularibus,  agros  socio- 
rum  populi  Romani  depopulatur 
28,  24.  magna  pugna  vincitur  33. 
petenti  veniam  ignoscit  Scipio  34. 
deficit  a  Romanis,  sed  comprehen- 
sus  traditur  ad  supplicium  29,  3. 

Mandropolis,  oppidum  in  Asia  mi- 
nore,  ad  quod  Cn.  Manlius  consul 


in  bello  contra  Gallograecos  castra 

posuit,  38, 15. 
Manduria,  oppidum  in  Sallentinis,  a 

Q.  Fabio  cos.  vi  capitur  27,  15. 
Manes  i,  20.    Manium  placandorum 

ritus  edocere  debebat  pontifex  max. 

ibid.    Diis  Manibus  Tellurique  se 

devovet  Decius  8,  9. 
P.  Manilius,  legatus  in  Illyricum  45, 

^'-        ..       . 
Sex.  Manilius  in  secessione  militum 

cum  M.  Oppio  summae  rerum  prae- 

est  3,  51. 

Manipulus  i,  52.  7,  24.  leves  vicenos 
milites,  aliam  turbani  scutatorum 
habebat  8,  8. 

Manliae  gentis  decreto  cautum,  ne 
quis  deinde  M.  Manlius  vocetur  6, 
20. 

Manliana  imperia  4,  29.  8,  7. 

Manlianus  saltus  in  Hispania  40,  39. 

Manlii  Acidini,  duo  iuvenes  illustres, 
tribuni  militum  42,  49. 

A.  Manlius,  (cui  in  Livii  exemplari- 
bus  peri^eram  apponitur  praenomen 
C.)  cos.  2,  54.  accusatur  post  con- 
sulatum,  ibid.  tribunus,  eius  accu- 
sator,  domi  interficitur,  ibid.  lega- 
tus  Athenas  missus  legum  causa  3, 
31.  decemvir  creatur  33. 

A.  Manlius,  trib.  mil.  cos.  pot.  4,  61. 
iterum  5,  8.  tertium  16.  legatus, 
auream  crateram  donum  ApoIIini 
Delphos  fert  28.  a  Liparensium 
piratis  captus,  et  dimissus,  ibid. 

A.  Manlius,  tribunus  militum,  interfi- 
citur  27,  27. 

A.  Manlius  Capitolinus,  trib.  mil.  cos, 
pot.  6,  I.  iterum  11.  tertium  21. 
quartum  36.  frater  M.  Manlii  Ca- 
pitolini,  cum  eo  vestem  non  miitat 
20. 

A.  Manlius  Torquatus,  praetor  crea- 
tus  45,  14.  sortitur  Sardiniam,  sed 
in  provinciam  ire  nequiit,  exercen- 
dis  iudiciis  ex  senatusconsulto  re- 
tentus  16. 

A.  Manlius  Vulso,  cos.  40,  59.  male 
rem  gerit  adversus  Istros  41,  5 — 8. 
populatur  Istriam  14.  obsidet  Ne- 
sactiumopp.  15.  dimittiturRomam, 
ibid. 

C.  Manlius,  trib.  mil.  cos.  pot.  6,  30. 
male  rem  gerit,  ibid. 

Cn.  Manlius,  cos.  2, 43.  in  proelio  oc- 
ciditui  47. 

Cn.  Miinlius,  cos.  7,  12.  Tiburtes  ad 
moenia  Romae  vincit,  ibid.  secun- 
dum  cos.  16.  adversus  Faliscos 
proficiscitur,  ihid.  legcm  de  vice- 
sima  manumissorum  in  castris  fert, 
ibid.  interrex  17.  censor  22.  ma- 
gister  equitum  28. 
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Cn,  Manlius  Vulso,  aedilis  curulis 
33,  25.  creatur  praetor  42.  Bortitur 
Siciliam  provinciam  43.  coloniae 
deducendae  triumvir  34,  53.  35,  9. 
cos.  37,  47.  suscipit  bellum  ad- 
versus  Gallograecos  38,  12.  eius 
iter  ab  Epheso  ad  Tolistoboiorum 
fines  12 — 15.  eius  ad  niilites  oratio 
1 7.  aggreditur  Tolistoboios,  OIjtu- 
pum  montem  insidentes  20.  capit 
eorum  castra  23.  res  eius  gestae 
adversus  Tectosagos  et  Trocmos 
24 — 27.  ad  eum  legationes  Asiae 
37.  it  in  Pamphyliam,  ibid.  foedus 
facit  cum  Antiocho  38.  res  regum 
et  urbium  componit  39.  traiicit  in 
Thraciam  40.  eum  invadunt  Thra- 
ces,  et  partem  praedae  abigunt, 
ibid.  in  Thess;iliam  tnulucit  exer- 
citum,  et  Apolloniae  hibernat  41. 
petit  triumphum  44.  legati  ipsius 
contradicunt,  ibid.  et  45  et  46.  se 
defendit  47.  triumphus  ei  decemi- 
tur  50.  de  Gallis  Asiaticis  trium- 
phat  39,  6.  petit  censunim  40. 

L.  Manlius  Imperiosus,  clavi  figendi 
causa  dictatordictus  7,  3.  delectum 
habere  conatur,  frustra,  ibid.  ob 
delectum  acerbius  liabitum  ei  dies 
a  M.  Pomponio  trib.  pl.  dicta  4. 
eius  crudelitas  in  filium,  et  filii 
generosum  factum,  ibid.  et  5. 
Manlio  remissa  caus;xe  dictio,  ibid. 

L.  Manlius,  praetor,  in  Galliam  mit- 
titur  21,  17.  eius  exercitus  caedi- 
tur  a  Boiis  25.  Concordiae  aedem 
vovit  22,  33.  23,  21.  petit  consula- 
tum  22,  35. 

L.  Manlius,  quod  legatos  Carthagini- 
enses  pulsasset.  per  fetiales  traditur 
legatis,   et    avehitur   Carthagiuem 

.S«5  42. 

L.  Manlius,  quaestor  45,  13. 

L.  Manlius  Acidinus,  praetor  26,  23. 
urbanus  27,  4.  praeest  exercitui  ad 
Kaniiam  43  et  50.  ei  llisi^ania 
provincia  traditur  a  Scipione  28, 
3>>.  eius  in  His])ania  res  gestae  29, 
2,  3.  ei  prorogjitur  iniperium  13. 
prohibetur  a  trib.  j)l.  M.  Porcio 
Lncca  ne  oviin»  urbem  iniret,  cum 
ab  senatu  imi^etrassct  32,  7. 

L.  Manliu»  Acidinus,  creatus  praetor, 
sortitur  Hisjianiain  citeriorem  38, 
35.  cum  Ccltil)oris  ctmtligit  39,  21. 
iinj)ctr.it  ovatioiicm  29.  le„'atus  in 
(ialliani  Tnin-^iiljiinaiii  54.  trium- 
vir  coloniae  Aquileiam  deducendne 
55  et  40,  34.  cos.  43. 

L.  Maiilius  CHjtitolinus,  trib.  mil. 
c"in:*uhiri  |iotcstate  4,  42. 

L.  .Manliu.s  Toniuatus,  lcgatus  10, 
7fy. 


L.  Manlius  Torquatus,  pontifex,  mo- 
ritur  30,  39. 

L.  ^lanlius  Vulso,  praetor  32,  27. 
sortitur  Siciliam  28.  cos.  Cn.  Man- 
lii  frater  38,  20. 

M.  Manlius,  trib.  mil.  consulari  po- 
testate  4,  44. 

!M.  Manlius,  cui  Capilolino  fuit  cog- 
nomen,  creatur  cos.  5,  31.  facit  lu- 
dos  magnos,  ibid.  ingreditur  urbem 
ovans,  ibid.  servat  arcem  Rom.  47. 
interrex  6,  5.  pravae  eius  adversus 
Patrcs  molitiones  1 1.  seditionem 
movet  14  et  15.  mittitur  in  carce- 
rem  16.  e  carcere  quare  eductus 
17.  eius  seditio  renovatur  iS.  ad- 
vocata  domum  plebe,  invehitur  in 
Patres,  et  de  regno  incipit  agere, 
ibid.  tribuni  plebis  sese  adversus 
eum  iungunt  senatui  19.  ei  dies  di- 
citur  20.  eius  defensio,  ibid.  dam- 
natus,  de  saxo  Tarpeio  deiicitur, 
ibid.  ei  mortuo  adiectae  notae, 
ibid. 

P.  iSIanlius,  trib.  milit.  consulari  po- 
testate  6,  30.  ei  sine  sorte,  extra 
ordinem,  Volsci  provincia  data, 
ibid.  male  rem  gerit,  ibid.  creatur 
dictator  38. 

P.  Manlius,  triumnr  epulo  factus  33, 
42.  creatur  praetor,  ibiiL  in  His- 
paniam  citeriorem  adiutor  consuli 
datur  43.  vincit  Turdetanos  34, 17. 
praetor  iterum  39.  ^6.  sortitur  His- 
paniam  ulteriorem  40,  i.  quid  re- 
rum  ibi  gesserit  16  et  34.  moritur 

P.  Manlius  Vulso,  praetor  26,  23. 
Sardiniam  obtinuit  27,  6  et  7. 

T.  Manlius  L.  F.  a  patre  rus  relegatus 
7,  4.  generosum  et  pium  T.  Manlii 
fdctum  5.  trib.  milit.  sufiVagio  po- 
puli  creiitur,  ibid.  pugnat  cum 
Gallo,  quem  vincit  10.  quare  dic- 
tus  Torquatus,  ibid.  donatur  a  dic- 
tatoro  corona  aurea,  ibid.  dicitur 
dictator  19.  itenim  26.  cos.  27.  se- 
cundum  cos.  28.  tcrtium  cos.  8,  3. 
eius  ad  lcgati  Latini  suj^erbam 
orationcm  resj^onsio  5.  jiroticiscitur 
ad  bcllum  6.  filium  sccuri  j^crcutit 
7.  in  pugna  adversus  Latinos  vir- 
tute  consilioque  egregius  10.  redit 
Romam,  cui  seniores  tantum  ob- 
viam  i\crunt,  iuvcntute  cuni  exse- 
crante  i  2. 

T.  Manlius  TorquHtu»,  co».  10,  9.  ex 
equo  lapsus,  moritur  11. 

T.  Manliu»  Torquatus,  eo  consule, 
lani  aedes  claus;i  i,  19.  censet  non 
rediniciidos  cs.se  cajitivos  Canncn- 
s<.>  2  2,  60.  mittitur  cuiii  iiiijicrio  in 
SHrdiniain   23,   34.    Sardos   domat 
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40  et  41.  pontificatum  maximum 
petit  frustra  25,  5.  recusat  consu- 
latum  26,  22.  comitiorum  et  ludo- 
rum  faciendomm  causa,  dicitur  dic- 
tator  27,  33.  ludos  facit,  et  lu- 
strum  vovet,  ibid. 

T.  Manlius  Torquatus,  praetor  43,  4. 
pontifex  legitur  13. 

Mannus,  servus  Campanorum  Cala- 
vionmi,  indicat  incendium  Romae 
fraude  Campanorum  factum  26, 
27.  ei  libertas  data,  et  viginti  mil- 
lia  aeris,  ibid. 

Mantua  24,  10. 

Manubiae  10,  46.  de  manubiis  aedes 
Fortis  Fortunae  facta,  ibid. 

Miinumissi  7,  16.  lex  de  vicesima 
manumissorum  in  castris  a  Cn. 
Manlio,  consule,  lata,  ibid. 

Manus  ad  digitos  usque  involutae  in 
re  div.  Fidei  faciunda  i,  21.  manus 
religiose  admotae  Deorum  signis  5, 
22.  manibus  ad  coelum  sublatis 
precatur  M.  Furius  Camillus  5,  21. 
ad  coeluni  porrectis  M.  Curtius  se 
devovet  7,  6.  manus  praecisae  spe- 
culatoribus  depreliensis  22,  33.  et 
26,  12.  manus  ferreae  ad  naves  sis- 
tendas  aut  comprehendendas  36, 44. 

Mapalia  Massyliorum  29,  31. 

M.  Claudius  Marcellus,  cos.  8,  18. 
dictator  23. 

M.  Claudius  Marcellus  praetor,  No- 
lam  magnis  itineribus  pervenit  23, 
14.  Ilannilialem  vincit  16.  suppli- 
cium  de  proditoribus  sumit  17, 
creatus  cos.  secundum,  cum  augures 
vitio  creatum  pronuntiavissent,  ab- 
dicat  31.  proconsul  copias  educit 
in  aciem  contra  Hannibalem  44. 
hortatur  suos  45.  Poenos  in  castra 
compellit  46.  ad  eum  equites  His- 
pani  et  Numidae  transfugiunt,  ibid. 
tertium  cos.  absens  creatur  24,  9. 
ei  Sicilia  provincia  decreta  21. 
Leontinomm  urbem  capit  30.  op- 
pugnat  Syracusas  33.  capit  alias 
urbes  35.  fundit  Syracusanos  36. 
ca]iit  Syracusas  25,  23  et  24.  Mar- 
ceili    lacrimae,    captis    Syracusis, 

■  ibid.  castigat  Syracusanos  31.  spo- 
liat  Syracusas  40.  componit  res 
Siculomm,  ibid.  vincit  Poenos  41. 
ei  prorogatur  imiicrium  26,  i.  I\Iar- 
cellns,  e  Sicilia  redux,  petit  trium- 
jdium  21.  urbem  ovans  ingi-editur, 
post  triumphum  in  Albano  monte, 
ibid.  quartum  cos.  22.  eius  oratio 
in  scnatu  26.  ei  obveuit  Sicilia  29. 
ob  Siculorum  querelas  manet  in 
Italia,  ibid.  Siculi  eum  accusant 
in  senatu  30.  purgat  sc  31.  de  ca 
re  senatusconsultum  32.  cum  Han- 


nibale  dubio  Marte  pugnat  27,  2. 
instat  Hannibali  4.  Hannibali  ad 
Canusium  occurrit  12.  aequo  Marte 
pugnat  cum  Hannibale,  ibid.  po- 
stero  die,  iterum  lacessens  Hanni- 
balem,  vincitur,  ibid.  increpat  ex- 
ercitum  13.  vincit  Poenos  14.  ac- 
cusatur  a  tribuno  plebis  20.  absol- 
vitur,  et  quintum  cos.  creatur  21. 
aedes  Honoris  et  Virtutis  aedificat 
25.  insidiis  exceptus,  perit  16  et 
27.  varia  de  eius  morte  fama,  ibid. 
sepelitur  ad  Hannibale  28.  eiua 
annulo  potitus  Hannibal,  frustra 
dolum  Salapitanis  nectit,  ibid. 
augiu-  fuerat  Marcellus  36. 

M.CIaudius  Marcellus,  consulis  filius, 
trib.  milit.  27,  26,  vulneratur  27. 
aedem  Virtutis,  septimo  decimo 
anno,  postquam  a  patre  eius  primo 
consulatu  vota  in  Gallia  fuerat,  ad 
portam  Capenam  dedicat  29,  ii. 
trib.  plebis  20.  aedilis  curulis  31, 
50.  praetor  32,  7.  ei  Sicilia  sorte 
obvenit  8  et  27.  cos.  creatur  33, 
24.  triumphat  de  Insubribus  et 
Comensibus  37.  pontifex  42.  le- 
gatus  Carthaginem  missus  47.  le- 
gatus  in  exercitu  35,  5  et  8.  censor 
37,  58.  lustrum  condit  38,  36. 
pontifex  moritur  41,  17. 

M.  Claudius  Marcellus,  praetor,  sor- 
titur  iurisdictionem  urbanam  38, 
Z^.  eius  iussu,  qui  pulsarant  le- 
gatos  Carthaginienses,  iis  traduntur 
42.  creatur  cos.  39,  45.  eius  res 
gestae  54  et  55.  decemvir  gacrorum 
moritur  44,  18. 

M.  Claudius  Marcellus,  pontifex  41, 
13.  trib.  pl.  42,  32.  praetor  43,  13. 
sortitur  Hisiianiam  17.  iubetiu'  de- 
lectum  agere  16.    cos.  creatur  45, 

44- 
M.  Claudius  Marcellinus,  praetor  39, 

Marcia  rogatio  42,  21. 

Marcius,  clypeus  25,  39.  saltus  39,  20. 

Marcius,  illustris  vates,  eiusque  car- 
mina  25,  12.  praedixit  Cannensem 
ciadem,  ibid.  alterum  eius  vatici- 
nium,  ibid. 

C.  Marcius,  adolescens  consilio  et 
manu  promptus  2,  33.  vid.  Corio- 
lanus. 

C.  Marcius,  trib.  pl.  diem  dicit  Q. 
Fabio,  quod  legatus  in  Gallos  con- 
tra  ius  gentium  pugnasset  6,  i. 

C.  Marcius  Rutilus,  cos.  victis  Pri- 
vernatibus,  triumphat  7,  16.  pri- 
mus  de  plcbe  dictator,  victis  Etru- 
scis,  iussu  populi  sine  auctoritate 
Patmm  triuniphat  17,  cos.  iterum 
21.    primus   de   plebe   censor   22. 
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tertium  cos.  28.  quartum  cos.  con- 
iurationis  militaris  vires  arte  spar- 
git  et  dissipat  38  et  39. 

C.  Marcius,  trib.  pl.  9,  30. 

C.  Marcius,  augur  creatus  10,  9. 

C.  Marcius  Rutilus,  cos.  9,  33.  capit 
Allifas  de  Samnitibus  38.  vulne- 
ratur  in  proelio  cum  Samnitibus, 
ibid.  pontifex  crcatur  10, 9.  censor 
lustrum  condit  47, 

C.  Marcius  Figulus,  creatur  praetor 
43,  1 3.  sortitur  cliissem  1 7,  traiicit 
in  Graeciam  44,  i.  cum  classe  in 
Macedoniam  contendit  2.  Thes- 
salonicam  frustra  oppugnat  10. 

L.  Marcius,  e<iues  Rom.  Scipionibus 
occisis,  dux  a  militibus  eligitur  25, 
37.  hortatur  suos  ad  oppugnanda 
hostium  castra  38.  bina  ctistra 
hostium  capit  39.  flamma  ei  con- 
cionanti  fusa  dicitur  e  capite,  ibid. 
scribens  senatui,  se  propraetorem 
nuncupat,  unde  multorum  often- 
duntur  animi  26,  2.  a  Scipione 
niagno  in  honore  habetur  19.  ad 
oppugnandum  Castulonem  mittitur 

28,  19.  capit  Astapam  urbem  22. 
cf.  et  34  et  35.  et  32,  2. 

L.  Marcius  Septimus  32,  2. 

M.  Marcius,  rex   sacrorum,  moritur 

27,6. 
M.  ^larcius,  trib.  milit.  secundae  le- 

gionis,  interficitur  in  proelio  cum 

Boiis  sf,  5- 
M.  Marcius   Ralla,    creatur    praetor 

29,  II,  Bortitur  iurisdictionem  ur- 
banam  13.  cum  legati»  Carthagini- 
ensibus  mittitur  a  Scipione  Romam 

30,  3«.. 

M.  Marcius  Sermo,  trib.  pl.  42,  21. 
Num.  Marcius,  Marci  F.  pontifex  a 

Numa  Pompiiio  ex  Patribus  lectus 

I,  20. 
P.  IMarcius  Rex,  legatus  43,  i. 
Ci.  Marcius  Tremuius,  cos.  creatur  9, 

42.  eius  rcs  egregie  gestae  43.  tri- 

umphat,   ibid.    ei    statua   decreta, 

ibid. 
Q.  Marcius,  trib.  milit.  eecundae  le- 

gioiiis,  iiiterficitur  in  proelio  cum 

IJoiis  35,  5. 
Q.  Marcius  Philippus,  creatur  prae- 

tor,  et  sortitur  Siciliani  38,  35.  cos. 

39,  6.  ei  et  collegae  mandatur 
quaestio  dc  Hacchanalibus  14.  in 
Ligures  Apiianos  |)n>ficiscitur  20. 
circunivenitura  Liguribu»,  il)i(l.  ab 
eius  noinin<.>  saltus  Marcius  ap])el- 
latus,  ibid.  legatus  ad  res  .Mace- 
doniae  Graeciaeipie  viseiidas  39, 
4X.  40,  2  et  3.  decemvir  («icroruni 

40,  42.  leg.ktuH  in  Ciraeciain  niit- 
titur^i,  37.  eius  i-olloi|iiiuin  pctit 
i'crseus  38.    coiigrcdiuntur,  traiis- 


gresso  amnem  Perseo,  qui  et  ob- 
sidcs  dedit  39.  Marcii  oratio  ad 
regem  40.  persuadet  Persco,  ut 
mittat  legatos  Romam  43.  redit 
Romam  44.  gloriatur,  decepto  per 
indutias  et  spem  pacis  rege  :  quod 
quidem  seniores  Patnmi  vehemen- 
ter  improbant  47.  cos.  iterum  43, 
13.  traiicit  in  Graeciam  44,  i.  eius 
ad  milites  oratio,  ibid.  contendit  in 
Macedoniam  2  et  sqq.  Dium  venit 
7.  laborat  inopia,  ibid.  eius  literae 
ex  Macedonia  Romam  missae  16. 

Q.  Marcius,  ]\Iarcii  Philippi  consulis 
filius  44,  3. 

Q.  Marcius  Ralla,  duumvir  aedibus 
dedicandis  34,  53.  35,  41. 

Q,  Marcius  Rex,  trib.  pl,  33,  25. 

Q.  Marcius  Scylla,  trib.  pl.  42,  21. 

ad  Marcium,  locus,  non  procul  a  La- 
nuvio  6,  2. 

Marcolica,  nobilis  urbs  Ilispaniae, 
capitur  a  M.  Marcello  45,  4. 

Marene,  regio  42,  67. 

Maricae  lucus  27,  37. 

Marius  Alfius,  Medixtuticus  apud 
Campanos  23,  35.  in  pugna  occi- 
ditur,  ibid. 

Marius  Blosius,  praetor  Campanus, 
concione  advocata,  cdicit,  ut  fre- 
quentcs  cum  coniugibus  ac  liberis 
obviam  ircnt  Hannibali  23,  7, 

Marius  Statilius,  praefectus,  cum 
turma  Lucana  exploratum  missus, 
detegit  insidias  Hannibalis  22,  42. 

Maronea,  urbs  in  Samnio  27,  i. 

Maronea,  urbs  Thraciac,  expugnatur 
a  Philippo  31,  16.  Antiochi  prae- 
sidium  inde  deducitur  37, 60.  cf.  et 

39'  ^4-  43,  9- 

Maronitae  31,  31.  37,  33.  Maroni- 
tarum  vicus  Sare  api)ellatus  38,41. 
Maronitarum  exsules  Romam  ve- 
niuiit  39,  24.  eorum  legati  ([uerun- 
tur  de  Philippo  27.  erudeliter  cae- 
duntur  a  Philippo  34. 

Marrucini,  j)opuli  8,  29.  26,  1 1.  ora- 
tores  Roniam  mittunt,  pacem  j^e- 
tentes  9,  45.  iis  foedus  datur,  ibid. 
deviistantur  ab  Hannibale  22,  9. 
multos  voluntarios  dant  Scipioni 
in  classem  28,  45. 

Marrucinus  ager  27,  43. 

Mars,  conditor  et  parens  populi  Roni. 
l*raef.  Ciradivus  i,  20.  2,  45.  ei 
duodecim  Salii  a  Numa  Poniiiilio 
lecti  I,  20.  Pater  8,  9.  Marti» 
aedes  dedicata  6,  5.  acdes  cxtni 
portain  Capeiiain,  ad  quani  oniiics 
arniati  convenire  iussi  7,  23.  10,  33 
et  27.  ara  T^f,,  10.  ad  ean»  ceiiMore», 
statini  iiiito  niagistnitu,  sellis  cu- 
rulilius  coiisidere,  iiios  erat  40,  45. 
hasta  24,  10.  lacus  in  agro  Crustu- 
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mino  41,  13.  signum  Appia  via  ad 
simulacra  lupomm  22,  10.  Marti 
flamen  a  Numa  assignatus  1,  20. 
piaculum  faciendum  suovetaurili- 
bus  8,  10.  bos  albus  opimus  im- 
molatus  7,  37.  lectisteniium  ha- 
bitum  22,  10.  spolia  hostium  di- 
cata  45,  33.  Martem  Komuli  et 
Kemi  patrem  nuncupat  Rhea  Sil- 
via  I,  4. 

Martius  campus  r,  44.  fuit  ager  Tar- 
quiniorum,  post  eos  expulsos  con- 
secvatus  Marti  2,  5.  cf.  et  6,  20. 

Marsi,  populi  8,  6.  26,  ir.  deficiunt 
9,  41.  oratores,  pacem  petentes, 
Romam  mittunt  45.  iis  foedua 
datur,  ibid.  rebellant,  vincuntur  et 
multantur  ro,  3.  devastantur  ab 
Hannibale  22,  9.  dant  Scipioni 
multos  voluntarios  in  classem  28, 
45.  Marsorum  cohors  33,  36. 

Marsyas,  amnis,  haud  procul  a  Mae- 
andri  fontibus  oritur,  et  in  Maean- 
drum  cadit  38,  13. 

Martiae  Kalendae  38,  42,  ante  diem 
XII  Kal.  Mart.  comitia  fuerunt 
consulibus  rogandis,  ibid.  vid.  et 
42,28. 

Martiis  Idibus  magistratus  initus  22, 
I.  23,  30.  26,  I  et  26.   27,  7.  31, 

5.  32,  I.  38,  35-  39'  45-  40,  35- 
42,22.44,16. 

Masaesyli,  altera  Numidiae  pars, 
cuius  rex  fuit  Syphax  24,  48.  28, 
17.  29,32. 

Masgaba,  Masinissae  filius,  profici- 
scitur  Romam  45,  13.  ei  obviam 
mittitur  L.  Manlius  quaestor,  qui 
eum  Romam  publico  sumptu  per- 
duceret,  ibid.  eius  in  senatu  oratio, 
ibid.  ei  dantur  munera  14. 

Masinissa,  filius  Galae,  regis  Numi- 
darum  Massyloium,  vincit  Sypha- 
cem  24,  48  ct  49.  socius  Cartha- 
giniensium,  ingeuti  tumultu  turbat 
exercitum  P.  Scipionis  25,  34.  con- 
ciliatur  Romanis  28,  16.  Masi- 
nissae  et  Scipionis  colloquium  35. 
fide  data  acceptaque  discedunt, 
ibid.  queritur  apud  Laelium  ni- 
miam  Scipionis  cimctationem  29, 
4.  accedit  ad  Scipionem  29.  varia 
fortujia  in  amittendo  recuperando- 
que  regno  patenio  est  usus,  ibid. 
capit  Thapsimi  urbem  30.  in  eum 
stimulatur  ab  Hasdrubale  Syphax 
31.  vincitur  Masinissa  a  Syphace, 
ibid.  profugit  in  montem  BalJnim, 
ibid.  Bocchar  mittitur  adversus 
Masinissam  32.  qui  vincitur,  sed 
circumventus  cum  solis  (luattuor 
equitibus  aufugit,  ibid.  iiisilit  in 
fluvium,  unde  cum  duobus  emergit, 
ibid.    in   occulta   spelunca  ™Inus 


curat,  ibid.  repetit  regnum,  ibid. 
Syphax  in  eum  contendit,  eumque 
vincit  33.  cum  modica  manu  Ma- 
sinissa  ad  Scipionem  venit,  ibid. 
Hannonem  ad  pugnam  elicit  34. 
Syphacis  castra  incendit  30,  5. 
Masinissa  regnum  recuperat  rr, 
Sophonisbam,  Syphacis  uxorem, 
ducit  12.  ob  Sophonisbae  nuptias 
a  Scipione  reprehenditur  14.  eius 
anxietas  15.  venenum  in  poculo  ad 
Sophonisbam  mittit,  ibid.  amplis- 
simis  donis  a  Scipione  donatur, 
ibid.  eius  legati  in  senatum  Rom. 
introducti  17.  Masinissam  Cirta, 
oppido,  ceterisque  oppidis  agrisque 
ad  regnum  paternum  adiectis,  do- 
nat  Scipio  44.  ei  gratulantur  Ro- 
mani,  et  dona  mittunt  31,  11.  mit- 
tit  Romanis  auxilia  r^.  et  32,  27. 
populatur  agrum  Carthaginiensium, 
et  quasdam  urbes  vectigales  eorum 
sibi  cogit  stipendium  pendere  34, 
62.  legatos  Romam  mittit  36,  4. 
pollicetur  frumentum  et  hordeum, 
ibid.  et  43,  8.  eius  cum  Carthagi- 
niensibus  de  agro,  quem  illis  ade- 
merat,  contentiones  40,  r^,  34.  de 
eo  legati  Carthaginiensium  que- 
runtur  in  senatu  42,  23.  mittit 
filium  suum  Romam,  qui  legatis 
respondet,  ibid.  auxilia  cum  ele- 
phantis,  Misagenemque  filium 
mittere  Romanis  ad  bellum  Per- 
sicum  parat  29  et  35.  cf.  et  45, 13. 

Massicus  mons  22,  T4. 

Massilia  21,  26.  40,  rS.  inter  Gallos 
sita,  traxit  aliquantum  ab  accolis 
animorum  38,  17. 

Massilienses,  a  Phocaea  profecti  5, 
34.  socii  Romanoruni  21,  20,  26. 
mores,  et  leges,  et  ingeniura  sin- 
cerum  integrumque  a  contagione 
accolarum  servarunt  37,  54. 

Massiva,  Numida,  puer  forma  insigni 
et  regii  generis,  capitur  in  proelio 
27,  r^.  dimittitur  a  Scipione  ad 
Masinissam  avunculum  cum  donis, 
ibid.  cf.  et  28,  35. 

Massyli,  Numidiae  altera  pars,  euius 
rex  Gala  24,  48.  regnum  patemum 
Masinissae  30,  ri.  vid.  Masinissa. 

Mataris,  teli  Gallici  genus  7,  24. 

Mater  Deum,  lapis  quidam  sacer  in 
urbe  Phrygiae  Pessinunte  29,  rr. 
quo  honore  a  Romanis  accepta  14. 
ludi  in  eius  honorem,  vid.  Mega- 
lesia. 

Matris  Magnae  aedes  in  PaJatio  fa- 
cicnda  locatur  29,  37.  dedicatur 
36,  36. 

Matris  Matutae  aedes  5,  r^.  25,  7- 
4r,  33.  in  ea  tabula  a  Graccho, 
Sardinia  subacta,  jiosita,  ibid.  eius 
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aedes  in  foro  boario  33,  27.  aedes 
Satrici  28,  II. 

Matres  duae,  receptis  praeter  spem 
filiis,  gaudio  exaniniantur  22,  7. 

Materina,  plaga  in  Umliris  9,  41. 

C.  Matienus  creatur  duumvir  navalis 
40,  26.  praedonum  Ligurum  duas 
ac  triginta  naves  capit  28. 

M.  Matienus,  praetor  41,  ^^.  sortitur 
Hispaniam  ulteriorem  42,  i.  ab 
Hispanis  ulterioribus  ad  recupera- 
tores  adductus,  ampliatusque,  cum 
dicenda  de  integro  causa  esset,  in 
exsilium  abit  Tibur  43,  2. 

P.  Matienus,  tribunus  militum  29,  6. 
a  Pleminio  virgis  caesus,  interfci- 
tur  9. 

Matrona  nulla,  nisi  spectatae  pudici- 
tiae,  et  quae  uni  viro  nupta  fuisset, 
ius  sacrificandi  habet  in  ara  Pudi- 
citiae  plcbeiae  10,  23.  matronae 
per  annum  lugent  Brutum  2,  7.  et 
Vaierium  Puldicolam  16.  aunim 
et  omnia  ornamenta  ip  aerarium 
conferunt  5,  25.  obeam  muniticen- 
tiam  iis  honor  habitus,  ut  pilento 
ad  Kicra  ludosciue,  carpcntis  festo 
profestoiiue  uterentur,  iljid.  aurum 
item  conferunt,  ad  summani  pactae 
mercedis  Gallis  conficiendam  50. 
Jiinc  deceniitur,  ut  earuni,sicut  vi- 
ronim,  sollennes  post  morteni  lau- 
dationcs  essent,  ibid.  iis  pro  auro 
pretium  persolvitur  6,  4.  veneficae 
ad  centum  septuagint<i  damnatiic 
8,  18.  stupri  damnatae,  pccunia 
niultantur  10,  31.  dedicant  lunoni 
eignuni  aeneum  in  Aventino  21, 
62.  item  j)elvim  auream  27,  37. 
per  omnia  delubra  vagae  suppliciis 
votisque  liitigant  Deos  50.  cum 
Sci))ione  oljviam  cunt  Dciini  Matri 
29,  14.  habitu  JJ.iccharuni  crinil)us 
|)as.>i3  cuni  ardcntibus  facibus  de- 
currunt  ad  'ribcrim,  demissjisque 
in  a()uum  faces  integra  flamma  etfe- 
runt  39,  13.  de  matronarum  cultu 
lex  ()))pia  34,  I.  coutra  earum 
luxum  oratio  Catonis  cos.  2.  L. 
\'alcrius  cas  dcfcndit  5.  matronsis 
])atricia«  iuter  vt  pJebeius  certamcn 
10,  23. 

]Mmiri  21,  22,  28,  17. 

Muurusii  24,  49. 

(.^  Maxinius,  tilius  L.  Acm.  PnuUi 
CO8.  ad  AcgiHiuni  el  Agas.siH  dirijii- 
endus  niittitur  45,  27.  ud  lliyrios 
dc)iii)iiiland(is  33. 

.Mcdi,  ])opuli  35,  48.  37,  40. 

Medicus,  vitue  PyrrJii  insidians,  n 
lioiiianis  illi  j^roditur  42,  47. 

Mediolunum,  a  Ciullis  conilitum  5, 
34.  cf.  ct  34,  46. 


Medion,  oppidum  Acarnaniae  36, 1 1, 

12. 
Medionii  36,  12. 
Meduacus,  amnis  10,  2. 
Medullia,  urbs,  ojjpugnatur  a  Roma- 

nis  I,  33.  vid.  et  38. 
Medixtuticus,  summus  Campanonun 

magistr.  24,  19.  26,  6. 
Medon,  Beroeaeus,  praefectus  Persei 

42,58.  . 
Medon,  princeps  amicorum  Persei,  se 

dedit  llomanis  44,  45.  cf.  et  32. 
Megalesia,  ludi  in  honorem  Magnae 

IMatris  Deiim  29,   14.    in  iis  dati 

ludi  scenici  34,  54.  36,  36. 
Megaloj^olis  condita,  multis  vicis  op- 

pidisque  Arcadiae  in  unam  urbem 

contributis   32,   5.    cf.    et   36,  31. 

porticus,  quam  Megalopoli  dinie- 

rant  Laccdaemonii,  refecta  38,  34. 
Megalopolitae    28,   8.    35,    27.    sive 

Jlcgalopolitani,  restituti  in  patriam 

ab  Antigono,  Macedoniae  rege  32, 

22.    iis  in  Arcadia  murum  se  cir- 

cumdaturum  urbi  poUicetur  Antio- 

chus  Epijihancs  41,  25. 
Megara,  urbs  Siciliae  24,  30.    capta 

et  diruta  a  M.  Marcello  35. 
Megara,  urbs   Graeciae    28,   7,    31, 

22. 
Megiste,  portus  27,  22,  24. 
Melae,  urbs  in  Samnio  24,  20.  eadem 

quae  Mclcs  27,  I. 
IMclambium  Scotussaei  agri  33,  6. 
Melas,  amniculus  prope  Heracleam 

ad  (Jctam  36,  22. 
]Melas,  ainnis  inter  Lysimachiam  et 

Cyi)sela  38,  40. 
Jleleon,  campus  43,  25. 
Melessum,  llispenae  gcntis,  urbsOrin- 

gis  28,  3. 
Meliboea,  oj)p.  36,  13.    situm  in  rar 

dicibus  Ossae  montis  44,  13.    ten- 

tatur  a  Komanis,  frustra,  ibid.  ca- 

])itur  a  Cn.  Octavio,  ct   diripitur 

46. 
Mclita,  in.sula,  aipta  a  Ti.  Scmpronio 

cos.  2  1,  51. 
Meloti»  tcrni  32,  13. 
C.  Meiiimius  Gallus  crcatur  praetnr 

41,  22.  Icgatus  ad  Actolos  mittitur 

30.   i)r;M.t()r  iterum  42,  9.  sortitur 

Siciliam  10.  vid.  et  27. 
T.  Meminius,  legatus  43,  7. 
Meninon,  Dcmiurgus  aj)ud  Achaeo» 

.^2,  22. 
MemjiJiiH,  urbs  Aegypti  45,  i  r,  12. 
Meiidis,  niaritiniUM  vicus  31,  45. 
Menecrate»,  dux  l'ersei  44,  24. 
MeiieJiiid,  oppidum   in    Dolopiu   39, 

■26. 
MeneluiuH,  iiioiih  34,  28. 
Agr.  Mcncuius  cus.  2, 16.  ud  )>Je1jc<in, 
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quae  in  Sacram  montem  secesserat, 
mittitur,  eamque  reducit  32.  mori- 
tur  33.  ei  sumptus  cum  funeri  de- 
esset,  plebs  eum  extulit,  sextanti- 
l)us  collatis  in  capita,  ibid. 

Agr.  Menenius,  triumvir  ad  coloniam 
Ardeam  deducendam  4,  11. 

Agr.  Menenius  Lanatus,  cos.  4,  13. 
tribunus  militum  cos.  pot.  44.  ite- 
rum  47. 

C  Menenius,  cos.  3,32, 

L.  Menenius  Lanatus,  cos.  4,  12. 

L.  Menenius,  trib.  milit.  cos.  pot.  6,  5. 
secimdum  27. 

T.  Menenius,  cos.  male  rem  gerit  ad- 
versus  Tuscos  2,  51.  eidiem  dicunt 
tribuni  plebis  52.  damnatus,  non 
fert  ignominiam,  morboque  absu- 
mitur,  ibid. 

Menetas,  Epirota  36,  28.  eum  sibi 
dedi  petit  M'.  Acilius  Glabrio,  cos. 
ibid.  Aetolos  concitat  38,  10. 

Menippus,  dux  Philippi  27,  32.  cum 
mille  peltastis  Chalcidem  mittitur 
^8,5. 

Blenippus,  legatus  Antiochi  ad  Ro- 
manos  34,  57.  eius  oratio,  ibid. 
mittitur  ad  Aetolos,  apud  quos  vi- 
res  Antiochi  in  immensum  extoUit 

35,  32. 
Menix,  insula,  Yastata  22,  31. 
Meno,  Antigonensis,  praefectus  Per- 

sei  42,  58, 
Menophilus,  mercator  Perrhaebus  44, 

35- 
Mens,  Dea,  22,  10.    ei  aedes  vota  a 
T.  Otacilio,  praetore,  ibid.  et  23, 

31- 

Mensarii  aeris  alieni  causa  creati  7, 
21.  mensarii  triumviri  23,  21. 

Mensis  intercalaris  37,  59. 

Mentissa  26,  17. 

Mercatomm  collegium  2,  27. 

Mercenarii  milites  apud  Romanos 
primi  24,  49.  eorum  tumultus  Sy- 
racusis  25,  29. 

Mercurius  5,  13.  Mercurii  aedes  Idi- 
bus  Maiis  dedicata  2,  21.  de  aede 
Mercurii  dedicanda  certamen  inter 
consules  27.  Mercurii  promonto- 
rium  29,  27.  tumulus  26,  44. 

Mericus,  Hispanus,  prodit  Romanis 
insulam  Syracusanam,  25,  30.  cum 
corona  aurea  incedit,  ovante  i\Iar- 
cello,  et  civitate  Rom.  donatur  26, 
21. 

Messana,  urbs  21,  49.  24,  i.  29,  7,  8 
et  9.  occupatur  scelere  a  Mamerti- 
nis  28,  28. 

Messapii  8,  24. 

Messene,  urbs  Peloponnesi,  obsidetur 
ab  Achaeis  36,31.  Messenii  legatos 
ad  Quinctium  mittunt,  nuntiantes, 


se  Romanis,  non  Achaeis,  apertu- 
ros  urbis  portas,  ibid.  Messene  de- 
sciscit  a  concilio  Achaeorum  39, 48. 
inde  oritur  bellum,  in  quo  Philo- 
poemen  capitur  a  Messeniis,  et  ve- 
neno  interficitur  49  et  50.  vincitur 
ab  Achaeis,  ibid. 

Messenii,  a  Messene  in  Peloponneso, 
31,  31.  39,  48.  a  Romanis  ascripti 
foederi,  cum  Philippo  inito  29,  12. 
legatos  Achaeorum  sine  responso 
dimittunt  36,  31. 

Messis  ante  Kalendas  lun.  23,  32, 

Vect.  Messius,  ex  Volscis  vir  nobilis 
4,  28.  eius  adhortatio  ad  milites, 
ibid. 

Metalla  nova  instituta  a  rege  Philip- 
po  39,  24.  metalli  Macedonici  in- 
gens  vectigal  sublatum  45,  18  et 
29. 

Metapontus  i,  18,  8,  24.  25,  11.  27, 
I. 

Metapontini  deficiunt  ad  Poenos  22, 
61.  25,  15.  cf.  et  27,  16. 

Metapontinus  ager  24,  20. 

Metaurus,  fluvius  27,  47. 

L.  Metello,  tribuno  plebis,  dies  dicta 

24,  43- 

Q.  Metellus,  aedilis  curulis,  instaurat 

ludos  27,  36. 
Meteon,  oppidum  Labeatidis  terrae 

44»  23,  32, 
Methymna  45,  31. 
M.  Metilius,  trib.  pl.  accusat  duos  tri- 

bunos  milit.  5,  11. 
M.  Metilius  trib.  pl.  22,  25.    eius  in 

Fabium  oratio,  ibid. 
M.  Metilius,  legatus  a  senatu  ad  coss. 

25,  22.  _ 

Sp.  Metilius  absens  tertium  trib.  pl. 

creatur  4,  48.   rogationem  promul- 

gat,  ut  ager  ex  hostibus  captus  viri- 

tim  dividatur,  ibid. 
T.  Metilius  Croto,  legatus  23,  31. 
Metropolis,  urbs  Thessaliae,  oppida- 

norum  concursu  defenditur  32,  13. 

capitur  ab  Antiocho  36,  10.   se  de- 

dit  Romanis  14. 
Metropolitanus   campus   in   Phrvgia 

38,  15. 
Mettus  Curtius  i,  12.   eius  clara  ad- 

versus  Romulum  pugna,  ibid.    la- 

cus  Curtius  ab  eo  appellatus  13. 
Mettus  Fuffetius,  dictator  Albanorum 

creatur  i,  23.    eius  oratio  ad  Tul- 

lum,  ibid.    perfidia  27.   et  suppli- 

cium  28. 
Mevania,  oppidum  9,  41. 
Mezentius,  Etniscorum  rex,  socia  ar- 

ma  Rutulis  adversus  Troianos  iun- 

git  I,  2. 
Mezetulus,  Numida,  contendit  cum 

Capusa  de  rcgno  29,  29.  gens  Mas- 
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sylorum  omnis  in  eius  venit  pote- 
statem,  ibid.  abstinet  nomine  regio, 
ibid.  matrimonio  sibi  iungit  sororis 
Hannibalis  filiam,  ibid.  victus  a 
Masinissa,  fugit  in  Carthaginien- 
sem  agrum  30.  redit  in  patriam, 
ibid. 

Miction,  Chalcidensis  princeps  35, 38. 
fidus  Romanis  46.  pedibus  captus 
lectica  in  senatum  introfertur  43, 9. 
queritur  de  crudelit.ite  et  sacrilegio 
Lucretii  et  Hortensii,  praetorum 
Rom.  ib.  vehicula  ei  publicc  prae- 
bentur  10. 

Miletus  civitas  37,  16.  38,  13. 

Milesiis  ager  sacer  restituitur  38,  39. 
eorum  legati  pollicentur  ad  bel- 
lum,   quicquid   senatus    imperaret 

43,  8- 
Miles  Romanus  quando  primum  de 
publico    stipendium    acceperit    4, 
59.    cibum  potumciue  capere  iussus 
stans,  ignominiae  causa  24,  16.  mi- 
litem    mercenarium    quando     pri- 
mum  Romani  habuerint  ?  49.  mi- 
litem   veterem  invitum  ducere  aJ 
bellum  gerendum  in  Macedoniam 
vetitum  31,  8.  horridum  magis  esso 
decet,  quam   ornatum  auro  et  ar- 
gento  9,  40.   milite  suo,  non  exter- 
no,   uti   solitus    Romanus  •22,   37. 
milites  accensi  8,  8.    antepilani  9.  • 
antesignani   2,   20.     causarii   6,  o. 
hastati  7,  23.  8,  8.  leves,  ibid.  ma- 
nipulares  7,  34.  8,  8.    ubi  et  acies 
Romana  describitur.    principes   7, 
23.  8,8.  rorarii,  ibid.  statarii  9, 19. 
Bubitarii,  qui  ?  3,  4.  40,  26,   triarii 
7,  23.  8,  8.    tumultuarii  35,  2.   ve- 
terani  8,  8.    voluntarii  31,  8.   mili- 
tes  Antiates  mille  dimissi  cum  igno- 
minia  3,  5.    Roniani  se  vinci    pa- 
tiuntur  odio  decemvirorum  42.  tre- 
centi  septem  capti  a  Tarquiniensi- 
bus  immolaiitur  7,  15.    duplici  fru- 
mento  in  perpetuum,  in  praesentia 
Bingulis  bubus  binisquo   privis  tii- 
nicis  donati  37.    corrunipuntur  Ca- 
puanis  deliciis  38.    coguntur  ven- 
dere  pniedam  10,  17,  20.  sjicramen- 
to  adiguntur  siiigulari   ritu   38.    a 
tribunis  inilitum  adiguntur  iureiu- 
raiido  22,  38.   iurant  iii  verba  iin- 
perattiris  28,  29.  ex  Cannensi  clade 
Buiierslites   relegantur    in   Siciliain 
25,  5.   notantur  a  seiiatu  7.   donaii- 
tur  agris  31,  4  et  49.    ex   Asia  re- 
dcuntes   invehunt    iuxum   Roniam 
39,6.  in  triumphis  laureati,  canunt 
ini|ienitorii<    laudes  39,  7.   45,  38. 
iiiilitum   fMga   iinpedita,  diiiii   dux 
eoH  a  suis  liaberi  iubi-t  pro  hoMtilius 
-'•  10.  37,  43.  ilecimatiu  59.  Beditiu 


7i  39-  32,  2.  Romanorum  laudes, 
et  cum  Alexandri  Magni  militibus 
coUatio  9, 19.  in  armis  decursus  23, 
35.  26,  50.  dona  in  triumphis  10, 
44-  33,  23-  34,  5^-  37,  59-  39,  5  tt 
7-  40,  34  et  43.  41,  II  et  17.  45, 
40.  carmina  3,  26.  4,  20.  28,  9. 
officia  44,  34.  militibus  praemia 
data,  saga  et  tunicae  10,  30.  in 
Apulia  fugatis,  senatus  eundem, 
quem  Cannensibus,  finem  statuit 
militiae,  ne  in  opjiidis  hibemarent 
etc.  26,  I.  pecuniam  dividunt  im- 
peratores  28,  9.  ex  praeda  quadra- 
genos  aeris  dividit  Scipio  30,  45. 
Milionia  urbs,  10,  3.  capta  a  Roma- 

nis,  ibid.  et  34. 
Militares  artes  diversae  ab  imperato- 

riis  25,  19.  militaria  comitia  37. 

Militia.  in  militiam  allecti  adolescen- 

tes  anno  septimo   decimo  22,  57. 

militiae    gradus    42,   34,    militiae 

magister  legatus  24,  48, 

Millionius,  praetor  Lavinii  8,  11. 

Mincius,  amnis  ;   eius  ad  Mantuam 

stagnum  etfusum   cruentum  visum 

inter    prodigia    nuntiatur    24,    10. 

super  eius  ripam  consederunt  In- 

subres  cum  Cenomanis  32,  30.  ei- 

dem  flumini  consul  Comelius  castra 

applicuit,  ibid. 

Jlinervae  cella  in   Capitolio   6,  29. 

templum  7,  3.  inventum,  numenis, 

ibid.   Minervae  et  Neptuno  pulvi- 

nar  stratum  in  lectisterniis  22,  10. 

Minerva,  arcis  Athenanim  praeses 

31,  30.    Piraeei  templum  ei  dica- 

tum  ibid.    Mincrva,  praeses  arcis 

II"  37,  37-  Minervae  Lacedaemono 

temiilum  aerjum,  Chalcioecos  35, 

36.   Itoniae  tcmplum  in  agroCoro- 

naeo  3^,  20.   Minervae  sacrificium 

factum  Ilii  ab  Romanis  37,  9.  Jli- 

nervae,  (|uam    Alcidemon   vocjint, 

(«icrificatum  a  rege  Perseo,  42,  51. 

Minervae,    Marti,  et   Luac  Alatri 

sjiolia  hostiuni  dicata  a  Paulo  Ae- 

milio  45,  33.  Minervae  promonto- 

rium  40,  18. 

Miner\  ium,  ojipidum  45,  16. 

Minio,  princeps  amicorum   Antiochi 

35,  15.   eius  cum  legatis  Itnmanis 

colloquium  16.  praeest mediae aciei 

-■^7,  4'- 

Miiiius  Cerrinius  a  Minia  Paculla 
matre  JJacchis  initiatus  39,  13. 
jiiter  maximos  sju-erdotes  con<lito- 
rescpie  eiiis  siicri  17.  adiluctus  ad 
coiisules,  fatetur  oninia,  ibid.  Ai^ 
deam  iii  viiu-ula  mittitur  19. 

Miniia  Jleraclea  24,  35.  vid.  Ueni- 
clea. 

Miiituriiae  8,  11.   36,  37.    AuKinuiu 
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urbs,  venit  in  potestatem  Romano- 
rum  9,  25.  eo  colonia  deducta  10, 
21. 

Mintumensibus  negatur  vacatio  mili- 
tiae  27,  38.  item  rei  navalis  36,  3. 

Minucia  Vestalis,  susisecta  proptcr 
mundiorem  iusto  cultum  8,  15. 
facto  iudicio,  viva  sub  terram  de- 
foditur,  ibid. 

L.  Minucius,  cos.  male  rem  gerit  3, 
25  et  26.  liberatus  obsidione  a 
Quinctio  Cincinnato,  dictatore, 
iubetur  abdicare  se  consulatu  29. 

L.  Minucius,  decemvir  legum  feren- 
darum  causa  3,  35. 

L.  Minucius,  praefectus  annonae  4, 
12.  de  Sp.  Maelii  consiliis  docet 
senatum  13.  bove  aurato  donatur 
16.  Maelianum  frumentum  assibus 
in  modios  aestimatum  dividit  plebi, 
ibid. 

L.  Minucius  Myrtilus,  quod  legatos 
Carthaginienses  pulsasset,  per  fe- 
tiales  traditur  legatis,  et  Carthagi- 
nem  avehitur  38,  42. 

L.  Minucius,  legatus  Q,.  Fulvii  Flacci 
in  Hispania  citeriore  40,  35. 

L.  Minucius  Thermus,  legatus  Manlii 
consulis  in  Istria  41,  12. 

M.  Minucius,  cos.  2,  21.  eo  consule 
aedes  Saturno  dedicata,  ibid.  cos. 
iterum  34. 

M.  Minucius,  trib.  pl.  accusat  duos 
tribunos  militum  5,  ir. 

M.  Minucius  Fessus  augur  de  plebe 
creatur  10,  9. 

M.  Minucius  lluflis,  magister  equit. 
sub  Fabio  dictatore  22,  8.  Fabii 
cunctationem  incusat  12.  eius  se- 
ditiosa  oratio  in  Fabii  cunctationem 
14.  Fabio  absente,  rem  non  impro- 
Bpere  gerit    24.  aequatur  dictatori 

26.  dividit   exercitum  cum   Fabio 

27.  pugnam  committit  adversus 
Hannibalem,  in  qua  laborans  ser- 
vatur  a  Fabio  28  et  29.  agnoscit 
errorem  suum,  et  sub  imperium 
Fabii  redit,  ibid.  et  30.  in  pugna 
ad  Cannas  perit  49. 

M.  Minucius,  trib.  pl.  23,  21, 
M.  Minucius  Rufus,  praetor  32,  27. 
sortitur  iurisdictionem  peregrinam 

28.  triumvir  coloniae  Vibonem  de- 
ducendae  34,  53.  35,  40.  legatus 
in  Africam  34,  62. 

P.  Minucius,  eo  consule  magna  Ro- 

mae  caritas  annonae  2,  34. 
P.  Minucius,  trib.  milit.  35,  5. 
Q,.  Minucius,  cos.  3,  30. 
Q.  Minucius,  Ap.  Claudii  cos.  legatus 

26,33 
Q.  Minu.cius,  trib.  milit.  35,  5. 
Q.  Minucius  Rufus,  pnictor  factus, 


cum  aedilis  pl.  6sset  31,  4.  sortitur 
Bruttios  6.  scribit  senatui,  pecu- 
niam  e  fano  Proserpinae  sublatam 
12.  pervestigat  sacrilegium,  pecu- 
niamque  reddit  Proserpinae  13.  ei 
prorogatum  imperium  32,  i.  crea- 
tur  cos.  27.  eius  res  gestae  in  Gal- 
lia  29 — 31.  ei  negatur  triumphus 
33,  22  et  23.  triumphat  in  monte 
Albano,  ibid.  legatus  in  decem  ad 
res  Asiae  disceptandas  componen- 
dasque  37,  55.  legatus  in  Galliam 
Transalpinam  mittitur  39,  54. 

Q.  Minucius  Thermus,  trib.  pl.  30, 
40.  aedilis  curulis  32,  27.  triumvir 
colonis  deducendis  29.  et  34,  45. 
praetor  33,  24.  sortitur  Hispaniam 
citeriorem  26.  caedit  Hispanos  44. 
triumphat  34,  10.  cos.  54.  eius  in 
Liguria  res  gestae  35,  3.  ei  cum 
exercitu  in  Ligurilius  prorogatum 
imperium  20.  cum  Liguribus  pro- 
spere  pugnat  21.  eius  castra  ag- 
gressi  Ligures  repelluntur  36,  38, 
ei  negatur  triumphus  37,  46.  lega- 
tus  mittitur  in  decem  ad  res  Asiae 
constituendas  55.  interficitur  in 
proelio  adversus  Thracas  38,  41. 

Ti.  Minucius,  cos.  vincit  Samnites  9, 
44. 

Ti.  Minucius  Molliculus,  creatus 
praetor,  sortitur  iurisdictionem  per- 
egrinam  40,  35.  moritur  37. 

T.  Minucius  Rufus  42,  54. 

Miracula  fere  aificta  locis  insignibus 
24,  3.  miraculura  in  Ti.  Attinio, 
repente  merabris  omnibus  capto, 
mox  sano  ac  vegeto  2,  36.  miracu- 
lum  Thaumacis  nomen  dedit  32, 

4- 

Misagenes,  Masinissae  filius,  auxilio 
venit  Romanis  42,  29,  62,  6^  et  67. 
eius  classis  dispergitur  in  Adriatico 
mari,  ipseque  aeger  Brundisium  de- 
fertur  45,  14.  eia  Romanis  munera 
dat.a,  ibid. 

Miseni  promontorium  24,  13. 

Missilia  tela  9,  35.  38,  19  et  20. 

Mithridiites,  filius  Antiochi  33,  19. 

Mitylene  37,  21. 

Mitylenaeae  triremes  37,  12. 

Mitys,  amnis  44,  7. 

Mnasilochus.  prir.ceps  Acarnanum, 
gentem  suam  conciliat  Antiocho 
regi  36,  II  et  12.  eum  sibi  dedi 
postulant  Romani  37,  45.  38,  38. 

Moagetes,  tyrannus  Cibyrae,  cogitur 
centum  talenta,  et  decem  millia 
medimnum  frimienti  ]iendere  Ro- 
manis  38,  14. 

Moeiiicajitus,  Gallorum  rcgulus,  cadit 
in  proelio  24,  42. 

Molossis,  Epiri  regio  8,  24.  45,  26. 
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Moneris  navis  38,  38. 

Monetae  aedes  atque  officina  4,  7  et 

20.  6,  20.  33,  26.  42,  7.  45,  15. 
Mononiachiae  7.  10  et  26.  8,  7  et  8. 

23,  46  et  47.   25,  18. 
Monopodia  quando  primum,  et  a  qui- 

bus,  Romam  advecta  39,  6. 
Mons  Sacer  2,  32.  secessio  jilebis  in 

Sacrum  montem,  ibid.   tribuni  pl. 

in   Sacro  montc  creati  33.   ibi  sa- 

erata  lex  lata,  ibid. 
Mopselum,   tumulus   42,   61,   65    et 

Mopsiani,  sive  Mopsiorum  factio  23, 

I. 
Morcus,  legatus   Gentii  ad  Rhodios 

44,  23. 
Mortuorum  laudationes  vitiant  renim 

historias  8,  40.  mortui  cum  insigni- 

bus  honorum  crcmantur  34,  7. 
Morzes,  Pa{)hIagonum  rex  38,  26. 
Mucia  prata,  sic  dictus  ager,  Mucio 

virtutis  causa  traiis  Tiberim  datus 

C.  Mucius,  adolescens  nobilis,  pene- 
trat  in  castra  hostium  2,  12.  scri- 
bam  pro  rege  obtruncat,  ibid.  in- 
censo  foco  dextram  iniicit,  ibid. 
dimittitur,  ibid.  ei  ager  a  Patribus 
Rom.  datur  13.  cur  Scaevola  dic- 
tus,  ibid. 

P.  Mucius  Scaevola,  praetor  sortitur 
Siciliam  40,  44.  cos.  41,  22.  petit 
censuram  43,  16. 

Q.  Mucius  Scaevola  praetor  creatur 
23,  24.  Sardiniam  sortitur  30. 
longo  morbo  implicitus,  ad  belli 
vim  sustinendam  tit  inutilis  34  et 
40. 

Q.  Mucius  Scaevola,  decemvir  sacro- 
rum,  moritur  27,  8. 

Q.  Muciii»  Sciicvola,  praetor,  sortitur 
iurisdictionem  urbanam  40,  44.  cos. 
41,  26.  tribunus  milit.  42,  49.  eius 
res  gestae  58.  legatus  67. 

Multaticia  pecunia,  ex  qua  ludi  facti 
10,  23. 

Muli  clitellarii  instructi  ad  liostem 
fallendum  7,  14.  10,  40.  muli,  ta- 
bemacula,  ct  omnia  alia  instru- 
menta  militaria,  niagistnitibus  in 
provincias  ituris  subministrata  de 
publico  42,  I.  mulorum  centunculi 

7,  '4- 

Muliebris  fraus  inficit  Romam  pesti- 
lentia  8,  18.  muliebris  vestis  maio- 
ris  suniptus,  quam  (juindecim  niil- 
lium  aerifl,  in  censum  relata  39, 
44.  muliebre  certamen  de  pudici- 
tia  10,  23.  muliebris  scrvitus  luin- 
quani  salvis  suis  exuitur  34,  7. 

Mulieres  urbcm,  quam  armis  viri  de- 
fendere  non  ponseiit,  precibun  lacri- 


misque  defendunt  3,  40.  Argivae 
spoliantur  auro,  veste,  et  mundo 
ab  uxore  Nabidis  32, 40.  damnatae 
iudicio  publico,  puniuntur  privatim 
a  cognatis  39,  18.  mulienun  turba 
in  foro  et  Capitolio  nec  sacrifican- 
tium,  nec  precantium  Deos  patrio 
more  25,  i.  terror,  audito  Hanni- 
balis  ad  urbem  adventu  26,  9.  cura 
habita  post  captam  Carthaginem 
Novam  26,  49.  mulierum  finitus 
lege  Oppia  cultus  34,  i.  coercitae 
lege  Voconia  heredit.it es  41,  34. 

Mulsuni  datum  prosecutis  funus  mor- 
tui  Scipionis  ^S,  55.  mulsi  pocillum 
lovi  Victori  votum  10,  42. 

iVIulvius  pons  ;  ad  eum  obviam  curri- 
tur  legatis  27,  51. 

L.  -Mummius,  trib.  pl.  38,  54.  praetor 
fit  41,  12.  sortitur  Sardiniam,  ibid. 
ei  praetori  decemitur  quaestio  13. 

Q.  ^lummius,  trib.  pl.  38,  54. 

C.  Munatius,  decemvir  agris  dividun- 
dis  42,  4. 

Munda,  urbs  Celtiberiae  24,  42.  40, 
47.  proelium  ad  Mundam,  quo 
vincunt  Poenos  Romani  24,  42. 

]Mundus  muliebris  32,  40.  cf.  et  34, 

/• 
Municipes  8,  14. 
Municipia  Appiae  26,  8. 
Munimenta  Romanonim  ad  Veios  5, 

J.  combusta  a  Veientibus  7. 
Murcia,  Dea  i,  33.  ad  Murciae  La- 

tinis  sedes  datae  ab  Anco  Marcio, 

ibid. 
Mures  in  usum  ciborum  versi  ab  ob- 

sessis  in  urbe  Casilino  23,  19. 
Murgsintia,   urbs   valida   in    Samnio, 

oppugnatur  et  ;apitur  10,  17. 
Murgjiiitia,  urbs  Siciliae  24,  27,  36. 

26,  21. 
Muri  urbi    Romae  circumdati   i,  6, 

33,  36,  38  ot  44.  6,  32.  muri  om- 
nium  cis  Iberum  civitateni  dciecti 

34,  17.  murorum  pinnae  38,  5. 
murus  novus  obiectus  pro  dinito 
in  oppugnationibus  21,  11.  38,  7. 

Mutila,  Istriae  opp.  vi  capitur  a  Ro- 
manis  41,  15. 

Mutilum,  castrum  31,  2.  33,  37. 

Mutina  21,  2,s.  35,  4.  colonia  ciWum 
Romanorum  39,  i^s,.  captam  a  Li- 
guribus,  reciiiiunt  liomani  41,  20. 

fllutinensem  agrum  populantur  Li- 
gures  41,  18. 

Mutines,  sub  Ilannibale  omnes  belli 
artes  edoctus,  novus  dux  in  Sicilia 
25,  40.  terrct  Romanos,  ibit^.  eo 
absente  proelium  committitur  41. 
vincunt  Romani,  ibid.  urit  agros 
Hocionmi  po|uili  R<im.  in  Sicilia 
zf\   ji.    al>    iiannone,  Cartluigini- 
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ensium  iniporatore,  pracfectura 
Nuniidarum  spoliatur  40.  tradit 
Agrigentum  Romanis,  ibid.  dona- 
tur  civitate  Rom.  27,  5.  cf.  et  38, 

41- 
Mycenica,  locus  haud   procul  Argis 

.^2,  39- 
Rlyla,  flumen  24,  30,  31. 
]Mylae,  oppidum  munitissimum,   ca- 

pitur  et  diripitur  a  Perseo  42,  54. 
Rlylasenis  immunitas  concessa  38,  39. 
]M_yIassenses,  iidem  qui  iVIylaseni,  oc- 

cupant  Euromensium    oppida  45, 

25.   lediguntur  ab  Rhodiis  in  otfi- 

cium,  ibid. 
Myndus,  civitas  37,  16. 
Myndii  33,  30. 
Myonnesus,      promontorium       inter 

Teum  Samumque  37,  13  et  27. 
Myrina,  urbs  33,  30. 
Mysi  sagittarii  37,  40. 
Mysia  Eumeni  donata  38,  39. 


N. 


Nabis,  Lacedaemoniorum  tyrannus 
ah  Romanis  ascriptus  foederi,  cum 
Philippo  rege  inito  29,  12.  vastat 
finitimorum  agros  31,  25.  ei  tra- 
duntur  a  Philippo  Argi  32,  38. 
eius  cum  T.  Quinctio  Flaminino 
cos.  colloquium  39.  aiuxilia  mittit 
Romanis,  et  indutias  cum  Achaeis 
facit,  ibid.  spoliat  Argivos  40.  mit- 
tit  uxorem  suam  Argos  ad  spolian- 
tla3  feminas,  ibid.  de  bello  ei  infe- 
rendo  deliberant  Patres,  et  T.  Quin- 
ctio  rem  totam  permittunt  33,  44. 
bellum  adversus  eum  decretum  34, 
22 — 24.  apparatus  belli  26  et  27. 
octoginta  principes  iuventutis  La- 
conicae  interficit,  ibid.  bellum  ad- 
versus  eum  terra  marique  geritur 
28  et  29.  petit,  ut  sibi  colloqui 
cum  T.  Quinctio  liceat  30.  eius 
oratio  ad  T.  Quinctium  31.  re- 
spondet  Quinctius  32.  conditiones 
pacis  a  Quinctio  scriptae  35.  quas 
respuit  36  et  37.  Lacedaemonem 
oppugnat  Quinctius  38  et  39.  in- 
dutiae  40.  Nabis  mittit  legatos  Ro- 
mam,  qui  pacem  impetrant  4'3, 
concitantibus  Aetolis  denuo  bellum 
molitur  adversus  Romanos  35,  12, 
13.  contra  eum  mittitur  Atilius, 
praetor  22.  Nabis  oppugnat  Gy- 
thium  25.  vastat  Achaeonim  agros, 
ibid.  parat  classem  26.  vincit  proe- 
lio  navali  Achaeos,  ibid.  fugatur  ab 
Achaeis  28 — 30.  occiditur  ab  Alex- 
ameno,  principe  Aetolorum  35. 

Nadagara,  urbs  30,  29. 


Naevia  porta  2,  11. 

L.  Naevius  Balbus  45,  13. 

M.  Naevius,  tribunus  pl.  secundum 
quosdam  auctores  accusator  P.  Sci- 
pionis  Africani  38,  •,6. 

Q.  Naevius  Crista,  vir  impiger  mili- 
tiaeque  peritus,  invadit  Macedo- 
num  castra  24,  40.  eaque  diripit, 
ihid. 

Q.  Naevius  jMatho  creatur  praetor  39, 
32.  sortitur  Sardiniam,  et  quaestio- 
nem  de  veneficiis  58.  ad  duo  mil- 
lia  veneficorum  damnat  41. 

Q.  Naevius,  coloniae  deducendae  tri- 
umvir,  cui  in  triennium  imperium 
esset,  creatur  34,  ^^.  cf  et  35,  40. 

Narnia,  colonia.  olim  Nequinum  10, 
9,  10.  negat  consulibus  Rom.  mili- 
tes  et  pecuniam  27,  9.  de  hac  re 
senatusconsultum  29,  15.  Narnia 
colonia  suppleta  32,  2. 

Narnienses  equites,  nimtii  Hasdruba- 
lis  et  Poenonim  cladis  2  7, 50.  Nar- 
niensis  tribus  6,  5.  29,  37. 

Nasus  Acarnanum  26,  24. 

Nasus,  sive  insula,  Syracusanae  urbis 
pars,  25,  24.  capitur  a  Romanis  25, 
30. 

Navale  proelium  triplex  simul  21,  50. 
29,  49.  30,  10.  navalis  pugnae  si- 
mulacrum  26,  51.  29,  22.  navalis 
triumphus   Octavii  de  Perseo  45, 

Navalia  Romae  trans  Tiberim  3, 16. 
8,  14.  40,  51. 

Navis  actuaria  21,  28.  aperta  36,  42. 
hepteris  37,  23  et  30.  hexeris,  ibid. 
hippagogus  44,  28.  longa  5,  28. 
moneris  38,  38.  oneraria  22,  11. 
praetoria  29,  25.  pristis  44,  28.  ros- 
trata  28,  45  et  46.  30,  10.  specula- 
toria  30,  10.  36,  41  et  42.  navis 
maritima  amphoramm  trecentarum 
21,  6^.  velata  infulis  ramisque 
oleae,  occurrit  Scipioni,  cum  classe 
Carthaginem  petenti  30,  36.  in 
nave  praetoria  insigne  nocturnum, 
tria  lumina  29,  25.  naves  ex  abiete 
structae  28,  45.  instructae  armatae- 
que  in  aquam  deducuntur  die  qua- 
dragesimo  quinto,  quam  ex  silvis 
detracta  materia  erat,  ibid.  naves 
Antiatum  in  navalia  Romae  sub- 
ductae,  rostrisque  earum  suggestus 
adornatus,  unde  Rostra  8,  14.  ex 
Punicis  captae  21,  50.  quingentae 
incensae  30,  43.  plaustris  translatae 
in  mare,  quibus  obsessa  arx  Taren- 
ti  25,  II.  certamen  quotannis  Pa- 
tavii,  et  quare  10,  2. 

Q.  Navius  centurio,  auctor  peditum 
equiti  immiscendorum  26,  4.  eius 
bellica  virtus  5, 
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Naupactum  26,  26.  27,  29  et  30.  35, 

12.  obsidetur  a  Romanis  36,  30  ct 

34.  solvitur  obsiilio  35. 
Naustathmos  Phocaeae  37,  31. 
Nautae  ex  senatusconsulto  imperati 

privatis,  et  dati  pro  censu  24,  11. 

nautis  frumentum  relictum  pro  vc- 

ctura  30,  26. 
C.  Nautius,  cos.  2,  52.  iterum  3,  25. 

Sabinos,  bellum  liomanis  infercn- 

tcs,  fundit  26  et  29. 
C.  Nautius  Rutilus,  cos.  4,  52. 
Sp.  Nautius,  cos.  2,  59. 
Sp.  Nautius  Rutilus,  trib.  milit.  con- 

sulari  potest  4,  35. 
Sp.  Nautius   Rutilus,  trib.  mil.   cos. 

pot.  4,  44.    iterum  47.    tertium  ex 

Fastis  Capitolinis,  iterum  ex  Livio 

6t. 
Sp.  Nautius  Rutilus,  cos.  9,  21. 
S]>.  Nautius  Kutilus,  dux  alaribus  co- 

liortibus  10,  41.    donatur  ob  virtu- 

tem  armilla  aureaque  corona  44. 
Neapolis,  nomen  partis  Synicus;inae 

urbis  25,  24. 
Neapolis,  urbs  8,  22.  40,  41.  Ncapo- 

lis  conspecta  moenia  Ilannibalem 

ab  eius  oppugnatione  absterrent  23, 

I. 
Neapolitani  aurum  offerunt  Romanis 

22,  32. 
Neajiolitanum  foedus  8,  26.   Neapo- 

litanum  agrum  populatur  Ilannibal 

24,  13-        . 

Nemea,  amnis  Corinthium  ct  Sicyo- 
nium  interfluens  agrum  33,  15. 

Nemea,  ludi  27,  30  et  31.  corum  cu- 
nitio  ad  Phili|>])um  deiata,  ibid.  iis 
praeficitur  T.  (-iuinctius  34,  41.  i]>so 
Nemeorum  die  testata  vocc  prae- 
conis  Argivorum  iibertas,  ibid. 

Nemus  All)anum  5,  15. 

Neo,  Bocotiu»,  fugit  cum  Pcrsco  44, 

43- 
Nco,  Thebanus,  sccuri  percussua  45, 

31- 

Neocretcs  37,  40. 

Nepesinus  agcr  5,  ig.  26,  34. 

Nepete,  urb»  6,  9.  capta  ab  Etruscis, 
reccpta  ab  Uomaiiis,  ibid.  ct  10. 
Nei>csinorum  dcditionis  auctores 
sccuri  |)crcus.si,  ibid.  coloniae  Ne- 
pcte  dcduccndae  triumviri  creati 
21.  ab  Nepetc  legati  Romanos  do- 
cent,  Etruscos  de  i>acc  petcnda 
concilia  habcre  10,  14.  militcs  j^e- 
cuiiiain(|uc  Koinatiis  ncgat  27,  9. 
iii  cani  Hcnatuscoii.sultuiii  29,  15. 

Nej^tuniju.'  aquae  ;  ad  ciis  Flaccus 
niolcm  fiicit,  ut  iter  populo  cssct 

Mh  44- 
Nc])tunus  lectiiitcniio  plucatus  5,  13. 


22,  10.  Ncptuni  ara  in  circo  Fla- 
niinio  28,  11.  Ne])tuno  soUenncs 
ludi  a  Romulo  instituti  i,  9. 

Nequinum.  vid.  Narnia. 

Nerulum,  oppid.  vi  captum  a  Ro- 
manis  9,  20. 

Nesactium.  oppid.  Istriae,  obsidetur 
a  Romanis  41,  15.  obsessi  coniugcs 
et  liberos  occidunt,  et  ])alam  in 
muris  trucidatos  praecipitant,  ibid. 

Nesiotae,  populi  38,  28. 

Nessus,  flumen  45,  29. 

Nexi  ob  aes  alienum  2,  27.  soluti, 
cautumque  in  postenim  ne  nccte- 
rcntur  8,  28. 

Nicaca,  urbs  in  sinu  Maliaco  28,  5. 

32,  32  et  35- 

Nicaea,  uxor  Cratcri  35,  16. 

Nicander  ab  Aetolis  legatus  mittitur 
ad  Philippum,  ut  eum  concitet  ad 
bellum  Romanum  35,  12.  ab  rege 
Antiocho  veniens,  im])Iet  vana  ex- 
spectatione  multitudinem  Aetolo- 
rum  36,  29.  pnjctor  Aetolorum  38, 
I.  eius  res  gestae  4,  5  et  6. 

Nicander,  archipirata  37,  11. 

Nicanor,  unus  cx  purpuratis  Philippi 

33,  8. 

Nicatores  apud  Persas  erant  milites 

cohortis  regiae  43,  21. 
Nicephorium,   lucus   ad    Pergamum 

32,  33  et  34. 

Nicias,  praetor  Achaeorum  28,  8. 

Niciaa,  pracfectus,  clam  intcrficitur  a 
Pcrsco  44,  10. 

Nico,  Tarcntinus  iuvenis,  coniura- 
tionc  facta  cum  aliis  nobilibus  iu- 
vcnibus,  prodit  Ilannibali  Taren- 
tum  25,  8  et  9.  cius  cum  I).  Quiii- 
ctio  certamen  26,  39.  hasta  trans- 
figit  Quinctium,  ibid.  occiditur 
pugnans,  cum  caperetur  Tarentum 
27,  16. 

Nicodamus,  dux  Aetolorum,  auxilio 
mittitur  Ambraciac  urbi  38,  5  et  6. 

Nicomcdes,  liithyiiiac  rcx,  Ziboctam 
auxilio  Gallorum  vincit  38,  16. 

Nicomedes,  filius  Prusiac,  cum  jiatre 
Roniam  vcnit  45,  44.  commcnda- 
tur  a  j>atre  scnatui,  ibid. 

Nicostratu-S,  Achacorum  praetor  32, 
39,  40.  eius  stratcgema  ^i,  14.  ct 
victoria  15. 

Nilus  44,  19.  pcr  Nilum  pons  tu- 
multuario  opere  factus,  ibid.  Nili 
ostium  Pdusiacuni  45,  11,  12. 

Niniiii  Celercs,  hosi>itcs  ilaiiiiibaiis, 
cuni  is  Ca|)uani  Tciiit  23,  H. 

Nisuetac    intcr    auxilia    Rhodiorum 

33'  '8. 
Nobilcs  dcponunt  annulos  aurcos  ct 

))liiilenui  9,  46. 
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Nobilitas,  ut  duo  consularia  loca  a 
plebe  recuperaret,  totis  viribus  in- 
cumbit  lo,  15. 

Nola  capitur  a  Romanis  9,  28.  op- 
pugnatur  ab  Hanniljale  23,  14 — ■ 
16.  iterum  43 — 46. 

Nolanus  senatus  Romanomm,  plebs 
est  Hannibalis  23,  14,  39.  Nolana 
plebs  vocat  Hannibalem  24,  13. 
Nolani  milites  tenent  cum  Samni- 
tibus  Palaepolim  8,  23,  25.  urbe 
Romanis  tradita,  effugiunt  26.  No- 
lanus  ager  23,  14. 

Noliba,  oppidum  Hispaniae  35,  22. 

Nomen.  Ad  nomina  qui  non  re- 
spondissent,  virgis  caesi  7,  4.  no- 
minis  errorfraudi  est  Hannibali  22, 

Nomentana  via,  olim  Ficulnensis  3, 

Nomentani  in   civitatem  accepti  8, 

Nomentum,  opp.  a  Tarquinio  Pi-isco 
captum  I,  38.  cf.  et  4,  22  et  32. 

Nonae  iVIaiae  41,  20.  Q,uinctiles  27, 
23.  Sextiles  41,  20. 

Norba,  colonia  Romanorum  2,  34.. 
32,  2.  eam  su))ita  incursione  depo- 
pulantur  Privernates  7,  42. 

Norliani  nimtiant  defectionem  Pri- 
vernatium  8,  i.  a  populo  Rom. 
laudantur  ob  constantem  in  rem- 
publicam  fidem  27,  10. 

Norbanus  ager  8,  19. 

Nortia,  Etrusca  Dea  7,  3. 

Notium,  oppidum  Coloidionium  37, 
26.  38,  39. 

Nova  Carthago  28,  17.  vid.  Carthago. 

Novae  tabemae  3,  48. 

Novendialesacrum  publice  susceptum 
I,  31.  21,  62.  23,  31.  25,  7,  26, 
^3-  27,  37-  ^9'  14-  .30,  38-  34,  45- 
35,  9-  36,  37-  38,  36.  39,  22.  44, 
18. 

Novensiles  Divi  8,  9. 

Nox  proelium  dirimit  4,  39.  9,  23  et 
32.  10,  12.  21,  59.  victoriam  ma- 
gis,  quam  proelium,  dirimit  7,  33. 
inter  noctem  lux  orta  32,  29. 

Nuceria  Alfaterna  subigitur  ad  dedi- 
tionem  a  Q.  Fabio  9,  41.  capitur  a 
Poenis,  incenditur  et  diripitur  23, 

Nucerini  Atellam  traducti  27,  3. 

Nucerinum  agrvmi  populantur  socii 
navales  Romanae  classis  9,  38. 

Numa  Pompilius  rex  Rom.  a  Pa- 
tribus  eligitur  i,  18.  eius  iustitia  et 
rcligio,  ibid.  Numa  serior  Pytha- 
goras,  iliid.  eius  inauguratio,  iliid. 
ianum  indicem  pacis  bellique  facit 
19.  Deorum  metum  iniicit  animis. 


ibid.  cum  Dea  Egeria  congressus 
nocturnos  simuhit,  ibid.  describit 
annum  ad  cursum  lunae  in  duo- 
deeim  menses,  ibid.  nefastos  dies 
fastosque  facit,  ibid.  Flamines,  Sa- 
lios,  pontificem  creat  20.  virgines 
Vestales  legit,  et  ipsis  stipendium 
de  publico  instituit,  ibid.  lovi 
Elicio  aram  in  Aventino  dicat, 
ibid.  lucum  sacrat  Camoenis  21.  Fi- 
dei  instituit  sollenne,  ibid.  regnavit 
43  annos,  ibid.  eius  commentarii 
32.  eius  et  cadaver  et  libri  sub 
laniculo  in  duabus  arcis  lapideis 
inventi  40,  29.  cremantur  libri, 
ibid. 

Numerius  Decimius,  Samnis  22,  24, 

Numerus,  inventum  Minervae  7,  3. 

Numicius,  flumen,  i,  2. 

L.  Numicius,  Circeiensis,  praetor  La- 
tinorum,  Romam  evocatus  8,  3. 

T.  Numiciua  Priscus,  cos.  adversus 
Volscos  proticiscitur  2,  6^.  bene 
rem  gerit,  ibid. 

Numidae  jjopulantur  agros  sociorum 
populi  Romani  in  Sicilia  26,  21. 
iaculatores  28,  11.  ante  omnes  bar- 
baros  effusi  in  Venerem  29,  23.  30, 
12.  vagas  trahunt  domus  29,  31, 
carne  ac  lacte  vescuntur,  ibid. 
primum  in  Africa  equitum  genus 
34.  vid.  et  24,  48.  eomm  castra  ex 
qua  mateiia  facta,  et  quo  ordine 
30,  3.  liberant  exercitum  Rom.  35, 
I  r.  eorum,  equonmique  descriptio, 
ibid.  Numidamm  equitum  auxilia 
adiunguntur  Hasdruljali  in  Hispa- 
nia  21,  22.  quingentomm  de  Han- 
nibalis  exercitu  proelium  adversus 
trecentos  equites  Rom.  29. 

Numisius,  imperatoi-  Latinorum  8, 11. 

C.  Numisius  creatur  praetor,  et  sorti- 
tur  Siciliam  41,  12. 

T.  Numisius  Tarquiniensis,  legatus  in 
Macedoniam  45,  17. 

ad  Numistronem  M.  iVIarcellus  castra 
ponit  27,  2. 

Numitor,  filius  maior  Procae,  Alba^ 
norum  regis  i,  3.  pelliturab  Amulio    ^ 
fratre,  ibid.  restituitur  5. 

L.  Numitorius,  tribunus  plebis  2,  58. 

P.  Numitorii  cum  Appio  decemviro 
contentio  3,  45.  in  Aventino  tribu- 
nus  plebis  creatur  54. 

Nummus  quadrigatus  22,  52. 

Nundinae  7,  15. 

ob  Nuptias  virginis  inter  Ardeates 
bellum  intestinum  4,  9. 

Nursini  pollicentur  Sci])ioni  milites 
28,  45. 

Nymphaeum  in  Apolloniati  agro  42, 
36,  49  et  ^3. 
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Nymphius,    princeps    Palaepolia    8, 
25.  urbem  tradit  Romanis  26. 


O. 


Oaeneum,  Penestiae  oppidum  43,  19. 

Obrimae  fontes  38,  15. 

Obsecratio  in  unum  diem  populo  in- 
dicta  3,  63.  26,  23.  a  populo  facta, 
praeeuntibus  duumviris  4,  21.  ob- 
secratio  circa  omnia  pulvinaria  31, 

8,9. 
Obsides,  fidei  pignus  42,  39.  obsides 
totius  Ilispaniae  Sagunti  in  arce 
custoditi  22,  22.  eos  tradit  Roma- 
nis  Abelox,  ibid.  Tarentinorum,  e 
fuga  retracti,  virgis  caeduntur,  et 
de  saxo  deiiciuntur  25,  7.  civita- 
tum  Hispaniae  post  captam  Car- 
thaginem  Xovam  reddit  suis  Sci- 
pio  26,  49.  exacti  a  Carthagini- 
ensibus,  ne  minores  quattuorde- 
cim  annis,  neu  triginta  maiores  30, 

37.  redduntur  iis  centum  32,  2. 
iterum  centum  40,  34.  exacti  ab 
Antiocho,  ne  minores  octonum  de- 
num  annorum,neu  maiores  quinum 
quadragenum,  et  triennio  mutandi 

38,  38.  Carthaginiensium,  Setiae 
custoditi  32,  26.  iis  in  publicum 
prodeundi  facultas  negata,  ibid. 
obsides  in  triumphis  ducti  34,  52. 

Oceanus  orbem  terrarum  amplexu 
finit  36,  17. 

Ocrea  sinistrum  crus  tectum  9,  40. 

Ocriculum  22,  11. 

Ocriculani  sponsione  in  amicitiam 
Romanorum  acccpti  9,  41. 

Octavius  Metius  10,  41. 

Cn.  Octavius  aedilis  plebis,  praetor 
creatur,  et  sortitur  Sardiniam  28, 
38.  ad  octoginta  onerarias  Poeno- 
rum  naves  capit  46.  ei  prorogatur 
imperium  29,  13.  30,  2.  infeliciter 
ex  Sicilia  traiicit  in  Africam  24. 
legatus  in  Africam  mittitur  31,  11. 
creatur  triumvir  coloniae  deducen- 
dae  34,  45.  legatus  in  Graeciam 
35,  23.  a  Quinctio  missus,  praesi- 
diuni  et  paucas  naves  accipit  36,  12. 

Cn.  Octavius  legatus  in  Gracciam 
mittitur  43,  19.  praetor  creatus, 
sortitur  classem  44,  17.  decemvir 
sacrorum  18.  cum  classe  Samo- 
thracam  appellitur  45,  5.  ei  cum 
filio  l'hiIi]ipo  »e  tr.idit  Perscu»  6. 
praedam  Macedonicam  Romam 
fert  33.  eiu8  triumphus  navalis  de 
Perseo  42. 

Odnmantica  terra,  cuius  ad  urbcni  Si- 
ras  PauIIuB  Aemiliu»  connul  castra 
habet,  45,  4. 


Odrysae,  populi  Thraciae  39,  53.  iis 
parcit  Licinius  Crassus,  ibid.  Odry- 
sarum  equitatus  44,  42. 

Oeniadae,  oppidum  26,  24.  Oeniadae 
attribuuntur  Acarnanibus  38,  i  r. 

Oenus,  fl.  34,  28. 

Oesalces,  trater  Galae  regis  Numi- 
darum,  fratri  succedit  29,  29. 

Oeta,  mons  36,  15.  Oetaei  montes 
41,  27. 

Ofilius  Calavius,  Campanus,  Ovii 
filius,  clarus  genere  factisque  9,  16. 
eius  iudicium  de  silentio  Romano- 
rum  post  Caudinam  ignominiam, 
ibid. 

Officina  Monetae  6,  20.  oflScinae  pu- 
blicae  institutae  26,  50. 

Cn.  Ogulnius,  trib.  pl.  legem  fert  de 
sacerdotiis  cum  plebe  communi- 
candis  10,  6.  aedilis  curulis,  dam- 
natis  aliquot  foeneratoribus,  ex 
multaticia  pecunia  varia  dona  et 
opera  in  sacros  publicosque  usus 
facit  23. 

M.  Ogulnius,  ad  frumentum  in  Etru- 
ria  coemendum  missus  27,  3. 

1\I.  Ogulnius,  trib.  milit.  de  legione 
secunda,  cadit  in  proelio  cum  Boiis 

33,  36. 
M.  Ogulnius  Gallus,  praetor  39,  56. 

sortitur  iurisdictionem  urbanam  40, 

I. 
Q.  Ogulnius,  trib.  pl.  fert  legem  de 

sacerdotiis  cum  plebe  communican- 

dis  10,  6. 
Olbiensis  ager  vastatur  a  classe  Pu- 

nica  27,  6- 
Olcades  21,  5.  Olcadibus  bellum  in- 

fert     Hannibal,    ibid.     vincuntur, 

ibid. 
Olcinium,  oppidum  Illyrici  45,  26. 
Olciniatis  imniunitas  data  45,  26. 
Olei  congii  in  vicos  singulos  dati  25, 

2. 
Olocrus,  mons  44,  44. 
Olonicus,  sive  Salondicus,  rebellan- 

tiuni  Celtiberorum  dux  43,  6.  eius 

temeritas,  iliid. 
Olympia,  ur))s  26,  24.  45,  28. 
Olympiorum  sollenne   ludicrum   27, 

35.  parant  Elei  28,  7. 
Olympias,  mater  Alexandri  M.  8,  24. 
Olympias,  urbs,  olim  Gonnocondylum 

39'  -; 
Olynipio,  Icgatus  Gentii  ad   Persca 

44,  2.V 
Olympium,  lovis  templum  prope  Sy- 

r.icusas  24,  33. 
Olympi  montis  in  Thessalia  radices 

44,  6. 
()Iynii)UR,  mons  in  Galatia  38,  18,  in 

cum  fugiunt  Tolistoboii   19.  cx  eo 

dcpcllimtur  a  Romanis  20  et  21. 
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Onchestus,  aninis  in  Thessalia  33,  6. 
Onesimus    Macedo,   Pythonis   lilius, 

Romam  profugit  44,  16.  eius  prae- 

mia,  ibid. 
Onomastus,  maritimae  orae  praefec- 

tus  a  Philippo,  iussu  eius  Maro- 

nitas,  intromissis  in  urbem  Thra- 

cibus,  trucidat  39,34.  cum  Philippo 

iudicat  de  Demetrio  40,  8. 
Opera    publica    censorum,    pecunia 

publica  facta  41,  32.  44,  16.   ope- 

rum    publicorum    apud    Romanos 

iam  ab  antiquis  temporibus  magni- 

ficentia  i,  ^6. 
Opifices  ad  bellum  exciti  8,  ^o.  opi- 

fices  Carthaginis  Novae  capti,  po- 

puli  Rom.  exercitui  distributi  ad 

operas  26,  47. 
Opima  spolia  quae  dicantur  ?  4,  20. 
Opimia,  virgo  Vestalis,  stupri  com- 

perta,  sub  terram,  ad  portam  Col- 

linam,  necata  22,  57, 
L.  Opimius  Pansa,  quaestor,  occidi- 

tur  a  Samnitibus  10,  32. 
Opis  aedes  in  Capitolio  39,  22. 
L,  Opitemius,   conditor  et   sacerdos 

Bacchanalium  39,  17. 
Oppia,  virgo  Vestalis,  damnata  in- 

cesti,  dat  poenas  2,  42. 
Oppia  (Vestia),  mulier  Atellana,  Ca- 

puae  habitans,  quotidie   sacrificat 

pro  salute  et  victoria  populi  Rom. 

26,    33.    eidem    bona    et    libertas 

restituuntur  34. 
Oppia  lex  de  cultu  matronarum  34, 

I.  pro  ea  oratio  M.  Catonis  cos.  2. 

adversus    eam    oratio    L.  Valerii, 

trib.  pl.  5.  abrogatur  8. 
C.  Oppius,  trib.  pl.  creatus  3,  54. 
C.  Oppius,  praefectus  socium,  invadit 

tumultuaria  manu  agrum  Boioriun 

31,  2.  circumventus  a  Boiis,  cae- 

ditur,  ibid. 
C.  Oppius,  trib.  pl.  34,  i.  sqq. 
L.  Oppius,  trib.  pl.  32,  28. 
L.  Oppius  Salinator,  post  aedilitatem 

plebis,  in  Siciliam  classem  triginta 

navium    ducere    iubetur    35,    23. 

creatur   praetor    24.    sortitiur   Sar- 

diniam  36,  2. 
M.  Oppius  in  secessionemilitum  cum 

Sex.  Manilio  summae  rerum  praeest 

3' 51-. 

Sp.  Oppiua  Comicen  decemvir  crea- 
tur  3,  35.  decemviris  aliis  ad  bel- 
lum  proficiscentibus  Ap.  Claudio 
adiutor  ad  urbem  tuendam  datur 
41.  ut  auxilium  collegae  ferat,  in 
fomm  irrumpit  49.  senatum  habet 
50.  accusatur  58.  testis  in  eum 
productus,  ibid.  Oppius,  in  vincula 
ductus  sibi  manus  infert,  ibid. 

Oppidum,  pars  urbis  Rom.  42,  20. 


Opus,  urbs  Locridis,  capitur  ac  diri- 
pitur  ab  Attalo  28,  7.  Opunte  se- 
ditio  32,  32. 

Opuntii  28,  6.  eoram  emporium,  Cy- 
nus  Locridis,  ibid. 

Ora  pro  fune  nautico  22,  19.  28,  36. 

Oraculum  ApoIIinis  ad  Hieran  Co- 
men  38,  13.  Delphicum  i,  56.  5, 
15.  22,  57.  29,  10  et  II.  41,  27. 
Dodonaei  lovis  8,  24,  Sibyllinum 
29,  10. 

Orbitanium,  urbs  in  Samnio  24,  20. 

Orchomenos  reddita  Achaeis  32,  5. 

Ordinum  ac  dignitatum  discrimen  in- 
stitutum  a  Servio  rege  i,  42.  or- 
dinum  in  Qudis  discernendorum 
mos  incipit  34,  54.  ordo  amplissi- 
mus,  ibid.  ordo  in  militia,  altera 
pars  manipuli  8,  8.  ordinum  ductor 
7,  41.  decimus  ordo  hastatus  42, 

34- 
Orestae  42,  38.   iis,  quod  primi  ab 

rege    Philippo    defecissent,    suae 

leges  redditae  33,  34. 

Orestis,  regio  27,  33.  31,  40. 

Oretani,  populi  21,  11.  35,  7.  41,  3. 

Oreum,  urbs  in  Euboea  28,  5  et  8. 
31,  40  et  46.  44,  13  et  30.  capitur 
a  Romanis  28,  6.  iterum  a  Ro- 
manis  et  Attalo  oppugnatur  et  ca- 
pitur  31,  46.    Oreo  libertas  datur 

33,  34. 
Orgessum,  castellum  31,  27. 
Oricini  26,  25.  in  eorum  fines  subi- 

tam  expeditionem  facit  Philippus, 

ibid. 
Oricum,  oppid.  24,  40.  ab  Orico  le- 

gati  ad  M.  Valerium  praetorem  ve- 

niunt,   ibid.    Oricum  a    Philippo 

eaptum,  ibid.  recipitur  a  Romanis, 

ibid. 
Origines  M.  Catonis  34,  5.  eius  oper- 

is  liber  quintus  45,  25. 
Oringis,  urbs  Hispaniae  (eadem  for- 

tasse,  quae  Aurinx)  oppugnatur  et 

capitur  a  L.  Scipione  28,  3.   eius 

ager  frugifer,  argentum  incolae  fo- 

diunt,  ibid. 
Oritani,  incolae  Orei  28,  8. 
Oriundi   fluminis    ortus    ducitur    ex 

monte  Scordo  44,  31. 
Oroanda,  urbs  Pisidiae  38,  37  et  39. 
Oroandenses  38,  18  et  19. 
Oroandes,  Cretensis,  decipit  Persea 

45'  *5- 
Oropus,  urbs  Atticae,  in  qua  Amphi- 

lochus  vates  pro  Deo  cultus  45,  27. 
Orsua  et  Corbis,  patrueles  fratres,  de 

principatu    civitatis   ferro    certant 

28,  21. 
Orthobula   veneno   tollit   Proxenum 

maritum  41,  30.  damnata  abit  in 

exsilium,  ibid. 
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Ortholophus,  loci  in  Thessalia  nomen 

31,  36.  43.  3. 
Orthosia  Cariae  45,  25. 
Ortiagon,  regulus  Gallorum  38,  19. 

eius  uxoris  memorabile  facinus  24. 
Ortona,  urbs  Latina,  2,  43.  3,  30, 
Osca  lingua  10,  20. 
Oscense  argentum  34, 10  et  46.  signa- 

tum  40,  43. 
Osci  7,  2.  ab  Oscis  Atellanas  fabulas 

Romani  acceperunt,  ibid. 
Osphagus,  fluvius  31,  39. 
Ossa  Macedonum  interfectorum  legit 

Antiochus  36,  8. 
Ossa,  mons  42,  54.  44,  13. 
Ostia,  urbs,  in  ore  Tiberis  condita  i, 

33.    22,  II  et  27.   23,  38.   25,  20. 

27,  22.  29,  14. 
Ostia  Tiberina  26,  19.  Ostiae  lacus, 

sive  fortasse  lucus,  de  coelo  tactus 

Ostiensis  populi  vacatio  observatur 
27,  38.  ei  vacatio  rei  navalis  ne- 
gatur  36,  3. 

Ostiensis  ager  8,  12.  in  eum  excur- 
sionem  faciunt  Antiatea  yid.  An- 
tiates. 

T.  Otacilius,  praetor,  aedem  Menti 
vovet  22,  10.  propraetor,  literas 
mittit  ex  Sicilia  de  vastato  Punica 
classe  Hieronis  regno  56.  cf.  et  23, 
21.  duumvir  Menti  aedem  dedicat 

23,  31  et  32.  in  Siciliam  cum  im- 
perio,  qui  classi  praeesset,  mittitur 
32,  depopulatur  agrum  Carthagi- 
niensem,  et  aliquot  capit  naves 
Poenorum  41.  cum  consul  crea- 
retur,  Q.  Fabius,  eius  uxoris  a^-un- 
culus,  eum  certo  iam  honore  deiicit 

24,  7 — 9.  creatur  praetor  iterum  9. 
obtinet  classem,  quam  priore  anno 
habuerat  10.  depopulatur  agrum 
circa  Uticam,  et  frumentum  Sy- 
racusas  mittit  25,  31.  prorogatur 
ei  imperium  26,  i.  rursus  eligitur 
cos.  irrito  eventu  22.  nuntiatur, 
eum  mortuum  esse  in  Sicilia  23. 
pontifex  fuerat,  ibid. 

Ova  ad  metas  curriculis  numerandis 

4»,  32. 
Ovatio  3, 10.  cf.  et  26,  21.  31,  20.  33, 

V-  41,33- 
Ovilc,  locus  in  campo  Martio  26,  22. 
Ovius   Paccius  sacerdos   Samnitium 

10,  38. 
Oxeae,  insulae  28,  7. 


Pabulatorcs  Pocnos  cacdunt  Roniani 

22,41. 
Pachyni  proinontorium  24,  35. 


Pachvnum  accedit  classis  Punica  24, 

2  7;'   25,  27^. 

Pactius  et  Vibius  fratres,  nobilissimi 
Bruttiorum,   veniunt    ad    Q.   Fa- 
bium,  cos.  27.  15. 
Paculla  Minia  Campana,  Bacchana- 

lium  sacerdos  39,  13. 
Pacuvius    Calavius    Campanus,    qui 

Appii  filiam  uxorem  duxerat,  filiam 

Livio  Romam  nuptimi  dederat,  de- 

fectionis  ab  Romanis  auctorem  se 

praebet  23,  2.  senatum  Campanum 

sibi  vitae  beneficio  obnoxium  facit 

2 — 4.   filio  Hannibalem  placat  8. 

filium  deterret  a  consilio  occidendi 

Hannibalis,  ibid. 
Pacuvius  Xinnius  Celer,  hospes  Han- 

nibalis  Capuae  23,  8. 
Padus,  fluvius  5,  33  et  35.    20,  46. 

21,25,39.  3',  lo-  maior  ac  violen- 

tior  Rhodano  21,  43.  eiun  transit 

exercitus  Hannibalis  47. 
Paeones  42,  51. 
Paeonia  33,  19.   38,  17.   39,  54.   45, 

29.  Paeonia  olim  appellata,  postea 

dicta  Emathia  40,  3. 
Paestani  27,  10. 
Paestum,  oppid.  8, 1 7.  legati  a  Paesto 

pateras    aureas    Romam    afterunt 

22,36. 
Palatinus  mons  i,  5.  munitur  a  Ro- 

mulo  7. 
Palatium  i,  5  et  33.   2,  10.   29,  37. 

circa  Palatium  habitabant  Romani 

veteres  i,  33.  aedes  Matris  Magnae 

in  Palatio  29,  37. 
Palacpharsalus,  oppidum,  vastatur  a 

Philippo  32,  13.  cf.  et  44,  i. 
Palaepolis,   urbs    sita    haud    procul 

inde,  ubi   postea  Neapolis  8,  22. 

obsessa    a    Romanis    23.    traditur 

Romanis  25  et  26. 
Palaepolitani  8,  22  et  25. 
Palenses  in  Cephallenia  38,  28. 
Pallantcum,    sive    Pallantium,    urbs 

Arcadica  i,  5.  45,  28. 
Pallene,  regio  31,  45.  45,  30. 
Pallenensis  ager  44,  10,  11.  45,  30. 
Pallium  crepidaeque  Graecorum  29, 

19. 
Pallori  vovet  fanum  Tullus  Hostilius 

1,27. 
Palmae  in  ludis  Rom.  primum  datae 

victoribus  10,  47. 
Paludamentum   25,  16.    paludamen- 

tum  a  sorore  Horatii  sponso  factum 

I,    26.     paludamenta    consulibus, 

8ub  iugum  traiisituris,  dctracta  9, 

Paludati  cum  lictoribus  in  provincias 
proficiscuntur  consules  41,  14. 

Palumbinum  in  Sjimnio  captum  a  Sp.   . 
Canrilio  cos.  10,  45. 
•o2 
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Palus  Ascuris  44,  1.  Labeatis  31. 
Pamphilidas,  praefectus  classis  Rho- 

diorum  37,  22,  23  et  24. 
Pamphylii    legati    coronam    auream, 

ex   viginti  millibus  Philippeorum 

factam,  in  curiam  inferunt  44,  14. 
Pamphylia  33,  41.    35,  48.    37,  23. 

45,  22. 
Pamphylium  mare  38,  13.   Pamphy- 

lius  sinus  37,  23. 
Pan,  a  Romanis  Inuus  vocatus  i,  5. 

Evander  instituit  sollenne,  ut  nudi 

iuvenes  Lyceum  Pana  venerantes 

per  lusum  atque  lasciviam,  curre- 

rent,  ibid. 
Panaetolium,    concilium    Aetolomm 

31,  29.  cf.  et  35,  32.  _ 
Pandosia,  urbs  8,  24.   in  deditionem 

venit  Romanorum  29,  38. 
Panis  de  Capitolio  in  hostium  obsi- 

dentium  stationes  iactatus  5,  48. 
Panormum.     Ad    Panormum    pugna 

inter  Carthaginienses  et  Romanos 

24,  36.  29,  I. 

Panormus   Samiae   terrae  37,   10  et 

II. 
Pantaleon,    Aetoliae    princeps,    pro- 

tegit  Eumenem  a  percussoribus  42, 

15- 

Pantauchus  obses  a  Perseo  datur  le- 

gatis  Romanis  42,  39.  ad  Gentium 
mittitur  legatus,  foederis  faciendi 
gratia  44,  23,  27  et  30.  Beroeam 
Romanis  tradidit  45. 

Papinus,  mons  45,  12. 

Papiria  tribus  8,  37. 

Papiriana  saevitia  10,  3. 

C.  Papirius  Crassus  trib.  milit.  cos. 
pot.  6,  18. 

C.  Papirius  Carbo,  praetor  44,  17. 
sortitur  Sardiniam,  ibid.  iubetur 
ius  dicere  inter  cives  et  peregrinos 
45, 12, 

C.  Papirius  Maso,  pontifex,  moritur 

25,  2.  cf.  et  21,  25. 

C.  Papirius  L.  F.   Maso,   decemvir 

sacrorum,  moritur  25,  2. 
C.  Papirius  Turdus,  trib.  pl.  41,  10. 
L.  Papirius,  trib.  milit.  consulari  po- 

testate,  legiones  ducit  Velitras  6, 

22. 
L.  Papirius,  trib.  milit.  consulari  po- 

testate  6,  38. 
L.  Papirius,  praetor,  legem  fert,  qua 

Acerranis  civitas  sine  suftragio  data 

8,  17.  10,  47. 
L.  Papirii  foeneratoris  foeda  libido  et 

crudelitas  8,  28. 
L.  Papirius  Crassus,  cos.  4,  21. 
L.  Papirius  Crassus,  4,  30. 
L.  Papirius  Crassus,  praetor,  dictator 

creatur   8,    12.    nihil    memorabile 

gerit,  ibid.  cos.  creatur  16.  iterum 


ig.  magister  equitum  36. 
L.  Papirius  Cursor,  trib.   milit.   cos. 
pot.  6,  5.  iterum  11.  censor  fuerat 
eo  lustro,  quo  urbs   capta   est   9, 

34-    .  . 
L.  Papirius   Cursor,   magister   equit. 

dictus  8,  12.   cos.  23.   dictator  29. 

adversus     Samnites     proficiscitur, 

ibid.  Romam  redit  monitus  a  pul- 

lario,  ad  auspicium  repetendum  30. 

indignatur  Q.  Fabio,  magistro  equi- 

tum,  quod,  se  absente,  pugnasset 

cum   hostibus,  ibid.    eius   interro- 

gatio  ad  Q.  Fabium  32.    sequitur 

Q.    Fabium,    proficiscentem    Ro- 

mam  33.    eius  et  Fabii  contentio 

apud  populum,  ibid.   dictator,  de- 

fendit    disciplinam    militarem    34. 

noxae  damnatum  Q.  Fabium  donat 

populo   Rom.  35.    comior  factus, 

vincit  Samnites  36.  triumphat  47. 

abit  magistratu,  ibid.    cos.  iterum 

creatur  9,  7.  in  Apuliam  pergit  12. 

'   obsidet  Luceriam  13.  cum  collega 

vincit  Samnites  14.  capit  Luceriam 

15.  sub  iugimi  mittit  Samnites,  ibid. 
tertium  cos.  ibid.  recipit  Satricum 

16.  triumphat,  ibid.  eius  laudes, 
ibid.  cos.  quartum  Romae  manet 
22.  quintum  cos.  28.  dictator  ite- 
rum  38.  insignem  victoriam  refert 
de  Samnitibus  40.  triumphat,  ibid. 

L.  Papirius  Cursor  10,  9.  cos.  insig- 
nis,  qua  patema  gloria,  qua  sua 
38.  expugnat  Duroniam  urbem  39. 
hortatur  milites,  ibid.  pullarium, 
qui  mentitus  fuerat  auspicium,  in- 
ter  prima  signa  constituit,  ubi  ille 
occiditur  40.  vincit  Samnites,  eo- 
rumque  capit  castra,  ibid.  lovi  vi- 
ctori  pocillum  mulsi,  priusquam 
temetum  biberet,  vovet  42.  trium- 
phat  46.  praetor  47. 

L.  Papirius  Maso  creatur  praetor  41, 
18.  sortitur  iurisdictionem  urbanam 

^9-    .  . 

L.  Papirius  Mugillanus  cos.  creatur  4, 

7.  censor  primus  8.  iterum  cos.  30. 
tribun.    milit.    consulari    potestate 
42.  proditur  interrex  43. 
L.  Papirius  Mugillanus  cos.  creatur  8, 

M.  Papirius  Gallum,  barbam  suam 
mulcentem,  scipione  ebumeo  per- 
cutit,  et  ab  eo  interficitur  5,  41. 

M.  Papirius,  quinquevir  mensarius 
creatus  7,  21. 

M.  Papirius  Atratinus,  cos.  4,  52. 

M.  Papirius  Crassus,  cos.  4,  12. 

M.  Papirius  Crassus,  dictator  8,  1 7. 

M.  Papirius  Mugillanus,  trib.  milit. 
consulari  potestate  4,  45.  itemm 
47- 
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Sp,  Papirius,  trib.  millt.  consulari  po- 
testate,  legiones  ducit  Velitras  6, 

22. 

Sp.  Papirius,  trib.  milit.  6,  27. 

Sp.  Papirius,  consulis  fratris  filius, 
renuntiat  patruo,  ambigi  de  auspi- 
cio  10,  40.  donis  miiitaxibus  dona- 
tur  44. 

Parachelois  39,  26. 

Parii  31,  31. 

Parilia  40,  2. 

Pamia,  colonia  civium  Romanorum 

39.  55- 
Parma  et  gladius,  arma  velitum  31, 

35.    parma  tripedalis  velitum  38, 

2 1 .  parmae  velitum  breviores,quam 

equestres  26,  4. 
Parmati  equites  4,  39. 
Parmenio,  iegatus  Gentii  44,  23. 
Pamassus,  mons  42,  16. 
Paroreia,  Thraciae  39,  27.  42,  51. 
Paros,  insula  31,  15.   33,  30.    Parii 

31,31- 

Parstrymonia  42,  51. 

Parthenius,  mons  34,  26. 

Parthi  9,  18.  eorum  glori<ie  contra 
nomen  Romanum  favent  levissimi 
ex  Graecis,  ibid. 

Parthini,  populi  29,  12.  43,  21  et  23. 
olim  sub  ditione  Philippi,  dantur 
Pleurato  33,' 34.  cf.  et  44,  30. 

Parthus,  urbs  44,  6. 

Passaro,  civitas  Epiri  45,  26  et  33. 

Pastor,  a  Charopo  Epirota  missus, 
magno  usui  est  T.  Quinctio  cos.  32, 
II. 

Pastores  in  Apiilia  coniurant,  viasque 
et  pascua  latrociniis  infesta  halient 
39,  29.  ad  septem  millia  condem- 
nat  L.  Postumius,  praetor,  ibid. 
pastorum  hal)itu  niilites  9,  2.  10,  4. 

Patara  33,41.  37,  17.  caput  Lyciac 
37,  15  et  45.  cf.  et  38,  39. 

Patavium  10,  2.  l'atavii  monumen- 
tum  navalis  pugnae  et  victoriae  de 
Gniecis,  sollenni  certamine  exerce- 
tur,  ibid. 

Patavini  ;igri  diripiuntur  a  Graecis 
10,  2.  Patavinorum  seditio  41,  32. 
l'atavino8  sempcr  in  armis  habciit 
Galli  10,  2. 

Pater  patratus  quis,  et  eius  officium 
I,  24.  patrem  sequuntur  liberi  4,  4. 
patre,  qui  curuli  sella  «edcrit,  vivo, 
Hlius  nc(|ue  tribunus,  netiuc  acdilis 
pl.  iure  esse  potest  27,  21.  30,  19. 

Patres  «!>  honore  appellati  senatorcs 
1,  S.  cur  conscripti  dicti  2,  I.  lccti 
a  Uoniuld  ))rimo  centum  1,8.  aucti 
a  Tarquinio  Prisco  ascitis  centiim 
novis  I,  35.  Tar(|uinius  Sujierbus, 
iniminuto  per  cacdes  et  exsilia  l'a- 
trum  numero,  statuit  nullui  in  Pa- 


tres  legere,  quo  contemptior  pauci- 
tate  ipsa  ordo  fiat  49.  L.  BrutusPa- 
trum  numerum,  primoribus  eques- 
tris  gradus  lectis,  ad  trecentorum 
summam  explet  2,  i.  post  Cannen- 
sem  pugnam,  cum  senatus  ad  insi- 
gnem  paucitatem  redactus  esset, 
centum  septuaginta  septem  a  Bu- 
teone  dictatore  in  Patres  leguntur 
23,  22  et  23.  in  Patres  lecti  prin- 
cipes  Albanomm  i,  30.  Patres  mi- 
norum  gentium  35.  Atta  Clausus 
in  Patres  lectus  2,  16.  prima  men- 
tio  apud  Livium  plebeii  senaloris 

5,  12.  senatus  ab  Ap.  Claudio,  li- 
bertinorum  filiis  allectis,  inquinatus 

9,  46.  Patribus  loca  in  circo  divisa 
I,  35.  in.  ludis  Romanis  secreta  a 
populo  34,  44.  lex  a  decemviris 
lata,  ne  connubium  Patribus  cum 
plebe  csset  4,  5.  Patres  tribunatum 
capere  prohibentur  2,  33.  Patrum 
et  plebis  certamina,  venenum  urbis 
Romae  3,  67.  Patruni  indulgentia 
in  plebem  2, 9.  }'atrum  iuniores  re- 
sistunt  tribunis  3,  14.  iniurias  fa- 
cere  incipiunt  plebi  65.  vid.  et  Pa- 
tricii,  Senatorcs,  Senatus. 

Patera,  ex  quinque  pondo  auri  facta, 
regi  Syphaci  mittitur  dono  27,  4. 
pateram  auream  3Iasinissae  donat 
Seipio  30,  15.  paterae  tres  aureae 
cam  titulo  nominis  Camilli  in  lo- 
vis  cella  ante  pedes  lunonis  positae 

6,  4.  aureae  cx  multaticia  pccunia 
ad  Cereris  positae  10,  23.  ducentae 
septuaginta  sex  aureac,  capta  Car- 
thagine  Nova,  relatae  ad  Scipio- 
nem  26,  47.  pateras  aureas  legati  a 
Paesto  Romam  afferunt  22,  36. 

Patrae,  urbs  Achaiae  27,  29.  36,  21. 

38,  29- 
Patricii  unde  appellati  ?  i,  8.  cf.  et 

10,  8.  gloriabantur  penes  se  auspi- 
cia  esse,  se  solos  gentem  habere,  et 
iustum  imperium  et  auspicium  do- 
mi  militiaequc  10,  8.  cf.  et  3,  i.  6, 
41.  7,  6.  patricios  inter  et  plebeios 
ccrtamen  de  consulatu  4,  i  ct  sq^j. 
dircmjitum  creatione  tribunorum 
milit.  consulari  potestate,  promis- 
cue  ex  Fatribus  et  plebe  sumendo- 
rum  6.  rcnovatum  6,  34  et  sqq. 
vincuntur  j)atricii  42.  advcrsus  le- 
gciii  Liciniain  Srxtiam  duo  j)atricii 
consulcs  crcati  7,  18,  19,  2:,  24  et 
28.  idcm  frustra  tentatum  10,  15. 
jiatricii  j)ractuiani  ct  aediiitatcm 
curulcm  jiro  coiicesso  jjlcbi  altcro 
consiilatu  sibi  (|uaerunt  6,  42.  7,  1. 
jiatriciorum  cst,  jirodcre  iiiterregem 
6,  41.  jiatiiciis  jilcbcii  magistratus 
non  parcnt  4,  25.   patricii  congulu- 
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Tesque  duo  tribuni  plebis  3,  65. 
patricios  inter  et  plebeios  certamen 
de  sacerdotiis  10,  6  et  sqq.  cf.  et  27, 
8.  de  patriciorum  superbia  et  libi- 
dine  querelae  4,  3 — 5.  6,  36  et  37. 
patricii  in  arce  aut  Capitolio  habi- 
tare  vetiti  6,  20.  patricii  magistra- 
tus  41.  patriciae  Pudicitiae  sacel- 
lum  TO,  2^. 

Patrimi  et  matrimi  ad  sacrificium  ad- 
hibiti  37,  3. 

Patrocles  Antigonensis,  praefectus 
Persei  42,  58. 

Paupertati  honos  habitus  in  civitate 
Romana.  Praef.  vid.  et  2,  16,  33. 
3,  26  et  27. 

Pausanias,  praetor  Epirotarum  32, 
10. 

Pausanias,  dux  Pheraeorum  36,  9. 

Pausistratus,  praetor  Rhodiorum  33, 
18.  praefectus  classis  36,  45.  37,9. 
opprimitur  a  Polyxenida,  Antiochi 
praefecto  37,  10,  11  et  12. 

Pavori  vovet  fanum  Tullus  Hostilius 

1,  27. 

Pax  Caudina  9,  5  et  6.  pacis  condi- 
tiones  cum  Poenis  30,  37  et  43. 
cum  Philippo  29,  12.  33,  30.  cum 
Aetolis  38, 9.  cum  Antiocho  38,  38. 
pacem  petunt,  qui  erant  in  indu- 
tiis  7,  38.  pax  servientibus  gravior, 
quam  liberis  bellum  10,  16. 

Pecora  peeunia  sunt  Massyliis  29,  31, 
peeora  hostibus  obiecta  per  insidias 

2,  5o._  28,  33. 

Pecuarii  condemnati  10,  23  et  47.  et 
ex  multaticia  pecunia  aedes  in  in- 
sula  Fauni  facta  33,  42.  et  clypea 
inaurata  in  fastigio  aedis  lovis  po- 
sita  35,  10. 

Pecunia  privata  conducuntur,  quae 
ad  exercitum  Hispaniensem  opus 
sunt  23,  49.  pecunia  multaticia,  ex 
qua  facta  aedes  Victoriae  10,  33. 
Libertatis  24,  16.  Fauni  33,42.  34, 
53.  ex  qua  facti  ludi  10,  23.  pecu- 
niae  a  privatis,  ad  sublevandam 
aerarii  inopiam,  collatae  24,  18. 
26,  36.  de  pecunia  incerta  ludi  vo- 
ti  31,  9.  pecuniae  in  aerarium  latae 
28,  9  et  38,  et  passim  in  triumphis. 
pecuniam  ex  aerario  scribae  viato- 
resque  aedilitii  clam  egerunt  30, 
39.  per  indicem  comperti  damnan- 
tur,  ibid. 

Pecus  quale,  ver  sacrum  ?  34,  44. 

T.  Pedanius,  princeps  primus  centu- 
rio,  signifero  signum  adiniit,  in  lios- 
tes  iacit,  et  in  castra  Poenorum  ir- 
rumpit  25,  14. 

Pedasa,  urbs  Asiae  33,  30. 

Pedites  extra  ordinem  conscripti  5,  7. 
peditum   quinis    millibus   scriptae 


quattuor  legiones  8,  8.  peditibus 
aera  constituta  4,  59.  in  triumphis 
dabatur  ab  imperatoribus  triens 
eius,  quod  dividebatur  equitibus 
34,  46  et  52. 

Pedum,  oppid.  2,  39.  7,  12.  8,  12. 
capitur  a  Coriolano  2, 39.  oppugna- 
tur  et  capitur  ab  L.  Furio  Camillo, 
consule  8,  13. 

Pedanis  civitas  datur  8,  14. 

Pehigonia  26,  25.  31,  28  et  39.  45, 
29. 

Pelagones,  populi  45,  30. 

Pelig-ni,  populi  8,  6  et  29.  deficiunt 
9,41.  vincuntur,  ibid.  oratores,  pa- 
cem  petentes,  Romam  mittunt  45. 
iis  foedus  datur,  ibid.  caedunt  ag- 
men  fugientium  Samnitium  10,  30. 
devastantur  ab  Hannibale  22,  9. 
multi  voluntarii  dant  nomina  in 
classem  Scipionis  28,  45. 

Peligna  cohors  25,  14.  44,  40.  pugnat 
acerrime,  ibid. 

Pelignum  bellum  7,  38. 

Pelium  urbem  vi  capiunt  Romani  31, 
40. 

Pella,  urbs  26,  25.  42,  67.  Pellae  hi- 
bernat  Philippus,  ibid.  cf.  et  37,  7. 
ibi  vetus  Macedonum  regia  42,  41, 
51.  43,43.  ibidem  servabatur  gaza 
reguni  Macedoniae*44,  10.  deditur 
Aemilio  Paullo  cos.  45,  Pellae  si- 
tus  46. 

Pellene  33,  15. 

Pellenensis  ager  33,  14,  15.  eum  de- 
populantur  Philippi  copiae,  ibid. 

Pelles  detractas  scutis  comedunt  Ca- 
silini.  vid.Casilini.  sub  pellibus  du- 
rant  ad  Veios  Rom.  milites  5,  2. 

Pellinaeum  occupat  Amynander  36, 
10.  recipitur  a  Romanis  14. 

Pelliti  Sardi  23,  40. 

Peloponnesus  1,7.  31,  7.  Peloponne- 
sus  peninsula  est  32,  21.  testudini 
assimilatur  36,  32. 

Pelops,    Lacedaemoniorum    rex    34, 

.S2. 

Pelta  haud  dissimilis  cetrae  28,  5. 
Peltastae  28,  5.   iidem,  qui  et  cetrati 

31,36.  33,4- 
Pelvis  aurea  facta,  lataque  in  Aventi- 
num,  lunoni  Reginae  donum  27, 

37.. 
Pelusium  44,  19.  45,  11  et  12. 
Pelusiacum  Nili  ostium  45,  11. 
Penatium  Deorum  aedes  in  Velia  45, 

16. 
Penestae  Illyrii  43,  22,  23  et  25.  bel- 

licosum  genus  44,  11. 
Penestia,  Illyrici  regio  43,  21. 
Penestiana  terra  43,  20. 
Penetrale  aedis  Vestae  26,  27.   urbis 

Cyzici,  sive  Prytaneum  41,  25. 
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Peneus,  amnis  32,  15.  43,  38  et  55. 

4+1  6. 
Penninum,  Alpium  iugum  5,  35.  2X, 

38. 
Pentri,  Samnites  9,  31.  cf.  et  22,  61. 
Peparethus  28,  5.  urbs  haud  ignobilis 

31,  28.  diruitur,  ibid. 
Peraea  regio  32,  33  et  35.  33,  18.  37, 

22. 
Peraea,  urbs  (nisi  mendum  in  nomine 

est)  37,  21. 
Perduellibus  superatis,  gratiae  actae 

Diis  45,  16. 
Perfidia  barbarica  25,  33.   Punica  21, 

4- 

Perfugae  virgis  in  comitio  caesi,  et  de 
saxo  deiecti  24,  20.  cf.  et  45.  per- 
fugae  Latini  securi  percutiuntur  30, 
43.  Romani  in  crucem  sublati,  ib. 

Perga,  urbs  38,  37. 

Pergamus  29,  11.  35,  13.  42,  18.  44, 
28.  circa  Pergamum  sacra  profana- 
que  urit  Philippus  31,  46.  Perga- 
mum  oppugnat  Seleucus,  filius  An- 
tiochi  37,  18.  Pergamum  intromissi 
Achaei  20.  solvitur  obsidio  Perga- 
mi  21. 

Perinthus,  urbs  32,  33.  33,  30. 

PeroUa,  Calavii  filius,  interficiendi 
Hannibalis  consilium  capit  23,  8. 
adversatur  ei  pater  9.  cedit  patri, 
eiusque  ad  patrem  oratio,  ibid. 

M.  Perpcma,  legatus  ad  Gentium,  II- 
hriorum  regem  44,  27.  a  Gcntio 
coniicitur  in  carcerem,  ibid.  libera- 
tur  ab  Anicio,  practore  32.  nuntius 
victoriae  llomam  mittitur,  ibid. 

Perrhaebia,  Thessaliac  urbs  42,  67. 

Perrhaebia  31,  41.  32,  15.  36,  33, 
42,  36  et  67. 

Perrhaebi  pronuntiantur  liberi  33,32, 
34.  cf.  et  42,  53.  Perrhaeborum 
querelae  dc  Philippo  39,  34, 

Perranthes,  tumulus  38,  4. 

Persae  9,  18  et  19.  ab  Lacedaemoniis 
aquam  ct  terram  peticre  35,  17. 
Lacedaemonios  a  tcrgo  circumve- 
nere  in  Therniopylis  36,  16. 

Perseis,  urbs  in  Deuriojio,  in  honorcm 
Persei,  Philippi  filii,  sic  dicta  39, 

54- 
Per.^eus,  relictus  a  Philippo  cum  quat- 

tuor  millibus  armatorum  ad  fauces 

Thcssaliae  26,  25. 

Pcrseus,  Philii>pi   rcgis  Macedonum 

filius,  admodum   pucr,  niittitur  ad 

obsidendas  angustias,  (juae  iid  Pe- 

lagoniam   sunt    31,  28.    opjiugnat 

Aniphilochos  38,  5.  redit  in  Macc- 

doiiiani  7.   belli  ciim  Persco  incho- 

ata   initia  a  l'hilip|io  Hunt  39,  23. 

Pcrsei   cum    Demetrio   companitio 

53.   intcr  C08  discordiae,  ibid.   pra- 


va  eius  in  Demetrium  consilia  40, 
5.  ludicro  certamine  vincitur  a  De- 
metrio  6.  Perseus  accusat  Deme- 
trium  apud  patrem  8,  9,  23  et  24. 
eius  in  Demetrium  insidiae  dete- 
guntur  55.  regnum  scelere  partum 
invadit  56.  Antigonum  curat  inter- 
ficiendum  58.  legatos  Romam  mit- 
tit,  petens,  ut  rex  ab  senatu  appel- 
laretur,  ibid.  et  41,  2.  initio  regni 
multis  laudibus  commcndatus,  ibid. 
miscct  inter  Dardanos  et  Bastanias 
certamina  41,  23.  legatos  mittit 
Carthaginem  27.  Dolopum  totam 
gentem  sub  ius  iudiciumque  suum 
cogit,  ibid.  adit  oraculum  Delphi- 
cum,  ibid.  Achaeos  maxime  sibi  re- 
conciliare  studet  28.  conciliat  sibi 
animos  Graeconim  42,  5.  eius  sae- 
vitia,  ibid.  ad  eum  legati  mittuntur 
Roma  6.  Eumencs  eum  suspectura 
facit  Romanis  11  et  12.  et  bellum 
adversus  eum  suadet  13.  legatis 
eius  datur  senatus  14.  ad  Eumenis 
caedem  sceleratos  quosdam  subor- 
nat  15.  per  veneficia  grassari  cona- 
tur  in  Romanos  17.  a  scnatu  iudi- 
caturhostis  18.  lcgatosRomammit- 
tit  36.  cum  Marcio,  Romanomm 
legato,  colloquitur  39 — 42.  mittit 
legatos  ad  Byzantinos  et  Rhodios 
46.  de  rerum  suarum  summa  con- 
silium  habet  50.  ipsius  exercitus, 
triginta  novem  millia  peditum, 
quattuor  equitum  51.  cohortatur 
milites  ad  bellum  52.  in  Thessa- 
liam  it  53.  Romanos  equestri  proe- 
lio  vincit  57 — 59.  ad  milites  ora- 
tionem  habet6f.  tentat  pacem, fru- 
stra  62.  castrr.  Romanorum  vult 
inccndere  64.  Romanos  passim  va- 
gantes  opprimit  6^.  rcdit  in  Mace- 
doniam  67.  rem  prosperc  gerit  ad- 
versus  Romanos,  et  in  Thracia  43, 
4.  Epirotas  sibi  adiungit  5.  eius 
insidias  vix  eftugit  cos.  Ilostilius, 
ibid.  in  Dardanos  excursionem  fa- 
cit,  il)id.  proximas  Illyrioruni  gen- 
tes  oppugnat  20.  Uscanam  ca])it, 
ibid.  legatos  ad  Gentium,  Illyrio- 
mm  rcgcm,  mittit  21.  occurrit  Q. 
Marcio  Philippo,  cos.  44,  2.  occu- 
pat  aditus,  iliid.  levia  committit 
proelia  4.  eius  ignavia  6.  trcpidans 
Nician  mittit  Pellani,  ut  gazam  iu 
mare  (ieiiciat,  Aiidronicuni  'l'liessa- 
lonicam  ad  navalia  inccndcnda  10. 
]iostea,  pudore  tactus,  utnniuiuo 
interficit,  ibid.  foedere  sibi  adiun- 
git  Gcntium  23.  sollicitat  Rhodios, 
Eumcnem,  ct  Antiochum,  ibid.  et 
24.  eiu8  avaritia  26.  recusiit  Gal- 
lomm   nuxilia,  ibid.    Gcntium    in 
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fraudem  impellit  27.  vincitur  et 
fugatur  ab  Aemilio  Paullo,  cos.  40 
et  sqq.  caduceatores  mittit  ad  con- 
Bulem  45.  Samothracam  pervenit, 
ibid.  eum  sequitur  cos.  46.  eius  ad 
Aemilium  literae  45,  4.  molitur 
fugam,  frustra  6.  eius  pueri  trans- 
eunt  ad  Romanos,  ibid.  Perseus 
ipse  se  tradit,  ibid.  eum  benigne 
excipit  cos.  7  et  8.  cum  filio  Phi- 
lippo  in  custodiam  mittitur  28.  de 
eo  triumphat  PauIIus  39.  ducitur 
ante  currum  victoris,  ibid.  depre- 
canti  hanc  ignominiam  quid  Paul- 
lus  responderit,  ibid.  Albamincus- 
todiam  mittitur  42. 

C.  Persius,  vir  impiger,  caedit  Taren- 
tinos  26,  39. 

Perusia,  Etruriae  oppidum,  petit  pa- 
cem  9,  37.  accipitur  in  deditionem 
40.  cf.  et  10,  37. 

Perusina  cohors  23,  17. 

Perusini  caeduntur  a  Romanis  10,  30. 
rebellant  31.  Perusinorum  quat- 
tuor  millia  et  quingenti  occisi,  ibid. 
abietes  in  fabricandas  naves,  et  fru- 
menti  magnum  numerum  pollicen- 
tur  Scipioni  28,  45. 

Pessinus  in  Phrvgia  29,  10.  34,  3. 
38,  18.  Idaea  Mater  a  Pessinunte 
Romam  advecta  29,  10  et  11. 

Pestilentiae  causa  clavus  pangitur  7, 
3.  pestilentia,  quae  magis  in  longos 
morbos,  quam  in  perniciales  evasit 

Pestis  Romae  I,  31.  3,6^^32.  4,21, 
25,  30  et  52.  5,  13.  6,  20.  7,  I,  2 
et  27.  8,  17  et  18.  9,  28.  10,  31  et 
47.  40,  19  et  37.  41,  26.  Syracusis 
25,  26.  in  exercitibus  Romano  Pu- 
nicoque  28,  46. 

Petelia,  urbs  in  Bruttiis  23,  30.  27, 
26. 

Petelinorum  fides  erga  Romanos,  et 
legatio  ad  senatum  23,  20. 

Petelinus  lucus  prope  Romam  6,  20. 
in  eo  comitia  habita,  quibus  damna- 
tur  M.  Manlius,  ibid. 

Petillia  rogatio  38,  54. 

L.  Petillius,  legatus  ad  Gentium,  II- 
lyriorum  regem  44,  27.  a  Gentio 
coniicitur  in  carcerem,  ibid.  libera- 
tur  ab  Anicio,  praetore  32. 

L.  Petillius,  scriba  40,  29.  in  eius 
agro  libri  Numae  Pompilii  inventi, 
ibid. 

duo  Q.  Petillii,  tribuni  pl.  diem  dicunt 
Scipioni  Africano  38,  50.  illo  mor- 
tuo,  rogationcm  promulgant  de  jie- 
cunia  regis  Antiochi  54. 

Q,.  Petillius  Spurinus  creatur  praetor, 
et  sortitur  iurisdictionem  urbanam 
40,  18,   duas  legiones  tumultuarias 


civium  Rom.  scribere  iubetur  26. 
libros  Numae  Pompilii  legit,  eos- 
que  ex  senatusconsulto  comburi 
curat  29.  creatur  cos.  41,  18.  ei  sa- 
crificanti  in  iecinore  non  inventum 
caput,  ibid.  iubetur  bove  perlitare, 
ibid.  occiditur  in  proelio  adversus 
Ligures  22. 

Petitarus,  amnis  Aetoliae  43,  24. 

Petra,  oppidum  in  Pieria  39,  26.    44, 

32-  45,41- 

Petra,  urbs  Maedicae,  oppugnatur  a 
Philippo  40,  22. 

Phacium,  oppidum  vastatum  a  Phi- 
lippo  32,  13.  cf.  et  36,  13. 

Phaeneas,  princeps  Aetolorum,  adest 
colloquio  Quinctii  cum  Philippo 
32,  32.  in  eum  Philippi  iocus  34. 
venit  ad  Quinctium  cum  Aetolo- 
rum  auxiliis  33,  3.  eius  altercatio 
cum  Quinctio  de  Thebis  Phthiis 
13.  inter  eum  et  Thoantem  con- 
tentio  35,  45.  princeps  est  legatio- 
nis,  qua  Aetoli  se  suaque  omnia 
fidei  populi  Rom.  permittunt  36, 
28.  eius  ferocia  fracta,  ibid.  pro- 
volutus  ad  pedes  Quinctii  orat  eum, 
ut  misereatur  gentis  Aetolorum  35. 
legatus  ab  Aetolis  cum  liberis  man- 
datis  ad  consulem  M.  Fulvium  ve- 
nit  38,  8. 

Phaestum,  oppidum,  capitur  36,  T3. 

Phalanna,  oppidum  42,  54.  Phalan- 
naeus  ager  65. 

Phalanx  Macedonica  8,  8.  33,  4.  42, 
61.  confertur  cum  acie  Rom.  9, 19. 
phalanx  cuneus  Macedonum,  et  ro- 
bur  exercitus  32,  17.  33,8.  duplex 
phalanx,  Leucaspidum  et  Chalca- 
spidum  44,40.  ad  conspectum  pha- 
langis  stupet  Aemilius,  ibid.  pha- 
langis  incommoda  31,  39.  41,  37  et 
40. 

Phalangitae  37,  40.  42,  51.  43,  20. 

Phalara,  sive  Phalera,  oppidum  in 
sinu  Maliaco  27,30.  35,43.  36,29. 

Phaleras  deponunt  nobiles  9, 46.  pha- 
leris  donati  equites  39,  31. 

Phaloria,  oppidum  Thessaliae  36,  13. 
39,  25.  a  Romanis  capitur,  incen- 
ditur,  et  diripitur  32,  15. 

Plianae,  portus  et  in-omontorium  Chi- 
orum  36,  43.  44,  28.  45,  10. 

Phanota,  urbs  Epiri  43,  25.  45,  26. 

Phanotea  Phocidis  caj)ta  a  Romanis 
32,  18. 

Pharnaces,  Ponti  rex,  legatos  Romam 
mittit  40,  2  et  20. 

Pharsalia  terra  33,  6. 

Pharsalus,  urbs  32,  33.  34,  23.  dedit 
se  M'.  Acilio,  cos.  36,  14. 

Phaselis,  urbs  in  confinio  Lyciae  et 
Pamphyliae  37,  23. 
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Pheca,  oppidura  35,  14. 

Phecadus,  urbs  31,  41. 

Pheneus,  oppidum  28,  7. 

Pherae,  oppidum  32,  13.  33,  6.  Phe- 
ris  exclusus  Philippus  redit  in  Ma- 
cedoniam  32,  13.  Antiochus  op- 
pugnat  et  capit  Pheras  36,  9.  Phe- 
rae  se  dedunt  Romanis  14. 

Pherae  in  Laconico  agro  35,  30. 

Pheraeorum  fides  erga  Romanos  36, 
9.  eorum  ager  vastatur  a  Perseo  42, 
56. 

Pherinum,  oppidum  32,  14. 

Phila,  urbs  42,  67.  44,  2,  3,  7,  8  et 

Phileas  Tarentinus,  vir  inquieti  ani- 
mi,  educit  custodia  obsides  Taren- 
tinorum  25,  7.  virgis  caesus  de 
saxo  deiicitur,  ibid. 

Philemenus,  coniuratione  facta  cum 
nobilibus  iuvenibus  Tarentinis,  pro- 
dit  Hannibali  Tarentuni  25,  8  et  9. 
cum  reciperetur  Tarentum  a  Ro- 
manis,  ita  perit,  ut  corpus  eius 
nusquam  fuerit  inventum  27,  16. 

Philetaerus,  frater  Eumenis  42,  55. 

Philippei,  nummi  aurei  34,52.  37,59. 
39,  5  et  7.  44,  14. 

Philippopolis  Thessaliae,  eadem  cum 
Philij)pis  Thcssaliae  39,  25, 

Philippopolis  Thraciae  39,  53. 

Philippus,  Macedonum  rex.  ad  eum 
legati  missi  ad  deposcendum  De- 
metrium  Pharium  22,  33.  legatos 
mittit  ad  Hanniljalem  23,  33.  eum 
inter  et  Hannibalem  foederis  leges, 
ibid.  ad  eum  legati  Poenomm  34. 
legationem  alteram  ad  Hanniba- 
lem  mittit  39.  bellum  movet  parum 
prospero  eventu  24,  40.  subitam 
expeditionem  in  (Jricinorum  atque 
ApoUoniatium  tines  facit  26,  25. 
in  Thessaliain  descendit,  ibid.    re- 

•  dit  Pellam,  ibid.  Achaeis  auxilium 
fert  27,  29  ot  30.  vincit  Aetolos, 
ibid.  it  in  Pcloponnesum,  ibid.  re- 
pellit  Romanos,  ])opulante8  agrum 
Corintiiium  31.  i)()i)ularem  se  prae- 
bet,  il)id.  eius  intoleranda  libido, 
ibid.  I'olycratiam,  Arati  Achaeo- 
rum  principis  uxorem,  asportat  in 
Macedoniam,  ibid.  periculum  eius 
et  insignis  fortitudo  in  pugna  ad- 
versus  Rom.  eorunu|ue  socios  32. 
redit  in  iMace(li)nian),  ibid.  horta- 
tur  ac  tuetur  socios  28,  5.  Attalus 
ferme  ab  eo  op])rimitur  7.  ca])it 
Toronem,  urbeni,  ibid.  eius  nietu 
Machanidas  comi^ressus,  ibid.  eius 
oratio  in  concilio  Achaeoruni  8. 
tlasse  in  Aetoliam  conteiidit,  ibid. 
in  regnuni  redit,  ut  Hardaiiis  infe- 
rat  bcllum,ibid.  ci  ducenta  argcnti 


talenta  pollicentur  Carthaginienses, 
ut  in  Siciliam  aut  in  Italiam  tra- 
iiciat  29,  4.  cum  eo  pacem  Aetoli 
faciunt  12.  itemque  Romani,  ibid. 
per  legatos  petit,  sibi  restitui  Ma- 
ccdonas,qui  a])ud  Hannibalem  mer- 
cede  militassent,  captique  in  vin- 
culis  essent  30,  42.  cf.  et  33.  triste 
responsum  legatis  a  senatu  reddi- 
tum  42.  ei  bellum  indictum  31,5 — 
8.  Philip])us  oppugnat  Abydum  14. 
foedus  eius  cimi  Antiocho,  Syriae 
rege,  ibid.  bellum  inter  eum  et  A- 
thenienses,  ibid.  cum  aegre  susti- 
neret  Attalum  Rhodiosque  hostes, 
ne  Romano  quidem  bello  terretur 
16.  Abydum  capit,  ibid.  et  17. 
eum  audacter  alloquitur  M.  Aemi- 
lius,  legatus  Rom.  18.  insueto  vera 
audire  ferocior  videtur  legati  ora- 
tio,  ibid.    Philippus  petit  Athenas 

24.  edit  proelium  memorabile  cum 
Atheniensibus,  ibid.  recedit,  et  om- 
nia  circa  Athenas  diruit,  ibid.  A- 
chaeos  Romano  illigare  bello  frus- 
tra  conatur  25.  Athenas  et  Pirae- 
eum  frustra  tentat  26.  diruit  tem- 
])la  circa  Athenas,  il)id.  eius  appa- 
ratus  28.  legatos  mittit  ad  Aetolos, 
ibid.  miratur  Romanorum  castra 
34.  detrectat  pugnam  36.  caedit 
vagos  frumentatores  Rom.  ibid.  re- 
pellitur  37.  in  magno  est  periculo, 
ibid.  recedit  38.  caedit  Aetolos  41 
et  42.  in  eum  Atheniensium  decre- 
ta  44.  Thaumacos,  frustra  tentatos, 
deserit  Philippus  32,  4.  eius  anxie- 
tas  et  curae  5.  conciliat  sibi  Grae- 
C03  et  Macedonas,  ibid.  occupat 
fauces  Antigoneae,  ibid.  castra  po- 
nit  ad  Aoum,  ibid.  cius  coUo^uium 
cum  T.  Quinctio,  cos.  10.  eum  ag- 
greditur  Quinctius  et  fugere  cogit 
in  Thessaliam  12.  in  Macedoniam 
Pliilijjpus  redit  13.  eius  societate 
relicta,  Ach.aei  se  adiungunt  Ro- 
manis  19 — 23.  eius  nonien  in  co- 
mitiis  Arglvorum  recitatum  post 
lovem,   ApoUinem,   et    Herculem 

25.  eius  praefecto  Philocli  Argos 
proditur,  ibid.  eius  cum  (-iuinctio 
cos.  coUoquium  32—36.  Philippus 
dicacior  erat,  quam  regem  decet 
34.  cf.  et  36,  14.  ])ctit  a  (-iuiiictio 
ut  legatos  Romani  niittere  liceat 
32,  36.  ini])etrat  indutias  in  duos 
menses,  ibid.  eius  Icgati,  re  infecta, 
discedunt  Ronia  37.  foedus  facit 
cuin  Nabide  38.  Argivorum  url)em 
fiduciariam  Nabidi  tradit,  il)id.  et 
8q(|.  eiiis  a])|iaratiis  33,  3.  ad  cum 
contendit  (iiiiiutiiis  co».  ibid.  co- 
piarum  Philippi  numerus  4.  castrn 
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ponit  ad  Cynoscephalas  7.  proe- 
lium,  quo  vincitur  7—10.  caducea- 
torem  mittit  ad  Romanos  11.  ei  in- 
dutiae  quindecim  diemm  datae  12. 
colloquium  ad  Tempe  13.  pacis  le- 
ges  cum  Philippo,  ibid.  et  30.  cae- 
dit  Dardanos  19.  pax  cum  eo  a 
populo  iussa  25.  de  eo  triumphat 
Quinctius  34,  52.  Demetrius,  eius 
filius,  obses  ante  currum  triumphan- 
tis  ductus,  ibid.  eum  ad  lielhim  re- 
novandum  incitant  Aetoli  35,  12. 
legatos  Romam  mittit,  pollicentes 
Romanis  auxilia  ad  bellum  adver- 
•sus  Antiochum  36,  4.  cum  fortu- 
nam  speculari  in  animo  haberet, 
offensus  ab  Antiocho,  se  iungit  Ro- 
manis  8.  proficiscitur  in  Thessa- 
liam  13.  capit  quasdam  urbes,  ibid. 
Athaniania  potitur  14.  aboppugna- 
tione  Lamiae  iubet  eum  discedere 
Acilius  cos.  25.  Demetrias  se  Phi- 
lippo  dedit  33.  exercitui  Rom.  per 
fines  suos  transeunti,  omnia  parat 
37,  7.  eius  praesidia  expelluntur 
Athamania  38,  i.  ingreditur  cum 
exercitu  Athamaniam  2.  repellitur, 
ibid.  causae  irarum  eius  in  Roma- 
nos  39,  23.  colligit  vires  24.  de  eo 
Thessalorum  aliorumque  querelae, 
ibid.  legati  Roma  missi  ad  eas  con- 
troversias  disceptandas,  ibid.  Phi- 
lippus  respondet  querelis  Thessalo- 
rum  26.  eius  minax  dictum,  ibid. 
respondet  Maronitarum  et  Eume- 
nis  legatis  28.  animus  eius  aliena- 
tus  ab  Romanis,  ibid.  Maronitas 
crudeliter  trucidat  34.  ad  purganda 
crimina  mittit  Demetrium,  mino- 
rem  filium,  Romam  35.  sollicitat 
accolas  Istri  fluminis,  ut  in  Italiam 
irrumpant,  ibid.  Demetrius  ijatrem 
defendit  47.  Macedonas  e  mariti- 
mis  civitatibus  in  Paeoniam  tradu- 
cit,  et  urbes  Thracibus  aliisque  bar- 
baris  tradit  habitandas  40,  3.  eius 
crudelitas,  ibid.  et  4.  ei  Demetrius 
est  suspectus  5.  Perseus  accusat 
Demetrium  apud  Philippum  8. 
eius  ad  filios,  suos  oratio,  iliid.  eius 
iter  ad  Haemum  montem  21.  duas 
aras  lovi  et  soli  consecrat  22.  De- 
metrium  interfici  iubet  24.  inno- 
centiam  Demetrii  agnoscit  54  et  55. 
regnum  Antigono  relinquere  cupit 
56.   moritur,  ibid. 

Philippus,  filius  Alexandri  Megalo- 
politani  35,  47.  a  Philijjpo,  rege 
Macedonum,  ad  ludibrium  frater 
appellatur  36,  14.  in  vinculis  Ro- 
mam  mittitur,  ibid.  praefectus 
fuerat  Zacyntho  insulae  31. 

Philippus  Poenus,  scortum  L.  Quin- 


ctii  39,  42. 
Philippus,   natura  frater,  adoptione 

filius  Persei  42,  52.   44,  45.   Phi- 

lippum  seseque  Octavio  tradit  Per- 

seus  45,  6.    ducitur   ante  currum 

Paulli  triumphantis  39. 
Philippus,  Amyntae  filius  45,  9.   per 

eum    crevit    regnum    Macedoniae, 

ibid. 
Philippus,  praesidii   praefectus  Cas- 

sandreae  44,  11  et  12, 
Philippus,   Epirotarum    praetor    29, 

12. 
Philippus,     magister     elephantorum 

Antiochi,  praeest  mediae  aciei  37, 

Philistio,  praefectus  Epicydis,  inter- 
ficitur  Syracusis  25,  28. 

Philonem  Chalcidensem  Romani  sibi 
dedi  postulant  37,  45.  38,  38. 

Philocles,  praefectus  Philippi,  mit- 
titur  ad  populandos  Atheniensium 
agros  31,  16.  frustra  oppugnat 
Eleusinem  et  Athenas  26.  depo- 
pulatur  fines  Atheniensium,  ibid. 
Chalcidem  tenet  32,  16.  Corin- 
thum  obsidione  liberat  23.  ei  Ar- 
gos  proditur  25.  legatus  a  Philippo 
Romam  mittitur  speculatum  de  iis, 
quorum  Perseus  Demetrium  insi- 
mulabat  sermonum,  cum  Romanis 
habitorum  40,  20.  interficitur  55. 

Philocrates,  princeps  legationis  Rho- 
diae  45,  25. 

Philodemus,  Argivus,  tradit  tumulum 
Euryalum  Romanis  25,  25. 

Philopoemen,  praetor  Achaeorum  35, 

25.  adversus  Nabin  classem  educit 

26.  vincitur,  ibid.  incendit  castra 
Nabidis  27.  populatur  agros  La- 
conicos,  ibid.  eius  in  ducendo  agmi- 
ne  locisque  capiendis  sollertia  et 
usus  28.  vincit  et  fugat  Lacedae- 
mones  29.  societati  Achaeorum 
Lacedaemonios  adiungit  36.  eo  re- 
ferente,  fit  ab  Achaeis  decretum  in 
Lacedaemonios  38,  31.  Lacedae- 
monem  affligit  et  enervat,  disciplina 
Lycurgi  sublata  33  et  34.  cf.  et  39, 
36.  capitur  a  Messeniis  39,  49.  in 
cellam  sub  terra  demittitur  50. 
veneno  tollitur,  ibid.  ab  universo 
Achaico  concilio  sepelitur,  ibid. 
divini  honores  ei  decreti,  ibid.  com- 
paratur  Hannibali  et  Scipioni,  ibid. 

Philostratus,  dux  cohortis  43,  25. 
Philotas,  jjraefectus  praesidii  Abydi 

.37,  'i^. 
Phliasii  33,  14, 
Phliasius  ager  33,  14  et  15.  eum  de- 

populantur  copiae  Philippi,  ibid. 
Phlius  28,  7. 
Phocaea,  urbs,  origo  Massiliensium  5, 
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34.     et    Emporitanorum    26,    19. 

Phocaeam  transmittit  Rom.  classis 

36,   45.    seditio    Phocaeae   37,   9. 

Phocaeae  situs  31.  oppugnatur  ab 

Aemilio  Regillo  32.  diripitur,  ibid. 
Phocaeensibus  ager,  quem  ante  bel- 

lum  habebant,  donatur  38,  39. 
Phocenses  et  Locrenses  a  Quinctio 

decreti  auctoritate  contributi  Ae- 

tolis  33,  34. 
Phocis,  regio  28,  5.  36,  20.  Phocidis 

urbes  captae  a  Romanis  32,  18. 
Phoebeum,  locus  sine  muro  apertus, 

ad  Spartam  34,  38. 
Phoenice,  Epiri  urbs  29,  12. 
Phoenicus,  portus  Erythraeae  terrae 

36,  45- 
Phoenicus,  portus  Lyciae,  duum  mil- 

lium  spatio  Pataris  distans  37,  16. 
Phragandac,  urbs  Thraciae  26,  25. 
Phrvgia  29,  11.  37,  8  ct  54.  Phrvgia 

utraque  donatur  a   Romanis  Eu- 

meni  56. 
Phrygius,  amnis  37.  37. 
Phthiotae  Achaei  lil)eri  esse  iubentur 

33,  32.   Thessalorum  genti  contri- 

buuntur  34.  ante  saltumThermopy- 

larum  in  septentrionem  versi   36, 

Phthioticus  ager  33,  3. 

Phthiotis  28,  6.  Phthiotis  Achaia^i, 

27.  42,  67. 
Phylace,  o|)j)idum  Molossidis  45,  26. 
Piacula   insolita    et    peregrina    pacis 

Deiim  exposcendae  4,  30. 
Piacuhire  sacrum  29,  19  et  21.    pia- 

cularia    sacrificia    gcnti    Horatiae 

tradita  1,  26. 
Picentes  10, 10.  cum  iia  foedus  ictum, 

ibid. 
Picenum  21,  62.  27,  43. 
Picenus  ager  22,  9. 
Pieria,  regio  Macedoniae  39,  26.  44, 

7,  8,  9  et  20. 
Pieria  silva  44,  43. 
Piera,  vel  Pieria,  urbs  Thessaliae  32, 

15-  .^'^,  14- 
Pila  Horatia  i,  26.  pilae  pontis  Ti- 

berini  40,  51. 
Pileus.  ad  piieum  vocati  servi  24,  32. 
PileJiti  caj)ite  raso  liberti  45,  44.  cf. 

et  33,  23-  34,  S^-  .^«»  F^F'- 
Piiento  usiie  ad  sacra  ludosque  ma- 

tronae  5,  25. 
Pilum  8,  8.  9,  19. 
Pinarii,  ministri  sacrorum  Hcrculis  i, 

7.  quare  iliis  interdictum,  ne  extis 

sollennium  vescaiitur?  ibid. 
L.  Pinarius,  cos.  2,  56. 
L.  Pinarius,  niagister  equituni   7,  3. 

praotor  75. 
L.  Pinarius,    Knnae   pnicfectus,   En- 

ncnsc»,     rcbcllioncm     mcdilantes. 


caedit  24,  37—39. 
L.  Pinarius  Mamercinus,  trib.  mili- 

tum  consulari  pot.  4,  25. 
M.  Pinarius  Posca,  praetor,  sortitur 

Sardiniam    40,    18    et    2=;.     caedit 

Corsos  in  Corsica,   et  in  Sardinia 

cum    Iliensibus     proelia    secunda 

facit  34. 
Pinneus,  vel  Pineus,  Illyriorum  rex. 

ad  eum  legati  a  Romanis  missi  22, 

.33- 
Piraeeus  Athenarum  31,  14,  22  et  23. 

36,    42.    Piraeeum    frustra    tentat 

Philippus  31,  26. 
Pirustis,   Illyrio   popiilo,  immunitas 

data  45,  26. 
Pisae  21,  39.   33,  43.   40,  17.   41,  9. 

43,  II,  Pisas  circumsident  quadra- 

ginta  millia  Ligurum  35,  3.  colonia 

Latina  Pisas  deducta  40,  43. 
Pisanus  ager  vastatur  ab  Apuanis  Li- 

guribus  39,  2. 
Pisanorum    et   Lunensium    de    agro 

controversia  45,  13. 
Pisaurum,  in  Gallico  agro  colonia  39, 

44-  41,  3^- 

Piscatorium  forum  26,  26.  40,  51. 

Piscina  publica  23,  32.  ad  piscinam 
publicam  tribunalia  posita,  ibid. 

Pisidae  35,  13. 

Pisidia  37,  54  et  56. 

Pisistratidae  31,  44. 

Pisistratus,  princeps  Boeotonim,  so- 
cietatis  Rom.  auctor  33,  27.  intcr- 
ficiendum  curat  Brachyllam  Boeo- 
tarchen  28.  de  eo  sumitur  suppli- 
cium,  ibid. 

Piso,  annalium  auctor  i,  55.  2,  58. 
9,  44.  10,  9.  25,  39.  vid.  et  L.  Cal- 
purnius  Pis(.  Fnigi. 

Pisuctae  inter  auxilia  Rhodiorum  33, 
18. 

Pithecusae,  insula  8,  22. 

Pityusii,  insula,  centum  millia  ferme 
a  continenti  distans  28,  37. 

Placentia  colonia  deducta,  multum 
indignantibiis  CJallis  21,  25.  Pla- 
centiam  victi  al)  llannibale  fugiunt 
Romani  21,  56.  cf  57  et  59.  obsi- 
detur  ab  liasdrubale  27,  39.  qui 
abscedit  ab  ob.sidione  43.  Placen- 
tiam  incendunt  Galli  31,  10.  eam 
restituit  L.  Valcrius  Elaccus  cos. 
34,  22.  a  Placontia  .Vriniinum  viani 
pcrduxit  M.  Acniilius  cos.  39,  2. 

Placcntina  cohors  41,5.  tumia  equi- 
tum  44,  40. 

Placentini  laudati  a  Romanis  27,  10. 
Placentini  captivi,  ad  duo  millia 
Iil)erorum  cajiilum.  redditi  colonis 
31,  21.  legatos  Roniain  inittunt, 
qucrcnte«  iiiojiiam  colonorum  37, 
46.  cf.  et  28,  II. 
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Placentinum  agrum  incursant  et  va- 
stant  Galli  28,  ir.  eum  usque  ad 
ipsa  coloniae  moenia,  cum  caedibus 
et  incendiis  depopulantur  Ligures 

34,  56. 

C.  Plaetorius  triumvir  deducendae 
coloniae  creatur  34,  45. 

C.  Plaetorius,  legatus  ad  Gentium, 
Illyriorum  regem  42,  26. 

Plagulae  39,  6. 

Plator,  praepositus  Oreo  a  Philippo 
28,  6.  Oreum  tradit  Romanis,  ibid. 

Plator,  frater  Geutii,  Illyriorum  regis, 
ab  eo  occiditur  44,  30. 

C.  Plautius  cos.  creatur  7,  12.  Her- 
nicis  bellum  indicit,  ibid.  vincit 
subigitfjue  Hernicos  15.  magister 
equitum  17. 

C.  Plautius,  cos.  7,  27.  iterum  8,  i. 
atroci  proelio  dimicat  cum  Volscis, 
et  caesorum  arma  Luae  Matri  dare 
se  dicit,  ibid. 

C.  Plautius,  cos.  8,  20.  de  Priverna- 
tibus  triumphat,  ibid.  favet  eorum 
causae  in  senatu,  ibid.  et  21.  cen- 
sor  9,  29.  se  magistratu  abdicat, 
ibid.  et  33. 

L.  Plautius  Venno,  cos.  8,  19.  bellum 
adversus  Privernates  gerit,  ibid. 
praetor  40. 

L.  Plautius  Hypsaeus  creatur  praetor 
37,  47.  sortitur  Hispaniam  cite- 
riorem  50. 

P.  Plautius  Proculus,  cos.  8,  22. 

Plebs  dure  habita  a  Tarquinio  Su- 
perbo  I,  56.  indulgenter  a  senatu 
2,  9.  plebi  iniuriae  a  iDrimoribus 
fieri  coeptae  21.  plebs  aere  alieno 
oppressa  23.  Patres  solos  arma  ca- 
pere  iubet  24.  in  Esquiliis  noctur- 
nos  coetus  facit  28.  in  Sacrum 
montem  secedit  32.  plebi  conce- 
duntur  sui  magistratus  sacrosancti, 
quibus  auxilii  latio  adversus  con- 
sules  esset,  nempe  tribuni  plebis 
33.  plebs  damnat  Coriolanum  35. 
irata  interesse  non  vult  consulari- 
bus  comitiis  64.  relicto  Aventino 
in  Sacrum  montem  abit  3,  52.  a 
Valerio  et  Horatio  revocatur  53. 
tribunos  ])I.  creat  54.  armata  ex 
urbe  profecta,  in  optimatium  agros 
cum  ferro  iguique  excursiones  fticit 
4,  9.  excitat  Volscos  ad  expugnan- 
dam  secum  Ardeam,  ibid.  concu- 
piscit  Veios,  obsistentibus  optima- 
tibus  5,  24.  coniecto  in  carcerem 
Manlio,  vestem  mutat  6,  16.  prae- 
datur  agrum  Rom.  21.  impedit  de- 
lectum  32.  nexu  liberatur  propter 
Papirii  foeneratoris  libidinem  8, 
28.  in  agros  reducta  28,  11.  plebis 
adulatores  3,  66,  67.  principes  se- 


creta  consilia  agitant  4,  25.  con- 
cilium  6,  38.  plebi  septena  iugera 
Veientani  agri  divisa  5,  30.  ob  aes 
alienum  deest  animus  ad  capessen- 
dos  petendosque  plebeios  magistra- 
tus  6,  34.  ex  plebe  multi  fame 
coacti  capitibus  obvolutis  se  in 
Tiberim  praecipitant  4,  12. 
Plebeii  magistratus  ut  tributis  co- 
mitiis  fiant,  lex  fertur  2,  56.  plebeii 
nobiles  quidam,  et  plebeii  vere 
plebeii  22,  35.  plebeii  quaestores 
primi  4,  54.  plebeii  senatoris  prima 
apud  Liv.  mentio  5, 12.  plebeiorum 
et  patriciorum  quando  in  comitiis 
aequatus  numerus  6,  30.  plebeius 
tribunus  milit.  consulari  potestate 
primus  5,  12.  post  quadraginta 
quattuor  annos  a  lege  Canuleia  6, 
37.  magister  equitum  39.  cos.  42, 
et  7,  I.  qui  suis  auspiciis  bellum 
gesserit  7,  6.  dictator  1 7.  censor 
22.  praetor  8,  15.  plebeii  ambo 
consules  primi  23,  31.  plebeii  ad 
aedilitatem  curulem  admissi  7,  i. 
plebeii  decemviri   sacris  faciundis 

6,  37  et  41.  ad  pontificatum  ad- 
missi  10,  6 — 9. 

Plebiscitum  nullum,  nisi  ex  aucto- 
ritate  senatus,  perferri  patiuntur 
tribuni  plebis  4,  49.  ut,  si  M.  Fu- 
rius  pro  dictatore  quid  egisset, 
quingentum  millium  aeris  ei  mulcta 
esset  6,  38.  ne  quis  eundem  ma- 
gistratum  intra  decem  annos  capiat 

7,  42.  de  duumviris  navalibus 
creandis  9,  30.  de  dictatore  dicendo 
27,  5.  de  Campanis  26,  33.  de  Li- 
gurijjus  42,  21.  ut  cum  sociis  ac 
nomine  Latino  pecuniae  creditae 
ius  idem,  quod  cum  civibus  Rom. 
esset  35,  7.  ex  plebiscito  senatus 
jiacem  decernit  30,  43.  lege  cau- 
tum,  ut  plebiscita  omnes  Quirites 
tenerent  3,  55.  8,  12.  plebiscitis  an 
teneantur  Patres  ?  3,  55. 

Pleiae,  seu  potius  Boeae,  locus  in 
Laconica  35,  27. 

Q,.  Pleminius,  propraetor,  capit  unam 
ex  arcibus  Locrorum  29,  6.  Locris 
ad  tuendam  urbem  relinquitur  a 
Scipione  8.  eius  crudelitas  et  ava- 
ritia,  ibid.  Proserpinae  thesauros 
spohat,  ibid.  tribunos  crudeliter 
occidit  9.  de  eo  quemntur  Locren- 
ses  apud  senatum  16,  17  et  18.  ad- 
ductus  Romam  in  vinculis  moritur 
21  et  22.  de  urbe  incendenda  con- 
iurans,  necatur  in  carcere  34,  44. 

Plestina,  urbs,  capitur  a  Romanis  10, 

3- 
Pleuratus,  Illyriorum  rex  26,  24,  27, 
30.    28,  5.    a   Romanis   ascriptus 
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foederi,  cum  Philippo  inito  29,  12. 
Pleuratus,  Scerdilaedi  filius,  polli- 
cetur  auxilium  Romanis  31,  28.  ei 
Lychnidus  et  Parthini  dati  33,  34. 
maritima  Aetoliae  vastat  38,  7. 
Gentii  pater  44,  30. 
Pleuratus,  Gentii  filius,  captivus  du- 

citur  Romam  44,  32. 
Pleuratus,  Illyrius  exsul,  legatus  a 
Perseo  missus  ad  Gentium  43,  21. 
Plistia,  oppid.  oppugnatur  a  Samni- 

tibus  9,  21.  capitur  22. 
Plitendum,  oppidum  38,  18. 
Plutei  in  oppugnandis  urbibus  adhi- 

biti  21,  6r.  34,  17. 
Phivina,  urbs  ^lacedoniae  31,  39. 
Poenae   apud   Romanos    mitissimae 

I,  28. 
Poeni  proelio  navali  vincuntur  ad 
Lilybaeum  2),  50.  22,  19.  Ro- 
manos  undique  clausos  et  imparatos 
invadunt  22,  4.  duo  millia  et  tre- 
centi  caesi,  uno  tantum  Romano- 
rum  amisso  23,  16.  vocantur  in 
Sardiniam  32.  legati  ad  Philippum 
missi  capiuntur,  et  Romam  dedu- 
cuntur  34.  res  apud  Bruttios  gestae 
24,  I.  castra  capiuntur  25,  14. 
vincunt  Romanos,  eorumque  po- 
tiuntur  castris  21.  exercitus  peste 
absumitur  26.  vires  32.  caedunt 
Romanos  34.  vincimtur  39  et  41. 
aggressi  ante  Capuam  Romanorum 
castra,  repelluntur  26,  5.  e>]uitatu3 
eorum  caesus  Salapiae,  post  sem- 
per  inferior  fuit  Romano  38.  dese- 
runt  Siciliam  40.  vastant  Sardiniam 
■27,  6.  tria  cum  Itonumis  proelia, 
quorum  tertio  vincuntur  14  et  42 
et  sqq.  fugantur  28,  15.  socii  eonmi 
transeunt  ad  Romanog,  ibid.  naves 
ad  octoginta  onerariae  capiuntur 
46.  vincuntur  a  P.  Semproiiio  29, 
36.  castra  comburuiitur  a  Scijjione 
30,  4,  5,  6.  caeduiitur  et  fugantur 
6,  8,  18.  novae  molitiones  41,  27. 
pugnant  cum  Masinissji  48,  33. 
expugnantur  fume  34.  eonim  ma- 
xima  chides  35.  Poenorum  in  iu- 
rando  mos  21,  i.  transitus  nulli 
iugo  nomen  indidit  38.  vid.  et  Car- 
thagiiiienses. 
C.  Foeteliu»,  tribunus  pl.  fert  legem 

de  ainbitu  7,  15. 
C.  Poetelius  cos.  7,  27. 
C.  Poetelius,  cos.  8,  23.  dictator  9,  28. 
C.  Poetclius   Halbus,  cos.  7,   11.    de 
GHllis   Tiburtibus<iue    triumphuin 
Hgit,  ibid. 
M.  1'oetelius  cos.  creatur  9,  24.  cuni 
collcga  Samnites  vincit  ]>r<>eiio  27. 
legioneA  ad  oppugnanduin   Bovia- 
num  ducit  28. 


P.  Poetelius,  ad  regem  Syphacem  le- 

gatus2  7,  4. 

Q.  Poetelius  decemvir  creatur  3,  35. 

Poetnaeuni,  castellum  Athamaniae 
39^  25. 

Politorium,  urbs  Latinorum,  ab  Anco 
Marcio  vi  capta  i,  33. 

Pollentiae  Deae  signum  in  circo  39, 
7.  procidit  in  illud  malus  in  circo 
instabilis,  ludis  Romanis,  ibid. 

Pollia  tribus  8,  37.  29,  37.  nemo 
ferme  ex  Pollia  tribu  candidatus 
Papiriam  ferre  solitus  8,  37. 

Pollio.  vid.  Asinius,  et  Vedius. 

Polusca,  oppid.  2,  33.  Romanis  adi- 
mitur  a  Coriolano  39. 

Polyaenus,  Syracusanus,  pro  ara  Con- 
cordiae  orationem  habet,  et  liberam 
et  moderatam  24,  22. 

Polyaratus,  princeps  Rhodionim  44, 
23  et  29.    Romanis  traditur  45,  22. 

Polybius,  historicus,  haudquaquam 
spernendus  auctor  30,  45.  non  in- 
certu»  auctor,  ciim  omnium  Ro- 
manarum  renim,  tum  praecipue  in 
Graecia  gestarum  33,  10.  34,  50. 
36,  19.  39'  52.  45,  44. 

Polyclitus,  praefectus  Ej)icydis,  in- 
terficitur  Syracusis  25,  28. 

Polycratia,  uxor  Arati,  Achaeorum 
princijiis,  spe  regiarum  nuptiarum 
a  Pliilippo  in  Macedoniam  aspor- 
tatur  27,  31. 

Poly])hantas,  dux  Pliilippi  27,  32.  in 

Boeotiam  mittitur  28,  5. 
Polyxenidas,  exsul  Rhodius,  prae- 
fectus  dassis  Antiochi  36,  41  et  43. 
confligit  cuni  Romanis  44.  fugit  in 
j)ortuni  Epiiesi  45.  incautum  op- 
priniit  l'ausistratuni  37,  10  et  11, 
insidiatur  chissi  Romaiiae  13.  vin- 
citur  a  Romanis  et  Rhodiis  30. 

Pometia  2,  22.   deficit  ad  Auruncos 

16.  cajjitur  17.  cf  Sues!«i. 
Pomoeriuni  i,  44. 

Pom])eii,  oj^jjiduin  Campaniae  9,  38. 
L.  Poin])eius,  tril>.  inilit.  4;,  65. 
Sex.  Ponijiiliu.s,  trib.  pl.  absens  creac 

tur  4,  42  et  44. 
L.  {'omponius  Veientanus,  praefectus 
sociuni,   i)rosj)eris  ali<|u<it    popula- 
tioiiibus  in  agro  Bruttio  iusti  ducin 
8j)eciem  iiactus,  viiicitiir  ct  cajiitur 
25,   I.   iilem  publicanus,  malis  ar- 
tibiis  famosus,  ibid.  et  3. 
M.  Pomponius,  trib.  j)l.  3,  54. 
M.  Pomponius,  trib.  milit.  cos.  pot.  5, 

^l.  Piimjxiniu»,  trib.  j>l.  dii-m  dicit  L. 
Maiilio  7,  4.  ii  filiii  .Maiiiii  logitur 
iurarc,  se  cau.sa  eius  accuNiiuli 
nunquam  conciliuin  pleliis  habi- 
turum  5. 
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M.  Pomponius  Matho,  praetor  22,  7. 
augur  et  decemvir  fuerat  29,  38. 

Man.  Pomponius  INIatho,  magister 
equitum,  vitio  crcatus,  abdicat  se 
magistratu  22,  33.  creatur  praetor 
35.  cf.  et  22,  55.  23,  20  et  24.  ei 
imperium  prorogatur  24,  10.  pon- 
tifex  fuerat  26,  23. 

M.  Pomponius  Matho,  aedilis  plebis, 
instaurat  ludos  plebeios  28,  10.  le- 
gatus  ad  donum  ex  praeda  Hasdru- 
balis  Delphos  portandum  mittitur 
45.  praetor  29,  11.  sortitur  Siciliam 
13  et  20.  31,  12.  iubetur  de  que- 
■  relis  adversus  Scipionem  cognoscere 
29,  20,  21,  22.  prorogato  imperio, 
praeficitur  classi  30,  2. 

M.  Pomponius,  trib.  pl.  adversatur 
rogationi  Thalnae  praetoris  in  Rho- 
dios  45,  21. 

Q,.  Pomponius,  trib.  pl.  accusatus, 
postquam  magistratu  abiit,  denis 
millibus  gravis  aeris  condemnatur 
5,  29. 

Sex.  Pomponius,  legatus  cos.  Sem- 
pronii  21,  51. 

Pomjjtina  tribus  addita  7,  15. 

Pomptinus  ager  2,  34.  4,  25.  6,  5.  di- 
viditiu  a  quinqueviris  6,  21. 

Pons  Anienis  7,  9.  Mulvius  27,  51. 
sublicius  in  Tiberim  factus  i,  33. 
2,  10.  pontis  in  Tiberim  pilae  a 
censore  locatae  40,  51.  deinde  post 
aliquot  annos  fornices,  ibid.  pontes 
ac  moles  ex  humanorum  corporum 
strue  facti  ab  Hannibale  23,  5.  pon- 
tes  intercisi  ad  remorandum  Han- 
nibalem  26,  9.  pontes  multis  locis 
faciendos  locant  censores  41,  32. 

Pontiae,  colonia  9,  28. 

Pontiani  a  Romanis  laudati  27,  10. 

Ponticum  mare  40,  21. 

Pontifex  a  Numa  Pompilio  lectus  i, 
20.  pontificis  maximi  appellatio 
25rimum  a  Livio  usurpata  3,  54. 
eius  iura  et  munia  i,  20.  vid.  et  4, 
44.  22,  10.  31,  9.  pontifex  maxi- 
mus  comitia  habet  in  Aventino, 
tribunorum  plebis  creandorum  cau- 
sa  3,  54.  a  sacris  recedere  vetat 
flaminem  37,  51.  ne  a  sacris  absit 
ipse,  concedit  collegae  provinciam 
Africam  extra  sortem  28,  38  et  44. 
intra  annos  centum  ac  viginti  nemo, 
qui  non  sedisset  sella  curuli  25,  5. 
eligebatur  a  populo,  ibid.  pontifex 
publicus  populi  Romani  praeit 
verba,  quibus  se  P.  Decius  devo- 
veat  8,  9.  vid.  et  10,  28.  pontifices 
minores  22,  57.  quattuor  de  plebe 
allecti  10,  6  et  9.  habent  ius  togae 
praetextae  33,  42.  pontificum  col- 
legium  de  religione  consulitur,  et 


decernit  22,  9.  30,  2,  31,  9.  32,  i. 
39,  5.  pontificum  commentarii  4, 
3.  6,  I.  a  pontificibus  suppressa, 
quae  ad  religionem  pertinebant  6, 
I.  et  ad  civile  ius  9,  46.  a  pontifi- 
cibus  et  auguribus  tributum,  quod 
per  bellum  non  contulerant,  exigi- 
tur  33,  42. 

Pontificium  ius  40,  29. 

Ti.  Pontificius,  trib.  pl.  auctor  legis 
agrariae  2,  44. 

Pontius  Cominius,  incubans  cortici, 
secundo  Tiberi  ad  urbem  defertur, 
et  in  Capitolium,  obsessum  a  Gallis, 
evadit  5,  46. 

C.  Pontius,  Herennii  filius,  imperator 
Samnitium  9,  i.  eius  ad  Samnites 
oratio,  ibid.  fraude  capit  ad  Fur- 
culas  Caudinas  Romanorum  exer- 
citum  2  et  sqq.  eius  ad  legatos 
Rom.  responsio  4.  et  ad  fetialem 
Rom.  oratio  11.  in  quibusdam  an- 
nalibus  captus  a  Romanis  et  sub 
iugum  missus  esse  memoratur  15. 

C.  Popillius,  eques,  cui  Sabello  no- 
men,  eiusque  fortitudo  insignis  41, 
8. 

C.  Popillius  Laenas  creatur  praetor 
41,  22.  cos.  42,  9.  eius  contentiones 
cum  senatu  pro  fratre  10  et  21. 
nihil  memorabile  gerit  26.  male 
excipitur  Romae  28.  legatus  mit- 
titur  in  Graeciam  43,  19  et  24.  ad 
Antiochum  et  Ptolemaeum  44,  19. 
Delum  venit  29.  eius  in  Rhodios 
asperitas  45,  10.  occurrit  Antiocho, 
Alexandriam  eunti  12.  circum- 
scribit  Antiochum  virga,  ibid.  redit 
Romam  13. 

M.  Popillius,  legatus  ad  Aetolos  mis- 
sus  41,  30. 

M.  Popillius  Laenas  cos.  creatur  7, 
12.  Tiburtes  ad  moenia  Romae 
vincit,  ibid.  damnat  Licinium  Sto- 
lonem  decem  millibus  aeris  16.  se- 
cundum  cos.  17.  tertium  cos.  23. 
Gallos  vincit,  sed  difticulter,  ibid. 
vulneratur  24.  triumphat  25.  quar- 
tum  cos.  26. 

M.  Popillius,  cos.  9,  21. 

M.  Popillius  Laenas,  triumvir  colo- 
niae  deducendae  40,  43.  praetor 
41,  18.  ei  obveniunt  Ligures  19. 
cos.  33.  vincit  Ligures  42,  7.  ven- 
dit  Ligures,  quos  senatus  iubet  re- 
dimi  8.  contumacia  eius  9.  non 
audet  ad  causam  dicendam  reverti 
Romam  22.  iudicium  eius  fallaci 
arte  eluditur,  ibid.  trib.  militum  se- 
quitur  Philippum  cos.  in  Macedo- 
niam  44,  i. 
P.  Popillius,  legatus  ad  regem  Sy- 
phacem  27,  4. 
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P.  Popillius  Laenas,  triumvir  colo- 
niae  deducendae  40,  43. 

T.  Popillius,  legatus  26,  6. 

Populonii,  urbs  30,  39. 

Populonienses  pollicentur  Scipioni 
ferrum  28,  45. 

Populus  regcm  iubet,  Patres  auctores 
fiunt  I,  17,  22  et  32.  cf.  et  35  et 
46.  creat  coss.  i,  60.  decemviros 
legibus  scribendis  3,  33  et  35.  tri- 
bunos  milit.  cos.  pot.  4,  6.  cen- 
sores  4,  8.  quaestores  4,  44.  prae- 
torem  et  aediles  curules  6,  42.   7, 

1.  tribunos  milit.  ad  legiones  7,  5. 
9,  30.  duumviros  navales  9,  30. 
prodictatorem  22,  8  et  31.  procon- 
Bulem,  qui  cum  imperio  in  Hispa- 
niam  mittatur  26,  18.  de  bello  in- 
dicendo  consulitur  4,  58.  31,  5,  6 
et  8.  36,  I.  de  pace  facienda  21, 
18  et  19.  37,  55.  populi  iussu,  sine 
auctoritate  Patnmi,  triumphatum 
3,  63.  7,  17.  cf.  et  10,  37.  a  po- 
pulo  iussae  leges  decem  tabularum 
3,  34.  et  aliae  leges  3,  55.  4,  24. 
populus  quod  postremum  iussit,  id 
ius  nitumque  est  7,  17.  9,  33.  iu- 
dicat  de  perduellione  i,  26.  2,  4I. 
comitiis  centuriatis  43,  18.  cf.  et 
26,  3.  populo  fa.scc8  submittit  cos. 

2,  7.  ad  populum  adversus  magi- 
Btratus  provocatio  2,  8.  populi 
Romani  modestia  4,  6.  populo 
visceratio  data  a  Flavio  in  funere 
matris  8,  22. 

Porcia  basilica,  a  M.  Porcio  Catone 
facta  39,  44.   lex  10,  9. 

L.  Porcius  Licinus,  legatus,  in  op- 
pugnatione  Capuae  pro  vallo  acri- 
ter  pugnat  26,  6.  acdilis  plebis  27, 
6.  praetor  35.  sortitur  (jialliam  36. 
literae  eius  augent  tumultum  39. 
in  proclio  adversus  Jlasdnibalem 
mediam  aciem  tuetur  48. 

L.  Porcius  Licinus  creatur  practor  34, 
54.  sortitur  Sardiniam  55.  creatur 
cos.  39,  32. 

L.  Porcius  L.  F.  Licinus,  duumvir,de- 
dicat  aedem  Vencris  Erycinae  ad 
portam  Collinam  40,  34. 

L.  Porcius  Licinus  j)raeticitur  deduc- 
tioni  navium  lirundisium  42,  27. 

M.  Porciua  Cato,  <|uae8tor  P.  Sci- 
pionis  29,  25.  acdilis  j)lebiH  32,  7. 
creatur  practor,  il)id.  obtinet  Sar- 
diniam  S  et  27.  est  iwperior  in  co- 
ercendo  foenore,  ibid.  creatur  cos. 
33,  42,  sortitur  llispaniam  jjrovin- 
ciam  43.  eius  contra  luxum  mu- 
liebrem  pro  lege  Oppia  onitio  34, 
2.  proficiscitur  in  llispaniam  8. 
eiu»  (le  bello  dictuni  9.  urit  hos- 
tium  agros,ibid.  ad  cius  gcnua  pro- 


volvuntur  legati  Bilistagis,  Ilerge- 
tum  reguli,  auxilium  ab  eo  peten- 
tesii.  eius  consilia  12.  strategema 
13.  oratio  ad  milites,  il)id.  Hispa- 
nos  ad  pugnam  elicit  14.  quos  fu- 
gat,  et  castra  eorum  oppugnat  et 
capit,  ibid.  et  15.  ei  se  dedunt  His- 
pani  16.  exa)-mat  omnes  cis  Ibe- 
rum  Hispanos,  et  urbium  muros 
una  die  diruit  1 7.  Segesticam,  opu- 
lentam  civitatem,  capit,  ibid.  eius 
vigilantia  et  parsimonia  18.  profi- 
ciscitur  in  Turdetaniam  19.  solli- 
citat  Celtiberos,  frustra,  ibid.  re- 
grcditur  cum  septem  cohortibus  ad 
Iberum,  ibid.  ad  eum  deficiunt  Se- 
detani,  Ausetani,  et  Suessetani  20. 
ojjpugnat  Lacetanorum  oppidum, 
quod  capit,  ibid.  triumphat  46.  ae- 
diculam  Victoriae  Virginis  dedicat 
35,  9.  legatus  consularis  36,  17.  ad 
Thermopylas  iugum  inscssum  iib 
Aetolis  occupat  18.  nuntius  victo- 
riae  Romam  mittitur  21.  est  Sci- 
pionis  Africani  iuimicus  38,  54.  de 
pecunia  regis  Antiochi  orationcm 
habet,  ibid.  censuram  petit  39,  40. 
eius  laus,  ibid.  creatur  censor  41. 
eius  censurae  acta  42,  43  et  44.  pa- 
tronus  nominatur  ab  Hispanis  43, 
2.  j)lurimum  adiuvat  causam  Rho- 
diorum  45,  25. 

^I.  Porcius  Cato,  trib.  pl.  vid.  supra 
M.  Cato. 

P.  Porcius  Laeca,  trib.^pl.  32,  7.  tri- 
umvir  epulo  33,  42.  j)raetor,  ibid. 
sortitur  Pisjxs  43. 

Porcus  in  foederibus  sanciendis  saxo 
silice  percussus  i,  24.  cf.  et  9,  5. 

Poris,  Aencatum  princcps  40,  4.  eius 
tristc  fatum,  ibid. 

Lar,  sive  Lartcs,  Porscnna,  rcx  CIu- 
sinorum  2,  9.  a<l  eun>  pcrfugiunt 
Tanjuinii,  ibid.  bellum  infert  po- 
pulo  Rom,  ibid.  obsidet  urbcm  Ro- 
mam  1 1.  eum  cogitat  occidere  C. 
Mucius,  et  Bcribam  pro  rcge  ob- 
truncat  12.  mittit  legatos  Romam, 
qui  de  pace  agant  13.  obsides  acci- 
pit  a  Romanis,  ibid.  filium  Arun- 
tem  Ariciam  opj)ugiuitum  niittit  14. 
mittit  Icgatos  Roniam  dc  reduccn- 
do  in  regnum  Tarquinio  15.  fit 
amicus  j)oj)uli  Rom.  ibid.  rcddit 
obsidcs,  ibid.  agnim  Vcientcm  re- 
Btituit,  ibid.  Porsennae  regis  bona 
vcndendi  mos  unde  ductus  2,  14, 

Porta  Caj)ena  i,  26.  3,  22.  10,  23. 
25,  40.  26,  10.  33,  36.  cxtni  por- 
tam  Caj)enam  convenire  iubcntur 
armati  iuniores  7,  23.  consules  cdi- 
cunt,  quoties  in  senatuni  vocassont, 
uti  Bonatorcii  ad  porUim  Cupcnam 
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convenirent  7^,  32.  ad  portam  Ca- 
penam  aedem  Virtutis  dedicat  M. 
Marcellus  29,  11.  Carmentalis  2, 
49.  24,47.  25,7,27,37.  Coelimon- 
tana  35,  9,  21.  Collina  2,  11  et  51. 
3,  51.  4,  22.  6,  28.  7,  II.  26,  10. 
30,  38.  41,  13.  ibi  Vestales,  quae 
stupri  compertae  fuerant,  defossae 
8,15.  22,57.  Esquilina  2,  II.  3,66 
et  68.  6,  22.  26,  10.  33,  26.  41, 13. 
Flumentana  35,  9  et  21.  Fontinalis 
35,  10,  41.  lovis  Capuae  26,  14. 
Martis  10,  23.  Naevia  2,  11.  No- 
mentana  6,  20.  Quintana  41,  6. 
•Trigemina  4,  16.  35,  10  et  41.  40, 
51.  41,  32.  portae  quattuor  castro- 
rum  40,  27.  nempe  extraordinaria 
porta,  eademque  praetoria,ibid.  de- 
cumana,  eadem  quaestoria  3,  5.  10, 
32.  34,  47.  40,  27.  principalis  dex- 
tra,  principalis  sinistra  40,  27. 

Porticus  circa  forum  a  Tarquinio 
Prisco  rege  factae  i,  35.  porticus 
duae  ex  pecuarioram  damnatoram 
pecunia  factae  35,  10.  alia  porti- 
cus  extra  portam  Trigeminam  inter 
lignarios  facta  35,  41.  cf.  et  40,  51. 
porticus  post  navalia,  ibid.  ad  fa- 
num  Herculis,  ibid.  porticus  Ae- 
milia  refecta,  ibid.  porticus  in  A- 
ventinum  silice  strata,  ibid.  porti- 
cus  Megalopoli,  quam  Lacedae- 
monii  diraerant,  refecta  38,  34. 

Portoria  instituta  40,  51.  portoria  ve- 
nalium  Capuae  Puteolisque,  et  por- 
torium  castrorum  fruendum  locant 
censores  32,  7.  portoriis  plebs  libe- 
rata  Romae  2,  9. 

Portus  Acarnanum  28,  7.  Achaeoram 
37,  9.  Actium  44,  I.  Aeneae  45, 
30.  Aulis  45,  27.  Carthaginis  No- 
vae  26,  42.  Carteiae  28,  30.  Chio- 
ram36, 43.  Corycus, ibid.  Cosanus 
30,  39.  Cyssus  56,  43.  Demetrium 
45,6.  Gaureleos  31,  45.  Geraestus, 
ibid.  Geraesticus  37,  27.  Laureta- 
nus  30,  39.  Lechaeum  32,  23.  Lo- 
ryma  37,  17.  45,  10.  Lunae  34,  8. 
39,  21.  Megiste  37,  22.  Phanae  36, 
43.  Phoenicus  36,  45.  37,16.  Py- 
gela37,  II.  Pyrenaei  34,  8.  Rusci- 
no  30,  10.   Trogiliorum  25,  23. 

Posideum,  promontorium  Pallenes  44, 
II. 

Postumia,  virgo  Vestalis,  ob  cultum 
amoeniorem  suspecta,  de  incestu 
causam  dicit  4,  44. 

Postumiana  imperia  4,  29. 

A.  Postumius,  dictator,  contra  Latinos 
missus,  prospere  ad  lacum  Regil- 
lum  pugnat  2,  19  et  20.  aedem 
Castori  vovet,  ibid.  triumphat,  ibid. 
cos.  creatur  21. 


A.  Postumius,  trib.  milit.  40,  41. 

A.  Postumius  Albus,  cos.  3,  4.  legatus 
ad  Aequos,  a  Graccho  Cloelio,  eo- 
ram  duce,  iniuriosius  tractatur  25, 

A.  Postumius  Albinus,  cos.  23,  13. 

A.  Postumius  Albinus,  aedilis  curalis, 
ludos  facit  39,  7.  creatur  praetor 
23.  cos.  40,  35.  eius  res  gestae  in 
Liguribus  41.    censor  creatur   41, 

32.  lustram  condit  42, 10.  inlocum 
L.  Comelii  Lentuli  sufRcitur  de- 
cemvir  sacroram,  ibid.  legatus  in 
Cretam  35.  in  Macedoniam  45,  17. 

A.  Postumius  Albinus  mittitur  a 
PauIIo  ad  Persea  45,  4.  in  exer- 
citu  Aemilii  Paulli  custodit  regem 
Persen  28. 

A.  Postumius  Regillensis,  trib.  milit. 
cos.  pot.  opprimit  graves  praeda 
Tarquinienses  5,  16.  iteram  trib. 
milit.  6,  22. 

A.  Postumius  Tubertus,  magister 
equit.  dictus  4,  23.  dictator  26. 
insigni  pugna  Aequos  Volscosque 
vincit  26 — 29.  quidam  ab  eo  filium 
victorem  securi  percussum  esse  tra- 
didere  29. 

C.  Postumius,  trib.  milit.  45,  6. 

L.  Postumius  Albinus,  trib.  milit.  cos. 
pot.  6,  I. 

L.  Postumius  Albinus,  praetor  22,  35. 
tertium  cos.  absens  creatur  23,  24. 
una  cum  exercitu  caeditur  a  Gallis, 
ibid. 

L.  Posturaius  Albinus  creatur  praetor 
40,  35.  sortitur  Hispaniam  ulterio- 
rem,  ibid.  ei  prorogatur  imperium 
44.  eius  res  gestae  47  et  50.  Vac- 
caeos  et  Lusitanos  subigit  41,  3. 
triumphat  de  Lusitanis  11.  creatur 
cos.  33.  Praenestinis  cur  infensus 
42,  I.  ante  eum  nemo  unquam  so- 
ciis  in  ulla  re  oneri  aut  sumptui  fuit, 
ibid.  legatus  ad  Carthaginienses  et 
Masinissam  35.  petit  censuram  43, 
16.  legatus  consularis  sub  Aemilio 
Paullo  44,  41.  mittitur  ad  diripi- 
endam  urbem  Aenioram  45,  27. 

L.  Postumius  Albinus  inauguratur  fia- 
men  Martialis  45,  15. 

L.  Postumius  Megellus,  cos.  9,  44. 
vincit  Samnites,  et  de  iis  triumphat, 
ibid.  propraetor  10,  26.  secundum 
cos.  32.  aedem  Victoriae,  quam 
aedilis  curulis  ex  multaticia  pecu- 
nia  faciendam   curaverat,   dedicat 

33.  Samnitium  aliquot  urbes  capit 

34.  in  Etruriam  traducit  exercitum, 
et  ibi  rem  gerit  37.  triumphat,  se- 
natu  adversiinte,  et  sine  plebisiussu, 
ibid.  accusatur  46. 

L.  Postumius  Regillensis,  trib.  milit. 
C08.  potest.  6,  22. 
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L.  Postumius  Tempsanus  creatur 
praetor  39,  23.  pastores,  in  Apulia 
vias  pascuaque  infesta  habentes, 
condemnat  29.  et  reliquias  Baccha- 
nalium  quaestionis  exsequitur  41. 

L.  Postumius  Tympanus,  quaestor, 
occiditur  a  Boiis  34,  47. 

M.  Postumius  Pyrgcnsis,  publicanus 
25,  3.  eius  avaritia  et  fraus,  ibid. 
accusatur  apud  popuium,  ibid. 
creat  tumultum,  ibid.  rei  capitalis 
dies  ei  dicitur  4.  abit  in  exsilium, 
ihid. 

M.  Postumius,  trib.  milit.  consulari 
potestate  4,  31.  decem  millibus 
aeris  gravis  damnatur  41. 

M.  Postumius  Albinus,  trib.  miiit. 
(sive  potius  censor)  5,  i. 

M.  Postumius  Regillensis,  trib.  milit. 
cos.  pot.  4,  49.  homo  pravae  mentis, 
ibid.  in  euminvehitur  Sextius.  trib. 
pl.  il)id.  ab  exercitu  suo  lapidibus 
obruitur  50. 

P,  Postumius  cos.  creatur  2,  16.  tri- 
umphat  de  Sabinis,  ibid. 

Sp.  Postumius,  cos.  3,  2.  legatus  mit- 
titur  Athenas  legum  causa  31.  de- 
cemvir  creatur  33.  legatus,  praeest 
mediae  aciei  70. 

Sp.  Postumius  Albus,  trib.  milit.  con- 
suiari  potcstate  4,  25.  legatus  27. 

Sp.  Postumius,  trib.  niilit.  consulari 
potestate  5,  26.  ab  Aequis  prinio 
pulsus,  mox  eosdem  vincit  28. 

Sp.  Postumius  cos.  creatur  8,  16. 
ccnsor  17.  magister  equit.  23.  ite- 
rum  crcatur  cos.  9,  i.  sub  iugum 
niittitur  6.  eius  oratio  et  magna- 
iiima  sententia  8.  per  fetiales  Sam- 
nitibus  deditus,  non  accij)itur  10. 

Sp.  Postumius  Albinus  creatur  prac- 
tor  37,  47.  sortitur  iurisdictionem 
urbanam  et  inter  peregrinos  50. 
co».  39,  6.  ei  Ael)utius  aperit  flagi- 
tia,  quae  in  Bacchanalibus  patra- 
rentur  11.  rem  ad  senatum  defert 
14.  oius  oratio  8uj)cr  ea  re  ad  po- 
pulum  15  et  i6.  augur  moritur  40, 
42. 

Sp.  Post.  Albinus,  j)r,ietor  sortitur  Si- 
ciliani  39,  45.  cos.  41,  26. 

Sp.  Postumius,  iegatus  42,  45. 

Sp.  PostumiuH  llegiliensis  censor  cre- 
atur  6,  27. 

Potentia,  in  Piceno  agro,  colonin  39, 

44-  41,  .P. 

Potidania,  urbs  Aetolorum  28,  8. 

Potitii,  ab  P^vandro  cdocti,  ministri 
Bacrorum  Hcrcuiis  per  multas  ac- 
tatcs  fucre  i,  7.  nervos  publicos 
Kollennia  honim  Micronini,  auctore 
Aj).  Claudio  ccnsore,  cdocent  9, 
29.  duodccim  conim  fatniliae  intra 


annum  exstinctae,  ibid. 

Praeco  ad  tribunum  Celerum  Brutuni 
populum  advocat  i,  59.  Patres  in 
curiam  ad  decemviros  vocat  3,  38. 
in  concilio  Achaeorum  per  praeco- 
nem,  suadendi,  si  quis  vcllet,  pote- 
stas  fit  a  magistratibus  32,  20.  in 
Isthmiorum  ludicro  praeco  Grae- 
ciae  libertatem  promulgat  33,  32. 
praecones  per  vicos  dimissi  ad  con- 
cioneni  advocandam  4,  32. 

Fraeda  in  campo  Martio  exposita,  ut 
sua  quisque  cognita  abduceret  3, 
10.  de  Aequis  capta,  propter  aerarii 
inopiam,  venditur  3,  31.  ad  quae- 
stores  redacta  5,  26.  26,  47.  militi 
concessa  6,  4,  13.  7,  16,  24,  27  et 

37.  8,  36.  9,  23  et  31.  10,  30,  31 
et  45-  237  15  et  37.  24,  16  et  40. 
27.   '-.  30,  7-  5',  27.  4i,''i5.  45, 

34.  militi  data,  excepto  auro  et  ar- 
gento  9,  37.  cxceptis  liberis  corpo- 
ribus  10,  31.  ad  praedam  Veienta- 
nam  populus  ex  urbe  in  castra 
missus  5,  20.  iniquissima  sorte  fit 
eorum,  qui  pugnae  non  interfuerunt 

38,  23.  Macedonica  Romam  de- 
vecta  45,  33.  praedae  Veientanae 
decima  Apollini  data  5,  23.  quo- 
modo  soluta  25.  pnicdae  aviditate 
amissa  occasio  rei  bene  gerendae 
21,  48.  praedam  vcndere  cogitur 
miles  10,  17  et  20.  vendit  quaestor, 
et    pecuniam    dividit  inter  milites 

35,  I.  pmeda  partienda,  et  stipen- 
dio  cum  fide  exsolvendo,  milites 
sibi  maxime  conciliat  Hannibal2i, 
5.  ex  praedamilitibusdata  j)raemia 
10,  30.  et  i^assim  in  triumphis. 

Praedioruni  rusticorum  locationes 
aj)ud  Maccdonas  sublatae  4«,  18. 
jjracdiis  praedibusquo  jjoj^uIo  ca- 
vendum,  si  ex  aerario  pecunia 
mutua  detur  22,  60. 

Praedones  terrcstres  et  maritimi   7, 

Praefecti  Capuae  primum  creati  9, 
20.  cf.  et  20,  16.  praefecti  socioruin 
in  cxercitu  8,  36.  23,  7.  34,  47. 

Praenestc  6,  29.  7,  12.  28,  9.  43,  2. 
Praeneste  desciscit  ab  Latinis  ad 
Romanos  2,  19.  rccipitur  per  dcdi- 
tionem  a  T.  Quinctio  6,  20. 

Praenestinideficiunt  6,21.  iis  bellum 
indictum  22.  et  illatuni  27.  va.<itant 
figruni  lioni.  sed  vincuntur  2S  et 
29.  Praenestinoniin  (K-to  ojijiida 
cajita,  ibid.  Pracneste  dcvectum 
lovis  Impcratoris  signuin  in  Capi- 
tolium  liitum,  ibid.  Pnienestini  re- 
bellant  30.  tiientur  Pedanon  8,  ij. 
multantur  agro  14.  Pruenehlini 
quini,'cnti    cum     Penjnina    colnirtc 

•h 
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post  Cannensem  pugnam  defendunt 
Casilinum  adversus  Hannibalem 
23,  17 — 19.  pacti  pretium,  quo  re- 
dimerentur,  se  tradunt  19.  iis  sena- 
tus  Rom.  duplex  stipendium  et 
quinquenniimilitiaevacationemde- 
cernit  20.  Praenestinis  infensus  L. 
Postumius  Albinus,  cos.  42,  i. 

Praenestini  montes  3,  8. 

Praerogativa  centuria  5,  18.  cf.  et  10, 
22.  24,  7  et  9.  26,  22. 

Prasiae,  continentis  Atticae  locus  31, 

45- 
.Praesidio   decedere,  apud   Romanos 

capitale  24,  37. 

Praesultator  ingratus  lovi  2,  36. 

Praetextati  consules,  praetor,  aediles 
curules  7,  i.  praetextati,  i.  e.  qui 
nondum  togam  virilem  sumpsissent, 
assumpti  ad  militiam  22,  57. 

Praetor  olim  idem,  qui  consul  3,  55. 
maximus  7,  3.  praetor,  qui  ius  in 
urbe  diceret,  ex  Patribus   creatus 

6,  42.  7,  I.  collega  consulibus,  at- 
que  iisdem  auspiciis  creatus  3,  55. 

7,  I.  8,  32.  plebeius  primus  8,  15. 
praetores  sex  creati  32,  27.  rursus 
quattuor,  sed  semel  40,  44.  mos 
pronuntiandi  primo  comitiorum  die 
lovem,   Apollinem    et    Herculem 

32,  25.  praetor  urbanus  senatum 
vocat  22,  55.  a  senatu  iubetur  se- 
natores  ex  tota  Italia  Romam 
edicto  vocare  43,  13.  fertlegem  ad 
populum  27,  23.  facit  ludos  Apolli- 
naies  23,  32.  27,  23.  praetores,  eti- 
am  quibus  iurisdictio  evenerat,  iussi 
rem  militarem  administrare  23,  32. 
praetoris  tribunal  27,  50.  praetori 
devovere  licet,  non  se,  sed  quem 
velit  scriptum  civem  8,  10.  praetori 
duodecim  millia  aeris  ad  rem  div. 
et  duae  hostiae  maiores  datae  25, 
12.  praetores  comitia  indicunt  22, 

33.  tribunalia  ad  piscinam  publi- 
cam  ponunt  23,  32. 

Praetorium  7,  12.  28,  25.  praetoria 
consulum  9,  2.  10,  33.  praetoria 
tria  circa  Capuam  erecta  25,  22. 
praetoria  navis  D.  Quinctii  capta 
a  Tarentinis  26,  39. 

Praetutianus  ager  22,  9.  27,  43. 

Praxo,  mulier  princeps  auctoritate  et 
opibus  Delphorum  42,  15  et  17. 

Precandi  Deos  patrio  more  ritus  mu- 
tati  Romae  25,  i. 

Priaticus  campus  38,  41. 

Priene  38,  13. 

Primipili  centurio  2,  27.    7,  41.    25, 

^9-  .     .        .    , 

Princeps  senatus  antiquitus  is  lege- 

batur,  qui  primus  censor  ex  iis,  qui 
yiverent,  esset  27,  11.  is  mos  im- 


mutatus,  ibid,  princeps  primus 
centurio  25,  14.  princeps  tertiae 
legionis,  ibid.  principis  primi  sig- 
num  26,  6.  primus  princeps  prioris 
centuriae  42,  34.  principes,  mibtes 
7,  23.  8,  8.  principum  Romanorum 
virtus  26,  22. 
Principia,  locus  in  castris  7,  12.  28, 

Pristis,  navis  genus  35,  26.  44,  28. 
Privernates  vastant  agrum  Roman.  7, 

15.  in  eorum  agium  exercitum  in- 
ducit  C.  Marcius  cos.  eosque  vincit 

16.  capta  eorum  urbs,  ibid.  de  iis 
triumphus  actus,  ibid.  depopulan- 
tur  colonias  Romanas,  Norbam  et 
Setiam  42.  nuntii  eorum  defectio- 
nis  veniunt  Romam  8,  i.  vincuntur, 
ibid.  oppidum  eorum  captum,  et 
agri  duae  partes  ademptae,  ibid. 
bellum  adversus  Romanos  instau- 
rant  19.  vincuntur,  ibid.  eorumque 
senatores  trans  Tiberim  habitare 
iussi  20.  eorum  legati  ferox  respon- 
sum  21.  iis  datur  civitas,  ibid. 

Privernum  obsidetur,  et  capitur  8, 
20.  cf  et  27,  II. 

Proca,  rex  Albae,  procreat  Numito- 
rem  et  Amulium  i,  3. 

Proconsulis  prima  apud  Livium  men- 
tio  3,  4.  proconsule  rem  gerere 
iubetur,  postquam  consulatu  abis- 
set,  Q.  Publilius  Philo  8,  23.  pri- 
mus  26.  itidemque  Q.  Fabius,  P. 
Decius  10,  16.  proconsulibus,  si 
ingrederentur  urbem,  minuebatur 
imperium  26,  9.  proconsule  mitti- 
tur  in  Hispaniam  P.  Scipio  privatus 
26,  18.  cf.  et  28,  38. 

Prodictator  Q.  Fabius  Maximus  cre- 
atur  22,  8.  cf.  et  31. 

Prodigia.  Aedes  Vulcani  de  coelo 
tacta  24,  10.  lovis  Ariciae  24,  44, 
cf  et  27,  37.  32,  I  et  9.  36,  37. 
40,  45.  duae  aedes  in  Capitolio 
25,  7.  Fortunae  et  Martis  27,  23. 
lunonis  Reginae  37.  Matris  Matu- 
tae  28,  II.  Cereris,  Salutis,  et 
Quirini,  ibid.  Apollinis  et  Sanci 
32,  I.  Vulcani  Summanique  29. 
Opis  in  Cai)itolio  22.  ApoUinis 
Caietae  40,  2.  Veneris  sine  ullo 
vestigio  cremata  41,  2.  Deorum 
Penatium  in  Velia  45,  16.  Spei  in 
foro  olitorio  21,  62.  Agnus  cum 
ubere  lactenti  natus  27,  4.  mas 
idemque  femina  natus  28,  11.  cum 
suillo  capite  31,  12.  biceps  cum 
quinque  pedibus  32,  29.  Anguis 
ex  columna  lignea  elapsus  i,  56. 
iubatus,  aureis  maculis  sparsus,  ap- 
paret  41,  26.  43,  15.  angues  duo, 
perpetrato  sacrificio,  ex  occulto  ad 
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exta  allapsi,  iecur  edunt,  corispecti- 
que  repente  ex  oculis  abeunt  25, 
16.  in  mari  Tarracinae  mirae  ma- 
gnitudinis  lascivientium  piscium 
modo  exsultant  27,  4.  duo  prolapsi 
foribus  in  aedem  lovis  28,  11. 
Apollo  Cumis  in  arce  triduum  ac 
tres  noctes  lacrimavit  43,  15.  Apum 
exanien  Romae  in  foro  visum  24, 
10.  Casini  in  foro  consedit  27,  23. 
et  in  arbore  imminente  praetorio 
21,  46.  Aqua  Albana  fluxit  cruenta 
27,  II.  et  aquae  Caeretes  sanguine 
mixtae  22,  i.  atjuae  multo  cruore 
e  fonte  calidae  manarunt  22,  36. 
Ara  in  coelo  speciesque  hominum 
circa  eam  cum  candida  veste  visae 
24,  10.  ara  Xeptuni  sudore  mana- 
vit  28,  II.    Arbor  de  coelo  tacta 

27,  II.  Arcus  solem  amplexus  30, 
2.  cf.  et  41,  26.  Arx  de  coelo  tacta 
24,  10.  Asinus  triceps  natus  Cala- 
tiae  42,  20.  Atrium  pulilicum  in 
Capitolio  de  coelo  tactum  24,  10. 
Aves  ad  compitum  Anagiiinum  in 
luco  Dianae  nidos  in  arboribus 
relinquunt  27,  4.  Bos  femina  lo- 
cuta  3,  10.  cf.  et  24,  10.    27,  II. 

28,  II.  35,  21.  41,  17  et  26.  43, 
15.  bos  pcperit  equuieum  23,  31. 
bos  in  foro  boario  in  tertiam  conti- 
gnationem  sua  sponte  escendit,  at- 
que  territiis  habitatorum  tumultu 
sese  deiecit  21,  62.  ])oves  domiti 
duo  in  Carinis  per  scaia»  perveni- 
unt  ad  tcKulits  aedificii  36,  37. 
Caere  sortes  extenuatae  21,  62. 
Capiiius  enatus  in  aede  Hercu- 
li»  32,  I.  Capni  sex  hoedos  uno 
foetu  edidit  35,  21.  capnie  lanat^ie 
factae  22,  i.  caput  liumanum  inte- 
gra  facie  aperientibus  fundamenta 
templi  aj^iiaruit  i,  5.S.  Carne 
pluit  3,  10.  Classis  magnae  spe- 
cies  in  coclo  visac  42,  2.  Coele- 
Btia  in  agris  et  urlie  vi«i  2,  42. 
Coelum  visum  ardere  3,  5  et  10. 
31,  12.  32,  9.  43,  15.  findi  veliit 
niagno  hiatu  visum,  quaque  patuit, 
ingcns  lumen  effulsit  22,  i.  C'o- 
lumna  rostrata  in  Cajiitolio  tota  ad 
imum  fulmine  discu8i«a  42,  20. 
Corvus  aiite  l*apirium,  consulem, 
occinit  10,  40.  in  aedem  lunonis 
devolavit,  et  in  ipso  pulvinario  con- 
«edil  21,  62.  cor»i  niduin  faciunt 
in  ucde  Sospitae  luiionis  24,  10. 
aunim  in  Caj>itolio  mm  tantuiii  ia- 
cirasse  rostris  crediti,  sed  etiain 
edi.Hse  30,  2.  Cret^i  jdiiit  24,  10. 
Culnieii  uedii*  lovis  fuliiiine  ictuin, 
ac  prope  omni  tccto  nudatum  27, 
4.  Equuleus  cum  quinque  pedibuN 


natus  30,  2.  31,  12.  Fastigia  tem- 
plorum  a  culminibus  abrepta  40,  2. 
Fax  ab  ortu  solis  ad  occidentem 
porrigi  visa  29,  14.  cf.  et  30,  2.  41, 
20  et  26.  43,  15.  45,  16.  Flumen 
Amitemi  cruentum  fluxit  24,  44. 
Fons  in  vico  Insteiosubterra  tanta 
vi  aquarum  fluxit,  ut  serias  dolia- 
que  velut  impetu  torrentis  tulerit 
24, 10.  fons  Ilerculis  cruentis  spar- 
sus  manavit  maculis  22,  i.  Forum 
Ariciae  de  coelo  tactum  30,  38.  in 
foro  Capuae  multa  aediticia  de 
coelo  tacta  41,  13.  Gallina  in  ma- 
rem,  gallus  in  feminam  se  vertit 
22,  I.  Hasta  ^lartis  sua  sponte 
promota  24,  10.  cf  et  21,  62.  40, 
19.  hastarum  spicula  arserunt  33, 
26.  43,  15.  Homines  aliquot  de 
coelo  tacti,  exanimatique  22,  36. 
Ignis  in  aede  Vestae  exstinctus  28, 
II.  41,  2.  ignes  sparsi  in  coelo  30, 
2.  coelestes  multifariam  orti,  adu- 
runt  complurium  vestimenta  39, 
22.  Imber  lapideus  30,  38.  43,  15. 
Infans  in  utero  matris  clamat, 
lo  triumphe  24,  10.  infans  ambi- 
guo  inter  marem  et  feminam  sexu 
natus  27,  II  et  37.  31,  12.  infans 
ingenuus  semestris  in  foro  ojitorio 
triiimphum  damat,  quo  tempore 
Scipio  in  Hispania  contra  Poenos 
feliciter  pugnavit  2 1, 62.  Lac  fluxit 
34,  45.  lacte  pluit  27,  ii.  Lacus 
Albanus,  sine  uUis  coelestiijusaquis 
caus;ive  qua  alia,  in  altitudinem  in- 
solitam  crevit  5,  15.  lacus  sjinguine 
manavit  27,23.  Lana  ))ulla  e  tcrra 
cnata  42,  2.  Lapis  in  agro  Crustu- 
mino  in  lucum  jNIartis  de  coelo  de- 
cidit  41,  13.  lapidibus  pluit  i,  31. 
7,  28.  21,  62.  lapides  fre(iuentes 
grandinis  instar  decitlunt  22,  36. 
2.V  i'-  2.=?,  7-  26,  23.  27,  37.  29, 
10  et  14.  30,  38.  34,  45.  35,  9. 
.3^,  .^7-  3^  .^6.  39,  22.  42,  2.  44, 
18.  Laurea  in  puppi  navis  longae 
enata  32,  i.  Legioncs  armatae  in 
laniculo  visae  24,  10.  Locustarum 
vis  ingens,  ita  ut,  unde  advenisscnt, 
paruni  coiistaret,  oinnem  agrum 
circa  C/apuiim  comjilevit  30,  2.  cf. 
et  42,  2  et  10.  Lucus  ."SLiricae  de 
coelo  tactus  27,  37.  Ludibria  ocu- 
loruni  auriuinve  crcdita  pro  veris 
24,  44.  Liiiiae  duae  interdiu  ortae 
22,  I.  Lupus  fugit  ad  Uomanos  in 
Hcie  sUintes  10,  27.  Capuae  j>ortiini 
nocte  ingressiis,  laniat  vigilem  27, 
37.  Ksqiiilina  porta  iiigressus  fre- 
quentisNJma  parte  urbis  jier  jxirlain 
Ca|icnain  proj)"  intactua  eviinit  33, 
26.  cf.  ef  21,  46.  41,  13.  vigiii  Rln- 
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dium  e  vagina  aufert  21,  62.  lupi 
visi  in  Capitolio  3,  29.  Formiis  duo 
lupi,  oppidum  ingressi,  obvios  lani- 
arunt  32,  29.  Lux  orta  nocte  28, 
II.  29,  14.  32,  29.  Mare  arsit  23, 
31.  Milites  fulmine  icti  10,31.  22, 
I .  militibus  aliquot  spicula  arserunt 
22,  I.  Mula  peperit  37,  3.  mulus 
tripes  natus  40,  2  et  45.  Mures  in 
aede  lovis  roserunt  aurum  27,  23. 
cf.  30,  2.  Murus  ac  portae  de  coelo 
tactae  24,  44.  26,  23.  27, 11  et  23. 
29»  14-  3°,  38.  35,  21.  37,  3.  45, 
16.  murus  turresque  fulminibus  de- 
cussae  25,  7.  32,  9  et  29.  Naves 
duae,  fulmine  ictae,  conflagrarunt 
36,  37.  41,  13.  navium  longarum 
species  in  flumine  Tarracinae,  quae 
nullae  erant,  visae  24,  44.  navium 
species  de  coelo  affulsit  21,  62. 
Nox  interdiu  visa  intendi  7,  28. 
Palma  viridis  arsit  in  Apulia  24, 
10.  palma  in  aede  Primigeniae 
Fortunae  in  area  enata  43,  13. 
Parmae  in  coelo  visae  22,  i.  Pesti- 
lentia  tanta,  ut  Libitina  non  sufii- 
ceret  40,  19.  Pisces  emerserunt, 
qua  induceretur  aratrum,  sub  exsi- 
stentibus  glebis  42,  2.  Porcus  cum 
ore  humano  genitus  27,  4.  porcus 
biceps  natus  28,  11.  cum  humano 
capite  32,  9.  Porta  de  coelo  tacta 
29,  14.  32,  I.  35,  9.  45,  16.  Pro- 
cella  ingenti  fragore  coeli  effusa  8, 
6.  Proles  e  terra  nata  i,  8.  Puer 
cum  elephanti  capite  natus  27,  11. 
non  manus,  non  pedes  habens  34, 
45.  unimanus  35,  21.  trunci  cor- 
poris  41,  13.  biceps,  et  puella  cum 
dentibus  41,  26.  pueri  ingenui  sine 
oculis  et  naso  nati  34,  45.  Pulli 
gallinacei  cum  ternis  pedibus  32,  i. 
Sanguinis  rivi  per  diem  totum  flux- 
ere  in  foro  Subertano  26,  23.  in 
liorta  Minturnis  27,  37.  sanguinis 
guttae  in  foro  et  comitio  et  CajDi- 
tolio  visae  34,  45.  sanguis  e  foco 
manat  45,  16.  sanguine  pluit  Cali- 
bus,  et  Romae  in  foro  boario  24, 
10.  per  biduum  in  area  Vulcani 
39,  46.  et  in  area  Concordiae  39, 
56.  cf.  et  40,  19.  43,  15.  Saxum 
ingens  Reate  volitare  visum  25,  7. 
Scipio  circumeunti  vigilias  equiti 
in  manu  arsit  22,  i.  Scuta  sangiu- 
nem  sudarunt  22,  1.  Semimas  39, 
22.  signa  in  Sabinis  multo  cruore 
manarunt  22,  36.  Lanuvii  ad  lu- 
nonis  Sospitae  cruore  manarunt  23, 
31.  in  agro  Capenate,  ad  lucum 
Feroniae,  quattuor  signa  sanguine 
multo  dieni  ac  noctem  sudarunt 
27,  4.  signa  in  Capitolio  prostrata 


40,  45.  Simulacrum  lunonis  Sospi- 
tae  Lanuvii  lacrimavit  40,  19.  Sol 
rubere  visus  solito  magis,  similisque 
sanguineo  25,  7.  per  totum  diem 
Priverni  sereno  ruber  fuit  31,  12. 
solis  orbis  minui  visus  Cumis  30, 
38.  vide  etiam  22,  i.  soles  duo  visi 
28,  II.  29,  14.  soles  tres  simul 
effulserunt  41,  26.  Sortessuasponte 
extenuatae,  unaque  excidit  ita  scri- 
pta :  Mavors  telum  concutit  22,  i. 
Species  viri  maioris,  quam  pro  hu- 
mano  habitu,  augustiorisque,  visa 
in  quiete  utrique  consuli  8,  6.  spe- 
cies  hominum  circa  aram  in  coelo, 
cum  candida  veste  24,  10.  Spec- 
trum  Hannibali  per  quietem  visum 
21,  22.  Sjiicae  metentibus  cruentae 
in  corbem  cecidere  22,  i.  metenti- 
bus  cruentae  visae  28, 11.  Stagnum 
Mantuae,  eftusum  Mincio  amni, 
cruentum  visum  24,  10.  Strepitus 
cum  horrendo  fragore  Lanuvii  in 
aede  lunonis  Sospitae  editus  29, 
14.  31,  12.  Tabernae  Frusinone  de 
coelo  tactae  30,  38.    et  Minturnis 

36,  37.  Taurus  cum  quinque  vaccis 
uno  fulminis  ictu  exanimati  42,  20. 
Tempestas  atrox  signa  aenea  in 
Capitolio  deiecit  40,  2.  forem  ex 
aede  Lunae,  quae  in  Aventino  est, 
raptam  tulit,  et  in  posticis  iiarieti- 
bus  Cereris  templi  aifixit,  ibid. 
signa  in  circo  maximo  cum  colum- 
nis,  quibus  superstabant,  evertit, 
ibid.  cf.  et  45.  Templum  lunonis 
Laciniae  de  coelo  tactum  37,  3. 
Tenebrae  luce  obortae  38,  36.  Terra 
ingenti  motu  concussa  3,  10.  mul- 
tifariam  pluit  10,  31.  cf.  et  35,  21. 

37,  3.  42,  20.  45,  16.  Anagniae 
ante  portam  icta,  diem  ac  noctem 
sine  ullo  ignis  alimento  arsit  27,  4. 
Arpini  campestri  agro  in  ingentem 
sinum  consedit  30,  2.  ingentibus 
cavernis  in  Veliterno  agro  consedit, 
arboresque  in  profundum  haustae 
30,  38.  cf  et  32,  9.  terrae  motibus 
crebris  tecta  in  agris  ruunt  4,  21. 
Tiberis  inundatio  30,  38.  loca  plana 
urbis  iniindavit  35,  9.  Vacca  aenea 
Syracusis  ab  agresti  tauro  inita,  ac 
semine  aspersa  41,  17.  Vesparum 
ingens  examen  Capuae  in  forum 
advolavit,  et  in  Martis  aede  con- 
sedit  ^^,  9.  Via  publica  Lanuvii 
de  coeio  tacta  32,  9.  Victoria  in 
aede  Concordiae  fulmine  icta  26, 
23.  Villius,  eques  Romanus,  ful- 
mine  ipse  equusque  exanimati  sunt 
33,  26.  Vir  factus  ex  muliere  24, 
10.  Vitulus,  iam  ictus,  e  manibus 
sacrificantium   sese   proripuit,   21, 


I  N  D  E  X. 


63.  Vorago  in  foro  7, 6.  Vox  ingens 
audita  ex  Albani  montis  luco  1,31. 
coelestis  ex  Albano  monte  missa, 
ibid.  ex  Arsia  silva  silentio  noctis 
edita,  et  credita  Silvani  2,  7.  divi- 
nitus  emissa  de  adventu  Gallorum 
5,  32.  audita  e  templo  jMatutae 
Deae  6,  33.  Vulcani  caput  arsit 
34,45.  Vulturius  Privemifrequenti 
foro  in  tabernam  devolat  27,  11. 
Caere  volavit  in  aedem  lovis  27, 
23.  Prodigium  a  matronis  procura- 
tum  27,  37.  prodigia  quo  ritu  pro- 
curata  24,  10.  et  passim,  ubi  prodi- 
giorum  nientio.  vix  expiata  27,  23. 
41,  19.  ad  prodigia  elicienda  e 
mentibus  divinis,  ara  lovi  Elicio  a 
Numa  dicata  i,  20.  prodigiorum 
procuratio  pertinet  ad  iiontiticem, 
ibid.  eorum  religio  retinet  consu- 
lem  23,  36.  prodigia  (quod  evenire 
solet  motis  semel  in  religionem 
animis)  multa  nuntiata,  et  temere 
crcdita  21,  62.  cf.  ct  24, 10.  in  pro- 
digiis  nuntiandis  prava  religio  etiam 
minimis  inserit  Deos  27,  23.  pro- 
digia  nulla  admodum  nuntiabantur 
in  publicum  Livii  aevo  43,  15. 

Proditioni.s  supra  scptuaginta  Nolani 
damnati  securi  percutiuntur  23, 17. 

Froditores   libertatis  dant  poenas  2, 

5- 

Proelia  Gallomm  prima  pliis,  quam 
virorum,  postrema  minus,  quam  fe- 
minarum  sunt.  vid.  Galli.  in  ipso 
discriminc  proelii  templa  Diis  vo- 
vendi  nios  10,  42. 

Proeriiii,  ojjpidum  36,  14. 

Prr)montoriuni  Anemurium  33,  20. 
Ajjollinis  30,  24.  lirundisii  10,  2. 
Calabriae  42,  48.  Calycadnus  38, 
38.  Canastraeum  44,  1 1.  Chelido- 
niac  33,  20  et  41.  Corycum  37,  12 
et  29.  lunonis  Acraeae  32,  23.  Le- 
cton  37,  37.  Leucate  26,  26.  Lily- 
bacum  27,  5.  Malcac  34,  32.  Mer- 
curii  29,  27.  Minervac  40,  iS.  Mi- 
seni  24,  13.  Myonnesus  37,  27  ct 
29.  Pachyni  24,  35.  Phanae  44, 
28.  Posidcum  44,  II.  Puicliri  29, 
27.  Pyrcncn  26,  19.  Sarpcdonium 
^^■>  i^-  Sunium,  Atticae  ternie  32, 
17.  Toionae  31,  45.  ZelaKium^i, 
46. 

Proscenium  ad  aedem   ApolliniH  40, 

5'- 
Prowrpina  24,  39.    Proserpinae  pccu- 

niani  referunt  tluctus  in  vicina  fano 

litora  29,  iS.    thewturi  spoliantur  a 

(•i.  Pleniinif),  (iniefecto  Locris  29,  7. 

mipcr  ea    re    Locrcnsiuni   (pierelae 

iM.    pecunin  ex  hi«  theKaiiriH  nocte 

rlam  Hublatn  31,  11.   sncrileKiuni  a 


Q.  Minucio  pervestigatum,  pecu- 
niaque  ex  bonis  noxiomm  in  the- 
sauros  reposita  13. 

Provincias  inter  se  sortiebantur  con- 
sules  10,  24,  et  tota  passini  histo- 
ria.  praetores  22,  35,  et  alibi  pas- 
sim.  provinciae  extra  ordinem  da- 
tae  10,  24.  28,  38.  37,  I.  provin- 
cias  aut  sortiri  aut  comparare  inter 
se  consules  iussi  37,  i.  provinciae 
prorogatae  8,  23  et  26.  10,  16.  22, 
34.  23,  31  et  saepe  alias.  de  pro- 
vincia  decedere  iniussu  senatus  non 
licitum  29,  19.  vid.  tamen  10,  18, 
et  27,42. 

Provocatio  ad  populum  lege  sancita 
-?  8.  3,  55.  10,  9.  provocatio  non 
est  a  dictatore  2,  18  et  29.  crean- 
tur  decemviri  sine  provocatione  3, 
32.  lex,  ne  quis  uUum  magistra- 
tum  sine  provocatione  crearet :  qui 
creasset,  eum  ius  fasque  esset  oc- 
cidi  55.  vid.  tamen  4,  13.  provoca- 
tioni  cedit  dictator  8,  33.  provoca- 
tio  non  est  longius  ab  urbe  mille 
passuum  3,  20. 

Proxenus  ab  Orthobula  uxore  vcneno 
tollitur  41,  30. 

Prusias,  Bithyniae  rex,  in  fines  regni 
Attali  transgreditur  28,  7.  a  Phi- 
lijipo  Maccdoniae  rege  fiscribitur 
foederi  cum  Romanis  inito  29,  12, 
socius  et  amicus  Philippi  32,  34. 
ad  eum  de  Cianorum  libertate  scri- 
bitur  33,  30.  eum  ad  bellum  con- 
citat  Antiochus  37,25.  revocatur  a 
Komanis  ad  consilia  pacis,  ibid. 
adversus  Eumenem  belluin  gerit 
39,46.  Hannibaleni  recipit  51.  et 
Romanis  prodit,  ibid.  eius  lcgatio 
ad  Romanos  de  pace  cum  Perseo 
concilianda  44,  14.  cum  filio  Ni- 
comede  Romam  venit  45,  44.  eius 
humilitas,  ibid. 

I'rytaneum  Cyzici  41,  25. 

Prytanis,  sunimus  apud  Rhodios  ma- 
gistratus  42,  45. 

P.siiltriae  quaiido  iirimuni  additac  cpu- 
lis  39,  6. 

Pteleum  opp.  35,  43.  42,42.  diruitur 
a  fundanientis  67. 

Ptolemaeo  IMiilopatori,  Acgy]tti  regi, 
nd  renovandain  ainicitiani  dono 
mi.ssa  tnga  et  tunic.i  piirpurea  cum 
sella  eburnea  27,  4.  is  niittit  legii- 
to8  ad  dirimeiiduni  belluni  inter 
Philippum  et  Aetolos  30.  cf.  et  32, 

.33- 
Ptoleniaeus  Epiphanes,  re.v    .\egy|iti 

31,  :.    ad  eiiiii   legati   Rniii.  iiiiKiii, 

iliiil.    eiiis  ad    [{oinaiios    legatio  9. 

Antiochi  filiani  diicit  35,  13.    legn- 

tos  Romaiu  iiiittit  36,  4.    poUic*- 
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tur,  se  cum  copiis  suis  in  Aetoliam 
venturum,  ibid.  vid.  et  37,  3. 

Ptolemaeus  maior,  sive  Philometor, 
et  Ptolemaeus  minor,  sive  Everge- 
tes  vel  Ph}scon,  filii  Ptolemaei 
Epiphanis  44,  19.  eorum  discor- 
diae,  ibid.  et  reconciliatio  45,  ir. 
Aegypti  regnum,  brevi  iis  adimen- 
dum  ab  Antiocho  Epiphane,  serva- 
tur  a  Romanis  legatis  12. 

Ptolemaei  statua  23,  10. 

Publicanus  ubi  est,  ibi  aut  ius  publi- 
cum  vanum,  aut  libertas  sociis  nul- 
la  45,  18.  publicanorum  privata 
"pecunia  res  publica  administrata 
23,  48,  49.  eorum  fraus  in  emen- 
tiendis  naufragiis  25,  3.  turbant 
concilium  plebis,  ibid.  et  4. 

C.  Publicius  Bibulus,  trib.  pl.  inimi- 
cus  Marcello  27,  20.  accusat  Mar- 
cellum  et  omnem  nobilitatem  21. 

L.  Publicius  Bibulus,  trib.  milit.  de 
legione  secunda  22,  53. 

Publicius  clivus  26,  10.  27,  37. 

Publilia  tribus  addita  7,  15. 

C.  Publilius  ob  aes  alienum  patemum 
nexus  8,  28. 

L.  Publilius  Volscus,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  5,  12. 

Q.  Publilius,  trib.  pl.  in  seditione 
Manliana  senatus  probat  consilia  6, 
19.   Manlio  diem  dicit  20. 

Q.  Publilius,  quinquevir  mensarius  7, 

21. 

Q.  Publilius  Philo,  cos.  8,  12.  Lati- 
nos  rebellantes  fundit,  et  castris 
exuit,  ibid.  dictator  dictus,  tres  le- 
ges  fert  secundissimas  plebi,  ibid. 
primus  praetor  plebeius  15.  ma- 
gister  equit.  dictus  16.  censor  17. 
consul  iterum  22.  bellum  gerit  ad- 
versus  Palaepolitanos  22  et  23.  vid. 
et  25.  ei  omnium  primo  proroga- 
tum  imperium,  et  datus  post  actum 
honorem  triumphus  26.  cos.  ter- 
tium  9,  7.  vincit  Samnites  13.  vid. 
et  14  et  15. 

T.  Publilius  augur  de  plebe  creatur 
10,  9. 

Vol.  Publilius,  homo  de  plebe,  negat 
se  fieri  debere  militem  2,  55.  ap- 
pellat  tribunos,  ibid.  consules  spo- 
liari  Publilium  iubent,  ibid.  provo- 
cat  ad  populum,  ibid.  praevalens 
ipse,  et  adiuvantibus  advocatis,  re- 
pellit  lictorcm,  ibid.  comitiis  crea- 
tur  tribunus  plcbis  56.  rogationera 
fert  ad  populum,  ut  plebeii  ma- 
gistratus  tributis  fiant  comitiis,  ib. 
a  plebe  tribunus  reficitur,  ibid. 

Vol.  Publilius,  trib.  milit.  consulari 
potestate  5,  13. 

Pudicitiae  patriciae  sacellum  in  foro 


boario  10,  23.  plebeiae  ara,  a  Vir- 
ginia,  Auli  filia,  dedicatur,  ibid. 

Pueri  Romani  erudiri  soliti  olim  E- 
truscis  literis,  ut  aetate  Livii  Grae- 
cis  9,  36.  pueri  regii  apud  Mace- 
donas  45,  6.  transeunt  ad  Roma- 
nos,  ibid. 

Pugnae  Romanonim  teiTestres  et  na- 
vales  I,  30.  4,  33.  7,  8,  26  et  27. 
8,  I  et  38.  9,  13,  21,  22,  23,  27,  32, 
35>  38,  39'  40  et  44.  10,  2,  3,  5, 12, 
14,  19'  ^7'  3I'  36  et  41.  21,  50,  55 
et  57.  22,  5,  6,  7,  16,  19  et  47.  23, 
40,  41,  44.   24,  41.   27,  12.   29,  2. 

33'  9-  34,  14'  15'  46.  35'  i»  5»  7» 
22  et  29.    36,  18,  44.   37,  23,  30  et 

41—44-  39' 30— 33-  40,  4°-  44'4i- 
pugnae  simulacrum  exercitus  Ma- 
cedonici  40,  6. 

Pulchri  promontorium  29,  27. 

PuIIarius  8,  30.  nuntiat  auspicia  se- 
cunda  9, 14.  puUarius  in  auspicium 
missus,  mentitur  auspicium  10,  40. 
inter  prima  signa  constitutus,  ictus 
pilo  cadit,  ibid.  pullarius  testatur 
in  auspicio  vitium  fuisse  41,  22. 
puUarii  altercantur  de  auspicio  10, 
40.  pullarii  inter  prima  signa  con- 
stituti,  ibid. 

PuIIi  si  non  pascuntur,  si  ex  cavea 
tardius  exierint,  infaustum  auspi- 
cium  est  6,  41. 

Pulvinaria  sex  Diis  duodecim  22,  10. 
quinque  dies  circa  omnia  pulvina- 
ria  supplicatum  30,  21.  circa  omnia 
pulvinaria  obsecratio  facta  31,  9. 
32,1.  coronati  ad  omnia  pulvinaria 
supplicarunt  34,  55. 

Punica  perfidia  21,  4.  religio  22,  6. 
Punicae  versutiae  42,  47. 

Punicum  bellum  secundum  coeptum 
a  Sagunti  oppugnatione,  quae  nar- 
ratur  21,  6 — 15.  indictum  18.  dis- 
ceptatio  de  foederum  iure  19.  Han- 
nibal  transit  Alpes  32 — 38.  pugna 
ad  Ticinum  46.  ad  Trebiam  ^^^ — 
56.  ad  Trasimenum  22,  4 — 6.  dic- 
tatura  Fabii  12  — 18,  et  23  —  30. 
pugna  ad  Cannas  44 — 52.  defectio 
Campanorum  23,  2  — 10.  pugna 
Marcelli  ad  Nolam  16.  Hannibal 
it  Capuam  in  hibema  18.  mors 
Hieronis,  regnum  Hieronymi  24, 
4 — 7.  Syracusae  a  Marcello  captae 
25,  23 — 31.  Scipionum  morte  res 
Romanorum  in  Hispania  afflictae, 
a  Marcio  restitutae  32 — 39.  Han- 
nibal  ad  Romae  portas  26,  10  et  11. 
Cai)ua  a  Romanis  capta  12 — 16. 
Carthaginis  Novae  expugnatio  42 — 
50,  mors  Marcelli  miserabilis  27, 
26  et  27.  Hasdrubal  victus  ab  Li- 
vio  et  Nerone43 — 51.  pulsi  Hispa- 
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nia  Poeni  28,  16.  foedus  a  Sci- 
pione  cum  Syphace  ictum  17  et  18. 
Syphax  ab  Romanis  per  Sophonis- 
bae  nuptias  abalienatus  29,  23.  Sci- 
pio  proficiscitur  ad  invadendam  A- 
fricam  24 — 27.  castra  Syphacis  et 
Hasdrubalis  a  Scipione  incensa  30, 
3 — 6.  Syphax  victus  et  captus  11 
et  12.  Sophonisbae  nuptiae  cum 
Masinissa  et  mors  12 — 15.  Han- 
nibal  Italiam  relinquit  20.  ultima 
eius  pugna  cum  Scipione  29 — ^s,. 
belli  exitus  44.  cf.  et  Carthagini- 
enses. 

Pupillares  pecuniae  in  auxilium  ae- 
rarii  Romani  collatae  24,  18. 

Pupinia  tribus  26,  9. 

Pupiniensis  ager  9,  41. 

Cn.  Pupius,  duumviraedisConcordiae 
faciendae  causa  22,  33. 

L.  Pupius,  aedilis  39,  39.  creatur 
praetor,  et  sortitur  Apuliam  45. 

P.  1'upius  inter  primos  e  plebe  quae- 
stores  4,  54. 

Purpurae  usus,  quibus  licitus  34,  7. 
quando  deponendus,  ibid. 

Puteoli  24,  12.  25,  22.  26,  17.  Pute- 
olos  tentat  Hannibal,  frustra  24, 
13.    Puteolos  colonia  deducta  34, 

Pydna,  oppidum  44,  6.    diripitur  a 

Romanis  45. 
Pydnaei  44,  45. 
Pygela,  portus  37,  11. 
Pylae32,  4.  36,  15. 
Pylaemenes,  rex  Henetum  i,  1. 
Pyhiicum  concilium  31,  32.  cf.  et  33, 

'35- 
Pylus,  oppidum  27,  30. 
Pyra,  locus  in  monte  Oeta,  ubi  Her- 

culis  mortale  corpus  crematum  36, 

30. 
Pvrenaei  montcs  21,  23.    portus  34, 

'8. 
Pyrenaeus  saltus  21,  23,  24. 
Pyrenes  promontorium  26,  19. 
Pyrenes  iugum  31,  30. 
Pyrgi,  colonia  36,  3.   ei  negata  vaca- 

tio  rei  navalis,  ibid. 
PyrguH,  castellum  Eleorum  27,  32. 
Pyrrhcum,  locus   in  urbe  Ambracia 

38,  .<;. 

Pyrrliian,  dux  et  pnietor  Aetolorum, 
vincitur  a  I'hilij)po  27,  30. 

Pyrrhi,  Proser])inae  fanum  spoliantis, 
fatum  29,  18.    regia  Ambraciae  38, 

Pyrrlii  ca.stra,  Iocuh  35,  27. 
Pyrrlius,  Kpirotarum  rex,  ut  auxilium 

l^arentini»  ferrct,  in  It^iliam  venit 

7,  29. 
Pythagoras  Samius  nerior  Nunia  Pnni- 

pilio  I,  t8.    eius  auditor  an  Nunia 


Pompilius  fuerit  ?  40,  29. 

Pythagoras,  gener  Nabidis,  et  uxoris 
eius  frater,  est  praefectus  praesidii 
Laconum  Argis  34,  25.  cum  mille 
mercenariis  et  duobus  millibus  Ar- 
givorum  Lacedaemonem  ad  Nabi- 
dem  venit  29.  mittitur  in  castra 
Romana  ad  T.  Quinctium  30.  ite- 
rum  40. 

Pythicus  Apollo  5, 21.  Pythicum  ora- 
culum  5,  15.  P\-thicae  sortes  1,  56. 
5'  23. 

Pythium,  oppidum  42,  53.  44,  2,  32 
et  35- 

Pythius  Apollo  23,  11.  29,  10. 

Pytho,  Macedo  44,  16.  praefectus 
praesidii  Cassandieae  12. 


Q. 

Quadrantes  in  P.  Valerii,  consulis, 
occisi  in  proelio,  domum  a  plebe 
iactati,  ut  funere  ampliore  efterre- 
tur  3,  18. 

Quadrigae  in  ludis  8,  40.  falcatae  in 
bello  37,  40  et  41.  aureae  in  Capi- 
tolio  positae  ab  aedilibus  curulibus 
29,  38.  in  cella  lovis  35,  41.  in 
culmine  Capitolii  10,  23.  quadrigis 
urbem  inire  iubetur  triumphans  M. 
Livius  28,  9.  quadrigis  duabus,  in 
diversum  concitatis,  tiistractum 
Metti  Fuffetii  corpus  i,  28. 

Quadrigati  nummi  22,  52. 

Quadringenariae  cohortes  7,  7.  10, 
40. 

Quadrireniis  28,  45.  30,  25. 

Quadruj^Iatoris  nomen  infame  3,  72. 

Quaestionem  postulare  2,  29.  quae- 
stionibus  exercendis  dictator  crea- 
tus  9,  26. 

Quaestores  ex  aerario  signa  proferunt 
7,  23.  qu.iestorum  prinia  apud  Liv, 
mentio  2,  41.  ius  illis  fuit  dicm  di- 
cendi  ad  populum  iis,  (jui  aliquo 
se  scelere  obstrinxissent,  ibid.  et  3, 
24  et  25.  quaestoruni  nunierus  du- 
plicatus  4,  43.  primis  temporibus 
patricii  omnes  creati,  ibid.  j)rimi  e 
plebe  quaestores  4,  54.  j)raelati  ta- 
inen  patricii  43  et  44.  quacstores 
duo  per  insidias  intcrccj^ti  21,  59. 

Quaestoria  jiorta  ca.stronim  34,  47. 
40,27.  comitia.  vid.Comitia.  quae- 
storium  forum  41,6.  quaestorium 
captum  a  Saninitibus  ct  quaestor 
occisus  10,  32. 

Quaestus  omnis  visus  Patribus  inde- 
corus  21,  63. 

Quartarii  vini  M.  Manlio  dati  ab  ain- 
gulis  militibus  5,  47. 

QuercuB  |iastoril)U8  Kicra  1,10. 
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Q,uietis  fanum  4,  41. 

Quinctiles  Idus  6,  i.  postridie  has 
Iiius,  religiosus  dies,  ibid.  Quin- 
ctiles  Nonae,  ludis  Apollinaribus 
soUennis  servatusdies^y,^^.  Quin- 
ctilibus  Kalendis  magistratus  ini- 
tus  S,  32.  8,  20.  Quinctilibus  Idi- 
bus  transvectio  equitum  facta  9, 
46. 

Cn.  Quinctilius  clavi  figendi  causa 
dictator  creatur  8,  18. 

M.  Quinctilius  Varus,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  5,  i. 

M.  Quinctilius,  filius  jiraetoris  30,  18. 

F.  Quinctilius  Varus,  praetor  29,  38. 
sortitur  Ariminum  30,  i.  vincit  Ma- 
gonem  in  agro  Insubrium  Gallonmi 
18. 

}'.  Quinctilius  Varus,  flamen  Martia- 
lis,  moritur  44,  18. 

P.  Quinctilius  Varus  creatur  praetor 

45,  44; 
Sex.  Quinctilius,  cos.  3,  32.    moritur 

pestilentia,  ibid. 
T.  Quinctilius  Varus,  legatus  39,  31. 

Romam  missus  38, 
Quinctia  gens  3,  12.    Quinctia  prata 

26. 
Quinctii    ex    Albinis    principibus   in 

collegium  Patrum  lecti  i,  30. 
Quinctius    Cincinnatus,    trib.    milit. 

cos.  pot.  4,  49. 
Caeso  Quinctius  resistit  tribunis,  le- 

gem   Terentillam  ferentibus  3,  11. 

ei  homicidium  falso  obiectum  13. 

primus   vades    publicos   dat,   ibid. 

in  exsilium  abit,  ibid. 
Caeso  Quinctius  Flamininus  duumvir 

creatur  aedis  Concordiae  faciendae 

causa  22,  33. 
C.  Quinctius  Cincinnatus  trib.  milit, 

cos.  pot.  6,  32. 

C.  Quinctius  Flamininus  creatur  prae- 
tor,  et  sortitur  iurisdictionem  ur- 
banam  41,  12. 

Cn.  Quinctius  Capitolinus  primus  ae- 
dilis  curulis  7,  i. 

D.  Quinctius,  obscuro  genere  ortus, 
sed  militari  gloria  illustris,  dux  Ro- 
manae  classis  26,  39.  eius  cum  Ni- 
cone,  qui  Tarentinae  classi  prae- 
erat,  navale  proelium,  ibid.  cadit, 
et,  capta  praetoria  navi,  vincuntur 
Romani,  ibid. 

L.  Quinctius,  trib.  milit.  8,  25. 

L.  Quinctius  Cincinnatus,  pro  Cae- 
sone  hlio  populum  precatur  3,  12. 
fit  consul  19.  eius  in  tribunos  ve- 
hemens  oratio,  il)id.  non  patitur  se 
contra  senatusconsultum  consulem 
refici  21.  ab  aratro  ad  dictaturam 
vocatur  26.  Acquos  circumvallat, 
et  sub  iugum  mittit  27  et  28.    co- 


rona  aurea  donatur  ab  exercitu, 
quem  servaverat  29.  triumphat,  ib. 
petens  decemviratuni.  repulsam  pa- 
titur  35.  eius  moderatio  in  censen- 
do  4,  6.  dictator  itcrum  creatur  13. 
eius  oratio  ad  populum  de  Sp.  Mae- 
lii  nece  15. 
L.  Quinctius,  Cincinnati  filius,  tribu- 
nus  milit.  cos.  pot.  4,  16.  magister 
equitum  dictus  17.  iterum  tribunus 
militum  consulari  potestate  crea- 
tur  35.  tertium  trib.  milit.  cos.  pot. 

44-  ... 

L.  Quinctius  Cincinnatus,  trib.  milit. 
cos.  pot.  6,  6.   iterum  32,    recipit 
Tusculum  33. 
L.  Quinctius  Capitolinus,  trib.  milit. 

cos.  pot.  6,  II. 
L.  Quinctius  Crispinus  creatur  prae- 
tor  39,  6.  sortitur  Hispaniam  ci- 
teriorem  8.  eius  in  Hispania  res 
gestae  30.  triumphat  de  Celtiberis 
42.  creatur  triumvir  coloniarum  de- 
ducendarum  causa  55. 
L.  Quinctius  Flamininus  augur  crea- 

tur  25,  2. 
L.  Quinctius  Flamininus,  aedilis  cu- 
rulis  31,  4.  praetor  49.  sortitur  iu- 
risdictionem  urbanam  32,  i.  fratre 
T.  Quinctio  Flaminino  consule  bel- 
lum  adversus  Philippum  gerente, 
praeest  classi  16.  eius  res  in  Grae- 
cia  gestae,  ibid.  et  sqq.  creatur  cos. 
35, 10.  senatu  movetur  39, 42.  mo- 
ritur  43,  13-  . 
Q.  Quinctius  Cincinnatus  trib.  milit. 

cos.  pot.  4,  61. 
T.  Quinctius,   propraetor,   prorogato 
imperio,  Tarentum  obtinet  29,  13. 
T.  Quinctius    Barbatus   Capitolinus» 
cos.  sedat  plebem  saevientem  2, 56. 
ei  gratiae  actae  a  senatu  57.    inter 
eum  et  milites  comitate  et  benefi- 
ciis  certatum  60.    per  Patres  clien- 
tesque  Patrum  cos.  iterum  creatur 
64.    insigne  eius  strategema,  ibid. 
creatur  triumvir  agro  dando  3,  i. 
tertium  cos.  2.  pro  consule  mittitur 
subsidio  consuli   laboranti  4.    eum 
liberat  5.  defendit  Caesonem  Quin- 
ctium  reum  12  et  13.  quaestor  Vol- 
scium,  quo  teste  Caeso  damnatus 
fuerat,  impugnat  25.  petens  decem- 
viratum,repulsam  patitur^^.  quar- 
tum  cos.  66.    egregia  eius  dc  con- 
cordia  oratio  67  et  68.  laus  T.  Quin- 
ctii  69.    vincit  Aequos  et  Volscos 
70.    interrex  4,  7.    quintum  cos.  8. 
togatus  arniati  collegae  gloriam  ae- 
quat   10.    sextum  cos.   creatur   13. 
nominat  dictatorem  L.  Quinctium 
Cincinnatum,ibid.  legatus  sequitur 
Aemilium  dictatorem  17.   precatur 
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populum  pro  T.  Quinctio,  Cincin- 
nati  filio,  reo  41. 

T.  Ciuinctius  Cincinnatus  Pennus,  cos. 
4,  26.  discoriliae  cius  cum  coUega, 
ibid.  strenua  eius  opera  in  bello 
27 — 29.  itemm  cos.  30.  trib.  milit. 
cos.  pot.  31.  male  rem  gerit  ad 
Veios,  ibid.  legatus  adiuvat  victo- 
riam  dictatoris  32  et  33.  reus  factus 
ad  populuni.  absolvitur  41. 

T.  Quinctius,  Capitolini  filius,  Capi- 
tolinus  cos.  creatur  4,  43.  trib.  mil. 
cos.  pot.  61. 

T.  Quinctius  Cincinnatus,  trib.  milit. 
cos.  pot.  6,  4.  tribunus  militum  se- 
cundum  18.  dictator  creatur  28. 
vincit  Praenestinos  29.  triumphana 
signum  lovis  Imperatoris  Praeneste 
devcctum  in  Capitolium  fert,  ibid. 

T.  Quinctius  Capitolinus,  tribunus 
militum  cos.  pot.  6,  1 1.  magister 
equit.  ibid. 

T.  Quinctius  trib.  milit.  cos.  pot.  6, 

3«. 

T.  Quinctius  Pennus,  magister  equi- 
tum  6,  42. 

T.  Quinctius,  dictator  7,  9.  magister 
equitum  1 1.  cos.  18. 

T.  Quinctius  Pennus,  cos.  7,  22. 

T.  (iuinctius  a  seditiosis  militibus 
dux  eligitur  7,  39.  eius  omtio  ad 
suos  41. 

T.  Quinctius,  triumvir  coloniae  dedu- 
cendae  8,  16. 

T.  Quinctius  Crispinus,  pniefectus  a 
^larcello  classi  castrisiiue  veteribus 
"^■ii  .?9'  praetor  creatur  27,  6.  sor- 
titur  Capuam  7.  cos.  21.  vulnera- 
tur  27.  fraudem  Hannibalis  ante- 
vertit  28.   moritur  ex  vulnerc  33. 

T.  Quinctii  Crisj)ini  et  IJadii  Campci- 
ni  certamen  25,  18. 

T.  QuinctiuH  Flamininus  crcatur  de- 
cemvir  agro  dividundo  31,  4.  tri- 
umvir  adi  supplendum  Venusinis 
colonorum  numenim  49.  ex  quae- 
stura  consulatum  petit,  et,  recla- 
mantibus  duoi)u«  tribunis  pl.  adi- 
piscitur  32,  7.  sortitur  provinciam 
^laccdoniam  8.    prrjticisci  matunit 

9.  eiuH  cum    Philijipo   colloquium 

10.  eiu»  rcs  gcstae  10 — 12.  13,  15, 
17  et  18.  auctore  eo,  legati  a  fra- 
tre  cius  L.  Quinctio  ad  Achaeos 
mittuntur  19.  Klatiam  capit  24.  ei 
prorogatum  imjierium  2S.  oius  cuni 
rcge  l'hilij)jio  colloquiuni  32  et  sqcj. 
ei  lil>erum  arl)itrium  j)acis  et  belli 
a  Hcnatu  permissum  37.  Nabin  ty- 
nmnum  Ilonianis  conciliat  39.  it 
in  lioeotiam  33,  1.  ingrcditur  Thc- 
biui,  ibid.  Boeoto»  in  HocicUitcm 
asciiicit  2.  ad  Thormopylax  vcnit  3. 


progreditur  Xynias,  ibid.  contendit 
ad  Philippum,  ibid.  movet  castra 
ad  Thebas  Phthioticas  5.  proelio 
ad  Cynoscephalas  vincit  Philippum 
7  et  S(|q.  Aetolos  offendit  11.  con- 
silium  habet  dc  pace  12.  eius  col- 
loquium  ad  Tempe  cum  Philippo 
13.  indutias  ei  quattuor  niensium 
concedit,  ibid.  Boeotos,  quod  mul- 
tos  Romanos  per  latrocinia  occide- 
rint,  multat  29.  promulgari  in  ludig 
Isthm.curat  liberUitem  Graeciae  32. 
ei  prorogatur  imperium  43.  eius 
iustitia  et  temperantia  34,  22.  ad 
eum  senatusconsultum  missum,quo 
adversus  Nabin  bellum  decretum, 
ibid.  conventum  omnium  sociarum 
civitatum  legationibus  edicit  Co- 
rinthum,  ibid.  eius  ad  Graeeos  ora- 
tio,  ibid.  exercitum  ducit  Argos  25. 
petit  Lacedaemonem  26.  eius  res 
gestae  in  eo  bello  26 — 29.  collo- 
quium  cum  Nabidc  30 — 32.  socios 
ad  pacem  hortatur  33  et  34.  pax 
convenire  non  potest  35  et  36.  co- 
rona  oppugnat  Sjiartam  38.  recedit 
39.  indutias  concedit  Nabidi  40. 
I^raeficitur  Nemeis  41.  Aetolorura 
in  T.  Quinctium  querelae,  ibid, 
Graeciam  relinquens,  alloquitur  so- 
ciorum  legatos  48  et  49.  petit  ah 
iis,  ut  cives  Romanos,  si  qui  apud 
eos  in  servitute  essent,  liberarent 
50.  Acrocorinthum,  Chalcidcm,  ct 
Demetriadem  liberat  51.  triduum 
triumph.it  52.  ante  eius  currum 
multi  nobiles  caj)tivi  obsidcsque 
ducti,  inter  quos  Demctrius,  Phi- 
lippi  regis,  et  Armenes,  Nabidis, 
filii,  ibid.  audit  legatos  Antiochi, 
iisfjuc  respondet  57  et  58.  legatus 
in  Graeciam  mittitur  t,-:,  23.  cjuid 
cgerit  in  ea  legatione,  narratur  31  — 
33  <?t  39-  cius  oratio  in  concilio 
Achaeorum  49.  leniter  increpat 
Diophancm,  Achaeorum  pnictorem 
36.  31.  eius  oratio  in  concilio  A- 
chaeorum  32.  it  Naiijiactum  34. 
eius  oj)em  imj)lorant  Aetoli,  ibid. 
crcatur  censor  37,  58.  eius  censu- 
rae  acta  38,  28.  lcgatio  eius  ad 
Prusiam,  fatalis  Ilannibali  39,  51 
ct56. 

T.  Quinctius  Flamininus  liidos  cdit 
mortis  caiisji  j)atris  sui  41,  ^;\.  le- 
gatus  in  Thraciam,  rcducit  obsidcs 
45,  42.  augur  iii  Claudii  locum  lc- 
gitur  44. 

Quinquaginta  annis  minores  omnea 
sacramento  rogati  40,  26. 

Quin(|iiatruH  26,  27.  44,  20. 

QiiiiKjucnnalia  vota  31,  9. 

Quin(|ucrciiich  11,  17.  2^,45.  novac 
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quinquaginta  factae  35,  24.  cf.  et 

3.°'  25-  .  . 

Quinqueviri  postulati,  qiii  scriberent 
leges  de  imperio  consulari  3,  9. 
quinqueviri,  qui  Pomptinum  agmm 
dividant,  creati  6,  21.  quinqueviri, 
quos  ab  dispensatione  pecuniae 
Mensarios  appellarunt,  creati  7,  21. 
quinqueviri  muris  turribusque  refi- 
ciendis  creati  25,  7. 

Quintana,  castrorum  41,  6. 

Quirinalis  flamen  a  Numa  creatur  1, 
20.    Quirinalis  collis  additus  urbi 

44- 
Quirinus    1,    20.    5,    52.    8,    9.    eius 

aedes  4,  21.    28,   11.   dedicatur  et 

exornatur  hostiiim  spoliis  10,  46. 
Qi'.irites  unde  dicti  i,  13.  ut  Quirites 
.  omnes    teneantur    plebiscitis,    lex 

lata  8,   12.    Quiritium   fossa.  vid. 

Fossa. 


R. 


Man.  Rabuleius  decemvir  creatur  3, 

35- 
Racilia,  uxor  L.  Quinctii  Cincinnati 

3,  26. 
M.  Raecius,  legatus  in  Galliam  27, 

36. 
M.  Raecius  creatur  praetor,  et  sor- 
titur  iurisdictionem  urbanam  43,  4. 
edicto    senatores    omnes    ex    tota 
Italia  Romam  revocat   13.  cf.  et 

XI. 

L.  Rammius,  princeps  Brundisii,  in- 

dicat  veneficia  Persei  42,  17. 
Ramnenses,    sive    Ramnes,    antiqua 

tribus,  et  equitum  centuria  i,  13  et 

36.  10,  6. 
Ratibus  traiiciendi  fluminis  ratio  21, 

27. 
Reate  25,  7.  26,  11  et  23. 
Reatini  pollicentur  Scipioni  milites 

28,  45- 

Recuperatores  tres  in  iudicio  coronae 
muralis  26,  48. 

Regia  potestas  non  tam  immutata 
Romae,  inducto  consulatu,  quam 
velut  annua  facta  2,  i.  regiae  leges 
conquisitae  6,  i.  regii  nominis  ac 
fastus  invidia  apud  Romanos  2,  i, 
15  et  41.  4,  13—16.  6,  20.  regii 
nominis  honor  pro  magnis  erga  se 
meritis  datus  regibus  a  Romanis 
31,  II.  regii  pueri  apud  Mace- 
donas  dicti  principum  liberi,  ad 
ministerium  regis  electi  45,  6. 

Regillum,  oppidum  Sabinorum  2,  16. 

Regillus  lacus  3,  20.  ad  eum  A.  Postu- 
mius  prospere  contra  Latinos  pu- 


gnat  2,  19  et  20.  cf.  et  6,  2. 
Religio  a  Numa  Pompilio  constituta 

1,  19.  multiplex,  et  pleraque  ex- 
tema,  animos  invadit  4,  30.  nova 
obiecta    ex    carminibus   Marcianis 

25,  12.  Romanorum  in  suscipiendis 
votis  31,9.  religio  loci  praebet  in- 
dutias  hostibus  simul  versantibus 
44,  29.  religionis  cura  Romae  5, 
15,  25,  28,  40  et  46.  40,  29.  ex- 
ternae  inductio  pemiciosa  25,  i. 
cultae  a  priscis  Romanis  pie  magis, 
quam  magnifice  3,  57.  solvendae 
libri  in  ignem  coniecti  40,  29.  re- 
ligionibus  dediti  Etrusci  5,  i. 

Religiosi  dies  6,  i. 

Remiges.    Edictum  consulum  de  dan- 

dis  remigibus,excitat  indignationem 

et  querelas  26,  35. 
Remulco  trahere  naves  32,  16.    37, 

24- 

Remus  a  latronibus  capitur,  et  Amu- 
lio  traditur  i,  5.  ad  supplicium 
Numitori  deditur,  ibid.  Aventinum 
montem  ad  inaugurandum  capit  7. 
ei  priori  augurium  venit,  sex  vul- 
tures,  ibid.  a  fratre  occiditur,  ibid. 

Reus,  cui  capitalis  dies  dicta  sit,  et 
de  quo  propediem  futurum  iudi- 
cium,  indicta  causa  non  debet  vio- 
lari  3,  13. 

Rex  sacrificulus,  sive  rex  sacromm 

2,  2.  6,  41.  9,  34.  27,  6.  40, 
42.  eius  sacerdotium  pontifici  sub- 
iectum  2,  2.  ei  magistratum  gerere 
non  licuit  40,  42.  rex  et  civitas  li- 
bera,  natura  inter  se  inimica  37, 
54.  regis  mali  typus  24,  5.  regis 
defuncti  testamentum  recitatum 
coram  populo  24,  4.  reges  exacti 
ex  urbe  i,  59.  priores  bene  regna- 
verunt  2,  i.  reges  se  non  passumm 
iurat  populus  Romanus,  ibid.  con- 
iuratio  de  regibus  revocandis  3.  re- 
gibus  negatur  reditus  15.  reges  so- 
cios  omni  honore  augent  Romani 
37,  25.  regibus  sociis  munera  data 
aut  missa  27,  4.  30,  15.  regum  mos 
habere  venenum  ad  incerta  for- 
tunae  30,  15. 

Rhaeti  unde  originem  trahant  5,  33. 
Rhea  Silvia  legitur  virgo  Vestalis  i, 

3,  vi  compressa,  cum  geminum 
partum  edidisset,  nuncupat  Mar- 
tem  patrem  incertae  stirpis  4. 
vincta  in  custodiam  datur,  ibid. 

Rhegium,  civitas  24,  i.  26,  12.  29, 
6.  Rhegiura  tentant  Poeni  24,  i. 

26,  12. 

Rhegini  manent  in  fide  erga  Roma- 
nos  23,  30.  triremi  una  opem  fe- 
runt  Romanis  42,  48. 

Rhinocolui-a,  urbs  45,  11. 
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Rhion,  sive  Rhium,  fretum  Naupac- 
tum  inter  et  Patras  27,  29.  fauces 
eae  sunt  Corinthii  sinus  28,  7. 

Rliisiasus  Pellenensis  32,  22.  eius 
contra  filium  Dcmiurgum,  nomine 
Memnoneni,  certamen,  ibid. 

Rhizon,  urbs  45,  26. 

Khizonitae,  populus  Illvrius  45,  26. 

Rhoda  34,  8. 

Rhodanus  21,  31.  27,39.  Rhodanum 
traiicit  Hannihal  21,  26.  Rhoda- 
nus  omnium  Galliae  fluviorum  dif- 
ficillimus  transitu  31.  Rhodani 
ostia  21,  26. 

Rhodii  legati  ad  dirimendum  bellum 
inter  Philippum  et  Aetolos  27,  30. 
28,  7.  nuntiitnt  Romam,  Asiae  ci- 
vitates  a  Philiiipo  sollicitari  31,  2. 
navale  Rhodiorum  certanien  cum 
Philippo  14.  ab  Atheniensibus  co- 
rona  aurea  et  civitate  donantur  15. 
eorum  viginti  naves  Romanae  classi 
se  iiingunt  46.  cf.  et  32,  16.  eorum 
legati  ad  Achaeos  19.  cum  iis  so- 
cietatem  iungunt  Achaei  23.  Rhodii 
recuperant  Peraeam  33,  18.  mit- 
tunt  legatos  ad  Antiochuni  20.  tu- 
entur  socios  Ptoleniaei,  ibid.  acci- 
piunt  Stratoniceam,  Cariaecjue  alias 
urbes  30.  in  bello  adversus  Antio- 
chiim  mittunt  classem  auxilio  Ro- 
manis  36,  45.  37,  9.  classis  eorum 
opprimitur  a  Polyxenida  10  et  11. 
eoruni  luctus,  ac  deinde  ira  12. 
vincunt  cla>sem  Antiochi  23  et  24. 
cf.  et  30.  oratio  eorum  in  senatu 
contra  Eumenem  54.  Lycia  et 
Caria  iis  dantur  38,  39.  queruntur 
de  clade  Sinopensium  40,  2.  bello 
vexant  Lycios  41,  30.  supcrlia 
eorum  legatio  de  reconcilianda 
cum  Perseo  pace  44,  14.  castigata 
eorum  fcrocia  15.  Perseus  eos  in- 
citat  ad  bellum  23.  eoruni  legati 
in  castra  ad  Aemiiium  i*aullum, 
consulem,  veniunt  35.  invitant  le- 
gatos  Rom.  missos  ad  Antiochum 
45,  10.  in  eo8  a.speritas  C.  Poi)iIlii, 
legati  Rom.  il)id.  cjui  Persco  favc- 
rant,  damnantur  capitis,  ibid. 
eorum  legati  male  excipiuntur  Ro- 
mae  20.  contra  eo»  Thalnae,  pme- 
toris,  rogatio  21.  eorum  in  senatu 
onitio  22.  eatcnu«  sociali  foedere 
cuni  Romanis  non  illigati,  tunc 
societatum  pctciidam  ptitant  25. 
Rhodii    linguain    habent    venalem 

Rhodus,  insula  31,  15, 

Kiioduntia,   atcumcn    montis   Oetac 

3^'.  '6. 
Khoeteum,  oppid.  37,  9  et  37.    38, 

.S9- 


Rhomphaeae  Thracum  31,  39. 

Rogatio  de  tribunis  pl.  non  aliter, 
quam  per  suffragia  tril)uum,  cre- 
andis  3,  65.  de  connubio  Patnim 
et  pl.  4,  I.  de  faciendis  consulibus 
seu  de  plebe,  seu  de  1'atribus,  ibid. 
de  pul)licandis  bonis  Servilii  Aha- 
lae  21.  ut  ager  ex  hostibus  captus 
viritim  dividatur  48.  ut  pro  duum- 
viris  sacris  faciundis  creentur  de- 
cemviri  6,  37.  de  unciario  foenore 
7,  16.  de  Tusculanis  8,  37.  ut  tri- 
buni  militum  seni  deni  in  quattuor 
legiones  a  populo  creentur  9,  30. 
de  duumviris  navalibus  creandis, 
ibid.  de  pontificibus  auguribusque 
plebeiis  allcgendis  10,  6.  de  bello 
^lacedonico  31,  6.  de  ])ace  cum 
Macedonibus  in  Capitolio  ad  ple- 
bem  lata  33,  25.  de  bello  adversus 
Antiochum  36,  i.  ()Uot  annos  nati 
quem<iue  magistratum  petant  40, 
44.  de  Statiellatibus  Liguribus  42, 

21.  de  bello  in  Persca  30.  de  bello 
Rhodiis  indicendo  4.;,  21.  roga- 
tionis  carmen  de  tribunis  pl.  a 
Duilio  recitatum  3,  64.  rogationes 
Licinii  Sextiifiue  tribunorum  reci- 
tari  vetant  coliegae  6,  35. 

Rogus  25,  17.  28,  23. 

Roma  condita  a  Romulo  i,  6.  caput 
orbis  terrarum  esse  iubetur  a  Diis 
16.  cf.  et  21,  30.  crescit  ex  ruinis 
Albae  i,  30.  cingitur  muro  lapideo 
38.  (|iiadrifariain  divisa  regionibus 
collibusiiue  43.  aniplificatur,  et 
aggere  fossisque  circumdatur  44. 
obsidetura  Porsenna  2,  11.  summa 
frumenti  inopia  12.  magnae  turbae 
ob  aes  alicujm  23.  scd  nietu  hostis, 
ad  urbem  oppugnandam  cum  ex- 
ercitu  venientis,  compositac  24. 
misera  fomia  civitatis  iterum  mu- 
tatur  anno  treccntesimo  altero, 
quam  condita  est  3,  33.  diripitur  a 
Gallis  5,  41.  et  incenditur  42.  re- 
stauratur  55.  et  6,  4.  eius  situs 
descri|)tio,  et  laus  5,  54.  premifur 
aere  alieno  6,  27.  Itomae  noctiir- 
nus  tcrror  ita  ex  somno  trepidiim 
repente  civitatem  excivit,  ut  Ca- 
pitolium  at<iuc  arx,  moeniaque  et 
portae,  iileiia  arniatoriini  fuerint  8, 
37.  10,  4,  10.  niagiuis  terror,  audi- 
ta  clade   suonim   ad   Tra.sinienum 

22,  7.  ob  i-ladelii  ad  Caiina.s  54. 
inceiidiuin  jicr  lUiaH  noctes  et  dieni 
unum  24,  47.  26,  27.  35,  40.  8U- 
penttitiones  exortue  25,  t.  tumultus 
26,  9.  Hannibal  uiitc  porta.s  26, 
10.  vigiliae  per  vicns  Ncrvatae  32, 
26.  luxuriae  iieregriiiac  origo  39, 
6.    pestilenM    atqiic    iiridum    circa 


I  N  D  E  X. 


urbem  solum  7,  38.  Romae  urbis 
templum  apud  Alabandenses  43, 
8. 
Romanae  reipublicae  laus,  Praef. 
Rom.  altitudo  animi  4,  6.  amor 
libertatis  2,  15.  6,  19.  amor  in  pa- 
triam  23,  49.  24,  18.  26,  36.  con- 
stantia  in  adversis  9,  3.    22,  58  et 

61.  42,  62.  gratus  in  bene  meritos 
de  sua  republ.  animus  2,  10  et  13. 
55  47-  30>  15-  37^  25.  44,  16.  Ro- 
mana  gravitas  42,  47.  iustitia  5,  27. 
modestia  in  prosperis  rebus  30,  42. 
37,  45.  religionis  cura  i,  21.  30, 
21.  31,  9.  virtus  militaris  9,  17  et 
19.  Romana  res  ducibus  validior 
fuit,  Cjuam  exercitibus  2,  39.  Ro- 
mani  imperii  incrementa  41,  i. 

Romanorum    artes   fraudulentae  34, 

62.  40,  2  et  20.  42,  47  et  52.  ava- 
ritia  43,  2.  cmdelitas  39,  51.  luxus 
39^6. 

T.  Romilio,  consuli,  a  Claudio  Ci- 
cerone  dies  dicta  3,  31.  creatur  de- 
cemvir  33. 

Romulea  urbs  capitur  a  Romanis  10, 

Romuli  et  Remi  natales  i,  4.  edu- 
catio  et  adolescentia,  ibid.  impetus 
faciunt  in  latrones,  et  praedam  di- 
vidunt  pastoribus,  ibid.  Remus  ca- 
pitur  a  latronibus,  et  deditur  Amu- 
lio  5.  liberatur  a  Romulo,  Amu- 
lium  obtruncant,  et  avum  Numi- 
torem  regem  salutant,  ibid.  con- 
dendae  urbis  consilium  capiunt  6. 
Romulus  Palatinum  montem  ad 
inaugurandum  capit,  ibid.  fratrem 
occidit,  quod  novos  muros  transi- 
luerit  7.  urbem  a  suo  nomine  ap- 
pellatam  condit,  ibid.  Palatinum 
j^rimum  montem  munit,  ibid.  rem- 
publicam  ordinat  8.  auget  urbem, 
ibid.  asylum  aperit,  ibid.  senatum 
creat,  ibid.  ex  consilio  Patrum  le- 
gatos  circa  vicinas  gentes  mittit, 
qui  societatem  connubiumque  novo 
populo  peterent  9.  quas  iuventus 
Rom.  virgines  Sabinas  rapuit,  con- 
solatur,  ibid.  occurrit  Caeninensi- 
bus,  qui  impetum  in  agrum  Ro- 
manum  fecerant,  eos  fundit,  et 
regem  occidit  10.  lovi  Feretrio 
spolia  opima  fert,  et  ei  primum 
omnium  Romae  sacrat  templum, 
ibid.  Antemnates  et  Crustuminos 
vincit  11.  in  pugna  cum  Sabinis 
Romanos  fugientes  resistere  iubet, 
et  lovi  Statori  templum  vovet  12. 
pacem  init  cum  Sahinis,  et  popu- 
lum  in  triginta  curias  dividit  13. 
Fidenates  fimdit  14.  Veientes  cae- 
dit  15.  trecentos  armatos  ad  custo- 


diam  corporis,  quos  Celeres  appel- 
lavit,  legit,  ibid.  eius  mors  16.  cre- 
ditur  Deus,  ibid.  septem  et  triginta 
regnavit  annos  21.  Romulus,  Deo 
prognatus,  Deus  ipse  i,  40.  cf.  et 
4,  15.  Romuli  casa  5,  53. 

Romulus  Silvius,  Albae  rex  i,  3. 

Rorarii  milites  8,  8. 

L.  Roscius,  legatus  Romanorum, 
iussu  Tolumnii  interficitur  4,  17. 
ei  statua  publice  in  rostris  posita, 
ibid. 

Rostra  navium,  ex  hostibus  capta- 
rum,  in  aede  lunonis  Patavii  fixa 
10,  1.  rostris  navium  suggestus  in 
foro  Romae  exstructus  adornatur, 
Rostraque  id  templum  appellatur 

Rostra   per  anticipationem   a  Livio 

nominata  4,  17. 
Rubrum  mare  36,  17.  42,  52.  45,  9. 
Ruffrium,  oppidum  8,  25. 
Ruftuli,   tribuni   militum   a   consule 

facti,  non  a  populo  7,  5. 
Ruminalis  ficus,  olim  Romularis  i, 

4- 

Rupes  aceto  perruptae  21,  37. 

Ruscino,  urbs  21,  24.  Ruscinonem 
conveniunt  aliquot  Galliae  populi 
adversus  Hannibalem,  ibid. 

Ruscino,  portus  Africae  30,  10. 

Rusellani  abietes  in  fabricandas 
naves,  et  frumenti  magnum  nu- 
merum  pollicentur  Scipioni  28,  45« 

Rusellanus  ager  10,  4.  agri  vastati,  et 
oppidum  expugnatum  37. 

RutiLius,  auctor  a  Livio  citatus  39, 

52. 
P.  Rutilius,  trib.   pl.   43,   18.   tribu 

motus    a    censoribus,    et    aerarius 

factus  44,  16. 
P.  Rutilius   Calvus  creatur   praetor 

45i  44- 

Sp.  Rutilius  Crassus,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  4,  47. 

Rutuli  I,  2.  eorum  rex  Tumus,  ibid. 
ab  Aenea  vincuntur,  ibid.  confu- 
giunt  ad  Mezentium,  regem  Etru- 
scoram,  ibid.  iis  bellum  infert  Tar- 
quinius  SujJerbus  57. 


S. 


Sabatina  tiibus  nova  6,  5. 

Sabatini,  Campaniae  populi  26,  33. 

Sabellae  cohortes  10,  19. 

Sabellus  ager  8,  i. 

Sabinarum  virginum  raptus  i,  9.  di- 
rimimt  proelium  inter  Romanos  et 
Sabinos  13.  earum  nomina  curiis 
imposita,  ibid. 

Sabini  bcllum  {larant  contra  Ronia- 
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nos  ol)  raptum  filiarum  i,  9  ct  10. 
tenent  arceni  11.  proelium  cum 
Romanis  12  et  13.  pax  convenit 
13.  bello  petiti  a  TuUo  Hostilio 
vincuntur  30  et  31.  Sabini,  qui 
cum  Tatio  migraverant  Romam, 
Capitolium  et  arcem  incolebant 
33.  Sabinis  bellum  infert  Tartiui- 
nius  36.  funduntur  37.  bcUum  pa- 
rant  2,  16.  pacem,  creato  Romae 
dictatore,  petunt  18.  Sabinus  tu- 
multus  26.  iterum  bellum  parant 
31.  vincuntur,  iliid.  arma  coniun- 
gunt  Veientibus  contra  Romanos, 
sed  caeduntur  «^.  usque  ad  portas 
urbis  populantes  incedunt  63.  cf.  et 
64.  bellum  infcrunt  Romanis  3, 
26  et  30.  puKiia  cum  iisdem  62. 
vincuntur  a  Romanis  6^.  corum 
castra  direpta,  il)id. 

Sabinus  ager  6,  27.  Sabinus  bovem 
mirae  magnitudinis  ad  Dianae 
Aventinensis  faniim  ducit  i,  45. 
Sabini  iuvenes  Romae  scorta  per 
ludos  rapiunt  2,  18. 

Sacella  publica  40,  51.  sacellum  Se- 
monis  Sanci  8,  20.  Pudicitiae  pa- 
triciae  in  foro  boario  10,  23. 

Sacer  ager  apud  Milesios  37,  39.  la- 
pis  41,  17.  mons  2,  32.  3,  52. 

Sacni  via  2,  13.  Sacrae  equitum  alae 
apud  Macedonas  44,  42. 

Sacerdotes  publici  26,  23.  42,  28.  sa- 
cerdotes  creat  Numa  i,  20.  velati 
suis  insignibus,  eunt  supplices  ad 
castra  Coriolani  2,  39.  cum  patricii 
soli  semper  fuissent,  novi  de  ])Iebe 
alleguntur  10,  6 — 8.  nonnuiii,  ut 
flamen  Dialis,  olim  ingrediebantur 
senatum  27,8.  raro  fiebant  iuvenes 
aut  adole.scentes  29,  38.  coacti  sti- 
pendium  dare  in  bellum  33,  42. 
Abydeni  cum  infulis  mittuntur  a 
princij)ibus  ad  dedendam  Philijipo 
urbeni  31,  17.  Athenienses  cuin 
insignibus  suis  obviam  Attalo  pro- 
deunt  31,  14.  exsecniri  quotannis 
iubentur  Philippuni,  liberos  eius, 
regnumque  44.  Taniuinienscs,  fa- 
cibus  ardentibus  anguibusque  jirae- 
latis,  Romanum  militem  turbant 
7,  17.  liacchanaliuin  coniprclien- 
duntur  39,  14.  sicerdotum  nunie- 
rus  10,  7. 

Sacramentum  militare  3,  20.  cf.  ct  22, 
38.  wicramento  dicere  4,  53,  24,  8. 
sacramento  adiguntur  iuniores  oni- 
nes  9,  29  et  43.  10,  4.  et  seniores 
6,  (i.  10,  21.  .sacranicnto  dicunt 
ctiani  minores  sr])teiidecini  aiinis 
25,  5.  Kiicranientoadigunturmilites 
ttingulari  ritu  10,  38. 

Hacmta  lex.  vid.  Lex. 


Sacrificaturi  vivo  flumine  perfiindi 
debebant  i,  45. 

Sacrificia  laeta  36,  i.  aliquot  extra- 
ordinaria  Romae  ex  fatalibus  libris 
facta  22,  57.  sacrificium  lunoni 
Reginae  a  matronis  factum  27,  37. 
novendiale  34,  45.  statum  quotan- 
nis  cum  magna  caerimonia  tit  Ae- 
neae,  conditori  Aeneae  oppidi  40,  4. 

Sacrificuli  ex  alieno  errore  quaestum 
facientes  25,  i.  sacrificulus  Grae- 
cus  in  Etruriam  Bacchanalia  inve- 
hit  39,  8. 

Sacrilegium.  vid.  Proserpina.  a  Fulvio 
censore  commissum  42,  3.  eius  ul- 
tio  28.  C.  Lucretii  43,  9. 

Sacriportus,  locus  ad  quindecim  millia 
ab  Tarento  26,  39. 

Sacrosancti  quinam  fuerint  3,  55. 

Sacrum  novendiale  publice  suscep- 
tum,  quod  lapidibus  pluisset  i,  31. 
anniversarium  Cereris  intermissum 
22,  56.  sacrum  a  Samnitibus  hor- 
rendo  ritu  celebratum  10,  38  et  39. 
anniversarium  Eretriae  Amaryn- 
thidis  Diaiiae  35,  38.  sacra  geii- 
tilitia  5,  52.  publica,  ibid.  Graeco 
ritu  Herculi  a  Romulo  facta  i,  6 
et  7.  Apollini  et  Latonae,  ex  sc- 
natusconsulto  25,  12.  externa  Ro- 
mae  vetita  25,  i.  39,  16. 

Sagalassenus  ager  38,  1 5. 

Sagittarii  27,  38.  Arabes  37,  40.  Crc- 
tenses  42,  35.  43, 9.  equites  37,  38. 

Sagmina  i,  24.  30,  43. 

Sagula  purpurea  duo  cum  fibulis 
aurcis  singulis  Masinissae  donant 
Romani  30,  17.  sagulum  gregale 
7,  34.  Hispanicum  27,  19. 

Siiga  ex  praeda  militi  data  10,  30. 

Siiguntina  nibies  31,  17. 

Saguntum,  civitas  opulentissima  ultra 
Iberum  21,  7.  oppugnatur  et  ca- 
pitur  ab  Hannil)alc  6,  et  15.  auruni 
argentumque  omne  in  ignem  conii- 
ciunt,eodemque8emet  ijisi  plcri(|ue 
praecipitant  14.  obsides  His])ano- 
rum  Sagunti  22,  22.  Saguntum  re- 
cipitur  a  Romanis,  et  cuUoribus 
antiquis  restituitur  24,  42.  cf.  et 
^H,  39. 

Siiguntini  21,2.  iis  miniitur  Hannibal 

6.  legiitos  Itoniiini  mitfunt,  ibid. 
fidcni   usijuc  iid    jiernicieni   colunt 

7.  eorum  in  obsidione  constantiii 
II.  legati  Saguntinorum  in  seiia- 
tum  introducuiitur  2S,  39.  eoruni 
onitio,  qiiii  gnitiiui  iigunt  seiiatui, 
ibitl.  alia  Saguntinoruni  legalio  30, 
21. 

Salnpiii  24,  20  et  47.  tntditur  Mar- 
ccllo  cum  prncbidio  1'unico  26,  3S. 
17,  I. 
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Salapitani  27,  28.  a  Salapitanis  delu- 

ditur  Hannibal,  ibid. 
Salaria  via  7,  9. 
Salaria  annona,  et  ex  eadem  vectigal 

29^  37- 
Salassi  montani  21,  38. 
Saleca,  urbs  Africae  29,  34,  35. 
Salerni  castrum  32,  29. 
Salernum  colonia  deducta  34,  45. 
Salganea  35,  37,  46  et  51. 
Salinae    circa    Ostiam    factae    i,   33. 

Romanae  7,  19.  cf.  et  5,  45.  7,  17. 

24,  47- 
Salinator  quare  Livius  cognominatus 

29,  37-         . 
Salios  duodecim  Marti  Gradivo  legit 

Numa  Pompilius  i,  20.  duodecim 

Salios  vovet  TuUus,  qui  Agonales, 

sive  Collini,  dicti  sunt  27. 
Salis  vendendi  arbitrium  ademptum 

privatis    2,    9.    salis    commercium 

Dardanis  permissum  45,  29.    sale 

invecto  uti  prohibentur  Macedones, 

ibid. 
Salius  erat  P.  Cornelius  Scipio  Afri- 

canus  37,  33. 
Sallentini  victi  9,  42.  Sallentinorum 

ignobiles  urbes  deficiunt  ad  Han- 

nibalem  25,  i. 
Sallentinus  ager  10,  2.  24,  20. 
Salluvii,  qui  et  Salyi,  et  Salyes,  po- 

pulus  Gallicus  5,  35. 
Salondicus.  vid.  Olonicus. 
C.  Salonius,  triumvir  coloniae  dedu- 

cendae  34,  45.    decemvir  agro  di- 

vidundo  42,  4. 
P.  Salonius,  alternis  prope  annis  tri- 

bunus   niilit.    et   primus    centurio, 

Patres    conscriptos    obtestatur,   ne 

suum  honorem  praeponant  concor- 

diae  civitatis  7,  41. 
Q,.   Salonius   Sarra,   praetor  35,    10. 

sortitur  Sardiniam  20. 
Salpinates  incursant  agros  Romanos 

•'>'  31-  . 
Saltatio  in  ludis  scenicis  7,  2. 

Saltus  ad  Aoum  amnem  32,  6.  Apu- 
liae  24,  20.  Castulonensis  22,  20. 
26,  20.  Caudini  9,  7.  Cithaeronis 
31,  26.  Germanici  9,  36.  Hercy- 
nius  5,  34.  Manlianus  40,  39.  Mar- 
cius  39,  20.  Taurinus  5,  34.  Ther- 
mopylarum  28,  5  et  7.  36,  15. 
Vescinus  10,  21. 

Salutis  aedes  a  C.  lunio  Bubulco, 
consule,  vota,  ab  eodem,  censore, 
locatur  9,  43.  dedicatur  ab  eodem, 
dictatore  10,  i.  Saluti  dona  vovere, 
et  signum  inauratum  dare,  cos.  iu- 
betur  40,  37. 

Salyi,  duce  Hamilcare  Poeno,  inva- 
dunt  Placentiam  31,  10. 

Salyum  gens  5,  34. 


Salyum  montes  21,  26.  vid.  Salluvii. 
Samaei,   Cephalleniae   populus,  de- 

dunt  se  Romanis  38,  28  et  29. 
Sambucistriae  39,  6. 
Same,  insula  36,  42.  cf.  et  Zama. 
Samc,    urbs    Cephalleniae,    sustinet 

obsidionem    quattuor    menses    38, 

Samii,  33,  20. 

Samia  terra  37,  10.   1 1,  12  et  13. 

Samus  37,  10  et  sqq. 

Saranites  ineunt  foedus  cum  Romanis 
7,  19.  gens  opibus  armisque  valida 
29.  inferunt  Sidicinis  arma,  unde 
origo  belli  cum  Romanis,  ibid.  vin- 
cunt  Campanos,  ibid.  male  ex- 
cipiunt  legatos  Romanorum  31. 
bellum  cum  Samnitibus  32.  atrox 
cum  iis  proelium  33.  vincuntur  in 
Campania,  ilnd.  victi  iterum  in 
Samnio 36.  tertia  pugna  cum  Samni- 
tibus,  qua  fugantur  37.  legatos  Ro- 
mam  mittunt  pacem  orantes  8,  i. 
cum  iis  foedus  renovatum  2.  Sam- 
nitium  agros  vastant  Latini,  ibid. 
pctunt  a  Romanis,  ut  Latini  coer- 
ceantur,  ibid.  pugnant  cum  Luca- 
nis  adversus  Alexandrum  Epiren- 
sem  17.  suspecti  sunt  Romanis  23. 
ferox  eorum  responsum,  ibid.  tria 
oppida  iis  adempta  25.  eiiciuntur 
Palaepoli  26.  vincuntur  a  Q,.  Fa- 
bio,  magistro  equitum  30.  victi 
rursum_  a  Papirio,  dictatore  36.  an- 
nuas  impetrant  indutias  37.  de- 
ficiunt,  ibid.  proelium  atrox  cum 
Samnitibus  38.  eorum  equites  im- 
pedimenta  Romanorum  diripiunt, 
ibid.  vincuntur  39.  damnant  bel- 
lum,  ibid.  satisfaciunt  Romanis, 
ibid.  nec  tamen  impetrant,  ibid. 
bellum  instaurant  9,  i  et  2.  fraude 
capiunt  Romanos  apud  Caudinas 
Furcas,  ibid.  et  sqq.  occupant  Fre- 
gellas,  coloniam  Romanorum  12. 
vincuntur  a  Romanis  13.  iterum 
14.  sub  iugum  mittuntur  Samni- 
tium  septem  millia  15.  eorum  prae- 
sidium  Satrici  oppressum  16.  in- 
dutias  biennii  impetrant  a  Ro- 
manis  20.  rebellant  21.  anceps 
proelium  cum  Saninitibus,  ibid. 
vincuntur,  il)id.  proelium  equestre 
cum  Samnitibus,  in  quo  eorum  im- 
perator  occiditur  22.  capiunt  Plis- 
tiam,  ibid.  pugna  vincuntur  23. 
progrediuntur  ad  Caudium  27.  ad 
triginta  millia  Samnitium  caesa  aut 
capta,  ibid.  capiunt  Cluviam  31. 
eorum  insidiae,  ibid.  ad  viginti 
millia  Samnitium  caesa,  ibid.  an- 
ceps  proelium  cum  Samnitibus  38. 
eorum  exercitus  duo,  scuta  alterius 
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auro,  alterius  argento  caelata  40. 
vincuntur,  ibid.  cf.  et  41.  sq.  de- 
dunt  se  Romanis,  ibid.  sub  iugum 
mittuntur,  ibid.  victi  petunt  pacem 
43  et  45.  iis  foedus  antiquum  rcd- 
ditum,  ibid.  rebellant  10,  11.  iis 
infertur  bellum  12.  vincuntur,  ibid. 
proelium  atrox  cum  Samnitibus  14. 
pulsi  finibus  suis,  Etruriam  petunt 
16.  vincuntur  19.  populantur  Cam- 
paniae  agrum  20.  caeduntur,  dux- 
que  eorum  captus  ad  consulem 
Rom.  rapitur,  iljid.  conferunt  arma 
cum  Etruscis,  Umbris,  Gallis  21. 
cum  Gallis  invadunt  Romanos  27. 
Samnites  primo  inipetu  feroces, 
longiore  certamine  residunt  eorum 
animi  28.  vincuntur  29.  Samnitium 
agmen  a  Pelignis  caeditur  30.  bel- 
lum  reparant  31.  vincuntur  proelio, 
in  quo  caesa  Samnitium  sexdecim 
millia  trecenti,  capta  duo  millia 
septingenti,  ibid.  Samnitici  belli 
diutumitas  et  atrocitas,  ibid.  aggre- 
diuntur  castra  Romana  32.  expel- 
luntur  33.  aliquot  eorum  oppida 
capiunt  Roniani  34.  oppugnant 
Luceriam  35.  vincuntur  36.  septem 
millia  et  trecenti  capti,  onmcs  nudi 
sub  iugum  mittuntur,  ibid.  Sanini- 
tium  ingcns  appaiatus  belli  38. 
vincuntur  a  Papirio  consule  41  et 
42.  eorum  urbes  captae  45.  defi- 
ciunt  ad  Poenos  22,  61.  Sanmi- 
tium  legatoruni  ad  Hannilialcm 
oratio   23,   42.    Samnites   Caudini 

23,  41.    Pcntri  9,  31.    Samnitium 
nomine  gladiatores  appellati  40. 

Samnium  7,  32.  vastatum  a  Romanis 

24,  20. 

SamoH,  sive  Samus,  insula  et  urbs  37, 

10. 
Samothraca,  vel  Samothracia  42,  25 

et  50.  44,  45  et  46. 
Samothnicum  insuhie  religio  45,  5. 
Sanci  aedes  de  coelo  tacta  32,  i. 
Sangjirius,  fluvius  58,  18. 
Sangualis  avis  41,  17. 
Saj^inia  tribu»  Umbriae  pars  31,  2.  cf. 

et  3.^,  37- 

8ardes33,  19.  37,  18. 

Sardi  clandestinam  legationem  ad 
Poeno»  mittunt  23,  32.  cacduntur 
a  Romanis  40.  pcrdomantur  41. 
legatos  Roniani  niittunt  41,  10. 
Sardoruni  omnes  populi,  (lui  dcfc- 
cerant,  in  ditioncm  rcdiguiilur  21. 
de  ii»  triumphat  'J"i.  Sempr.  (inic- 
chu8  26.  Sardi  vcnale»,  proverbium 
41,  16. 

Sardinia,  infiuia2i,  1.  ?2,  31.  in  Sar- 
diniani  subHJdia  mituiu  23,  34.  do- 
matur   h    Maiilio   41.    vaittHtur  u 


classe  Punica  27,  6.  in  Sardinia 
magnum  tumultum  csse  nuntiatur 
41,  10.  pacatur  21.  Sardiniae  for- 
mam  exhibens  tabula  in  aede  Ma- 
tutae  Matris  a  Ti.  Graccho  posita 

41,  33- 
Sare,  vicus  JMaronitarum  38,  41. 
Sarissae,  hastae  praelongae  Macedo- 

num  9,  19.  37,  42.  38,  7.  44.  40. 
Sarissophori,  milites  Macedones  36, 

18. 
Sarpedonium,  promontorium  38,  38. 
Sarus,  fluvius  ?,^,  41. 
Sassula,  urbs,  capta  a  Romanis  7,  19. 
Satellites  sumit  Tarquinius  Superbus 

I,  49.  satellites  Porsennae  1 1  et  12. 

satellites   amiatos    sibi    circumdat 

Hieronymus,  qui  nulli  Hieronifue- 

rant  24,  5. 
Saticula,  urbs  7,  32.    9,  21.    23,  39. 

oppugnatur  a  Romanis  9,  21.    ca- 

pitur  22. 
Saticulani  a  Roraanis  laudati  27,  10. 
Saticulanus  agcr  23,  14. 
Satricum,  opp.  2,  39.  6,  8.  28,  11.  a 

Coriolano  Romanis  adimitur  2,  39. 

moenibus  Satrici  se  includunt  Vol- 

sci  6,  8.   capitur  a  Romanis,  ibid. 

a  Praenestiniset  Volscis  22.  Latini 

concremant  Satricum  33.  Satricum 

coloniam  deuucunt  Antiates  7,  27. 

capitur  a  Romanis,  ibid.   diripitur 

et  incenditur,  ibid.   Volscorum  ex- 

ercitus  conscdit  ad  Satricum  8,  i. 

a  Papirio  cos.  oppugnatur,  et  capi- 

tur  9,  16. 
Satricani  28, 1 1.  deficiunt  ad  Samnites 

9,  1 2. 
Saturac  Romanomm  7,  2. 
Saturnalia  instifuta  2,   21.    diem   ac 

noctcm  clamata  22,  i.    Saturnalia 

prima,  ibid.  ct  30,  36. 
Saturnia,   colonia    civium    Rom.    in 

agruin  Calctranum  dcducta  39,  55. 
Saturnus,  idim   qui    Bclus,   cultus  a 

Carthagiiiiensibus.  vid.  Belus.  Sa- 

turiii  aedcs.  vid.  Aedes. 
Satvrus,  princcps  lcgationis  Rhodio- 

mm,    inteniperantius   invehitur   in 

Eumcneni  42,  14. 
Savo,  oppiduin  Alpinum  28,  46. 
Saxa  Rulira,  locus,  ubi  Veiciites  caa- 

tru  habebant  2,  49. 
Saxa  Foriiiiana  22,  16. 
Saxuiii   Tar|)cium  6,   20.    de  eo  M. 

Manlius  dcicctus,  iliid. 
Scalac    in   o|ipiignationc  C'arthui;ini8 

novac    inocnibus    admotac,    oncre 

Nubeuntiuiii  fnictac  26,  45. 
Sailjiro  falirili  clc]>haiito»  iiecare  do- 

cuit  HaMdrubal,  hI  qiiaiulo  Nicvircnt 

»7.  49- 
P.  ScantiniuH,  pontifex  23,  21. 
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Scaptia  tribus  addita  propter  novos 
cives  censos  8,  17. 

P.  Seaptius  hortatur  populum  Roma- 
num,  ut  agrum,  de  quo  lis  erat  inter 
Ardeates  et  Aricinos,  sibi  adiudicet 

Scarphea,  urbs  Locridis,praeterquam, 
ab  Elatia  profectus  Quinctius  ad 
Thermopylas  pervenit  33,  3.  cf.  et 

36,  19- 

Sceleratus  vicus  i,  48.  Sceleratus 
campus  unde  nomen  habeat  8,  15. 

Scenamaedilibus  praetoribusque  prae- 
bendam  censores  locant  41,  32. 

Scenica  ars  minime  apud  Graecos 
pudori  24,  24.  scenici  ludi  quando 
Romae  primum,  et  quare  instituti 
7,  2.  scenici  ludi  Romani  magni- 
fice  facti  ab  aedilibus  curulibus  31, 

4- 
Scerdilaedus,  Illyriorum  rex  26,  24. 

27,  30.    28,  5.    pater  Pleurati  31, 

28. 
Scerdilaedus,  Gentii,  Illyriorum  regis, 

filius,  captivus  mittitur  Romam  44, 

Sciathus  44,  13.  urbs  haud  ignobilis 
31,  28.  diraitur,  ibid.  vid.  et  45. 

P.  Scipio  Nasica  defendit  L.  Scipio- 
nem   38,  58.    creatur  triumvir  39, 

55-  40.  34- 
Scipio    eburneus    dono    datur    Masi- 

nissae  30,  15.  dono  missus  a  senatu 

31,  II.  dono  datus  Eumeni  42,  14. 
Scissis,  oppidum  Hispaniae  expugna- 

tum  21,  60. 
Scodra,  Gentii  regia  43,  22.   44,  31. 

45,  25.    eius  situs  44,  31.   ad  eius 

moenia    IUyrios  vincunt   Romani, 

ibid.  deditur  32. 
Scodrus,  sive  Scordus,  mons  43,  22. 

44,  31- 
Scodrenses  45,  26. 
Scopas,    Aetolorum    praetor    26,   24. 

bellum  infert  Acamanum  genti  25. 

ab    rege    Ptolemaeo    cum    magno 

pondere  auri  mittitur  in  Aetoliam 

31,    43.     iuventutem     Aetolorum, 

mercede  conductam,  avehit  in  Ae- 

gyptum,  ibid. 
Scordisci,  jiopuli  41,  23. 
Scorpione  ictus,  qui  proximus  Han- 

nibalem  ad  Locros  steterat  29,  7. 

scorpiones  maiores  et  minores  26, 

47.  scorpionum  in  Carthagine  Nova 

expugnata     repertorum     numerus, 

ibid. 
Scortorum  raptus  bellum  excitans  2, 

18.  scorti  amor  redimitur  homici- 

dio  39,  42. 
Scotussa  28,  5  et  7.  33,  6.  capitur  ab 

Antiocho  36,  9.  recipitur  a  Ronia- 

nis  14. 


Scotussaeus  ager  33,  6. 

Scriba,  pari  fere  ornatu  cum  rege 
Porsenna,  pro  eo  obtruncatur  2,  12. 
scriba  pontificis  ob  stupnim  cum 
Vestali  virgine  ad  mortem  virgis 
caeditur  22,  57.  scribae  aedilitii 
pecuniam  ex  aerario  clam  egessisse 
comperti,  damnantur  30,  39. 

C.  Scribonius,  aedilis  pl.  33,  42.  cf. 
et  34,  53-  praetor  54.  sortitur  iu- 
risdictionem  urbanam  55. 

C.  Scribonius,  praefectus  socium  40, 

3^-  . 

C.  Scribonius  Curio,  curio  maximus 

41,  26. 

L.  Scribonius,  legatus  captivorum, 
qui  in  potestate  Hannibalis  erant 
22,  61. 

L.  Scribonius  Libo,  triumvir  mensa- 
rius  factus,  cum  esset  tribunus  pl. 
23,21. 

L.  Scribonius  Libo,  praetor  29,  11, 
sortitur  iurisdictionem  peregrinam 
et  Galliam  13. 

L.  Scribonius  Libo,  aedilis  curulis 
34,  54.  huius  et  collegae  ludos 
Rom.  senatus  primum  a  populo 
secretus  spectavit,  ibid.  creatur 
praetor  35,  10.  sortitur  iurisdic- 
tionem  peregrinam  20.  triumvir 
coloniae  deducendae  39,  23. 

Scriptores  a  Livio  memorati :  An- 
nales  Aciliani  25,  39.  Cato  34,  5. 
45,  25.  Cincius  7,  3.  Claudius 
Quadrigarius  8,  ig.  cf.  et  7,  10. 
Clodius  Licinius  29,  22.  Commen- 
tarii  pontificura  6,  i.  cf.  et  4,  3. 
Fabius  Pictor  i,  44.  Funebres  lau- 
des  imaginumque  tituli  8,  40.  libri 
lintei  4,  7  et  20.  libri  magistratuum 
4,  7  et  20.  Licinius  Macer  4,  7. 
Piso  I,  55.  Polybius  30,  10.  Ru- 
tilius  39,  52.  Silenus  26,  49.  Tu- 
bero  4,  23.  10,  9.  Valerius  Antias 
3,  5.  Scriptorem  nuUum  vetustio- 
rem  aequalem  Livius  suo  aevo 
exstare  queritur  8,  40.  vid.  et  An- 
nales. 

Scultenna,  flumen  41,  16  et  22. 

Scurrarum  nomina  celebrantur  anna- 
libus  Tarentinorum,  principum 
ignorantur  22,  9. 

Scutiun  I,  43.  maius  corpori  tegu- 
mentum,  quam  clypeus  9,  19.  eius 
forma  40.  equestre  43,  8.  pedestre 
6,  8.  7,  10.  scuta  pro  clypeis  quan- 
donam  fecerint  Romani  8,  8.  scuta 
Gallorum  22,  46.  longa,  parum 
lata,  plana  38,  21.  Hispanoram, 
eiusdem  fere  formae  ac  Gallorum 
22,  46.  Ligurum  44,  35,  Samni- 
tium,  auro  et  argento  caelata  9,  40. 
dominis   argentariarum   ad  forum 
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omandiim  divisa,  ibid.  scutis  den- 
satis  conferti  Romani  excipiunt 
tela  hostium  28,  2.  scutum  vigil- 
ibus  aufert  Aemilius  Paullus  cos. 

44'  33- 
Scutati  8,  8.  28,  2. 
Scyllaeum  31,  44.  36,  42. 
Scynis,  insula  33,  30. 
Secessio  plebis  in  montem  Sacrum  2, 

32  et  33.  in  Aventinum  3,  50  et 

51.  atque  inde  in  Sacrum  montcm 

52.  secessio  militum  7,  39 — 42.  se- 
cessio  apud  veteres  Rom.  ultima 
rabies  habebatur  7,  40. 

Secubitus  sacrorum  causa  39,  10. 

Secures  praelatae  dictatori  2,  18.  de- 
cemviris  3,  36.  cunsulibus  extra 
urbem  24,  9.  securi  percussi  in 
medio  foro  trecenti  quinquaginta 
octo  delecti  nobiles  Tarquinienses 

7,  19- 
Sedetani  ad  Catonem  consulem  defi- 

ciunt  34,  20. 

Sedetanus  agcr  28,  24.  29,  i.  31,  49. 
eum  depopulatur  Mandonius  28, 
24. 

Seditio  Romae  2,  23,  28  et  56.  3,  66. 
5,  24  et  25.  6,  14  et  sqq.  31.  mi- 
litum  Rom.  4,  50.  7,  39.  28,  24  et 
8C)q.  32,  3.  seditio  nulla  sub  Han- 
nibale  ducc  28,  1 2.  seditionis  au- 
ctores  securi  percussi  29. 

Scgestica,  civitas  Hispaniae  gravis  ct 
opulenta  34,  J  7.  cam  vineis  ct 
pluteis  capit  Cato,  cos.  ibid. 

Seguntiii,  Dppidum  IFispaniac  34,  19. 

Seiuges  aurati  in  Capitolio  a  1*.  Cor- 
Tielio  [jositi  38,  35. 

Selepitani,  populi  45,  26. 

Seleucia  33,  41. 

Seleucus,  Antiochi  filius  33,  41.  36, 
7.  ei  Lysimacliia  sedes  a  patru  data 
35,  16.  in  Aeolidu  relin<|uifur  a 
patrc  ad  inaritiniius  urbcs  continen- 
das  37,  8,  recipit  IMiocacam  11. 
Pergamum  opjjugnat  iH.  eum  ex 
Pergameno  agro  discedere  cogit 
Diophanes,  pnietor  Achaeorum  21. 
ei   cognomen    fuit    l'hilopator  41, 

24.  cuni  duodecim  regnassct  annos, 
insidiis  Ileliixlori  upprimitur,  ibid. 

Selinus,  opfiidum  Ciliciae  33,  20. 
Sella  curulis  i,  8.   2,  54.   7,  i.   10,  7. 

25,  5.  ab  Ktrusci»  sumpta  i,  8. 
dono  raissa  Masinissiie  31,  11.  Eu- 
meni  42,  14.  sella  cbumea  dono 
niifwa  regi  Syphaci  27,  4.  sella 
lovis  in  Ctipitolio  5,  50. 

SelliiHia  34,  28. 

A.  SelliuH  trib.  pl.  abscns  crcatur  4, 

4^- 
Sellularii  ad  bcllum  exriti  8,  20. 
Selymbria  33,  39. 


Semigermanae  gentes  21,  38. 
Scmilixa  vocatur  Statorius,  dux  Sy- 

phacis  30,  28. 
Semita  saxo  quadrato  a  Capena  porta 

ad  Martis  strata  10,  23. 
Semo   Sancus  8,   20.    bona  Vitmvii 

Vacci    Semoni   Sanco    consecrata, 

ibid.    in   eius   sacello   aenei  orbea 

positi,  ibid. 
Sempronia  basilica  44,  16. 
Sempronius  Blaesus,  quaestor,  occi- 

sus  cum  mille  hominibus  22,  31. 
A.  Sempronius,  cos.  2,  21.  iterum  34. 
A.  Sempronius  .Atratinus  inter  primos 

tribunos   militum    consulari  pote- 

state  4,  7. 
A.  Sempronius  Atratinus  trib.  milit. 

cos.  pot.  4,  35.  iterum  trib.  milit. 

cos.  pot.  44.  tertium  47. 
A.  Sempronius    Atratinus,    magister 

e(iuitum  dictus  6,  28. 
C.  Sempronius  Atratinus  cos.  4,  37. 

eius  negligentia  ct  temcritas,  ibid. 

Sempronio  diem  dicit   L.  Horten- 

sius.  trib.  jd.  42.  eripitur  reus  pre- 

cibus  quattuor  trihunorum,  qui  sub 

illo  meruerant,  ibid.  rursum  accu- 

satur  et  diimnatur  44. 
C  Sempronius    Blaesus    diem    dicit 

Cn.  Fulvio,  ob  exercitum  in  Apu- 

lia  amissum  26,  2. 
C.  Sempronius  Blaesus,  aedilis  39,  7. 

creatur  jiraetor  32.  sortitur  Siciliam 

38.  Icgiitus  43,  6. 

C.  Sempronius  Longus,  decemvir  sa- 

cromm  41,  26. 
C.  Senijironius  Rutilus,  trib.  pl.  M'. 

Acilio   Glabrioni    diem    dicit    37, 

C.  Sempronius  Tuditanus,  cum  ae- 
dilis  pl.  esset,  praetor  creatur  32, 

27.  sortitur  Hispaniiun  citeriorem 

28.  proconsul  victus  jiroelio  ab 
Hisj)iinis,  ex  vulncrc  nioritur  33, 
25.  pontifex  fuenit  42. 

Cn.  Sempronius  Blaesus,  legutus  Q. 
rulvii  27,  6. 

L.  Semj)ronius  Atnitinus,  cos.  4,  7. 
I)rimus  cum  L.  Papirio  censuram 
gerit  8. 

M.  Semjironius  Tudit^mus,  Cartlia- 
gine  Nova  capUi,  coronae  muralis 
iirbiter  26,  48. 

M.  Sempronius  Tuilitanus,  trib.  jil. 
ex  auctoritate  Piitnini  jjlebem  ro- 
gat,  ut  cuni  sociis  ac  nomiiie  La- 
tino  pecuniiic  crcditiio  ius  idem, 
ijuod  cuin  civibus  Romanis  eiwet 
35,  7.  creatur  praetor  37,  47.  sor- 
litur  Siciliain   j)ri)vinciam   50.  cos. 

39,  23.  a  Pisis  in  Aj^uano»  Ligurcs 
proficiscitur,  eomuique  ngros  vnntat 
32.  fniftra  censurani  petit  40.  pon- 
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tifex  cooptatur  46.  pestilentia  mo- 
ritur  41,  26. 
P.  Sempronius,  praefectus  socium  34, 

P.  Sempionius  Sophus,  trib.  plebis 
9,  33.  eius  in  Ap.  Claudium  cen- 
sorem  oratio  34.  prendi  Appium 
iubet,  et  in  vineula  duci,  ibid.  cos. 
45.  triumphat,  ibid.  pontifex  crea- 
tur,  cum  primum  plebeii  pontifices 
facti  sunt  10,  9.  censor,  ibid.  prae- 
tor  21. 

P.  Sempronius  Tuditanus,  trib.  milit. 
ad  Cannas  22,  50.  eius  virtus,  ibid. 
et  60.  ex  aedilitate  curuli  praetor 
creatur  24,  43.  sortitur  Ariminum 
44.  eius  res  gestae  47.  imperium 
ei  prorogatur  25,  3.  iterum  26,  i. 
censor  27,  11.  lustrum  condit  38. 
creatur  cos.  cum  provinciam  Grae- 
ciam  haberet  29,  11.  pacem  cum 
Philippo  facit  12.  sortitur  Bruttios 
13.  cos.  tumultuario  proelio  con- 
fligit  cum  Hannibale  36.  vincitur, 
ibid.  dein  et  Hannibalem  acie  vin- 
cit,  ibid.  aedem  Fortunae  Primi- 
geniae  vovet,  ibid.  cf.  et  34,  53.  le- 
gatus  ad  Ptolemaeum  51,  2. 

P.  Sempronius  Blaesus,  trib.  pl.  P. 
Comeh'o  Scipioni,  triumphum  pe- 
tenti,  obsistit  36,  39.  auctoritate 
senatus  compellitur  remittere  in- 
tercessionem  40. 

P.  Sempronius  Gracchus,  trib.  pl. 
diem  dicit  M'.  Acilio  Glabrioni  37, 

57- 

P.  Sempronius  Longus  praetor  crea- 
tur  39,  32.  sortitur  Hispaniam  ul- 
teriorem  38. 

Ti.  Sempronius  Gracchus,  magister 
equitum  22,57.  castris  Rom.  prae- 
fectus,  absente  dictatore,  Casilinum 
mittit  frumentum  23,  19.  cum  ma- 
gister  equitum  et  aedilis  curulis  es- 
set,  cos.  creatur  24.  senatum  habet, 
consolatur  Patres,  eosque  adhor- 
tatur,  ne  calamitatibus  succumbant 
25.  init  consulatum  30.  ei  volonum 
exercitus  sorte  evenit  32.  eius  res 
gestae  35,  36  et  37.  ei  prorogatur 
imperium  24,  10.  vincit  Hanno- 
nem  Poenum  14  et  15.  volonibus 
dat  libertatem  16.  secundum  cos. 
absens  creatur  43.  in  Lucanis  multa 
proelia  parva,  haud  ullum  dignum 
memoratu,  facit  25,  i.  aliquotigno- 
bilia  oppida  Lucanorum  capit,  ibid. 
ei  imperium  prorogatur  3.  ex  Lu- 
canis  cum  equitatu  ac  levi  arma- 
tura  Beneventum  venire  iubetur 
15.  triste  prodigium  Graccho  sa- 
crificanti  factum  16.  proditione 
circumvenitur,  ibid.    exanimis   ad 


Hannibalem  mittitur,  poniturque 
cum  captis  simul  fascibus  ante  tri- 
bunal  imperatoris,  ibid.  de  eius 
obitu  varia  fama  17.  item  de  eius 
funere,  ibid. 

Ti.  Sempronius  Gracchus,  admodum 
adolescens,  augur  creatur  in  locum 
M.  Pomponii  Mathonis  29,  38. 
moritur  41,  26. 

Ti.  Sempronius  Gracchus,  praefectus 
socium,  cadit  in  proelio  cum  Boiis 

T.  Sempronius  Gracchus,  acer  iu- 
venis,  legatus  mittitur  ad  Philip- 
pum  37,  7.  ab  eo  comiter  acci- 
pitur,  ibid.  tribunus  plebis,  auxilio 
est  Scipioni  Africano,  ne  causam 
dicat  38,  52.  ei  gratiae  actae,  quod 
rempublicam  privatis  simultatibus 
potiorem  habuisset  53.  ei  nupta 
minor  e  duabus  Afiicani  filiabus 
57.  eiusdem  aliud  decretum  de  L. 
Scipione  Africani  fratre  60.  eius 
oratio  ad  collegam,  triumpho  M. 
Fulvii  moram  afterentem  39,  5. 
creatur  triumvir  coloniae  deducen- 
dae  55.  memoratur  aedilis  40,  44. 
praetor  citeriorem  Hispaniam  sor- 
titur  35.  capit  Mundam  et  Cer- 
timam  urbes  47.  vincit  Celtibeios, 
eosque  subigit  48,  49  et  50.  magnas 
et  anno  sequente  in  Hispania  res 
gerit  41,  3.  egregium  se  pacis  ar- 
bitrum  et  moderatorem  praebet, 
ibid.  Gracchurim  urbem  condit, 
ibid.  triumphat  de  Celtiberis  ii. 
creatur  cos.  12.  multis  secundis 
proeliis  perdomat  Sardos  21.  de 
Sardis  triumphat  26.  rerum  ab  eo 
in  Sardinia  gestarum  ergo  tabula 
in  aede  Matris  Matutae  posita  33. 
creatur  censor  43,  16.  eiuscensurae 
acta,  ibid.  et  17.  contentiones  cum 
tribuno  plebis  P.  Rutilio  18.  eius 
bona  consecrantur  a  tribuno,  ibid. 
ei  et  collegae  dies  dicitur  ad  po- 
pulum,  ibid.  collegam  servat,  iu- 
rando  se  ei  comitem  exsilii  futu- 
rum,  ibid.  basilicam  faciendam 
curat,  quae  Sempronia  dicta  est 
44,  16.  libertinos  in  unam  tribum 
Esquilinam  coniicit  45,  15. 

Ti.  Sempronius  Longus,  cos.  21,6.  in 
Siciliam  mittitur  17.  capit  Melitam 
51.  revocatur  in  Italiam,  ibid.  ve- 
nit  ad  collegam,  ibid.  pugnae  ad- 
versus  Hannibalem  cupidus  ^^. 
educit  copias  54.  vincitur  55  et  56. 
alia  pugna  inter  Sempronium  et 
Hannibalem  59.  prospere  pugnat 
cum  Hannone  Poeno  23,  37. 

Ti.  Sempronius  Longus,  trib.  pl.  31, 
20.  aedilis  curulis  32,  27.  triumvir 
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coloniis  deducendis  29.  praetor  33, 
24.  sortitur  Sardiniam  provinciam 
16.  ei  prorogatur  imperiura  43. 
crcatur  cos.  34,  42.  triumvir  colo- 
niae  deducendae  45.  proficiscitur 
in  Boios,  et  adversus  eos  pugnat 
46  et  47.  legatus  consularis  35,  5. 
frustra  censuram  petit  39,  40. 

Ti.  Sempronius  Ti.  F.  Longiis,  augur 
factus  2  7,  6.  decemvir,  ibid.  pesti- 
lentia  moritur  41,  26. 

Ti.  Senipronius  Longus  praecst  parti 
castrorum  in  oppugnatione  Hera- 
cleae  36,  22. 

Ti.  Sempronius  Musca  45,  13. 

T.  Sempronius  Rutilus,  vitricus  P. 
Aebutii  39,  9.  cupit  pupillum  ini- 
tiari  Bacchis,  ibid. 

Semunciarium  foenus  factum  cx  un- 
ciario  7,  27. 

Sena,  colonia  27,  46. 

Senaculum  in  Capitolio  41,  32. 

Senatorcs  centum  a  Romulo  creati  r, 
8.  senatores  octoginta  occiduntur 
in  proelio  ad  Cannas  22,  49.  pecu- 
niam  sponte  conferunt  ad  supple- 
mentum  remigum  26,  36.  amplius 
quinque  uno  tempore  abesse  ab  urbe 
Roma  vetiti  36,  3.  cdicto  practoris 
ex  tota  Italia  Romam  vocantur  43, 
13.  scnatores,  quibusque  in  scnatu 
sententiam  dicere  licet  23,  32.  36, 
3.  septem  et  viginti  Canipani  vene- 
num  bibunt  26,  14.  a  Fulvio  virgis 
caesi  percutiuntur  securi  15. 

Senatus  nisi  auctor  ficret,  ratum  esso 
non  poterat  id,  quod  populus  iusse- 
lat  I,  17.  postea  in  incertum  comi- 
tiorum  cventum  auctor  fieri  coepit, 
ibid.  scnatus  quaenam  partes  fuc- 
rint  in  regibus  creandia  i,  17  et  18. 
22,  32  et  41.  senatus  a  regibus  de 
omnibus  negotiis  consultus  i,  49. 
de  bcllo  indicendo  consuitus  i,  3.1. 
deccrnit,  ut  ad  jiopulum  fcratur  de 
bello  indicendo  4,  58.  31,  5.  cf  ct 
45,  21.  provincias  consulibus  de- 
cernit  10,  24.  28,  38  et  40.  sqq.  dc 
pace  facienda  consuitus  6,  26.  30, 
42  et  43.  33,  24.  37,  55.  38,  10. 
decemit  triumplium  3,  26.  28,  9. 
negat  10,  36  et  37.  26,  21.  sino 
auctoritate  senatus  triuni|)hatuni  3, 
63.  10,  37.  quacdam  negotia  a  se 
ad  populum  rciicit  2,  27.  7,  20. 
27,8.  legatis  populorum  regum(|uc 
dat  rcsponsa  6,  26.  7,  20.  30,  1 7. 
mittit  lcgato»  2,  15.  30,26.  42,  19. 
ct  alibi  passini.  senatus  Ronianus 
tanquam  rcguni  conscssus  9,  17. 
Bcnatun  princcpfl  27,  11.  nenatus 
habitus  in  Capitolio  3,  21.  8,  5. 
24,  10.  16,  I.  28, 38.  32, 8.  in  aedc 


Bellonae  30,  21.  31,47.  41,  10.  in 
aede  ApolIinis34, 43.  39,4.  42,21. 
Senatusconsultum  factum,  ut  omnes 
Volsci  urbem  excederent  2,  37.  ut 
pontifex  maximus  tribunos  plebis 
crearet  3,  54.  ut  decemviri  magi- 
stratu  se  abdiccnt,  ibid.  senatus- 
consultum  relatum  in  tabulas  4, 
II.  ut  consularia  comitia  habercn- 
tur  25  et  36.  ut  duo  ex  tribunis 
consularibus  ad  bellum  proficisce- 
rentur,  unus  res  Romae  curaret  45. 
de  caede  Fostumii  51.  de  creandis 
tribunis  milit.  55.  ut  tribuni  mili- 
tares  peditibus  equitibusque  gratias 
agerent  5,  7.  ut  tribuiii  milit.  se 
abdicarent  magistratu  17.  ut  agri 
Veientani  septena  iugera  dividc- 
rentur  plebi  30.  ut  consules  se  ab- 
dicarent  magistratu  31.  de  rebus 
ad  religionem  spcctantibus  50.  se- 
natusconsulto  revocati,  qui  Veins 
iverant  6,  4.  e  carcere  eductus  ]\I. 
Manlius  18.  senatusconsultum,  ne 
quis  patricius  in  Capitolio  habitarct 
20.  de  indutiis  in  centum  annos 
Cacritibus  concedendis  7,  20.  de 
Latinis  8,  14.  de  diccndo  dictatore 
15  et  16.  de  colonia  Cales  dedu- 
ccnda  16.  de  deducendis  Interam- 
nam  et  Casinum  coloniis  9,  28.  ut 
jirivati  nautas  darent  24,  11.  de 
coercendis  superstitionibus  et  ex- 
teniis  religionibus  Romae  exortis 

25,  1.  de  ludis  Apollini,  leque  div. 
faciunda  12.  dc  Marcclloet  Siculis 

26,  32.  de  Campanis  34.  de  pro- 
vinciarum  sortitione  28,  45.  ut, 
quos  ludos  inter  seditioncm  milita- 
rem  vovisset  Scipio,  cx  ea  pecunia, 
quam  ipse  in  acrarium  intulisset, 
faccret  38.  de  coloniis,  quac  niilites 
dare  abnuerant  29,  15.  dc  bcUo 
adversus  Nabin  Laccdacnioniuni 
34,  22.  de  coloniis  dcduccndis  Kj^. 
dc  rebus  Asiac  37,  56.  in  gratiam 
Ambraciensiuin  38,  44.  scnatus- 
consultum  furtim  factum  39,  4.  de 
tributo  cx  pecunia  Asiatica  sol- 
vendo  7.  dc  Bacchanalibus  18  ct 
19.  de  excrcitibus  38.  quo  sublata 
comitia  practoris  creandi  39.  in 
lionorcm  Dcmctrii  47.  de  Latinis 
41,  13.  dc  agris  Ligustinis  et  Gal- 
licis  viritim  divideiuiis  42,  4.  in 
gratiam  Statiellatium  22.  dc  bcilo 
in  i'crsca  30.  <|uo  Carcs  Lyciique 
iubentur  cssc  lilieri  44,  15.  dc  Ma- 
ccdonihus  ct  Illyriis  45,  18.  seiia- 
tusconsulti  forma  ultiniac  ncccssi- 
txitis  3,  4.  scnatusconsulta  in  ac- 
dcm  Ccrcris  ad  acdilcs  jilchis  dc- 
lata  3,  ^t,.  ad  acrarium  39,  4. 

•i  2 


I  N  D  E  X. 


Senensis  populus  vacationem  obtinere 
non  potest  27,  38. 

Senes  Romani,  urbe  capta,  exspectant 
domi  mortem  5,  41.  tmcidantur  a 
Gallis,  ibid.  seniores  coacti  nomina 
dai'e,  ut  agant  urbis  custodiam  5, 
10.  cf.  et  6,  1  et  6.  seniorum  co- 
hortes  factae  10,  21.  seniorum  tri- 
ginta  principes,  apud  Carthagini- 
enses  sanctius  consilium  30,  16. 

Senones  Galli  Clusium  et  Romam 
veniunt  5,  35.  vid.  Galli.  legionem 
Romanam  circumveniunt,  et  delent 
10,  26. 

Sentinas  ager  10,  27  et  30. 

Sepinum  in  Samnio  a  L.  Papirio  cos. 
expugnatur  10,  44,  45. 

Seppius  Lesius  summum  Capuae  ma- 
gistratum  ultimus  omnium  Cam- 
panorum  capit  26,  6.  cf.  et  13. 

Septembribus  Idibus  praetor  maximus 
clavum  pangit  7,  3. 

Septendecim  annos  nati,  qui  non  mi- 
litarant,  aerarii  facti  27,  11. 

Septuagesima  castra  28,  16. 

Sepulcrum  dirutum  in  ora  Africae 
pro  malo  omine  vitatur  ab  Hanni- 
bale  30,  25.  sepulcra  diruta  Athe- 
nis  a  Philippo  31,  24.  super  ea  re 
Atheniensium  querelae  30. 

Sepulturae  eiusdem  hominis  monu- 
menta  diversis  locis  monstrata  58, 

56. 
Sergia  venefica,  suo  ipsa  epoto  me- 

dicamento,  interit  8,  18. 
C.  Sergius,  tribunus  milit.  consulari 

potestate  6,  5.   iterum  11.  tertium 

Cn.  Sergius  Plancus,  praetor  31,  4. 

sortitur  iurisdictionem  urbanam  6. 

ei  prorogatum  imperium  32,  1. 
L.  Sergius,  legatus,  auream  crateram 

donum  Apollini  Delphos  fert  5, 28. 

a  Liparensium  piratis  exceptus,  et 

dimissus,  ibid. 
L.  Sergius  Fidenas,  cos.  4,  17.    trib. 

milit.   consulari  potestate  25.    ite- 

rum  cos.  30.  iterum  trib.  milit.  cos. 

pot.  35.  tertium  trib.  milit.  45. 
L.  Sergius  Fidenas,  trib.  milit.  5,  16. 
L.  Sergius,  legatus  30,  25. 
M.  Sergius  decemvir  creatur  3,  35. 
M\  Sergius  Fidenas,  tribunus  milit. 

consulari  pot.  4,  61.    iterum  5,  8. 

eius  castra  adoriuntur  Falisci,  ibid. 

mavult  vinci  ab  hoste,  quam  vin- 

cere  per  civem,  ibid.    accusatur  a 

trib.  pl.  II.    denis  millibus  aeris 

gravis  condemnatur  12. 
M.  Sergius,  trib.  milit.  29,  6.    iussu 

Pleminii  post  gravissima  tormenta 

necatur,  et  insepultus  proiicitur  9. 
M.  Sergius  Sihis,  praetor  32,  27,  28, 


31.  33,  21,  24. 
M.  Sergius  Silus,  legatus  Aemilii  con- 

sulis  44,  40. 
Serrlieum,   castellum,  occupat   Phi- 

lippus  31,  16. 
Servilii  ex  Albanis  principibus  in  col- 

legium  Patrum  lecti  i,  30. 
A.  Servilius  Priscus  (alii  Structo  cog- 

nomen  tradunt)  dictator  4,  21. 
C.  Servilius,  cos.  2,  49. 
C.  Servilius  trib.  milit.  consulari  pote- 

state,  contendens  cum  collegis,  pa- 

tri  paret  4,  45. 
C.  Servilius,  triumvir  coloniae  Plar 

centiam  deducendae  21,  25.  aGal- 

lis   comprehenditur,   ibid.     a   filio 

consule  sextum  decimum  post  an- 

num  liberatus,  Romam  revertitur 

30,  19-. 
C.  Servilius,  legatus,  frumento  in  E- 
truria  coempto  instruit  arcem  Ta- 
rentinam  25,  15.  pontifex  27,  6. 
aedilis  pl.  21.  magister  equitum  et 
aedilis  curulis  33.  cf  et  36.  prae- 
tor  creatus,  sortitur  Siciliam  28,  10. 
cf.  et  46.  cos.  29,  38.  30,  I.  pa- 
trem  cx  servitute  liberatum  Ro- 
mam  reducit  19.  dictator  39.  de- 
cemvir  agris  dividundis  31,  4.  pon- 
tifex  maximus  39,  46.  piacula  irae 
Deum  conquirit  40,  37.  moritur 
42.  Ad  eundem  referri  possunt, 
quae  de  C.  Servilio  habet   Livius 

34,  5.3; . 

C.  Servilius  Ahala,  magister  equit. 
obtruncat  Maelium  4,  13  et  14. 
eius  factum  defendit  dictator  Cin- 
cinnatus  15.   creatur  cos.  30. 

C.  Servilius  Ahala,  trib.  milit.  cos. 
pot.  4,  56.  magister  equitum  57, 
iterum  trib.  milit.  consulari  pot.  57, 
tertium  5,  8.  senatui  obtemperans, 
cogit  collegas  ante  diem  abdicare 
se  magistratu  9. 

C.  Servilius  Ahala,  magister  equitum 
6,  2. 

C  Servilius  Casca  trib.  pl.  25,  3. 

Cn.  Servilius,  legatus  33,  47. 

Cn.  Servilius  Caepio,  pontifex  25,  2. 
aedilis  cunilis  28,  10.  creatus  prae- 
tor  sortitur  iurisdictionem  urbanam 
38.  vid.  et  46.  cos.  29,  38.  sortitiu- 
Etniriam  30,  i.  inde  Romam  redit 
cum  patre  C.  Servilio  et  C.  Lutatio 
patruo,  ex  servitute  receptis  19, 
Hannibalem  persequens,  in  Sici- 
liam  transit  24.  revocatur  a  dicta- 
tore  ad  id  ipsum  creato,  ibid,  lega- 
tus  in  Graeciam  mittitur  35,  23. 

Cn.  Servilius  Caepio,  pontifex,  pesti' 
lentia  moritur  41,  26. 

Cn.  Servilius  Caepio,  aedilis  curulis 
40,  59.  praetor  sortitur  Hispaniam 
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ulteriorem  41,  26.  legatiis  ad  res 
repetendas  in  Macedoniam  missus, 
redit  42,  25.  creatur  cos.  43,  15. 

Cn.  Servilius  Geminus,  cos.  21,  57. 
22,  I.  Sardiniae  et  Corsicae  oram 
circumvectus,  Menigem  insulam 
vastat  31.  Fabii  artibus  bellum  ge- 
rit  32.  in  consilio  assentitur  Paullo 
adversus  Varronem  43.  occiditur 
ad  Cannas  49. 

L.  Servilius  Structus,  trib.  milit.  cos. 
pot.  4,  47. 

M.  Servilius  Geminus,  augur  26,  23. 
aedilis  cuiulis  29,38.  magister  equi- 
tum  30,  24.  cos.  26  et  27.  ei  pro- 
rogatum  imperium  41.  decemvir 
agris  dividundis  31,  4.  triumvir  co- 
loniis  deducendis  32,  29.  et  34,  45. 
pro  triumpho  Paulli  Aemilii  ora- 
tionem  ad  populum  habet  45,  36 
et  sqq.  nudat  corpus,  et  cicatrices 
vulnerum  ostentat  39. 

M.  Servilius,  trib.  milit.  40,  27. 

M.  Servilius  pontifex  legitur  43,  13. 

P.  Servilius,  cos.  2,  21.  eius  populare 
edictum  24.  nec  plebi,  nec  Patribus 
gratus,  abit  magistratu  27. 

P.  Servilius,  cos.  3,  6.  moritur  7. 

P.  Servilius,  decemvir  agris  dividun- 
dis^i,  4. 

Q.  Servilius  per  Patres  clicntesque 
Patrum  cos.  creatur  2,  64.  iterum 
cos.  in  Aequos  mittitur  3,  2. 

Q.  Servilius,  quaestor,  diem  M.  Vol- 
scio  dicit  3,  24. 

Q.  Servilius  trib.  militum  consulari 
potestate  6,  22.  iterum  31.  tertium 

36. 

Q.  Ser^nlius,  magister  equitum  7,  22. 
cos.  38. 

Q.  Servilius  Ahala,  cos.  7,  i.  secun- 
dum  4.  dicit  consensu  patriciorum 
Ap.  Claudium  dictatorem  6.  crea- 
tur  dictator  11.  ex  auctoritatc  Pa- 
trum  ludos  magnos  vovet,  ibid. 
eius  res  gestiie,  il>id.  abdicat  se  dic- 
tatura,  ibid.  interrex  creatur  17. 

Q.  Servilius  Fidenas,  trib.  milit.  con- 
sulari  potestate  5,  8.  iterum  14. 
interrex  1 7.  trib.  milit.  tertium  24. 
quartum  36.  quintum  6,  4.  sextum 
6. 

Q.  Servilius  Priscu»,  dictator  4,  21. 
fundit  Etniscos,  et  Fidenas  capit 
22.  appellat  tribunos,  ut  cogant 
consuleH  dicere  dictatorem  26.  cog- 
noBcit  de  rebellione  Fidenatium  30. 
filium  tribunum  milit.  iubet  colle- 
gis  bclli  gerendi  cunini  concedere, 
et  urbi  praee.sse  45.  ex  seiiatu»c(in- 
sulto  dictator  dicitur  46.  vincit  Ae- 
quofl  47. 
Sp.  Servilius,  cob.  cacdit  Veicntcs  2, 


51.    mox  pulsus  ab  iis,  interventu 
collegae  servatur,  ibid.    reus  factus 
ad    populum,   periculum    audacia 
discutit  52. 
Sp.  Servilius  Priscus,   censor  6,   31. 

trib.  milit.  consulari  potestate  38. 
Servius  Tullius,  i,  18.    captiva  Cor- 
niculana  natus  39,  et  4,  3.    ei  ca- 
put  in  multorum  conspectu  arsit  i, 
39.    de  eius  natalibus  variae  sen- 
tentiae,  ibid.    Servius  fuit  maximo 
honore  apud  regem  et  Patres,  ibid. 
curam  rerum  capessit  41.    a  senatu 
iubetui  regnare,  ibid.  filias  Tarqui- 
niis  collocat  42.  Veientibus  bellum 
infert,  ibid.    instituit  censum,  ibid. 
condit  lustrum  44.    interficitur  48. 
eius  laudes,  ibid.    commentarii  60. 
Servi  Capitolium  occupant  3, 1 5.  dant 
poenas  18.  servi  publici  9,  29.  ser- 
vorum  alia  coniuratio  4,  45.    servi 
quinque  et  viginti  in  crucem  acti, 
quod   in   campo  ISIartio   coniuras- 
sent  22,  33.    servi  barbari  ultio  pro 
domino  21,  2.    servi  in  militiam  al- 
lecti  Romae  22,57.  ^ervi  vocati  ad 
pileum  24,  32.    servi,  indices  con- 
iurationis  32,  26.    iis  dcena  quina 
millia  aeris  et  libertas  data,  ibid. 
servi  indicium  de  incendenda  Roma 
26,  27.    servi  Persei  in  Italiam  tni- 
ducti  45,  32.    servorum  coiiiuratio 
in  Etruria  33,  36.  vincuntur  a  M\ 
Acilio,  praetore,  ib.    principes  con- 
iurationis  afiiguntur  crucibus,  ibid. 
servorum  magiuis  motus  in  Apulia 
39,  29.    servis  libertatem  promittit 
Gracchus,  qui  caput  hostis  e  proe- 
lio  retulissent  24,  14,  16. 
Scrvitiis  Acluieorum  fugitivis  recepta- 

culum  Macedonia  41,  28. 
P.  Sestius  Capitolinus,  cos.  3,  32.  de- 

cemvir  lcgibus  scribendis  33. 
P.  Sestius  patriciae  gentis  vir,  a  C. 
lulio  decemviro  ad  populum  accu- 
satus  3,  33. 
P.  Sestius,  quaestor  4,  50. 
Sestos,   Hellesponti  urbs  32,  33.   33, 

38.  deditur  Romanis  37,  9. 
Setia,  coloniii  6,  30.  26,  8.  29,  14. 
eam  depopulantur  Priveniates  7, 
42.  neg-at  consulibus  milites  ct  pe- 
cuniam  27,  9.  de  ea  re  scnatuscon- 
Bultuni  29,  15.  Setiae  magnus  tu- 
multus  servorum  opprimitur  32,26. 
ibidem  Cartluiginiensium  obsides 
cuHtoditi,  ibid. 
Setini  nuntiant  defectionem    Privcr- 

natium  8,  i. 
Seuthes,  Cotyis  pater,  regis  Odryua- 

rum  42.  51. 
Scxceiuirius  bo»  41,  19. 
Scxctani  a,  21. 
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Sextantes  2,  33. 

Sextarii  vini,  honoris  ergo,  militibus, 
qui  Decium  secuti  fuerant,  a  legi- 
onibus  collati  7,  37. 
Sextiles  Kalendae  olim  anni  princi- 
pium  3,  6.  duplici  clade  insignes 
6,  I.  Sextiles  Idus  41,  20.  Nonae, 
ibid, 
C.  Sextilius  plebeius  tribunus   mili- 

taris  consolari  potestate  6,  30. 
M.  Sextilius    Fregellanus    respondet 
pro   duodeviginti    coloniis,   milites 
ex  formula  paratos  esse  27,  10. 
L.  Sextius,  trib.  pl.  rogationem  fert, 
qua  Volas  coloni  mitterentur  4, 49. 
L.  Sextius,  trib.  pl.  promulgat  leges 
de  aere  alieno,  de  modo  agrorum, 
et  de  consulatu  f)lebeio  6,  35.   re- 
fectus  trib.  pl.  non  patitur  creari 
curules  magistratus,  ibid.   octavum 
trib.  pl.  36.    continuari   sibi  tribu- 
natum  recusat  39.    decimum  tribu- 
nus  refectus  42.    primus  de  plebe 
consul  factus,  ibid.  et  7,  j. 
M.  Sextius  Sabinus,  ex  aedilitate  ple- 
beia  praetor  30,  26.    sortitur  Gal- 
liam  27. 
Sibylla,  ante  quam   Carmenta  fati- 
loqua   I,   7.     Sibyllae  carmina  de 
termino  fatali  imperii  Rom.  38,  45. 
Siccitas  ingens  in  urbe  et  agro  Ro- 

mano  4,  30.  40,  29. 
L.  Siccius,  vir  fortissimus,  fraude  de- 

cemvirorum  interfectus  3,  43. 
Sicilia  i,  i.  in  Siciliam  venit  Ae- 
neas,  ibid.  in  Sicilia  frumentum 
emptum  propter  caritatem  anno- 
iiae  2,  34.  in  Siciliam  exercitum 
quando  primum  traiecerint  Car- 
thaginienses  4,  29.  a  tyrannis  Sici- 
liae  missam  suspicatur  Livius  clas- 
sem  Graecorum,  quae  mare  Etru- 
scum  infestum  habebat  7,  25  et  26. 
Poenorum  in  Sicilia  successus  7,  8, 
9.  Sicilia  deseritur  a  Poenis  26,  40. 
Siciliae  res  componit  Scipio  29,  i. 
Siciliae  calamitas  ob  motus  ser- 
viles,  vid.  Servi,  Fugitivi.  in  Sici- 
liam  navigant  Romani  26,  27,  34. 
Siculorum  studia  erga  Roraanos  52. 
res  gestae  in  Sicilia  jjost  caedem 
Hieronymi  24,  21,  36. 
Sicilinum,  oppidum  Hirpinorum  23, 

.37. 

Siculorum  res  a  M.  Marcello  compo- 
sitae  25,  40.  eorum  querelae  de 
JMarcello  26,  29.  eorum  oratio  in 
senatu  30.  iis  respondet  Marcellus 
31.  de  ea  re  senatusconsultum  32. 
Siculi  legati  ad  Marcelli  genua  se 
proiiciunt  33. 

Siculum  fretum  i,  2. 

Sicimina,  mons  45,  1 2. 


C.  Sicinius,  auctor  secessionis  in  Sa- 
crum  montem  2,  32.  inter  primos 
tribunos  plebis  33.  cf.  et  3,  54. 

C.  Sicinius,  trib.  pl.  2,  58.  diem  dicit 
Ap.  Claudio  61. 

C.  Sicinius,  trib.  pl.  post  secessionem 
in  Aventinum  3,  54. 

C.  Sicinius,  legatus  a  senatu  missus 

43.  7;  . 
Cn.  Sicinius,  aedilis,  petit  praeturam 
39,  39.    fit  anno  sequente  praetor, 
et  sortitur  Sardiniam  45. 
Cn.  Sicinius,  triumvir  coloniae  Lucam 

deducendae  41,  17. 
Cn.  Sicinius,  praetor  42,  9.    in  Apu- 
liam    mittitur  ad   colligendas    lo- 
custas  1  o.  obtinet  Macedoniam  pro- 
vinciam,  prorogato  in  annum  im- 
perio  27.  paludatus  proficiscitur  ex 
urbe,  ibid. 
L.  Sicinius,  trib.  pl.  6,  6. 
T.  Sicinius,  cos.  2,  40. 
T.  Sicinius,   lator   rogationis  de  mi- 

grando  Veios  5,  24, 
Sicyon,  urbs  27,  31.  35,  25.    Sicyone 
Romanorum    aliorumque    populo- 
rum  legatis  datum  Achaeorum  con- 
cilium  32,  19. 
Sicyonius  ager  33,  15. 
Sida,  oppidum  35,  13.  37,  23. 
Sidetae,  populi  35,  48. 
Sidicini,  a  Samnitibus  bello  lacessiti, 
socios  sibi  parant  Campanos  7,  29. 
rursus  ab  iisdem  impugnati,  dedi- 
tionem  facere  volunt  ad  Romanos  ; 
a  quibus  repudiati,  dedunt  se  La- 
tinis  8,  I  et  2.    Sidicinos  inter  et 
Auruncos  bellum  15.  vincuntur  Si- 
dicini  a  Romanis  16  et  17. 
Sidicinus  ager  10,  14.  26,  9. 
Sidonii,  populi  35,  48. 
Sidus  Vergiliarum  21,  35. 
Sigeum  44,  28. 

Signia  colonia  i,  56.  2,  21.  8,  3.  32,  3. 
Signini  7,  8.   Romanis  fidi  27,  lo. 
Signifer  omni  vi  moliens  signum  con- 
vellere    nequit    22,   3.     signiferum 
manu  arreptum  secum  in  hostem 
rapit  Camillus  6,  8. 
Signum  emissum  in  hostium  aeiem  6, 
8.  34,  46.    secundi  hastati,  adem- 
ptum  signifero,  a  Q.  Navio  in  hos- 
tes  illatum  26,  5.    signa  militaria 
ex  aerario  deprompta  4,  22.   7,  23. 
capta  in  proelio  9,  44.   10,  14.  et 
alibi   saepius.    ante  signa    et   post 
signa  strages  facta  8,  11.    signum 
pugnae  datum  6,8.  receptui  datum, 
ibid.    propositum   22,  45.    signum 
secundae  vigiliae  7,  35.    signa  bis 
canunt,  ubi  duo  sunt  consules  27, 
47.    signum  datum,  id  est,  iussus 
imjieratoris  per  totum  exercitum 


^ 
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perlatus  5,  36.  21,  14.  signum  lo- 
vis  Imperatoris,  Praeneste  deve- 
ctum,  T.  Quinctius  dictator  in  Ca- 
pitolium  infert  6,  29.  lunonis  a 
matronis  dedicatum  in  Aventino 
21,  62.  Martis  22,  i.  signa  aenea 
Deorum  facta  ex  argento  multati- 
cio  27,  6.  tria  ad  Cereris  data  36. 
duo  cupressea  in  aedem  lunonis 
Reginae  illata  37.  acnea  quinque 
ex  multaticio  argento  in  aerario  po- 
sita  31,  50.  tria  Cereri,  Libero,  Li- 
beraeque  posita  33,  25.  aenea  in 
Capitolio  deiecta,  et  in  Circo  max- 
imo  cum  coluninis  eversa  40,  2. 
signa  tabulasque,  quibus  abunda- 
bant  Syracusac,  Marcellus  Komam 
devehit,  atque  inde  primum  initium 
mirandi  Graecarum  artium  opera 
factum  25,  40.  cf.  et  26,  30  et  31. 
6*  34^  3-  signa  tabulasque  Tarenti- 
nis  relinquit  Fabius  27,  16.  signa, 
tabulae  priscae  artis,  ornamentaque 
eius  generis  plura  Eretriae  reperta 

.32,  i^-       . 
Sigovesus,  filius  sororis  Ambigati,  Cel- 

tarum   regis  5,  34.    in  Hercynios 

saltus  sorte  missus,  ibid. 
Silana,  oppid.  36,  13. 
M.  Silanus.  ^id.  lunius. 
Silenus,  auctor  Graccus  26,  49. 
Q.  Silius,  primus  quaestor  plebeius  4, 

.54- 
Silpia,  urbs  28,  12. 
Silva  Arsia  2,  7.  Ciminia  9,  36.    Li- 

tana  23,  24.  34,  22.    Macsia  i,  33. 

Malitiosii  1,  30.   Picria  44,  43. 
Silvanus  ex  silva  Arsia  ingentem  vo- 

cem  noctis  silcntio  edidisse  crcditur 

Silvius,  Ascanii  filius,  secundus  Al- 
bae  rex  i,  3.  casu  quodam  in  silvi.s 
natus,  ibid. 

Silvius  Aeneas,  tertius  Albac  rex, 
ibid. 

Silvius  Latinus,  quartus  Albae  rcx, 
ibid. 

Silvius  Romulus,  fiilmine  ictus,  ibid. 

Silvius,  cognomcn  omiiium  Albano- 
rum  regum,  ibid. 

Sinnilacra  lunonis  Rcginac  cupressea 
circunilata  27,  37.  iiifantiuni,  con- 
ditorum  urbis,  siil)  uhcrilius  lupae, 
ad  ficiim  Kuminaleni  posita  10,23. 
luporum  22,  I.  simulacrum  Hcr- 
culis  in  Capitolio  positum,  dcdi- 
catumque  9,  44.  pugnae  tcrrcstris 
ct  navalis  editum  a  Scipione  29, 
22. 

Sindcnsis  ager  38,  15. 

Sinope  iirbs,  pontea  Sinucssii  10,  21. 

Sinope,  urbs  Pontica  38,  18. 

Sinopcnsium  clades  40,  *. 


Sinti  42,  51. 

Sintia,  urbs  Dardanorum  26,  25. 

Sintice,  regio  44,  46. 

Sintice  Heraclea  42,  51.  45,  29. 

Sinuessa  urbs  8,  11.    colonia  10,  21. 

22,  14.    Sinuessae  coloniae  negatur 
vacatio  27,  38.  36,  3. 

Sinucssanae  aquae  22,  13. 

Sinus  Adriaticus  10,  2.  Aenianus  28, 
5.  Ambracius  32,  14.  38,  4.  Bar- 
gylleticus  37,  17.  Corinthiacus  26, 
26.  28,  7.  38,  7.  Demetriacus  28, 
5.  Euboicus  31,  47.  Gallicus  26, 
19.  30,  19.  34,8.  Maliacus  27,  30. 
31,  46.  3^,  37.  36,  II  et  14.  Pam- 
phylius  37,  23.  Telmessicus  37, 16. 
Thesprotius  8,  24. 

Sipontum,  urbs  capta  ab  .\lexandro 
Epirensi  8,  24.  Sipontum  colonia 
civium  Rom.  deducta  34,  45.  39, 

23- 
Sipylus  36,  43.  37,  II. 
Sipyrrhicas  Aetolus  31,  46. 
Sirae,  oppidum  terrae  Odomanticae 

Sitella  ad  sortiendum  25,3.  vid.  et^r, 

22. 
Smyma,  urbs  37,  35.  usurpat  liberta- 

tem  33,  38.   obsidetur  ab  Antiochi 

copiis,  ibid.  vid.  et  35,  42. 
Smyniaei   37,   16.    laudati   a   senatu 

Rom.  54.  donantur  agro  38,  39. 
Socii  Komanorum,  sine  ducc  aut  ex- 

ercitu   Rom.  propriis  viribus  bel- 

lum  gerere  non  sinuntur  2,  53.  8, 

4.    iis  in  bello  Ilannibalis  constat 

fidcs,  quia  iusto  et  moderato  rege- 

bantur  imperio  22,  13. 
Socii  navales  21,  49.    ex  libertino  or- 

dine  42,  27. 
Soli,  Ciliciae  urbs  33,  20.  37,  56. 
Solis  eclipsis  37,  4.    soli  aram  conse- 

crat    Philippus   in   monte   Haemo 

40,  22. 
Solifcrrca,  tela  bellica  34,  14. 
Solistinium  tripuiliiim  10,  40. 
Sollenne  Pani  Lycco  ab  Evandro  in- 

stitutum  I,  5.  Fidei  a  Numa  21. 
Solon,  pniefectus  Pydnac  44,  45. 
Soloiiis  Icges  a  legatis  Kom.  descri- 

Ptae3,  31. 
Solonius  ager  8,  12.    in  cum  excur- 

sioncm  faciunt  .Vntiatcs,  ibid. 
Solovcttius,  diix  Galloruni  45,  34. 
Solstitium  44,  36.    solstitialis  orbis  i, 

19.  Kolstitialc  temjius  35,  49. 
Somiiiuni  Ti.  Atinii  2,  36.    llanniba- 

lis  21,  22. 
Sopater  Synicusis  pmetor  creatur  24, 

23.  eiiis  oratio  de  .\ntlranodori  et 
Themisti  cacde  25. 

Sopater,  dux  Philippi  rt^gis,  wcuni 
quuttuor  niillia  militum  in  Africiini 
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traiicit  30, 26.  eum  captum  a  Rom. 
sibi  restitui  petunt  legati  Philippi 
42. 

Sopater,  Acarnan,  praefectus  Chalci- 
dis,  interficitur  31,  23. 

Sopater,  dux  Persei,  proelio  interfici- 
tur  a  Rom.  42, 66. 

Sophonisba,  uxor  Syphacis,  filia  Has- 
drubalis  30,  12.  eius  ad  Masinis- 
sam  oratio,  ibid.  nubit  Masinissae, 
ibid.  venenum,  sibi  a  Masinissa 
missum,  haurit  intrepide  15. 

Sora,  oppidum,  capitur  a  Rom.  7,  28. 
interfectis  Romanorum  colonis,  de- 
ficit  ad  Samnites  9,  23.  obsidetur  a 
Romanis  24.  capitur,  ibid.  expu- 
gnatur  a  Samnitibus  43.  recipitur 
44.  Soram  colonia  quattuor  mil- 
lium  hominum  missa  10,  i.  de  So- 
ra,  quod  milites  pecuniamque  Ro- 
manis    negarat,    senatusconsultum 

29,  15- 

Soranus.  vid.  Q.  Valerius. 

Soranus  ager  10,  14  et  33. 

Sordidati  rei  et  eorum  cognati  esse 
solent  6,  20.  vid.  et  27,  34. 

Sororium  tigilhim  i,  26. 

Sors  in  sitellam  posita  41,  22.  sortes 
Caere  extenuatae  21,  62.  22,  i. 
sortes  oraculi  Pythici  5,  15.  Dodo- 
naei  lovis  8,  24. 

Sosilaus  34,  30. 

Sosis  et  Theodotus,  interfecto  Hie- 
ronymo,  regiis  equis  Syracusas  con- 
tendunt  24,  21.  eos  alloquitur  An- 
dranodorus  22.  Sosis  mittitur  a 
Marcello  ad  Philodemum,  prae- 
fectum  arcis  Euryali  25,  25. 

Sosis,  faber  aerarius,  Syracusas  Mar- 
cello  tradit  26,  21  et  30.  cum  co- 
rona  aurea  praecedit  in  triumpho 
Marcelli,  et,  donatus  civitate  Ro- 
mana,  accipit  quinquaginta  iugera 
in  agro  Syracusano  26,  21. 

Sosistheus  Magnes,  legatus  Philippi 

2.3,39- 

Sotimus,  minister  ex  regiis  Alexandri 
Epirensis  pueris  8,  24. 

Spadones  regum  35,  15. 

Sparta.  vid.  Lacedaemon.  oppugna- 
tur  corona  a  T.  Quinctio  34,  38- — ■ 
40.  SjJarta  quondam  sine  muro  34, 
38.  39,37.  tyranni  addiderant  mu- 
rum   34,   38,    Spartae  muri  diruti 

38,  34- 
Spartana  disciplina  dura  et  horrida 

38,.  17- 
Sparti  ad  rem  nauticam  usus  22,  20. 

Sparus,  agreste  telum  34,  15. 
Spectacula  sibi  Patres  equitesque  fa- 

ciunt,  alta  duodenos  pedes :    fori 

appellabantur  i,  35. 
Spectrum  per  quietem  utrique  con- 


suli  visum  8,  6. 

Specula  in  Tisaeo  monte  28,  5. 

Speculator  Poenus,  Romae  depre- 
hensus,  praecisis  manibus  dimissus 
22,  33.  convivii  male  exceptus  40, 
7.  speculator,  contemplatus  regium 
agmen  e  specula,  properat  Athenas 
31,  24.  speculatores  9,  23.  specu- 
latores  Hannibalis,  excepti  a  custo- 
dibus  Rom.  iubentur  a  Scipione 
visere  omnia  30,  29.  dimittuntur  a 
Scipione,  ibid. 

Spei  templum  2,  51.  24,  47.  reficitur 
25,  7.    Spei  aedes  ad  Tiberim  40, 

51- 

Spelaeum,  prope  Pellam  locus  45,  33. 

Spelunca  in  Umbria,  in  qua  ad  duo 
millia  armatorum  absumpta  fumo 
et  vapore  10,  i, 

Spercheus  amnis  36,  14.  37,  4. 

Sperchiae  32,  13. 

Spinther.  vid.  P.  Comelius  Lentulus. 

Spoletum  fi-ustra  tentat  Hannibal  22, 
9.  cf  et  24,  10.  45,  43. 

Spoletani  a  Romanis  laudati  27,  10. 

Spolia  opima  lovi  Feretrio  a  Romulo 
lata  I,  10.  in  aede  lovis  Feretrii, 
prope  Romuli  spolia,  ab  A.  Cor- 
nelio  Cosso  dono  fixa  4,  20  et  32. 
spolia  equestria  8,  7.  spolia  caeso- 
rum  hostium  lecta  5,  36  et  39.  27, 
42.  hostium  Vulcano  cremata  i, 
37.  dicata  Marti,  Minervae,  Luae- 
que  Matri,  et  succensa  45,  35.  vid. 
et  8,  I.  lovi  Victori  vota  10,  29. 
spolia  vetera  hostium  templis  por- 
ticibusque  detracta  armando  militi 
22,  57.  23,  14.  spoliorum  simul- 
acra,  ex  mille  pondo  argenti  facta, 
Delphos  mittuntur  28,  45. 

Spongia  pectori  tegumentum  9,  40. 

Sponsionis  foederisque  discrimen  9, 
5.  sponsionis  militaris  ritus  21,  45. 

Staius  Minacius,  dux  Samnitium  10, 
20.  eum  captum  ad  cos.  Rom.  ra- 
piunt,  ibid. 

Stans  cibum  potumque  capere  iussus 
miles  ignominiae  causa  24,  16. 

Statarius  miles  9,  19. 

Statiellas  ager  42,  7. 

Statiellates  Ligures  vincuntur  a  Ro- 
manis  42,  7.  venduntur  a  cos.  sed 
a  senatu  iubentur  redimi  8.  cae- 
duntur  iterum  a  M.  Popillio  21. 
de  iis  rogatio,  ibid.  in  eorum  gra- 
tiam  senatusconsultum  22. 

Stationum  ratio  mutata  a  PauIIo  Ae- 
milio  44,  33. 

Statius  Gellius,  imperator  Samni- 
tium,  in  proelio  capitur  a  Rom.  9, 
44. 

Statius  Metius,  praefectus  praesidii 
Casilini  24,  19. 
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Statius  Trebius  poUicetur  se  traditu- 
rum  Compsam  Ilannibali  23,  i. 

T.  Statius,  trib.  pl.  diem  dicit  Sp. 
Servilio  2,  52. 

Statorius  ad  Syphacem,  Numidarum 
regera,  a  Scipionibus  mittitur  lega- 
tus  24,  48.  ex  iuventute  regi  pedi- 
tes  conscribit,  et  ad  morem  liom. 
ordinat  et  instruit,  ibid.  vid-  et  30, 
28. 

Statua  Accio  Navio  Romae  posita  i, 

36.  Antioclii  in  Minervae  Itoniae 
templo  36,  20.  Camilli  et  Maenii 
coss.  in  foro  8,  13.  Cloeliae  in  Sa- 
cra  via  2,  13.  Horatii  Coclitis  in 
comitio  2,  10.  Anicii,  Praenestino- 
rum  praefecti,  loricata  23, 19.  Mar- 
cii  cos.  in  foro  ante  templum  Cas- 
toris  9,  43.  Philippi,  regis  Mace- 
donum  31,  23  et  44.  Ptolemaei  23, 
10.  statua  aurata  omnium  in  Italia 
prima  Glabrioni  posita  40,  34.  sta- 
tuae  publice  in  Rostris  positae  le- 
gatis  Rom.  a  Fidenatibus  occisis  4, 
17.  tres  in  monumento  Scipionum 
38,  56.  statuas  auratas  omnes  ab 
Dio  rapit  PerseuB  44,  6. 

Stellates  campi  9,  44.  10,  31.  vid.  et 

22,  13- 

Stellatina  tribus  nova  6,  5. 

Stena  Graecis,  fauces  Latinis  32,  5. 

Stenius  Ninnius  Celer,  hospes  Han- 
nibalis  Capuae  23,  8. 

C.  Stertinius  creatur  praetor,  et  sorti- 
tur  Sardiniam  38,  35. 

L.  Stertinius,  proconsul,  in  Hispa- 
niam  mittitur  31,  50.  rediens  quin- 
quiiginta  millia  jiondo  argenti  in 
aerariuni  fert,  et  de  nianul)iis  duos 
fomices  facit  33,  27.    iegatus  35. 

L.  Stertinius,  quaestor,  cum  muneri- 
bus  mittitur  ad  Misagenem,  ^lasi- 
nissae  Hlium  45,  14. 

Stimon,  oppidum  32,  14. 

Stimulac  lucus  39,  1 2. 

Stipendium  de  j^ublico  quando  miles 
lirimum  acccperit  4,  59.  «luando 
eques  5,  7.  stipendium  annuuin,  ct 
trium  mensium  fninientum  acci|)it 
exercitus  liom.  a  Sami)iti))us  mer- 
cedem  indutiarum  H,  2.  stipendium 
impositum  Carthaginiensibus  21,  i. 

Stobi  Paeoniae  33,  10.  45,  29.  Sto- 
bos  exercitum  indicit  Philippus^o, 
21.  haud  j>rocul  Stobis  no\am  ur- 
bem,    Perseida,    condit    Philii)j)us 

.S9.  59- 
Stragulae  vestis  [^rctiosaeususquando 

primum  Itomae  coei)erit  39,  6. 
Strategema  Gallorum   23,  24.    Han- 

nit)4ili8  21,  27.  22,  16  et  17.   Phile- 

meni  proditori»  25,  9.   Polyxenidae 

37,  28.  M.  Poreii  Catonis  cos.  34, 


12  et  13.  T.  Quinctii  cos.  2,  64.  C. 

Sulpicii  dictatoris  7,  14. 
Stratius,  medicus,  speculaturus,  quae 

ab  Attalo  agerentur,  ab   Eumene 

mittitur  Romam  45,  19.  sapienti- 

bus  monitis  pravas  Attali  spes  ca- 

stigat,  ibid. 
Stratonicea,  urbsCariae33, 18.  datur 

Rhodiis  30. 
Stratonicensis  ager  33,  18. 
Stratonidas  Thebis  perfugit  Tanagram 

.=53,  28. 
Stratus,  urbs  Aetoliae  36,  11.  38,  4. 

43,  23. 
Strjmo,  fluvius  44,  44  et  45.  45,  29. 
Stubera  31,  39.  43,  20,  22. 
Stupra  in  Bacchanalibus  per  vim  il- 

lata,  adhibito  c_vml)alorum  et  tvm- 

panorum  pulsu,  ne  vox  quiritantis 

exaudiri  posset  39, 10.  stupra  viro- 

rum  inter  se  plura,  quam  femina- 

rum  39,  13. 
Stymphalia  terra  33,  14. 
Stymphalis  45,  30. 
Subcenturio    Rom.    vincit   Latinum 

centurionem  8,  8. 
Subertanum  forum  26,  23. 
Subota,  insula,  interiecta  Elaeae  et 

Atho  44,  28. 
Subura,  regio  urbis  Romae  3,  13. 
Sucro,  oppidum  28,  24. 
Sudibus,  et  saxis,  et  omni  gcnere  te- 

loram  submoventur  a  vallo  hostium 

Romani  34,  15. 
Suessa   Pometia,  urbs  Volscorum   i, 

41.  vi  capitur  a  Tarquinio  Superbo 

53. 

Suessa  Auranca  8,  15.  eo  colonia  de- 
ducta  9,  28.  negat  consulibus  mi- 
lites  et  pecuniam  27,  9.  de  hac  re 
senatusconsultum  29,  15. 

Suessetani,  ilisj)aniae  i)0j)ulu8  25,  34. 
deficiunt  ad  Romanos  34,  20.  iis 
oj)em  ferunt  in  exj)ugnando  Lace- 
tanorum  oppido,  ibid.  in  Suessc- 
tanis  A.  Terentius  oj)pidum  Corbi- 
onem  exj^ugnat  39,  42. 

Suessetanum  agrum  depopulatur 
IMandonius  28,  24. 

Suessula,  urbs  7,  37.  23,  14,  17,  32 
ft  39-  ^.4,  4^;   25,  7  et  22.  28,  9. 

Suessulanis  civitas  sine  butfragiu  data 
8,  14.  cf.  et  7,  3H. 

Suffetes,  summus  aj)ud  Poenos  magi- 
stratus  28,  37.  30,  7.  34,  61. 

SutiVagia  quoinodo  Romac  latu  1,43. 
vid.  et  10,  13  et  21.  24,  7  et  9.  25, 
3.  40,51.  sutfnigii  lationem  imj)er- 
tiri,  poj)uli  cnit,  non  senatus  ^H, 
36.  Hutir.igii  latio  j)orcensore»adiini 
non  potcst  iniushu  jH)j)uli  45,  15. 

Sugge.ttus  in  foro  Koni.  adnrnatus  rus- 
tris  navium  Antiatum  8,  14. 
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Suismontium,  mons  Liguriae  39,  2. 
40,  41. 

Sulmo,  oppidum  26,  11. 

Sulpicia,  gravis  femina,  socrus  con- 
sulis  Postumii  39,  11,  12  et  13. 

C.  Sulpicius,  legatus,  qui  idem  vide- 
tur  esse,  ac  C.  Sulpicius  Peticus, 
de  quo  infra,  vincit  Hemicos  7,  7. 

C.  Sulpicius  praetor  creatur,  et  sorti- 
tur  Siciliam  25,  41. 

C.  Sulpicius  trib.  pl.  43,  16. 

C.  Sulpicius  Camerinus  censor  crea- 
tur  6,  27.  abdicat  se  magistratu, 
ibid. 

C.  Sulpicius  Galba,  pontifex  30,  39. 
moritur  32,  7. 

C.  Sulpicius  Galba  creatur  praetor 
42,  28.  sortitur  iurisdictionem  ur- 
banam  31. 

C.  Sulpicius  Gallus,  nominatur  pa- 
tronus  ab  Hispanis  43,  2.  creatur 
praetor  13.  delectum  habet  16. 
sortitur  iurisdictionem  urbanam, 
ibid.  ab  eo  et  collega  M.  Claudio 
consul  accipit  legiones  17.  idem 
Gallus,  trib.  mil.  secundae  legionis, 
praedicit  eclipsin  lunae  44,  37. 
praeest  castris  Aemilii  Paulli  45, 
27.  creatur  cos.  44. 

C.  Sulpicius  Longus,  cos.  8,  15.  ite- 
rum  37.  tertium  9,  24.  Samnites 
vincit  27. 

C.  Sulpicius  Peticus  cos.  7,  2.  vid.  C. 
Sulpicius  legatus.  itemm  cos.  9. 
ducit  exercitum  in  Hemicos,  et 
Ferentinum  urbem  capit,  ibid.  dic- 
tator  dictus  12.  trahit  bellum,  ae- 
gre  id  ferentibus  militibus,  ibid. 
Sex.  TuIIii  ad  eum  oratio  13.  eius 
strategema  14.  vincit  Gallos,  et 
triumphat  15.  auri  ex  Gallicis  spo- 
liis  magnum  pondus,  saxo  quadrato 
septum,  in  Capitolio  sacrat,  ibid. 
creatur  interrex  et  tertium  consul 
17  et  18.  quartum  19.  itemm  in- 
terrex,  et  quintum  consul  22. 

L.  Sulf)icius,  trib.  milit.  40,  27. 

P.  Sulpicius,  legatus  consularis,  ad 
exercitum  mittitur  Aventinum  in- 
sidentem  3,  50. 

P.  Sulpicius,  interrex  10,  1 1. 

P.  Sulpicius  Camerinus  Athenas  mis- 
sus  legum  causa  3,  31. 

P.  Sulpicius  Galba,  Servii  filius,  qui 
nullum  antea  curulem  magistratum 
gesserat,  cos.  creatur  25,  41.  ma- 
gistratum  init  26,  i.  Apuliam  pro- 
vinciam  obtinet  22.  in  jNIacedoniam 
mittitur,  ibid.  ei  imperium  proro- 
gatum  28.  etiam  anno  sequenti  27, 
7,  10.  itepam  anno  sequenti  22. 
eius  res  gestae  31,  32  et  33.  eius 
res  gestaa  anno  sequenti  28,  5 — 7. 


ei  succedit  P.  Sempronius  29,  12. 
creatur  dictator  30,  24.  iterum  cos. 
31,4.  de  bello  adversus  Philippum 
refert  ad  senatum  5.  ei  evenit  Ma- 
cedonia  provincia  6.  rogationem 
promulgat  de  bello  Macedonico, 
ibid.  eius  oratio  7.  consulit  fetiales 
de  bello,  Philippo  regi  indicendo  8. 
ei  permissum,  ut  de  exercitu,  quem 
P.  Scipio  ex  Africa  deportasset,  vo- 
luntarios,  quos  posset,  duceret,  ibid. 
paludatus  cum  lictoribus  profici- 
scitur  in  Macedoniam  14.  circa  A- 
polloniam  hibemat  22.  vid.  et  27. 
eius  res  gestae  33 — 40.  legatus  ad- 
ditur  T.  Quinctio  32,  28.  legatus  in 
decem  ad  res  Macedoniae  et  Grae- 
ciae  componendas  33,  24.  legatus 
mittitur  ad  Antiochum  34,  59.  ve- 
nit  ad  Eumenem  35,  13  et  14.  eius 
cum  Minione  colloquium  16. 
P.  Sulpicius  Saverrio  cos.  creatur  9, 
45.  ob  res  bene  gestas  adversus 
Aequos  triumphat,  ibid.  censor  10, 

9- 
Q.  Sulpicius,   legatus    dictatons  A. 

Postumii  4,  27. 
Q.  Sulpicius    Camerinus,    trib.  mil. 

cos.  pot.  5,  8.  itemm  14, 
Q.  Sulpicius  Longus,  trib.  mil.  cos. 

pot.  5,  36  et  47.    paciscitur  cum 

Brenno  48. 
Ser.  Sulpicius,  cos.  nihil  dignum  me- 

moria  agit  2,  19. 
Ser.  Sulpicius,  curio  maximus,  mo- 

ritur  3,  7. 
Ser.  Sulpicius,  cos.  3,  10.    decemvir 

33.  legatus  praeest  equitibus  70. 
Ser.  Sulpicius  Camerinus  cos.  creatur 

5,  29.   trib.  mil.  cos.  pot.  32.   ad- 

versus  Salpinates  proficiscitur,  ibid. 

creatur  interrex  6,  5. 
Ser.  Sulpicius  Camerinus,  cos.  7,  28. 
Ser.  Sulpicius  Galba,  aedilis  curulis 

27,  21.  ad  Attalum  legatus  mittitur 

29,   II.    pontifex  30,  26.   moritur 

32,  7- 

Ser.  Sulpicius  Galba,  aedilis  curulis 
38,  35.  praetor,  sortitur  iurisdic- 
tionem  urbanam  42.  et  39,  5.  can- 
didatus  consulatus  32. 

Ser.  Sulpicius  Galba,  trib.  mil.  se- 
cundae  legionis,  adversatur  Aemilii 
Paulli  triumpho  45,  35,  36. 

Ser.  Sulpicius  Rufus,  trib.  mil.  cos. 
pot.  6,  4.  itemm  18.  tertium  21. 

Ser.  Sulpicius,  trib.  mil.  cos.  pot.  6, 
22.    iterum   32.    recipit  Tusculum 

33.  duxerat  maiorem  ^l.  Fabii 
Ambusti  filiam  34.  trib.  mil.  cos. 
pot.  tertium  36.  quartum  38. 

Sunium  28,  8.  31,  22.  Atticae  terrao 
promontorium  32,  17. 
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Suovetaurilia  r,  44.  iis  lustravit  ex- 
ercitum  in  campo  Martio  Servius 
Tullius,  ibid.  suovetaurilibus  Marti 
piaculum  factum  8,  10. 

Supcrstitio  externa  repressa  4,  30. 

Supplicare  coronati,  et  lauream  in 
manu  tenentes,  iubentur  omnes 
duodecim  annis  maiores  40,  37. 

Supplicationes  ad  omnia  delubra  3, 
7.  duorum  consulum  nomine  in 
unum  diem  63.  in  quatriduum  5, 
■23.  ob  rem  benc  gestam  adversus 
Samnites  10,  21.  in  biduum,  pro- 
digiorum  averruncandorum  causa 
23.  per  unum  diem  Aescuiapio 
habita  47.  belli  Carthaginiensis 
causa  21,  17.  22,  10.  per  triduum 
ad  omnia  pulvinaria  22,  i.  For- 
tunae  in  Algido  21,  62.  ad  aedem 
Herculis,  ibid.  supplicationes  om- 
nibus  Diis,  quorum  pulvinaria  Ro- 
mae  sunt,  indictae  24,  10.  ad  oni- 
nia  delubra  11.  ad  omnia  pulvi- 
naria  27,  4  et  11.  cf.  et  25,  7.  in 
xmum  diem  27,  7  et  37.  per  com- 
pita,  tota  urbe  23.  in  triduum,  ce- 
lebratae  a  viris  feminisque  51.  in 
quatriduum  29,  14.  30,  i  et  17. 
pcr  quinque  dies  30,  21.  in  tri- 
duum,  ob  victum  Ilannibalem  40. 
ob  bellum  Philippo  decretum  31, 
8  et  9.  ob  victoriam  de  Gallis  repor- 
tatam  22.   ob  prodigium  32,  i  et  9. 

35,  21.  ob  res  bene  gestas  in  Gallia, 
in  quatriduum  32,  31.  ob  res  in 
Thessjilia  bene  gestas,  in  dies  quin- 
que  33,  24.  ob  les  bene  gestas  in 
Hispania,  in  triduum  34,  21,  cf.  et 
34,  42.  ob  terrae  motus  55.  ob  res 
bene    gestaa   adversus   Antiochum 

36,  21.  in  triduum  in  omnibus 
compitis  38,  36.  pro  valetudine  po- 
puli,  in  triduum  44.  prodigiorum 
tausa  39,  56.  40,  2.  circa  omnia 
pulvinaria,  in  diem  unum  40,  19  et 
28.  in  biduum  37.  ob  i)estilentiam, 
in  unum  dicm  41,  26.  <>b  dcvictum 
Perscum  45,  2.  et  (ientium  3.  sup- 
plicatioiiibus  ordo  statutus  7,  28. 

Supplicia  apud    Uomanos  mitissima 

I,  28. 
Supplicum     insignia     infulae,    vela- 

nienta,  rami   oleiie,  vestis  sordida 

■2»  .39-    ^4»  .30.  25,  25.  29,  16.  37, 

28.  44,  19.  45.  25.  vid.  et  35,  34. 
P.  Sura,  iegatus  22,  31.  vid.  et  Cor- 

nelius  Lentulus. 
Surrentini  populi  dcficiunt  ad  Pocno» 

22,  61. 
Sus  manBuctuB  variis  condimentis  as- 

simulatus  fcrinac  cami  35,  49. 
Su.HUH  IMialasanieuH  dux  Cretensium 

in  excrcitu  Per.-ci  42,  51. 
Sutrini,  socii  Uuuianorum   6,  3.    dc 


obsidione  eorum  urbis  vid.  Su- 
trium. 

Sutrinus  ager  26,  34. 

Sutrium,  oppidum,  obsidetur  et  ca- 
jiitur  a  Tuscis  6,  3.  recipitur  a  Ca- 
millo,  ibid.  obsidetur  ab  Etruscis 
9.  Iil)eratur,  ibid.  Sutrium,  clau- 
strum  Etruriae,  ab  Etruscis  oppu- 
gnatum  9,  32  et  35.  vid.  et  10,  14. 
negat  consulibus  milites  et  pecu- 
niam  27,  9.  de  hac  re  senatuscon- 
sultum  29,  15. 

Sybaris,  urbs  26,  39. 

Sycurium,  urbs  .'sub  radicibus  Ossae 
42,  54,  56,  57,  62  et  64. 

Syleum,  urbs  38,  14. 

Syllus  Gnossius,  42,  51. 

Synnada,  urbs  38,  15.  45,  34. 

Synedri,   Macedonum   senatorcs  45, 

Syphax,  rex  Numidarum,  a  Scipio- 
nibus  appetitus,  iungit  amicitiam 
cum  Romanis  24,  48.  vincitur  a 
Masinissa  49.  in  Maurusios  fugit, 
ibid.  eius  ad  Romanos  legati,  pro- 
spera  cum  Carthaginiensibus  proe- 
lia  memorantes  27,  4.  ad  eum  vi- 
cissim  senatus  legatos  mittit,  ibid. 
ad  eum  Scipio  navigat  28,  17. 
eodem  tecto  recipit  Scipionem  et 
Hasdrubalem  18.  cum  eo  foedus 
icit  Scipio,  ibid.  ducit  Hasdrubalis 
filiam  29,  23.  Scipioni  amicitiam 
renuntiat,  ibid.  eius  adversus  Ma- 
sinissam  bellum  29 — 33.  in  eius 
castra  ignes  coniiciunt  Scipio  et 
Masini.ssa  30,  5.  Syphax  adversua 
ISIasinissam  et  Laelium  copias  edu- 
cit  II.  capitur,  ibid.  in  castra  Ro- 
mana  abducitar  13.  eius  onitio  ad 
Scipionem,  ibid.  a  Laelio  in  Ita- 
liani  abducitur  1 7.  Tiburc  moritur, 
et  publico  funere  eftcrtur  45. 

Sypheum,  Bruttiorum  oppidum,  de- 
ficit  a  Poenis  ad  Romanos  30,  19. 

Syracusae  29,  i.  arcem  occupat  An- 
dronodorus  24.  21.  post  mortem 
Hieronymi  magnae  Syracusis  tur- 
bae,  iliid.  et  27.  pax  cum  Romanis 
decrcta,  dein  turbata  28—32.  Sy- 
racusiie  sub  doniinatiDiicm  Ilippo- 
cratis  et  Epicydis  cadunt  32.  terra 
mariquc  oppugnantur  a  Marcello 
33.  Archimede  dcfendcntc  34.  op- 
pugnatione  absistuiit  Roniani,  et 
obsidendo  arcent  commcatus,  ibid. 
Syracusaecaptiic  25,  23 — 31.  spolia 
Rimiani  dcvccta  40. 

Synicusani  practoicH  creant  24,  23. 
in  RomanoH  accenduntur  32.  cauti- 
gimtur  a  Marcello  consule  25,31. 
iti  fidem  clientcliimquc  Marccili 
urbcin  HUiim  trudunt  26,  32. 

S.vria  35»  '3. 
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Svii,  haud  paullo  mancipiorum  me- 
lius,  quam  militum,  genus  35,  49. 
leves  et  servituti  nati  36,  17.  Gallis 
stipendium  pependere  38,  16. 

Syrtis  minor  29,  33.  34,  62. 


Tabae,  urbs  Pisidiae  38,  13. 

Tabellae  et  literae  laureatae  45,  i. 

Tabellarius  44,  44.  45,  i. 

Tabemae,  Romae  a  Tarquinio  Priseo 
rege  factae  i,  35.  in  gravi  periculo 
claudi  iussae  3,  27.  4,  31.  in  luctu 
9,  7-  in  pace  apertae  6,  25.  ta- 
bernae  argentariae  fori  Rom.  ven- 
duntur  ab  Hannibale,  castra  ad 
urbem  habente  26,  11.  tabernae 
septem  Romae  incendio  hauri- 
untur  27.  reficiuntur  27,  11.  ta- 
bernae  omnes  cum  raagni  pretii 
mercibus  conflagravenmt  35,  40. 
quattuor  in  publicum  emptae  39, 
44.  tabemae  circa  fomm  piscato- 
rium  in  privatum  venditae  40,  51. 
foro  circumdatae  41,  32.  tabemae 
et  lanienae  coniunctae,  in  pu- 
blicum  emptae  44,  16. 

Tabemae  Novae,  loci  nomen  Romae 

3,  48. 

Tabernacula  in  foro  statuta  39,  46. 
tabernacula,  muli,  et  omnia  alia 
instrumenta  militaria,  magistrati- 
bus  in  provincias  ituris  subminis- 
trata  de  publico  42,  i.  tabernacula, 
militaremque  supellectilem,  qua- 
lem  consuli  praeberi  mos  est,  Ma- 
sinissae  donant  Romani  30,  1 7.  ta- 
bemaculum  Philippi  in  conspecto 
maxime  tumulo  positum  32,  5. 

Tabula  a  T.  Quinctio  dictatore  in 
Capitolio  sub  signo  lovis  Impera- 
toris  fixa  6,  29.  templo  affixa  voti 
index  40,  52.  victoriae  index  in 
aede  Matris  Matutae  41,  33. 

Tabulae  decem  a  decemviris  latae  3, 
34.  duae  prioribus  decem  additae 
37.  duodecim,  in  aes  incisae,  in 
publico  propositae  57. 

Tabulae  publicae  4,  8.  26,  36.  priscae 
artis,  inventae  Eretriae  32, 16.  Am- 
bracia  avectae  38,  9.  novae  32,  38. 
tabulis  pictis  fanum  Aesculapii  ex- 
ornatum  43,  4. 

Tabularium  43,  18. 

Tabulatorum  quinque  turris  28,  6. 

Tabulius  ager.  vid.  Trientius. 

Tagus,  fluvius  21,  5.  27,  19.  35,  22. 

39'  30. 
Talassio,  vox  nuptialis  i,  9. 
Talentum  Atticum  38,  24.  vid.  et  38. 

Euboicum  37,  45.    38,  9.    talenta 


argenti  ducenta  Philippo  pollicen- 

tur  Carthaginienses,  ut  in  Siciliam 
aut  Italiam  cum  exercitu  traiiciat 
29,  4.  talenta  ducenta,  semestre 
stipendium,  Cotyi  appensa  a  Per- 
seo  42,  67.  quinquaginta  in  ripa 
exponit  Perseus,  militi  diripienda 

44^  45- 

Tamiani,  inter  auxilia  Rhodiorum 
33,  18. 

Tanagra,  urbs  Boeotiae  33,  28.  35, 
51- 

Tanaquil,  femina  summo  loco  nata, 
nubit  Lucumoni  i,  34.  coelestium 
prodigiorum  perita,  ibid.  Tarqui- 
nium  ad  educandum  summa  cura 
Servium  excitat  39.  interfecto  Tar- 
quinio,  eundem  Servium,  generum 
suum,  ad  capessendam  rerum  cu- 
ram  hortatur  41.  vid.  et  47. 

Tanetum,  vicus  21,  25.  cf.  et  30,  19. 

Tarentus,  urbs  24,  13.  Tarentum  pro- 
ditur  Hannibali  25,  8  et  9.  oppu- 
gnatur  et  capitur  a  Fabio  Maximo 

27,  15- 

Tarentina  arx  oppugnatur  ab  Han- 
nibale  25, 11.  ei  provident  Romani 
15. 

Tarentini  8,  27.  eorum  indignatio  in 
Romanos,  ibid.  concitant  Lucanos, 
ibid.  eorum  superba  legatio  9,  14. 
deficiunt  ad  Poenos  bello  Hanni- 
balico  22,  61.  Tarentini  legati  ad 
Hannibalem  24,  13.  eorum  obsides 
apud  Romanos,  cum  fugissent  ab 
urbe,  retracti  de  saxo  deiiciuntiir 
25,  7.  Tarentinomm  defectio  8. 
sqq.  eorum  classis  caedit  et  mergit 
classem  Rom.  26,  39.  Tarentini 
caeduntur  a  C.  Persio,  ibid.  pacem 
petunt  a  Rom.  cum  libertate  ac  le- 
gibus  suis  27,  21  et  25.  Tarentini 
equites  35,  28  et  29. 

Tarentinus  ager  27,  40.    portus  23, 

Sp.  Tarpeius  praeest  arci  Rom.  i,  11. 
eius  filia  a  T.  Tatio,  Sabinorum 
rege,  auro  corrupta,  accipit  armatos 
Sabinos  in  arcem,  ibid. 

Sp.  Tarpeio  cos.  ut  magistratu  abiit, 
dies  dicta  3,  31.  legatus  mittitur 
ad  exercitum,  Aventinum  insiden- 
tem  50.  creatur  trib.  pl.  65. 

Tarpeius  mons  1,  55.  Tarpeia  rupes 
7,  10.  Tarpeium  saxum.  vid. 
Saxum. 

Tarquinii,  urbs  Etruriae  i,  34.  26,  3. 

27»  4- 
Tarquinienses  ad  Tarquinium  Super- 
bum  in  regni  possessionem  restitu- 
endum  arma  capiunt  2,  6.  pugna 
inter  eos  et  Romanos,  ibid.  domum 
abeunt  7.  bellimi  infemnt  Romanis 
5,  16.  populantur  agmm  Rom.  ibid. 
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vincuntur,  ibid.   populantur  agrum 
Rom.  7,  j  2.    caedunt  Romanosi,  et 
trecentos  septem  milites  Rom.  cap- 
tosimmolant  15.  sacerdotes  eorum, 
anguibus  praelatis,  furiali  incessu 
Romanos    terrent    17.    nncuntur, 
ibid.    in  eos,  quod  milites   Rom. 
immolassent,  saevitum  19.  indutias 
quadraginta     annorum     impetrant 
22.    pollicentur  Scipioni  lintea  in 
vela  28,  45. 
Tarquiniensis  ager  6,  4. 
L.  Tarquinii  Prisci  genus  et  nomen 
I,  34.  institutus  tutor  liberis  regis, 
ibid.    ambit   regnum    35.    eligitur, 
ibid.  centum  in  Patres  legit,  ibid. 
bellum    gerit    ciim    Latinis,   ibid. 
Circo  maximo  designat  locum,  ibid. 
muro    lapideo    urbem   circumdare 
parat   36.    Sabinis  infert   belluni, 
eosque  fundit  ibid.  et  37.  bellum 
facit  Latinis  38.  multa  eorum  op- 
pida  capit,  ibid.    eius  opera,  ibid. 
occiditur  40. 
L.  Tarquinius  regnum  alTectat  i,  46. 
Tarquinii  Prisci  filium  plures  eili- 
dere  auctores,  ibid.  instinctu  con- 
iugis    regnum    invadit    47.    quare 
Superbi  nomen  ei  inditum  49.  Pa- 
trum  primores  iiiterficit,  ibid.  cir- 
cumsaepit    corpus    armatis,    ibid. 
primus  morem  consulendi  senatum 
solvit,  ibid.  Liitinos  sibi  conciliat, 
ibid.    Octavio  Mamilio  Tusculano 
filiam   nuptum   dat,  ibid.    in   eum 
invehitur    Turnus    Herdonius    50. 
opprimit  Herdonium   51.    eius  ad 
Latinos  oratio,  cum  quibus  foedus 
renovat  52.  Volscis  bellum  infert, 
eorumque  liu-hem  Sucssam  Pome- 
tiam    vi  capit  ^^.   Gabios  fraude 
capit,  ibid.  et  54.  pacem  facit  cum 
Aequis,  et  cum  Tuscis  foedus  re- 
novat  Kc,.  aedificat  lovis  Capitolini 
aedem  ibid.    alia  eius  opera,  ibid. 
Ardeam  obsidet  57.  pellitur  Ronia 
60.  regnavit  annos  quinque  et  vi- 
ginti,  ibid.    bellum    molitur   2,  6. 
primo  a  Veientibus  et  Tarquinien- 
sibus  adiutus,  ibid.   deinde  a  Por- 
senna  9.    relictus  ab  eodem,  exsu- 
latum  abit  Tusculum  15.   pugnans 
ad  Regillum  lacum  vulneratur  19. 
moritur  Cumis  21. 

Aruns  Tarquinius.  vid.  Aruns. 

8ex.  Tarquinius,  Superbi  filius  mini- 
mu8  I,  53.  Gabios  prodit  patri, 
ibid.  et  54.  Lucretiae  vim  infert 
58.  (Jahios  exsul  profectus,  interfi- 
citur  60. 

T.  Tarquinius,  Superl)i  filius  i.  56. 
pugnat  ad  Regillum  lacum  2,  19  ct 

20. 


L.  Tarquiniui  Collatimis.  vid.  Colla- 

tinus. 
Tarquiniorum   nominis   odium  apud 

Romanos  2,  2.  Tarquiniorum  bona 

repetunt  legati  4.  eorum  bona  diri- 

piuntur,  aut  consecrantur  5. 
L.  Tarquitius,  patriciae  gentis,  magi- 

ster  equitum  3,  2 7. 
Tarracina  22,  15.  27,  4.  28,  11.  40, 

45.  Tarracina  colonia  vid.  Anxur. 

ei  negatur  vacatio  rei  navalis  36, 

3- 
Tarracinae  flumen  24,  44. 
Tarraco  21,  61.  26,  17.  40,  40.  Tar- 

raconis  portus  22,  22. 
Tarraconensis  conventus  26,  19. 
Tartessii,  Hispaniae  populi  23,  26. 
Taulantiis   populis  immunitas    data 

45.  26. 
Taurasinorum  ager  40,  38. 
Taurilia  ludi,  perbiduum  facti  religio- 

nis  causa  39,  22. 
Taurini,  populi  21,  38  et  39.  Tauri- 

norum  urbem,  caput  gentis,  expu- 

gnat  Hannibal,  ibid.  Taurinus  sal- 

tus  5,  34. 
Tauropolos  Diana  44,  44. 
Taurus  mons  35,  13.  omni  cis  Tau- 

rum  montem  possessione  Asiae  ce- 

dere  Antiochus  iubetur  37,  35  et 

r^-  .38, 38. 

Taums,  flumen  38,  15. 

Taygetus  34,  28. 

Teanenses  Apuli  veniunt  in  deditio- 

nem  9,  20. 
Teanum  Apulum  23,  24.  Sidicinum 

22,  .S7-  23,  24. 
Teates  Apuli  foedus  impetront  a  Ro- 

manis  9,  20. 
Tecmon,  oppidum  45,  26. 
Tectosagi,  populi,  occupant  mediter- 

ranea   Asiae   38,  16.    iis   Romani 

bellum  inferunt,  ihid.   eosque  vin- 

cunt  24  et  sqq. 
Tegea,  urbs  34,  26.    35,  27.    38,  34. 

Tcgeae    theatrum    niagnificum    e 

marmorc  facere  instituit  Antiochus 

F}piphancs  41,  25. 
Tegulae  marmoreae  ex  aede  lunonia 

Laciniae  detractae,  mox  iussu  sena- 

tus  relatae  42,  3. 
Teii  37,  12.  oratores  mittunt  ad  Ro- 

manos    28.    facturos    se    imj^enita 

pollicentur,  ibid. 
Telesia,  urbs  in  Samnio,  capitur  ab 

Hannibale   22,    13.    vi   capitur  a 

Romanis  24,  20. 
Tellenae,  urbs  Latii,  ab  Anco  Marcio 

copta  1,33. 
Telmessicus  sinus  37,  16. 
Telmissium  cnMtra  37,  56. 
Telmissus,  ibid. 
Tolum  1,25.  supertclumseUcvovens 
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stat  consul  P.  Deciiis  8,  9.  telo, 
super  quod  stans  consul  precatus 
est,  hostem  potiri,  fas  non  est  10. 

Tellus  Dea  10,  28.  eius  aedes  2,  41. 

Sex.  Tempanius,  decurio  equitum, 
iubet  equites  ex  equis  desilire,  qui 
pugnam  restituunt  4,  38.  a  C.  lunio 
trib.  interrogatur  de  Sempronio  cos. 

40.  eius  prudens  responsio  41.  ab- 
sens  creatur  trib.  pl.  42.  cum  eodem 
Sempronio  se  vestem  mutaturum 
profitetur,  ibid. 

Temenis  porta  Tarenti  25,  9. 

Tempe  Thessalica  32,  15.  33,  jo,  13 
et  35.  36,  10.  39,  24.  42,  54.  eiu3 
loci  descriptio  44,  6. 

Tempestas  foeda  prohibet  castrorum 
hostilium  oppugnationem  2,  62. 
prohibet  oppugnationem  urbis  Ro- 
mae  26,  11.  obruit  Bastarnas  40, 
58.  multis  sacris  profanisque  locis 
stragem  facit  2.  praetorum  comitia 
dirimit  59. 

Templura  primum  a  Romulo  lon 
Feretrio  dedicatum  i,  10.  Aescu- 
lapii  45,  28.  Apollinis  35,  51. 
Apollinis  Zerj^nthii  38,  41.  Bel- 
lonae  10,  19.  Bendidium  38,  41. 
Castoris  9,  43.  Cereris  31,  14.  40, 
2.  Concordiae  9,  46.  Dianae  i,  45. 
31,  17.  36,  22.  40,  52.  45,27.  Fe- 
roniae  26,  11.  Fortunae  24,47.  4^» 

1,  Fortunae  mulicbris  2,  40.  Her- 
culis  26,  10.  31,  24.  Honoris  et 
Virtutis  27,  25.  lovis  Acraei  38,  2. 
lovis  Capitolini  i,  38  et  55.  41, 
25.  lovis  Feretrii  i,  10.  4,  32.  in 
illud  spolia  opima  illata,  ibid.  Ni- 
caei  43,  23.  lovis  Olympii  24,  21. 

41,  25.  lovis  optimi  maximi  7,  3. 
lovis  Statoris  i,  12.  10,  36,  37. 
lovis  Trophonii  45,  27.  lovis  Vici- 
lini  24,  44.  lunonis  Laciniae  23, 
23.  24,  3.  28,  46.  30,  20.  42,  3. 
lunonis  Reginae  40,  52.  lunonis 
Sospitae  31,  12.  Matutae  matris  5, 
19  et  23.  6,  33.  24,  47.  Minervae 
7,  3.  aereum  35,  36.  Minervae  Ito- 
niae  36,  20.  Nortiae,  Etruscae 
Deae  7,  3.  Pudicitiae  10,  23.  Spei 

2,  51.  24,  47.  templum  nemo  de- 
dicare  potest,  nisi  consul  aut  impe- 
rator  9,  46.  templa  suis  crinibus 
matres  in  luctu  et  metu  verrebant 

3,  7.  Diis  in  ipso  discrimine  vo- 
vendi  mos  10,  42.  Deum,  quae 
Athenienses  pagatim  habebant,  di- 
rui  atque  incendi  iubet  Philippus 
31,  26.  Graecis  asyla  35,  51.  teni- 
pla  duo  in  orbe  sanctissima,  Del- 
phis  et  Samothracae  45,  5.  templis 
insignibus  etiam  aliqua  miracula 
atfinguntur    24,   3.    29,   8   et    18. 


Deum,  Alba  diruta,  temperatum  i, 

29. 
Tempsa   34,  45.    Tempsam  colonia 

civium  Rom.  deducta,  ibid. 
Tempsanus  ager  de   Bruttiis  captus 

34,  45- 

Tempyrorum  angustiae  38,  41. 

Tendeba,  33,  18. 

Tenedus  31,  16.  44,  28. 

Tensae  5,  41.  9,  40. 

Tenus,  insula  et  urbs  36,  21. 

C.  Terentillus  Arsa,  trib.  pl.  absenti- 
bus  consulibus  in  consulare  impe- 
rium  apud  plebem  invehitur  3,  9. 
legem  promulgat,  ut  quinque  viri 
creentur  legibus  de  imperio  consu- 
lari  scribendis,  ibid. 

Terentina  tribus  addita  10,  9. 

A.  Terentius  Varro,  ad  custodiendum 
iter  legatorum  Aetolorum  missus 
37,  49.  creatur  praetor  39,  32.  sor- 
titur  Hispaniam  citeriorem  38.  eius 
res  gestae  41  et  56.  vid.  et  40,  2. 
ovans  urbem  ingreditur  16. 

A.  Terentius  Varro,  legatus  ad  Gen- 
tium,  Illyriorum  regem  42,  26.  in 
Macedoniam  45,  17. 

C.  Terentius  Varro,  humili  et  sordido 
loco  natus,  suasor  legis  de  aequando 
magistri  equitum  et  dictatoris  iure, 
creatur  cos.  22,  25  et  35.  conciones 
multas  ac  feroces  habet  38.  eius  et 
Aemilii  collegae  discordia  41—44. 
signum  pugnae  ad  Cannas  proponit 
45.  fugit  Venusiam  49.  C.  Terentio 
Varroni,  redeunti  a  clade  Cannensi, 
obviam  itum  ab  omnibus  ordinibus 
61.  eius  ad  legatos  Campanos  oratio 
■^Si  5-  proconsul  iubetur  Piceno 
agro  praesidio  esse  32.  ei  per  omnes 
annos  post  fugam  ab  Cannis  proro- 
gatum  imperium  25,  6.  propraetor 
in  Etruriam  mittitur  27, 35.  legatus 
mittitur  ad  Philippum  30,  26.  le- 
gatus  in  Africam  mittitur  31,  11. 
triumvir  creatur  ad  supplendum 
Venusinis  colonorum  numemm  49. 

C.  Terentius  Istra  creatur  praetor  39, 
^6.  soiiitur  Sardiniam  40,  i.  tri- 
umvir  coloniae  Graviscas  deducen- 
dae  29. 

L.  Terentius,  legatus  ad  Antiochum 
missus  33,  35. 

L.  Terentius  Massiliota,  aedilis  plebis 
31,50. 

L.  Terentius  Massiliota  creatur  prae- 
tor  et  sortitur  Sardiniam  38, 42.  trib. 
milit.  40,  35. 

P.  Terentius  Tuscivicanus,  legatus  in 
Illyricum  45,  17. 

Q.  Terentius,  legatus  21,  63. 

Q.  Terentius  Culleo,  senator,  apud 
Carthaginienses  captivus,  Romanis 
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redditur  30,  43.  pileo  capiti  impo- 
sito,  secutus  est  Scipionera  trium- 
phantem  45.  legatus  33,  47-  4^, 
35.  praetor,  sortitur  iurisdictionem 
peregrinam  38,  42  et  55.  petit  con- 
sulatum,  frustra  39,  32.  legatus  ad 
Masinissam  et  Carthaginienses  42, 

35- 

Terina,  urbs  Bruttiorum,  capta  ab 
Alcxandro  Epirensi  8,  24. 

Termessus,  urbs  38,  15. 

Termessenses  oppugnant  arcem  Isi- 
ondensiurn  38,  15.  multantur,  ibid. 

Terminalia  festa  43,  13.  45,  44. 

Terminus  Deus  i,  55.  5,  54.  Termini 
fanum  i,  55. 

Terra  Mater  8,  6.  terra  Arpini  cam- 
pestri  agro  in  ingentem  sinum  con- 
sedit  30,  2.  terrae  motus,  qui  mul- 
tarum  urbium  Italiae  magnas  partes 
prostravit,  non  animadversus  a  pu- 
gnantibus  22,  5.  cf.  et  34,  55.  5^, 
40.  40,  58. 

Tessera  7,  35.  9,  32.  vesperi  per  cas- 
tra  data  27,46.  28,  14.  tesserarum 
ludus  4,  1 7. 

Testudo  e  scutis  densatis  10,  29,  41 
et  43-  3^39-  34,39-  eiusaccurata 
descriptio  44,  9.  testudines,  ma- 
chinae  ad  oppugnationem  urbium 
5,  5.  testudini  assimilata  Pelopon- 
nesus  36,  32. 

Tetradrachmum  34,  52.  37,  46. 

Tetniphylia,  urbs  Athamaniae  38,  i. 
ibi  custodia  regiae  pecuniae,  ibid. 
Tetraphylia  expelluntur  Macedo- 
nes,  ibid. 

Teus,  8.  Teos,  insula  et  oppidum  37, 

Teuticus,  legJitus  Gentii  44,  31. 
Thabusion  castellum  38,  14. 
Thapsus,  urbs  Africae  29,  30.  cf.  et 

33,  4«. 

Thassus  33,  30  et  35, 

Thaumaci  ul)i  siti,  et  unde  appellati 
32,  4.  Thaumacos  frustra  tentatos 
deserit  Phiiippus,  ibid.  capiunt  Ko- 
mani  36,  14.  cf.  et  32,  13. 

Theaetetus,  praefectus  classis  Rho- 
diae  45,  25.  lcgiitus  mittitur  llo- 
mam  cum  corona  viginti  millium 
aureorum,  il)id. 

Theatrum.  In  theatro  Graeci  concio- 
nem  hal)cre  solent  24,  39.  33,  28. 
theatnini  et  proscenium  ad  aedem 
Apolliiiis  40,  51.  theatrum  magni- 
ficum  Tegeae  Antiochus  Epiphanes 
facere  inslituit  41,  25. 

Thebae,  caput  Boeotiac  33,  i.  42,44. 
•Munt  iii  magno  tumultu,  ibid.  reci- 
piuntur  a  Romanis  63.  diniuntur 
9,  iS. 

Thcbae     Phthioticae     18,     7.     sive 


Phthiae  39,  25.  a  Philippo  captae 
28,  7.  maritimum  emporium  39, 
25.  vid.  et  32,  33.  33,  5. 

Thebani  seditiones  excitant  42,  43. 
Romanas  partes  sequuntur  44. 

Thebes  campus,  37,  ig. 

Theium,  oppidum  Athamaniae  38,  i. 

Themistus,  Gelonis  gener,  ob  sociata 
cum  Andranodoro  consilia  occiditur 
24,  24  et  25. 

Theodotus,  unus  ex  coniuratis  in  Hie- 
ronymi  caedem,  traditur  Andrano- 
doro  torquendus  24,  5.  celat  con- 
scios,  et  Thrasonem  insontem  con- 
silii  auctorem  mentitur,  ibid. 

Theodotus  et  Sosis,  interfecto  Hiero- 
nymo,  regiis  equis  Syracusas  con- 
tendunt  24,  21.  eos  alloquitur  An- 
dronodorus  22. 

Theodotus,  nobilis  adolescens,  Pa*- 
saronis  urbis  portaa  aperit  Roma- 
nis  45,  26. 

Theogenes,  dux  Persei  44,  32. 

Theondas,  summus  magistratus  Samo- 
thracae  45,  5. 

Theoxena  sibi  cum  marito  et  liberis 
sororis  suisque  necem  affert  40,  4. 

Theoxenus,  dux  Achaeorum,  Rhodiis 
militantium  33,  18. 

Themiopylae  33,  3  et  35.  Thermopy- 
]is  frequens  Graeciae  statis  diebus 
solet  esse  conventus,  ibid.  Thermo- 
pylarum  saltus  et  angustae  fauccs 
^8,  5  et  7.  31,  23.  33,  3.  iis  no- 
men  inditum  ab  aquis  calidis  36, 

15-      . 

Thesauri  auri  Gallici  6,  14  et  15. 
thesaunis  publicus  Mess^^nae  sub 
terra  saxo  quadrato  septus,  quo  Phi- 
lopoemen  vinctus  demittitur  39, 
50. 

Thespiae  42,  43. 

Thespienses36,  21.  eorum  emporium 
Creusa,  ibid. 

Thesproti.  Eorum  auxilia  Ap.  Clau- 
dius,  acccptam  in  Illyrico  ignomi- 
niam  corrigcre  cupiens,  secum  ad- 
duxit  ad  Phanotem,  Epiri  castel- 
lum  43,  21. 

Thesprotius  sinus  8,  24. 

Thessali  ascripti  a  Philippo,  Macc- 
doniae  rege,  focdcri  cum  Romanis 
inito  29,  12.  Tlies.silos  ])rimos  oni- 
nium  liberandos  IMiilipj")  nominat 
T.  t-iuinctius  32,  10.  Iil)cri  pronuii- 
tiantur  33,  32.  iis,  praetcr  liborta- 
tein  conccssam,  .\chaci  Phthiotac 
dati  34.  Thessali,  gens  ingenio  in- 
quieto  34,  51.  liberantur  a  T.Quin- 
ctio,  et  cx  oiniii  collu\ione  et  con- 
fusione  in  nlii|uam  tolerabilem  for- 
mam  redit;uiitur,  ibiii.  eoruin  con- 
cilium  Lariusjie  36,  8.  42,  38.    im- 
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pugnantur  ab  Antiocho  36,  9  et  10. 
eorum  querelae  de  urbibus  suis  a 
Philipjjo  possessis  39,  24  et  25. 
eorum  discordiae  sopitae  ab  Ap. 
Claudio  legato  42, 5.  Thessali  equi- 
tes  9,  19. 

Thessalici  equitatus  ^drtus  42,  59. 

Thessalonica  urbs  39,  27.  40,  4.  iirbs 
celeberrima  45,  30.  ibidem  erant 
navalia  44,  ro  et  32.  frustra  op- 
pugnatur  a  C.  Marcio  10.  deditur 
Aemilio  Paullo  45.  cf.  et  42,  67. 
44,  12.  45,  29. 

Thetidium  Pharsaliae  terrae  33,  6  et 

?• 

Theudoria,  urbs  Athamaniae  38,  i. 
Theudoria  expelluntur  Macedones, 
ibid. 

Theuma,  vicus,  expugnatur  32,  13. 

Thimarum,  oppidum  32,  14. 

Thoas,  praetor  Aetolorum,  conqueri- 
tur  iniurias  Romanorurn,  et  reges 
ad  bellum  concitat  35,  12.  mittitur 
ab  Aetolis  ad  Antiochum  32.  et  36, 
7.  frustra  tentat  Chalcidem  35,  37. 
Hannibalem  Antiocho  suspectum 
facit  42.  eius  cum  Phaenea  eon- 
tentio  45.  mittitur  itenim  legatus 
ab  Aetolis  ad  Antiochum  36,  26. 
eum   sibi   dedi  postulant  Romani 

37,  45-  38,  38. 

Thraces  invadunt  Manlii  exercitum, 
et  praedae  purtem  abigunt  38,  40. 
cf.  et  46  et  49.  39,  I.  cur  minus  in- 
festi  fuerint  Scipioni  38,  41.  assu- 
muntur  in  societatem  a  Romanis 
42,  19.  eorum  rex  Cotys,  vid.  Co- 
tys.  eonim  legati  Romam  missi  45, 
42.  Thraces  jiugnant  longis  rhom- 
phaeis  31,  39.  cum  cantu  super- 
fixa  capita  hostium  portant  42,  60. 

Thracia  26,  25.  in  Thraciam  exerci- 
tum  dueit  Philippus,  ibid.  eam  de- 
populantur  Galli  44,  27. 

Thrasippus  Eulyesta,  praefectus  age- 
matis  Macedonici  42,  51. 

Thraso,  familiaris  Hieronymo,  Syra- 
cusanorum  regi  24,  5.  nominatur 
inter  coniuratos,  ibid.  traditur  ad 
supplicium  insons,  ibid. 

Thrausi,  gens  Thracum  38,  41. 

Thronium  32,  36.  33,  3.  35,  37.  36, 
10. 

Thuriae,  sive  Thurii,  urbs  in  Sallen- 
tinis  9,  19.   10,  2.  25,  15.  27,  1. 

Thurini  in  fidem  Romanorum  re- 
deunt  25,  I.  deficiunt  ad  Hanni- 
balem  15.  cf.  et  27,  i. 

Thurinus  ager  34,  53.  in  eum  colonia 
deducta,  ibid. 

Thyatira,  oppidum  37,  8,  21  et  37. 
se  dedit  Romanis  44. 

Thymbris,  fluvius  Bithyniae  38,  18. 


Thj-rium,  sive  Tyrrheum  oppidum 
Acamaniae  ^6,  11  et  12.  38,  9. 

Th\Tienses,  Acarnaniae  pop.  Antio- 
cho  regi  respondent,  nullam  se  no- 
vam  societatem,  nisi  ex  auctoritate 
Romanorum  accepturos,  36,  12. 

Thyrsis  quidam  Stuberaeus  interclu- 
dit  Demetrio  spiritum  40,  24. 

Tiberina  insula  2,  5. 

Tiberinus  Silvius,  decimus  rex  Albae, 
in  Albula  subniersus  i,  3. 

Tiberinus  amnis  5,  37.  29,  14. 

Tiberis,  fluvius,  olim  Albula  dictus 
I,  3.  Tiberis  dictus  a  rege  Tiberino, 
qui  in  traiectu  submersus  est,  ibid. 
Tiberis  ab  Hercule  nando  traiici- 
tur  7,  est  gelida  hieme  innavigabi- 
lis  5,  13.  eius  inundationes  maxi- 
mae  24,  9.  30,  38.  35,  9  et  21.  38, 
28.  trans  Tiberim  emoti  Veliterni 
8,  14.  senatores  Privematium  20. 
Campani  26,  34. 

Tibicinum  in  ludis  usus  7,  2.  tibici- 
nes,  vini  avidum  genus  9,  30.  pro- 
hibiti  in  aede  lovis  vesci,  uno 
agmine  eunt  Tibur,  ibid.  vino  one- 
rati,  somnoque  victi,  in  plaustra 
coniiciuntur,  et  Romam  revehun- 
tur,  ibid.  iis  restitutum  ius  vescen- 
di  in  aede  lovis,  ibid. 

Tib'ir  7,  II.  9,  30.  22,  II,  30,  45. 
.43,  2. 

Tiburtes,  populi  7,  9.  quare  iis  bel- 
lum  indixerint  Romani,  ibid.  Gal- 
los  benigne  adiuvant  commeatu  1 1. 
vincuntur,  ibid.  infesto  agmine,  pri- 
mo  noctis  silentio  ad  urbem  Ro- 
mam  veniunt  12.  ad  moenia  Ro- 
mae  vincuntur,  ibid.  cum  iis  bel- 
lum  geritur  18.  cogimtur  dedere  se 
Romanis  19.  triumphus  de  Tibur- 
tibus,  ibid.  tuentur  Pedanos  8,  12. 
eos  vincit  L.  Furius  cos,  13.  mul- 
tantur  agro  14. 

Tichius,  cacumen  montis  Oetae  36, 
16  et  17. 

Ticinus,  amnis  5,  34.  21,  39.  Roma- 
ni  ponte  Ticinum  iungunt  21,  45, 
pugna  equestris  ad  Ticinum  46. 

Tifata,  mons  7,  29.  23,  36.  26,  5. 

Tifernum,  oppidum  9,  44.   10,  14. 

Tifemus,  mons  10,  30. 

Tigillum  Sororium  i,  26. 

Timanora  Dolopem  iaculatoribus  et 
funditoribus   praeficit  Perseus  42, 

Timasicrates  Rhodius  37,  14. 
Timasitheus,    Liparensis,    a     legatis 

Rom.   iniuriam   popularium  arcet 

5,28. 
Timaw  lacus  41,  5. 
Timocrates  Pellenensis  praeest  Argis 

34,  29  et  40. 
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Timon,  princeps  Thebarum  Phthioti- 
carum  33,  5. 

Timon  praeponitur  ab  Antiocho  Ly- 
diae  37,  44. 

Timotheus,  praefectus  Persei  42,  67. 

Tirones  ab  decem  et  sex  amiis  milites 
scribit  Philippus  33,  3. 

Tisaeum,  mons  28,  5. 

Tisippi  crudelitas  in  Aetolorum  prin- 
cipes  45,  28. 

Tiso  Patrensis  35,  26. 

Titienses,  equitum  centuria,  et  tribus 
antiqua  i,  13  et  36.   10,  6. 

C.  Titinius,  trib.  pl.  35,  8. 

L.  Titinius,  trib.  milit.  cos.  pot.  5, 12. 
itemm  18.  profectus  adversus  Fa- 
liscos,  male  rem  gerit,  ibid. 

M.  Titinius  trib.  pl.  creatur  3,  54. 

M.  Titinius,  magister  equit.  10,  i. 

M.  Titinius,  trib.  pl.  35,  8. 

M.  Titinius  Curvus,  praetor  40,  59. 
sortitur  iurisdictionem  urbanam  41, 
2.  delectum  Romac  habet  9.  dat 
senatum  Sempronio  ct  Postumio 
10. 

M.  Titinius,  praetor,  sortitur  Hispa- 
niam  citeriorem  41,  2.  cf.  et  19  et 
31.  accusatur  ab  Hispanis  43,  2. 

P.  Titinius,  legatus  31,  21. 

Sex.  Titinius,  tribunus  pl.  queritur 
indignam  mortem  Maelii  4,  16. 

Titium  atrium  in  Lautumiis  39,  44. 

Titus  TatiuB,  rex  Sabinorum  1,  10. 
ad  eum  congregantur  raptarum  vir- 
ginum  parentes,  ibid.  bellum  parat, 
ibid.  corrumpit  auro  tiliam  Tar- 
peii,  quae  Sabinos  in  arcem  accipit 
II.  pax  convenit  inter  eum  et  lio- 
mulum  13.  eius  mors  14. 

Toga  praetexta  ab  Etruscis  sumpta 
I,  8.  togam  praetextam  sumunt, 
qui  se  pro  populo  devovcnt  8,  9. 
cf.  et  10,  7.  togae  praetextae  haben- 
dae  ius,  ut  pontificibus,  ita  datum 
triumviris  epulonibus  33,  42.  prac- 
textis  togis  quinam  utercntur  34,  7. 
toga  candida  39,  39.  vid.  Album. 
picta  10,  7.  togam  pictam  Masi- 
nissae  donat  Scipio  30,  15.  purpu- 
rea  27,  4.  31,  II.  virilis  26,  19.  42, 

34. 

Toletum,  urbs  parva,  sed  loco  muni- 
ta  35,  7  ct  22.  operibuB  Toletum 
capit  M.  Fulvius  Nobilior,  procon- 
Bul,  ibid.  vid.  et  39,  30. 

Tolibtoboii  Galli  in  Asia  38,  15.  quo- 
nam  modo  eas  ccperint  sedes  16. 
iis  Romani  l)ellum  inferunt,  ibid.  et 
Bfjq.  fugiunt  in  01ymj)um  montcm 
18  et  19.    vincuntur  20  et  B<iq. 

Lar,  sive  Larte»,  Tolumnius,  Veien- 
tiuni  rex  4,  17.  ad  cum  deficiunt 
Fidenae,  ibid.    interfici  iubct  lega- 


tos  Rom.  ibid.   iu  proelio  occiditur 

a  Cornelio  Cosso,  trib.  milit.  19. 
Tonitru  ineunti   magistratum  super- 

veniens,  vitio  creatum  argucbat  23, 

31. 
Tormenta  bellica  24,  34, 
Torone,  urbs  28,  7.  44,  12.  45,  30. 

eam   incolunt    profugi    ab    Thebis 

Phthioticis  28,  7.    capitur  a  Phi- 

lippo,  ibid. 
Toronae  promontorium  31,  45. 
Toronaicum  mare  44,  11. 
Torquatus,  cognomen  T.  Manlio  da- 

tum  7,  10.  vid.  Manlius. 
Torquis  aureus  magni  ponderis  in  Ca- 

pitolio  lovi  donum  in  acde  positus 

33,  36.    torques  aureos  mille  qua- 

dringentos  septuaginta  transtulit  P. 

Cornelius  Scipio  36,  40. 
Tragula  Ilannibal  ictus  21,  7.   etiam 

Cn.  Scipio  24,  42. 
Tralles,  sive  Tralli,  Illyriorum  genus 

31,35-  33,4-  37,40. 
Tralles,  urbs  Asiae,  dedit  se  Roma- 

nis  37,  45- 

Transfugae  verJierati,  et  securi  per- 
cussi  24,  30.  nominis  Latini  qui 
crant,  securi  percussi,  Romani  in 
crucem  sublati  30,  43.  transfugae 
nomen  exsecrabile  veteribus  sociis, 
no^-is  suspectum  27,  17. 

Tiasimenus  lacus  22,  4.  ad  eum  Han- 
nibalis  castra  et  insidiae,  ibid.  ad 
Traaimenum  pugna  6  et  7.   cf.  et 

24,  13- 
M.  Trebellius  Fregellanus  43,  23. 
Q.  Trcbellius,  centurio  legionis  quar- 

tae  26,  48.  eum  inter  et  Sex,  Digi- 

tium  de  murali  coroua  certamen, 

ibid. 
Trebia,  oppidum  2,  39.    Trebiam  ca- 

pit  Coriolanus,  ibid. 
Trebia,  fluvius  21,  48.  ad  eum  pugna 

54—56- 

Trebianua  agcr  in  Campania  23,  14. 

Trcbius,  nobilis  Compsanus  23,  1. 

C.  Trcbonius,  trib.  pl.  5,  11. 

C.  Trebonius,  legatus  10,  40. 

L.  Trebonius,  tribunus  j)l.  insectatur 
Patres,  unde  Aspero  inditum  cogno- 
men  3,  65.   eius  rogatio,  ibid. 

M.  Trcbonius,  trib.  milit.  cos.  pot.  6, 
21. 

Trcbula,  urbs  23,  39. 

Trebulanus  agcr  23,  14. 

Trebulani»  data  civitaa  10,  I. 

C.  Trcmellius,  decem\-ir  agro  divi- 
dundo  42,  4. 

Cn.  Trcmellius  Flaccus,  qimcatoriufl, 
in  Aaiam  od  Attalum  legatu»  niit- 
titur  29,  II.  aedilifl  j)l.  30,  26.  cre- 
atur  praetor,  ibid.  Bortitur  Siciliam 
27. 
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Cn.  Tremellius,  trib.  pl.  45,  15. 

Triarii  milites  2,  47.  7,  23.  8,  8.  cur, 
et  quo  sensu  dicatur  res  ad  triarios 
rediisse,  ibid. 

Tribunal  praetoris  27,  50.  consulis 
Romani  Macedonibus  est  terrori 
45,  29.  tribunalia  a  praetoribus  ad 
piscinam  publicam  posita  23,  32. 
tribunal  in  castris  28,  27. 

Tribunus  Celerum  i,  59.  tribuni  mi- 
litum  in  secessione  railitum  ab  ex- 
ercitibus  creati  3,  51.  tribuni  mili- 
tum  primo  ab  imperatoribus,  dein 
populi  suifragio  ex  parte  facti  7,  5. 
cf.  et  9,  30.  legionis  primae,  se- 
cundae,  et  tertiae  22,  53.  alternis 
imperabant  40,  41.  propter  bellum 
Macedonicum,  non  suffragiis  crea- 
ti,  sed  a  consulibus  praetoribusque 
facti  42,  31.  rursum  a  populo  ex 
parte  creati  43,  14.  44,  21.  tribuni 
militum  consulari  potestate  tres 
numero  primum  creati  4,  6  et  7. 
abeunt  honore,  quasi  vitio  creati, 
ibid.  quattuor  creantur  4,  31.  sex 
4,  6r.  octo  5,  I.  tribunos  militum 
cos.  pot.  creari  evincunt  tribuni  pl. 

4,  25.  mox  vetat  senatus,  decernit- 
que,  ut  consularia  comitia  habean- 
tur,  ibid.  tribuni  milit.  cos.  pot. 
patricii  omnes  creati  per  quattuor 
et  quadraginta  annos  6,  37.  trib. 
milit.  cos.  pot.  ex  plebe  primus  5, 
12.  tribuni  plebis  primum  creati  2, 
33.  sacrosancti,  ibid.  et  3,  55.  non 
populi,  sed  plebis  magistratus  2, 56. 
cf.  et  35.  tributis  comitiis  creari 
iubentur  2,  56 — 58.  numeroque  eo- 
rum  tres  adduntur,  ex  Pisone,  ibid. 
decem  creantur  3,  30,  tolluntur, 
decemviris  institutis  32.  restituun- 
tur,  iisdem  sublatis  54.  per  coopta- 
tionem  duo  asciscuntur  patricii  et 
consulares  64  et  65.  cf.  et  5,  10. 
cooptari  vetantur  3,  65.  5,  11.  cer- 
tant  adversus  Patres  2,  42.  et  pas- 
sim.  diem  dicunt  C.  Marcio  2,  35. 
M.  Manlio  6,  20.  tribunus  plebis 
viatorem  mittit  ad  consulem  2,  56. 
tribuni  plebis  minantur  vincula 
consulibus  4,  26.    tribunis  militum 

5,  9.  in  ordinem  cogunt  dictato- 
rem,  ut  quidam  retulere  parum  pro- 
babiliter  6,  38.  tribuni  pl.  vetant 
delectum  haberi  4,  i,  et  alibi  sae- 
pius.  vetant  tributum  conferri  5, 
12.  vetant  per  quinquennium  ullos 
magistratus  curules  creari  6,  35. 
tribunus  plebis  unus  per  interces- 
sionem  suam,  unamque  vocem  ve- 
to,  ceteros  omnes  morari  potest  2, 
44.  4,  48.  6,  35.  tribunorum  pl. 
potestaa  moenibus  urbis  terminatur 


3,  20.  tribunus  plebis  a  Patribus 
clam  occisus  2,  54.  tribuni  pl.  duo, 
quod  gratificati  fuerant  Patribus, 
post  depositum  magistratum  accu- 
santur,  et  damnantur  5,  29.  tribu- 
nis  pl.  usitatum  semetipsos  creare  3, 
35.  tribunus  plebei  esse  non  potest, 
cuius  pater,  qui  sella  curuli  sederit, 
vivit  27,  21.  30,  19.  trib.  pl.  certa- 
men  iniiciunt  de  sacerdotiis  10,  6. 
non  patiuntur  consulatum  petere 
ex  quaestura  32,  7.  caeduntur  vir- 
gis  et  crudeliter  occiduntur  a  Ple- 
miniOjLocris  praesidii  praefecto  29, 

9- 
Tributa  comitia   2,   56.    vid.  Comi- 

tia. 

Tributo  plebs  liberata  Romae  2,  9. 
tributum  indictum  4,  60.  tributum 
aegre  collatum  5,  10.  conferri  pro- 
hibetur  12.  tributum  in  murum, 
saxo  quadrato  faciendum  6,  32.  in 
militum  stipendium  10,  46.  tribu- 
tum  duplex  imperatum  civibus 
Rom.  23,  31.  tributum,  debitum 
ex  pecunia  Asiatica,  solvitur  39,  7. 

Tribus  unde  dictae  ?  i,  43.  Aemilia 
38,  36.  Aniensis  10,  9.  Attalis  31, 
15.  Claudia  2,  16.  Cornelia  38,  36. 
Crustumina  42,  34.  Esquilina  45, 
15.  Falerina  9,  20.  Galeria  27,  6. 
Maecia  8,  17.  29,  37.  Namiensis, 
sive  Amiensis  6,  5.  29,  37.  Papiria 
8,  37.  Pollia  8,  37.  29,  37.  Pom- 
ptina  7,  15.  Publilia  7,  15.  Pupi- 
nia  26,  9.  Sabatina  6,  5.  Sapinia, 
Umbria  vocata  31,  2.  33,  37.  Sca- 
ptia  8,  1 7.  Stellatina  6,  5.  Teren- 
tina  10,  9.  Tromentina  6,  5.  Ve- 
turia  26,  22.  Ufentina  9,  20.  tribus 
una  et  viginti  factae  2,  21.  tribus 
urbanae,  quattuor  i,  43.  9,  46. 
tribu  moti  4,  24.  24,  18.  tribus 
bellum  iubent  6,  21.  pacem  30,  43, 
33,   25.    triumphum  decernunt  3, 

63. 
Tricca,  urbs32,  13.  36,  13.  39,  25. 
Triclinia  toto  foro  strata  39,  46. 
Tricorii,  populi  21,  31. 
Trientius  Tabuliusque  ager  quare  sic 

dictus  31,  13. 
Trifanum,  locus  8,  11. 
Trigemina  porta  4,  16.  35,  10  et  41. 

40,  51.  41,  32.  _ 

Triphylia  32,  13.  a  Philippo  Achaeis 

redditur  28,  8.  32,  5.  33,  34. 
Tripolis  Thessaliae  42,  53. 
Tripolis  Scaea  42,  55.  cf.  et  67. 
Tripoli  Laconici  agri  35,  27. 
'1  ripolitanus  ager  36,  10. 
Tripudium  solistimum  10,  40. 
Tripudia  Gallorum,  proelium  ineun- 

tium  38,  17. 
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Triremes  31,  22.  triremes  Ervthraeae 

37,  II. 

Tritonon,  Doridis  oppidum  28,  7. 

Triumphantium  omatus  10,  7.  30,  15. 
triumphantium  filii  pueri  curru 
cum  patre  vehi  solebant  45,  40. 
triumphantibus  post  exactum  ma- 
gistratum  imperium  ut  esset,  quo 
die  urbem  inituri  essent,  ad  popu- 
lum  ferebatur  45,  35.  triumphat  in 
monte  Albano,  cum  non  potuisset 
triumphum  impetrare,  C.  Papirius 
26,  21.  triumphare  non  poterat, 
qui  sine  magistratu  res  gessisset  28, 

38.  31,  20. 

Triumphi  origo  i,  10.  descriptio  3, 
20.  cf.  et  45,  39  et  40.  triumphi 
8ine  auctoritate  Patrum,  populi 
iussu  acti  3,  63.  7,  17.  sine  aucto- 
ritate  Patrum,8ine  populi  iussu  10, 
37.  triumphus  Tarquinii  Prisci, 
primus  a  Livio  memoratus  i,  38. 
P.  Valerii  2,  7.  Camilli  5,  23.  Sci- 
pionis  Afr.  30,  45.  L.  Aem.  PauUi 
45»  39  6t  40.  triumphus  navalis 
primus  45,  42.  triumphus  tam  est 
militum,  quam  ducum  45,  38.  tri- 
umphum  primus  acto  honore  repor- 
tavit  Q.  Publil.  Philo  8,  26.  trium- 
phum  concedere  aut  denegare  sena- 
tu8  est  3,  63.  triumphum  petens, 
cum  sine  magistratu  res  gessisset, 
L.  Com.  Lentulus  ovationem  im- 
petrat  31,  20.  item  L.  Manlius  39, 
2^.  triumphus,  in  quo  neque  capti- 
VI  ante  currum  ducti,  ncque  spolia 
praelata,  neque  militcs  secuti  31, 
49.    triumphus,  nullo    bello  gesto 

40,38. 

Triumviri  coloniae  deducendae  creati 
4,  II.  6,  21.  8,  16.  9,  28.  21,  25. 
31,49.  32,  29.  triumviri  bini  crcari 
iuasi,  qui  citra  et  ultra  quinquagesi- 
mum  lapidcm,  in  pagis  forisquc  et 
conciliabulis,  omncm  copiam  inge- 
nuorum  inspiccrent  25,5.  triumviri 
bini,  uni  sacris  conquirendis,  alteri 
reficiendis  aedibus  sacris,  creati  25, 
7.  triumviri  capitales  incusantur  a 
Bcnatu,  quod  coetus  sacrificantium 
novo  niore  non  prohiberent  25,  i. 
iubentur  intentiorcm  custodiam 
Lautumiarum  carceris  habere  32, 
26.  iis  mandatum,  ut  pcr  urbem 
vigilias  disponant  30,  14.  triumviri 
epulones  quando  pnmuni  crcati  33, 
42.  iii<,  ut  pontificibus,  datum  ius 
togac  practextae  habendao,  ibid.  cf. 
40,  42.  triumviri  mcnsarii  facti  ob 
nivcnti  penuriam  23,  21.  24,  18. 
26,  36. 

Trocmi,  CJalli,  occupant  Hcllt-sponti 
oram  3M,  ift.  vitl.  Ciallogracci. 


Trogiliomm  portus  25,  23. 

Troia  capta,  et  in  Troianos  saevitum 
I,  I.  Troia  decem  annis  oppugnata 
ob  unam  mulierem  5,  4.  Troia  in 
Euganeomm  agro  ab  Antenore 
condita  1,  i.  Troia  in  Laurente 
agro  ab  Aenea  condita,  ibid. 

Troianus  pagus  1,1. 

Troiani  1,1. 

Troilium  in  Etmriaa  Sp.  Carvilio  cos. 
captum  10,  46. 

Tromentina  tribus  addita  6,  5. 

Trophonii  specus  45,  27.  Trophonius 
lupiter,  ibid. 

Tubicines  et  comicines  in  centurias 
distributi  i,  43, 

M.  Tuccius,  aedilis  cumlis  35,  41. 
creatur  praetor  36, 45.  sortitur  Apu- 
liam  et  Bmttios  37,  2,  50.  38,  36. 
creatur  triumvir  coloniae  deducen- 
dae  39,  23. 

Tulliae,  regis  Servii  TuUii  filiae  duae 
I,  46.  maioris  Tulliae  ambitio,  ib. 
ambo  nubunt  Tarquiniis,  ibid.  mi- 
nor  nubit  Arunti,  ibid.  maioris  Tul- 
liae  violenta  consilia  47.  eius  im- 
pietas  48.  Tarquinio  pulso  et  ipsa 
ftigit  59. 

Tullianum  29,  22. 

Man.  Tullius,  cos.  2,  19. 

Sex.  TuUius  septimum  primum  pilum 
ducit  7,  13.  eius  ad  C.  Sulpicium, 
dictatorem,  quod  bellum  traheret, 
oratio,  ibid.  privatum  dictatoris 
cum  eo  colloquium  14.  eius  in 
proelio  virtus  16. 

TuUus  Ilostilius  creatur  rex  Roma- 
nomm  i,  22.  eius  indoles,  ibid.  in- 
fert  Albanis  bellum  23.  eius  cum 
Metto  colloquium,  ibid.  favet  Ho- 
ratio  rco  26.  in  proelio  adversus 
Veientes  Fidenatesque  duodecim 
vovet  Salios,  fanaque  Pallori  ac 
Pavori  27.  supplicioafficit  Mettum 
ob  perfidiam  28.  diruit  Albam  29. 
addit  Coclium  montem  urbi,  ibique 
deindc  habitat  30.  principes  Alba- 
nomm  in  Patrcs,  et  cquitum  decem 
turmascx  Albanis  legit,  ibid.  infert 
Sabinis  bellum,  eosque  vincit,  ibid. 
longinquo  morbo  implicatur  31.  fit 
superstitionibusobnoxius,  ibid.  ful- 
mine  ictus  cum  domo  conflngrat, 
ibid.  regnavit  annos  duos  et  triginta, 
ibid. 

Att.  Tulhis,  princcps  Volscomm,  in- 
festus  Romanis  2,  35.  cxcipit  ho»- 
pitio  Marcium  Coriolniium,  ibid. 
de  bcUo  Romunis  iiiforondo  cogit/it, 
ibid.  cius  dolus  37.  Volsci,  n  Tullo 
concitiiti.  deficiunt  38  ct  39. 

Tumultus  CJnllicu»  7,  9.  Snbinu»  1, 
26.  sorviliM  32,  26. 
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Tunes,  locus  cum  opcribus,  tum 
suapte  natura  tutus  30, 9.  abest  ab 
Carthagine  quindccim  millia  ferme 
passuum,  ibid.  Tuneta  occupat 
Scipio,  ibid.  cf.  et  16  et  36. 

Tunica  palmata  10,  7.  tunicam  pal- 
matam  Masinissae  donat  Scipio  30, 
15.  cf.  et  31,  II.  purpurea,  regi 
Syphaci  dono  missa  27,  4.  tunicae 
versicolores  9,  40.  tunicae,  militum 
praemia  7,  37.  10,  30. 

Turba,  oppidum  Hispaniae  33,  44. 

Turbae  ob  nexos  2,  -23  et  27.  vid. 
Seditio. 

Turdetania  28,  39.  34,  16.  in  Turde- 
taniam  proficiscitur  cum  exercitu 
P.  Manlius,  praetor  34,  17.  et  M. 
Porcius  Cato  consul,  accitus  a 
Manlio  praetore  19. 

Turdetani,  populi  21,  6.  lites  inter 
eos  et  Saguntinos,  ab  Hannibale 
satae,  ibid.  iis  ut  Saguntini  rcs 
reddant,  postulat  Hannibal  12.  in 
potestatem  redacti,  sub  corona 
venduntur  24,  42.  eorum  urbs  de- 
leta,  ibid.  eorum  regulus  Attanes 
28,  15.  vectigal  ex  eorum  agro  Sa- 
guntini  capiunt  39.  omnium  His- 
panorum  maxime  imbelles  haben- 
tur  34,  17. 

Turduli,  iidem,  qui  Turdetani  28, 39. 

34,  17- 

Turdulum  bellum  34,  20. 
Turmae  equitum  i,  30.   turma  equi- 
tum  Placentina  44,  40.  Aesemina, 
ibid.  Lucana  22,  42. 

Turnus,  rex  Rutulorum,  Aeneae  La- 
tinoque  bellum  infert  i,  2.  vin- 
citur,  et,  cum  Mezentio  iunctis 
viribus,  altero  proelio  superatur, 
ibid. 

Turres  murorum  21,  8.  contabulatae 
24,  34.  impositae  tergo  elephan- 
torum  37,  40.  turres  in  operibus 
oppugnandamm  urbium  5,  5.  21, 
II.  32,  17.  33,  17.  turris  mobilis 
21,  II.  turris  quinque  tabulatomm 
28,  6. 

Turrus,  vel  Thurrus,  regulus  Hispa- 
norum  40,  49.  eius  duo  filii  cum 
filia  in  potestatem  veniunt  Roma- 
nomm,  ibid.  sequitur  Romanos, 
fortique  ac  fideli  opera  rem  Ro- 
manam  adiuvat,  ibid. 

Tus,  publice  in  sacrificiis  praebitum 
10,  23. 

Tusci  occupant  laniculum  2,  51. 
eoram  imperium  olim  quam  late 
patuerit  i,  2.  5,  33.  Tusci  oppri- 
muntur  a  Romanis  45.  Tusci  fere 
omnes  eonsciscunt  bellum  10,  i8. 
vincuntur,  ibid. 

Tusculana  arx  3,  23  et  42.   6,  33. 


Tusculani  colles  3,  7,  sq. 
Tusculani  Romam  suppetias  mittunt 
3,  18.  iis  decretum  bellum  6,  25. 
quod  arcent  constanti  pace,  ibid. 
pacem  impetrant,  deinde  et  civi- 
tatem  26.  cf.  et  8,  14.  de  iis,  roga- 
tione  Flavia,  iudicium  populi  8, 
37.  i^opulus  Tusculanus  mutata 
veste  venit  Romam,  impetratque 
veniam,  ibid.  in  Papiria  tribu  suf- 
fragium  ferebant,  ibid. 

Tuscum  mare  5,  33.  26,  19. 

Tuscus  vicus  Romae  2,  14.  27,  37. 
33,  26. 

Tusculum  2,  15  et  16.  26,  9.  capitur 
a  Latinis  6,  33.  recipitur,  caesis 
Latinis,  ibid.  oppugnatur  a  Veli- 
ternis  36.  liberatur  obsidione,  ibid. 

Tutia,  fim-ius  26,  11. 

Tutomm  potestas  contra  matrem,  in 
virgine  nuptum  elocanda  4,  9.  tu- 
toris  optio  Hispalae  Feceniae  con- 
cessa  39,  19. 

Tycha,  nomen  partis  Syracusanae 
urbis  24,  21.  25,  25. 

Tyndarium  36,  1. 

Tyrannidem,  pedibus  traCtus,  non 
insidens  equo,  relinquere  debet, 
auctore  Dionysio  tyranno  24,  22. 

Tyrii  35,  48.  conditores  Carthaginis 

'33,  49- 
Tyrrhenum  mare  5,  33. 
Tyms  33,  48. 
Tyscos,  vicus  38,  18. 


V. 

Vacatio  8,  20.  sine  ulla  vacationis 
venia  exercitus  scriptus,  ibid.  cf.  et 
7,  28.  vacatio  rei  navalis  colonis 
maritimis  negata  36,  3.  vacatio  sa- 
crosancta  27,  38. 

Vaccaei,  Hispana  gens,  vincuntur  ab 
Hannibale  21,  5.  fiinduntur,  fu- 
ganturque  ab  M.  Fulvio  35,  7.  cf. 
et  40,  47  et  50. 

Vacci  prata  8,  19. 

Vades  publici  a  quo,  et  qua  occasione 
primum  dati  3,  13. 

Vadimonis  lacus  9, 39.  ad  hunc  lacum 
cum  Etmscis  acriter  pugnatum, 
ibid. 

Valerius  Antias,  historiae  Romanae 
scriptor  3,  5.  nuUum  mentiendi 
modum  tenet  26,  49.  immodice 
omnium  remm  numerum  auget  33, 
10.  citatus  25,  39.  29,  35.  30,  19 
et  29.  32,  6.  34,  15.  35>  2.  36,  19 
et  38.  38,  50.  39,  22.  40,  29.  41, 
32.  42,  II.  44,  13.  45,  40. 

Valerius  Flaccus,  trib.  milit.  25,  14. 
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C.  Valerius,  tribunus  milit.  cos.  pot. 
6,56. 

C  Valerius,  cos.  8,  18. 

C.  Valerius,  flanien  Dialis  39,  39. 
creatur  praetor,  et  sortitur  iuris- 
dictionem  peren;rinam  45. 

C.  Valerius  legatus  mittitur  Alex- 
andriam  42,  6  et  17. 

C.  Valerius  Flaccus,  flamen  Dialis, 
inauguratur  invitus  27,  8.  iure  sn- 
cerdotii  senatum  ingreditur,  ibid. 
aedilis  curulis  31,  50.  32,  7. 

C.  Valerius  Laevinus,  praetor,  sor- 
titur  Sardiniam  40,  44.  consul  sul> 
rogatur  in  locum  Cornelii  Scipionis 
41,  21.  triumphat  de  Liguribus  22. 
mittitur  legatus  ad  Aetolos  30.  pc- 
tit  censuram  43,  16. 

C.  Valerius,  Laevini  filius  38,  9. 

C.  Valcrius  l'otitus  trib.  mil.  cos.  pot. 
4,  49.  cos.  creatur  s,^.  capit  arcem 
Carventanani,  ibid.  urbem  ovans 
introit,  ibid.  trib.  milit.  cos.  pot. 
iterum  57.  tertium  61. 

C.  Valerius  Tappo,  trib.  pl.  38,  36. 

L.  Valerius,  quaestor,  diem  perduel- 
lionis  dicit  Sp.  Cassio,  consuli  2,  41. 
consul  creatur  42.  iterum  61.  bel- 
lum  gerit  advcrsus  Aequos  62. 

L.  Valerius  interrex  5,  1 7. 

L.  Valerius,  legatus,  auream  crateram 
donum  AjJoIIini  Delphos  fert  5, 
■28.  cxccptus  a  Liparensium  j^iratis, 
dimittitur,  ibid. 

L.  Valcrius,  magister  equitum  5,  48. 

L.  Valerius,  magister  etjuituni  dictus 
8,  18. 

L,  Valerius  in  locum  M.  Cornelii  Co- 
thcgi  suflicitur  pontifcx  ^^,  42. 

L.  Valerius,  trib.  jil.  ad  jtopulum  tu- 
lit  dc  Icgc  ()j)])ia  abroganda  34,  i. 
eius  contru  Catonem  consulcm  ora- 
tio  5. 

L.  Valerius  Flaccus,  magistcr  cquit. 
dictus  9,  7. 

L.  Valcriu»  Flaccus,  acdilis  curulis 
31,  4.  crcatur  praetor  49.  sortitur 
Siciliam  32,  i.  cos.  33,42.  sortitur 
Itiili.im  43.  eiua  res  gestae  34,  21 
ct  46.  legatus  consularis,  sub  M\ 
Acilio  C08.  rem  gerit  ad  Themio- 
pylas  36,  17  ct  19.  fit  ccnsor  39, 
40.  ciuscensuraeactu42 — 44.  prin- 
ccps  9*.'natus,  cum  ccnsor  cssct, 
lcctus  est  52.  pontifex  moritur  40, 

L.  Vnlcrius  Publicola,  trib.  milit.  cos, 
|)ot.  5,  26.  itcnmi  6,  1.  tcrtiuiu  5. 
i|iiartuni  21.  (juintum  27. 

L.  Valcriua  Potitus  primus  ndvcrsus 
deccmviros  niovct  ccrtamcn  3,  39 
ct  41.  cum  >L  iloratio  A|>|iiuni 
cxpcUitforu  49.  cuni  coilcm  Icgatur 


ad  plebem  50 — 53,  et  tit  consul 
55.  leges  fcrt  in  gratiam  plebis, 
ibid.  eius  res  gestiie  in  bello  60  et 
61.  triumphat  sine  auctoritate  Pa- 
tnim,  populi  iussu  63.  sibi  consula- 
tum  continuari  noUe  se,  profitetur 
64.  cf.  et  4,  6. 

L.  Valerius  Potitus,  trib.  milit.  cos. 
pot.  4,  49.  iterum  5S.  tertium  5,  i. 
quartum  10.  quiutum  14.  a  Faleriis 
ingentes  praedas  agit,  ibid. 

L.  Valerius  Potitus  cos.  creatur  5, 
31.  facit  ludos  magnos,  ibid.  cae- 
dit  Aequos,  ibid.  triumpliat,  ibid. 

L.  Valerius  Potitus,  iutcrrex  5,  31, 

L.  Valerius  Potitus,  intcrrex  6,  5. 

L.  Valerius  Tappo  creatur  praetor  35, 
10.  sortitur  Siciliani  20. 

L.  Valerius  C.  F.  Tappo  creatur  tri- 
umvir  coloniae  deduccndae  37,  46. 

L.  Valerius  P.  F.  Flaccus  creatur  tri- 
umvir  coloniae  deducendae  37,  46, 

M.  Valerius  fetialis  facit  Sp.  Fusium 
jjatrem  patratum  i.  24. 

M.  Valerius,  Publicolae  fratcr,  cos. 
triumphat  de  Sabinis  2,  16.  in  pu- 
gna  ad  Regillum  lacum,  petens 
Tarquinium,  ipse  interficitur  20. 

M'.  Valcrius  M.  F.  Volesi  N.  iion  fuit 
primusdictator  2,  18. 

M\  Valerius,  Volesi  filius,  dictator 
creatur  2,  30.  dc  Sabinis  triumphat 
31.  cum  populo  indulgeri  cuperet, 
aspernantil)us  Patribus  cius  rclati- 
oncm,  abdicat  se  dictatura,  ibid. 

M.  Valcrius  augur  moritur  3,  7, 

M.  Valerius,  quaestor  3,  25.  cos.  31, 

M.  Valerius,  trib.  milit.  cum  Gallo 
bingulari  ccrtamine  pugnans,  a 
corvo  galeae  insidcnte  adiutus  ho- 
stem  obtrunait  7,  26.  dccem  bubus 
aurcaque  corona  donatur,  ibid.  Cor- 
vus  vocatur,  ibid.  tres  et  viginti 
annos  natus  cos.  creatur,  ibid.  se- 
cundum  cos.  27.  vincit  Volscos, 
caj)it  Satricum,  et  triumj^hat,  ibid, 
tertium  cos.  28.  advcrsus  Saninitcs 
I^roficiscitur  32.  eius  ad  militesad- 
hortatio,  ibid.  familiaris  cst  militi 
dux  ,^^.  invadit  j)rimu8  omnium 
lujstes,  et  vincit,il)id.  triumphat  de 
Samnitibus  38.  dicUitor  crcatur  39. 
seditioncm  rcbellantium  niilitum 
comjxinit  40  ct  41.  (juartum  cos.  8, 
16.  caj^it  Calcs  AuHonum,  ibid.  ox 
senatusconKulto  triumj)hat,  ibid.  in- 
tcrrcx  I7.ct  9,  7.  dictatorsccundum 
10,  3.  triunij^hat  5.  cos.  quintum 
6.  lcgcm  fcrt  de  j^rovocatione,  tvr- 
tio  tum  ab  urbe  ci)iulit;i  lalaui,  Ncm- 
jii-r  ;t  faiiiilia  cadcm  9.  cos.  sextum 
T.  Manlio  siitfcctus  1 1. 

M.  Valcrius    Falto,   ijuue»toriuK,   in 
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Asiam  ad  Attalum  legatus  mittitur 
29,  II.  aedilis  curulis  30,  26.  cre- 
atur  praetor,  et  Bmttios  provinci- 
am  sortitur  40  et  41.  ei  prorogatur 
imperium,  ut  in  Sardiniam  traiiciat 

M.  Valerius  Laevinus,  praetor,  sorti- 
tur  iurisdictionera  peregrinam,  sed 
postea  bellum  administrare  iussus 
est  25,  24.  30,  32.  37  et  38.  pro 
praetore  praeesse  iubetur  orae  ma- 
ritimaead  Brundisium  24,  10.  mit- 
tit  M.  Livium,  qiii  Tarentum  tue- 
atur  20.  ad  eum  legati  ab  Orico 
40.  eius  res  gestae  in  Graecia  ad- 
versus  Philippum,  ibid.  prorogato 
imperio  mandatur  ei  Graecia  et 
Macedonia  44.  iterum  25,  3.  res 
gestae  26,  24 — 26.  cos.  absens  cre- 
atur  22.  venit  Romam  27.  Italiam 
sortitus,  provinciam  permutat  cum 
Marcello  collega  29.  suadet  Patri- 
bus,  ut  omne  aunmi,  argentum,aes 
signatum  in  jniblicum  conferant  36. 
Sicilia  oroni  Poenos  expellit  40. 
Romam  redit,  et  res  in  Sicilia  ges- 
tas  narrat  27,  5.  eius  concertatio 
cum  Patribus  de  dictatore  dicendo, 
ibid.  ei  prorogatum  imperium  22. 
proconsul,  ex  Sicilia  in  Africam 
])roficiscitur  28,  4.  legatus  ad  At- 
talum  mittitur  29,  11.  refert  de 
reddendis  pecuniis,  quae  a  privatis 
collatae  erant  16.  propraetor,  cum 
classe  mittitur  adversus  Philippum 
in  Macedoniam  31,  3.  mortis  eius 
causa  a  Publio  et  Marco  filiis  ludi 
funebres  facti,  50. 

M.  Valerius  Laevinus  creatur  praetor 
39,  56.  sortitur  iurisdictionem  per- 
egrinam  40,  i.  cf.  et  42,  58. 

M.  Valerius  Rlaximus  trib.  milit.  cos. 
pot.  5,  14.  itemm  24. 

M,  Valerius  Maximus,  cos.  9,  28.  le- 
gatus  dictatoris  Papirii  Cursoris  40. 
praetor  quartum  41.  censor  43.  ab 
eo  et  collega  viae  per  agros  publica 
impensa  factae,  ibid. 

M.  Valerius  Messalla,  praefectus  clas- 
sis,  cum  parte  navium  mittitur  in 
Africam  27,  5.  populatur  Africam, 
ibid.  eum  dictatorem  dicere  cupiens 
cos.  Laevinus  prohibetur  a  senatu, 
ibid. 

M.  Valerius  Messalla  creatur  praetor 
34,  54.  sortitur  iurisdictionem  per- 
egrinam  55.  creatur  consul  38,  35. 
legatus  in  Macedoniam  41,  27.  in 
locum  Aemilii  Papi  sufficitur  de- 
cemvir  sacrorum  42,  28. 

M.  Valerius,  legatus  Acmilii  Paulli 
in  bello  adversus  Ligures  40,  27. 

M.  Valerius  Publicola,  magister  equi- 


tum  7,  12.  cos.  17  et  18,  iterum 

19-       .  „       . 

P.  Valenus,   Volesi    F.  cum  Spurio 

Lucretio  venit  ad  Lucretiam  i,  58, 
iurat  in  verba,  quae  Brutus  praei- 
verat  59.  cos.  creatur  in  locum  Col- 
latini  2,  2.  pugnat  cum  Tarquiniis 
6.  spolia  legit,  et  triumphans  Ro- 
mam  redit  7.  affectati  regni  insimu- 
latur,  ibid.  submittit  fasces  populo, 
ibid.  purgat  se,  ibid.  Veliae  aedes 
subiicit,  ibid.  leges  ab  eo  latae  8. 
cognomen  Publicolae  ei  datum, 
ibid.  ad  Veientium  bellum  proficis- 
citur,  ibid.  cos.  itemm  creatur, 
ibid.  caedit  Etmscos  11.  creatur 
tertium  cos.  15.  quartum  cos.  16. 
infesto  exercitu  in  agrum  Sabinum 
proficiscitur,  hostes  caedit,  et  Ro- 
mam  redit  triumphans,  ibid.  mori- 
tur,  copiis  familiaribus  adeo  exiguis, 
ut  funeri  sumptus  deesset,  ibid.  de 
publico  elatum  luxere  matronae, 
ut  Brutum,  ibid. 

P.  Valerius,  cos.  2,  52. 

P.  Valerius  Potitus,  trib.  milit.  cos. 
pot.  6,  6.  socius  imperii  a  Camillo 
lectus,  ibid.  trib.  milit.  cos.  pot. 
itemm  18.  tertium27.  quartum  32. 
fundit  Volscos  et  Latinos,  ibid. 
quintum  36.  sextum  42. 

P.  Valerius  Flaccus,  legatus  ad  Han- 
nibalem  missus  21,  6. 

P.  Valerius  Flaccus,  legatus  Marcelli 
in  pugna  ad  Nolam  23,  16.  prae- 
fectus  classis  34  et  38  cf.  et  26,  8. 

P.  Valerius  Laevinus  creatur  praetor 
et  sortitur  Galliam  41,  12. 

P.  Valerius  Publicola,  interrex  3,  8. 
cos.  creatur  15.  eius  ad  tribunos  et 
plebem  oratio  1 7.  oppugnat  Capi- 
tolium,  ab  Herdonio  servisque  oc- 
cupatum  18.  interficitur,  ibid. 

P.  Valerius  Publicola,  cos.  7,  21. 
praetor  23.  dictator  28. 

P.  Valerius  Publicola,  magister  equit. 

8,  17.  . 

T.  Valerius,  legatus  24,  40. 

Valetudinis  ergo  supplicatio  facta  40, 
37.  valetudinis  populi  causa  sup- 
plicatio  et  feriae  42,  2.  valetudini 
excusandae  sollennia  fuere  cum 
iureiurando  verba  6,  22. 

Vallum  Macedonum  33,  5.  Romano- 
mm,  ibid. 

Vasa  argentea  in  cella  lovis  ex  mul- 
taticia  pecunia  posita  10,  23.  ar- 
gentea  et  aurea  Romani  donant  At- 
talo,  Eumenis  fratri  35,  23.  vasa 
aenea  et  argentea  Gallica  36,  40. 
aerea  cientur  luna  deficiente  26,  5. 
aurea  quingentum  pondo  Romanis 
mittit    Antiochus   42,  6.    vasorum 
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aureorum  etargenteorum  ingens  nu- 
merus  Asiatico  Scipionis  triumpho 
traductorum  37,  59. 

Vates  ex  alieno  errore  quaestum  fa- 
cientes  25,  i.  vates  Graecus  Bac- 
chanalia  in  Etruriam  invehit  39, 
0. 

Vaticanus  ager  10,  26. 

Vaticini  libri  iubentur  ad  praetorem 
deferri  25,  i. 

Vecilius  mons  3,  50. 

Vectigal  novum  statutum  ex  salaria 
annona  29,  37.  vectigal  annuum  in 
opera  publica  censoribus  decretum 
40, 46.  vectigal  e  metallis  ^lacedo- 
nicis  45,  18  et  29.  vectigalia  populi 
Rom.  sub  nutu  arbitriocjue  censo- 
rum  fuere  4,  8.  vectigalia  magna 
ex  ferrariis  et  argentariis  in  Hispa- 
nia  instituit  Cato  34,  21.  vectigalia 
summis  pretiis  locata  39,  44.  multa 
instituta  40,  51.  vectigalium  annu- 
orum  dimidium  ad  opera  publica 
facienda  censcribus  attributum  44, 
16.  vectigalia  Carthaginiensium 
praedae  acdivisui  esse  principibus, 
prohibet  Hannibal  33,  46  et  47. 

Vectones  funduntur  et  fugantur  ab 
M.  Fulvio,  praetore  35,  7.  Vecto- 
num  magnus  exercitus  Toletanis 
subsidio  venit  22. 

Veientes  in  fines  Romanos  excurrunt 
I,  15.  a  Romulo  vincuntur,  ibid. 
agri  parte  multatis  in  centum  an- 
nos  indutiae  datae,  ibid.  vincuntur 
a  Tullo  27.  cf  et  30  et  42.  Veientes 
Tarquinium  iuvant  ad  repetendum 
regnum  2,  6.  iis  restituitur  ager  14. 
Veientem  agrum,  foedere  ad  lani- 
culum  icto  Romanis  ademptum, 
restituit  Porsenna  15.  pi)|)ulantur 
Romanorum  ;igruni  43.  minitantur 
se  oppugnaturos  Romam,  ibid.  la- 
cessunt  Romanos  ad  pugnam  45. 
vincuntur  46  ct  47.  assidui  magis, 
quam  graves  hostes  48.  Fabii  sus- 
cipiunt  bellum  privato  sumptu 
cum  Veientibus,  ibid.  Veientcs  Fa- 
biorum  victores  fo.  vincuntur  a 
Romanis  51.  denuo  Romanis  bel- 
lum  inferunt  53.  fugantur,  ibid.  im- 
})etrant  indutias  ijuadntginta  an- 
norum  54.  depopulantur  extrenui 
agri  Uomani  4,  1.  bellum  renovant 
adveraus  Romanos,  interfectisctiam 
corum  legatis  17.  vincuntur  18  et 
IQ.  vid.  Tolumnius.  iis  bellum  in- 
dictum  30.  compellunt  RomanoH 
in  ciistra  31.  vincuntur  33.  Vcien- 
ttbus  iudutiae  annorum  viginti  da- 
Uu!  ,^^.  Veiens  Hcnatus  supcrbe  re- 
»l>ondet  legatis  Romanis  58.  iis  in- 
cUcitur  belTum  60.  Vcientcs  regcm 


creant  5,  i.  quod  improbatur  ab 
Etruscis,  ib.  septies  rebellarunt  4. 

Veii  obsessi  a  Romanis  4,  61.  hiber- 
nacula  ad  Veios  5,  2.  ea,  quae  ge- 
sta  sunt  in  obsidione  Veiorum,  nar- 
ranturcapp.  7 — 21.  Veii  capiuntur 
a  Camillo,  dictatore  21.  post  de- 
cennalem  obsidionem  22.  Veios 
migrare  plebs  Romana  cupit  24. 
inde  turbae,  ibid.  25,  29  et  30.  an- 
tiquatur  lex  de  migrando  Veios  30. 
Veios  fugiunt  reliquiae  Alliensis 
proelii  37.  multis  eo  confluentibus, 
fit  iam  valida  manus,  quae,  a  Veiis 
profecta,  Camillo  ducc,  repetit  pa- 
triam  46  et  48.  rursus  movetur 
actio  transmigrandi  Veios  49  et  50. 
antiquatur  ea  rogatio  55.  qui  Veios 
iverant,  revocantur  senatusconsulto 
6,  4. 

Veientanae  praedae  decimam  partem 
vovet  Apollini  Camillus  5,  21. 
quonam  modo  illa  decima  pars  so- 
luta  fuerit  23,  25  et  28. 

Veientani  agri  septena  iugera  plebi 
divisa  5,  30. 

Velabrum  27,  37. 

Velamenta  supplicum  25,  25.  29, 
16.  35,  34-  36,  20. 

Velia,  regio  altissima  in  urbe  Roma 
2,  7.  ibi  inaedificare  incipit  P.  Va- 
lerius,  ib.  Veliae  aedes  subiicit,  ib. 

Velia,  urbs  Lucaniae  26,  39. 

Velites  ut  in  legionibus  essent,  insti- 
tutum  26,  4.   eorum  armatura  31, 

.?S-  38, 21. 

VeLiterni  deficiunt  6,  13  et  21.  vin- 
cuntur  22.  cf.  et  29.  incursant  Ro- 
manonmi  agrum  36  oppugnant 
Tusculum,  ibid.  obsidentur  a  Ro- 
manis,  ibid.  et  37,  38  et  42.  vjistant 
Romanorum  agrum  7,  15.  rursum 
deficiunt  8,  3  ct  1 2.  in  eos,  quod 
toties  rebelliissent,  graviter  saevi- 
tum  14.  iussi  traiis  Tiberim  ha- 
bitare,  ut  eius,  qui  cis  Tiberim  de- 
prehensus  csset,  U8<[uc  ad  mille 
pondo  clarigjitio  csset,  ibid. 

Veliternus  ager  2,  31.  30,  38. 

Velitr.ie  in  Volscis  2,  30.  eo  colonia 
a  Romanis  deducta  31.  numerus 
colonorum  auctus  34. 

Venatio  leonum  et  panthenirum  data 
Roniac  ab  M.  Fulvio  39,  aa.  ve- 
natio  omnis  generis  ex  suc  man- 
gueto  35,  49.  venationis  j)raetcxtu 
occupatuin  ct  proditum  Tarentum 

25,  9-. 
Veneficia,  <le(iue  iis  ((uuestiunes  39, 

S,   38  et   41.    veneficorum   ad  duo 

millia  damnata,  il)id.  cf.  et  40,  37. 
Veneiuiin    habent    rcges    ad    incerta 

fortunnc   30,   15.    vcncni  poculuin 
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Demetrio,  Philippi  filio,  datum  40, 
24. 

Veneti  in  Italia  ab  Henetis  et  Tro- 
ianis  oriundi  i,  i.  sinum  circiim- 
colunt  maris  Adriatici  5,  33.  cf.  10, 
1. 

Venetia  41,  32. 

Venus  10,  31.  eius  aedes  prope  cir- 
cum,  ibid.  facta  ex  aere  multa- 
ticio  matronarum  stupri  damna- 
tarum,  ibid.  Veneri  et  Marti  pul- 
vinar  in  lectisternio  22,  10.  Venus 
Cloacina  3,  48.  Erycina  22,  9. 
eius  aedes  dedicatur  a  Q.  Fabio 
Maximo  23,  30  et  31,  eius  aedes 
extra  portam  CoUinam  30,  38.  cf. 
et  40,  34,  Veneris  aedes  sine  ullo 
vestigio  cremata  41,2. 

Venusia  colonia  deducta,  quae  deinde 
suppleta  31,  49.  Venusiam  fugit 
post  cladem  Cannensem  cos.  Rom. 
22,  49.  tum  reliquiae  exercitiis  54. 
cf,  et  27,  2,  20  et  41. 

Venusini  iirofugos  a  Cannensi  pugna 
benigne  et  hospitaliter  excipiunt 
22,  54.  Romanis  fidi,  dum  aliae 
coloniae  detrectant  imperium  27, 
10. 

Ver  sacrum  vovetur  22,  9  et  10.  id 
ex  pontificum  iussu  consules  fa- 
ciunt  33,  44.  instauratur  34,  44. 

Veragri  21,  38. 

Verbenae  30,  43. 

Verceilium,  oppidum  Hirpinorum,  vi 
receptum  per  M.  Valerium  i^rae- 
torem  23,  37, 

Vergae,  oppidum,  a  Poenis  deficit  ad 
Romanos  30,  19. 

Vergestanus  princeps  venit  ad  Ca- 
tonem,  consulem  34,  21.  Verges- 
tani  venditi,  ibid. 

Vergiliarum  sidus  21,  35. 

Vergium,  castrum  in  Hispania,  ca- 
pitur  a  Catone,  consule  34,  21. 

Vemiina,  filius  Syphacis  30,  40.  mit- 
titur  adversus  Masinissam,  eumque 
in  fugam  vertit  29,  33.  Cartha- 
giniensibus  venit  auxilio  30,  36. 
eius  exercitus  caeditur  et  fugatur, 
ibid.  legati  petunt  a  senatu,  ut  rex 
socius  et  amicus  appelletur  31,  11. 
legatis  Rom.  obviam  progreditur, 
et  ab  iis  leges  pacis  accipit  19.  ad 
confirmandam  pacem  iubetur  le- 
gatos  Romam  mittere,  ibid. 

Verona  urbs  5,  35, 

Verrugo,  oppidum  4,  i.  recipitur  55, 
praesidium  Ven-ugine  amittitur  58. 
Vemiginem  praesidio  obtinet  C, 
Aemilius  trib.  milit.  5,  28. 

Verulanus  populus,  Hernicae  gontis 
9,  42.  k-gcs  suas,  quam  civitatem 
Rom,  malunt  43. 


Verutum,  telum  8,  18.    10,  29.   21, 

56. 
Vescelia,  opp.  Hisp.  35,  22. 
Vescellium,    oppidura     Hirpinorum 

23,  37- 

Vescia,  urbs  Ausonum  8,  ir.  9,  25. 
venit  in  potestatem  Romanorum, 
ibid. 

Vescini  10,  20. 

Vescinus  ager  10,  21  et  31.  saltus  10, 
21. 

Veseris  8,  8.  10,  28. 

Vesta  I,  20  et  52.  Vestae  aetemi 
ignes,  ibid,  et  26,  27,  Vestae  pul- 
vinar  in  lectisternio  22,  10,  eius 
aedes  ab  incendio  servata  opera 
servorum  26,  27,  in  aedis  penetrali 
conditum  fatale  pignus  imperii 
Romani,  ibid,  Vestae  penetralis 
ignis  exstinctus  28,  11.  41,  2.  sup- 
plicatio  ad  Vestae  28,  11. 

Vestalis  Rhea  Silvia,  mater  Romuli 
1,3  et  4.  Vestales  virgines  a  Numa 
Pompilio  lectae  20.  iis  stipendium 
de  publico  statutum,  ibid.  vir- 
ginitate  aliisque  caerimoniis  sanctae 
factae,  ibid.  Vestales  virgines  sa- 
craque  in  plaustrum  imponit  L. 
Albinius  et  Caere  pervehit  5,  40. 
Vestalis  virgo  incestus  rea  absol- 
vitur,  sed  iubetur  abstinere  iocis, 
colique  sancte  potius,  quam  scite 
4,  44.  Vestalis  virgo,  incesti  com- 
perta,  viva  defoditur  8,  15.  22,  57. 
Vestalis,  cuius  custodia  eius  noctis 
fuerat,  qua  ignis  in  Vestae  aede 
exstinctus,  iussu  fjontificis  caesa 
est  flagro  28,  11.  41,  2.  Vestalium 
hospitium  a  Caeritibus  religiose 
cultum  7,  20. 

Vestem  mutare  solent  rei  et  eorum 
propinqui  2,  61,  6,  20,  vestes  stra- 
gulae  pretiosae  ex  Asia  Romam 
advectae  39,  6, 

Vestia  Oppia,  Attellana  mulier,  quae 
quotidie  sacrificarat  pro  salute  et 
victoria  popnli  Rom,  in  posses- 
sionem  bonorum  libertatemque 
restituitur  26,  33  et  34, 

Vestimenta  ad  exercitus  missa  32, 
27.  44,  16.  in  vestimentum  peti- 
tionis  causa  album  addi  vetitum  4, 

25; 

Vestina  cohors  44,  40. 

Vestinus  populus  coniungit  se  Sam- 

nitibus  8,  29.  iis  bellum  indictum, 

ibid.   vincuntur  uno  proelio,  ibid. 

cum  iis  foedus  ictum  10,  3. 
Vesuvius,  mons  8,  8. 
Veterani  donantur  agris  31,  4. 
Veteres  campi  25,  16. 
Vcto,  vox  tribunorum  intercedentium 

6,35. 
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Vettii,  gens  Macedonica  bellicosa  45, 

30-  .         ^  .    . 

Veturia,  niater  Conolani,  proficiscitur 

in  filii  castra,  eiusque  flectit  aui- 

mum  2,  40. 

Veturia,  centuria  iuniorum    26,  22. 

seniorum,  ibid. 

C.  Veturius,  cos.  3,  31.  ei  ab  L.  Al- 

lieno  dies  dicta,  ibid.  in  locum  C. 

Horatii  Pulvilli  augur  legitur  32. 

C.  Veturius,  trib.  milit.  cos.  pot.  6, 

32,  secundum  36. 

L.  Veturius,  decemvir  3,  33. 

L.  Veturius,  trib.  milit.  cos.  pot.  6, 38, 

L.  Veturius  Philo,  dictator  comitio- 

rum    habendonim    causa    22,    33. 

censor  27, 6.  moritur,  ibid.  cf.  et  34. 

L.  Veturius  Philo,  aedilis  curulis  27, 

6.    praetor,  ibid.    sortitur  iurisdic- 

tionem  peregrinam  et  Galliam  7. 

propraetor  Galliae  22.  legatus  28, 

9.  a  M.  Livio  dictatore  cos.  creatur, 

et  Bruttii  provincia  ipsi  decenum- 

tur  10.  eius  res  gestae  11.    hahct 

comitia    consularia    38.     magister 

equit.  29,  II.  a  Scipione  ex  Africa 

mittitur  Roniam   30,  38.    exponit 

victoriam  Scipionis  40. 

M.  Veturius,  trib.  milit.  cos.  pot.  5, 13. 

T.  Veturius  Calvinus  cos.  creatur  8, 

16.  iterum  9,  i.  sul)  iugum  mittitur 

6.  deditur  Samnitibus  10. 

T.  Veturius    Geminus,   cos.   Volscos 

fundit  fugatque  3,  8.  ovans  urbem 

ingreditur  10. 

T.  Veturius  Gracchus  Sempronianus, 

augur,  in  locum  Sempronii  Gracchi, 

sutficitur  41,  26. 

Ti.  Veturius    Philo    croatur    flanien 

Martialis  in  locura  M.  Acmilii  Ite- 

gilli  29,  38. 

C.  Velusius  cos.  2,  19. 

T.  Vetusius,  cos.  2,  28.  contra  Aer|U08, 

qui    agruni    Ronuuium  invaserant, 

proficiscitur  30. 

Vexillarius  8,  8.  35,  5. 

Vexillum  8,  8.  in  iiostes  iactum  25, 

14.  vid.  Signum. 

Ufentina  tribus  addita  9,  20. 

Utfugtiin,  <qi|>idum,  deficit  a  Poenis 

ud  lConianos  30,  19. 

Via   Aemilia,  a  M.  Aemilio   Lepido 

munitu  39,  2.  Appia  7,  39.  (luundo 

munita  9,  29.  cf.  et   22,   1   et   f.f. 

Flaniinia,     C.    1'lamiiiii     censftri» 

opuH   22,    II.    u  C.   Planiiiiio  co!<. 

pcrducta  a   llononia  ad   Arretiiiin 

39,  2.  via  pcr  Formianiim  inontfni 

44.  Gabinu  2,  11.  3,  6.  5,  49.  Lji- 

tinu  2,  39.  10,  36.  2rt,  8.   Lavicana 

4,  41.   u  Martiit  itilice  ad   lioviliax 

|*erHtrata    10,  47.    Noiiieiilana,  eu- 

demquv  Ficulncnai»  3,  52.    Sacra 


2,  13.  45,  14.  Salaria  7,  9.  fomi- 
cata  Romae  22,  36. 
Viae  per  agros  a  censoribus  publica 
impensa   factae   9,  43.    vias   ster- 
nendas  silice  in  urbe,  glarea  extra 
urbera     substernendas     marginan- 
dasque  censores  locant  41,  32. 
Viator  mittitur  a  tribuno  ad  consulem 
2,  56.  a  consulibus  ad  matronas  8, 
18.  viatores  aedilitii  30,  39. 
Vibius  Accuaeus,  praefectus  cohortis 
Pelignae,  arreptum  vexillum  trans 
vallum  hostium  traiicit  25,  14.  ob 
strenuum  factum  donatur,  ibid. 
Vibius  Virrius,  unus  e  legatis  Cam- 
panis,     ad     Varronem     consuiem 
missis,  suadet  suis  defectionem  ab 
Romanis  23,  6.  desperatis  Capuac 
rebus,  senatores  Campanos  ad  mor- 
tem  sibi  consciscendam  adhortatur 
26, 13.  cum  septem  et  viginti  sena- 
toribusCampanis  venenum  bibit  14. 
Vibius  et  Pactius  fratres  27,  15. 
Vibonem  colonia  deducta  ^^,  40. 
Vibonensis  ager  21,  51. 
Vibulanus,  vid.  Fabius. 
Vicaepotae  aedes  2,  7. 
Vicesima  manumissorura,  de  qua  lex 

in  ciistris  lata  7,  16. 
Vicilini  lovis  templum  in  agro  Comp- 

sano  24,  44. 
Victimae  caeduntur  ad  averruncan- 
dam    Deura   iram   8,  6.    victimae 
maiores    caesac    30,    21.    36,    38. 
victimae   aliaque,   quae    ad    sacri- 
ficium   pertinent,  magistratibua  0 
publico  praebita  45,  44. 
Victimarius  40,  29.  41,  19. 
Victoria  aurea   pondo  trcfcntum  vi- 
ginti,   ab    llierone    senatui    Rom. 
dono   missa,  in    Cajutolio   locatur 
22,  37.   Victoria  in  culmine  aedis 
Concordiae    fulmine    icta   26,    23. 
Victoriae  aedes,  facta  ex  multaticia 
pecunia,  dedicatur  a  L.  Postumio, 
cos.  10,  33.  Victoriae  aedes  in  Pa- 
latio    29,    14.     Victoriae    Virgiiiis 
aedicula    j^rope    aedcm    Victoriae 
35,  9.  Victoriae  mons  24,  41. 
Victoriati  numini  41,  17. 
Q.  Victorius,   ])rimi]>ili   centurio,  si- 
gnum  adem]itum  signifero  iacit  in 
hostcni  34,  46. 
Vietunuili,  vicuH  21,  45. 
Victuiiiviae,em|)orium,captao,  21,57. 
Vicus  Cviirius  i,  4S.   Insteius,  24,  10. 
lugurius   24,  47.    27,  37.    35,   21. 
Longu»   10,  23.  Tusciis  2,  14.  27, 
37.  33,  26.  vico8  cur  non  direxerint 
Komuiii  5,  f,^. 
Vidiiai'  ei|uitilius,  qui  cquos  ulen^nt, 
iittribuUie    i,  43.    vidiiarum    ]>rcu- 
iiiae  iii  ueruriuiu  cuUatuc  24,  18. 
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Vigiliis  quattuor  distincta  nox  quae- 
libet  ;  hinc  vigilia  prima  5,  44.  9, 
36.  10,  34.  21,  27.  23,  35.  27,  15. 
30,  6.  35,  13.  secunda  7,  35.  tertia 
9,  44.  10,  20  et  40.  25,  38.  27,  42. 
28,  7.  35,  I.  36,  19.  40,  4.  quarta 
9»  37-  21,  47.  24,  46.  25,  13.  vigi- 
liae  vicatim  Romae  exactae  10,  4. 

32,  62.  vigiliae  noctumae  per  ur- 
bem  minoribus  magistratibus  man- 
datae  39,  14  et  16.  vigiliarum  mu- 
nus  a  senatoribus  obitum  3,  6. 
vigiliae  militares  44,  33.  vigiliae 
ab  exercitu  Hannibalis  per  quat- 
riduum  et  tres  noctes  toleratae 
22,  2. 

Villa  publica  in  campo  Martio  aedi- 
ficata  4,  22.  ibi  primum  census 
populi  actus,  ibid.  reficitur  et  am- 
plificatur  34,  44.  in  ea  hospitium 
legatis  hostium   praebetur  30,  21. 

33.  24. 

L.  Villius,  trib.  pl.  legem  annariam 
fert  40,  44.  inde  cognomen  farailiae 
inditum,  ut  Annales  appellarentur, 
ibid.  creatur  ijraetor  42,  28.  sor- 
titur  iurisdictionem  inter  peregrinos 

L.  Villius  Tappulus,  aedilis  plebeius, 
aliquot  matronas  jirobri  accusat  25, 
2. 

L.  Villius  Tappulus,  praetor  31,  49. 
ei  evenit  Sardinia  32,  i. 

P.  ViHius,  trib.  pl.  3,  54. 

P.  Villius  Tappulus,  ex  aedilitate 
plebeia  praetor  29,  38.  sortitur  Si- 
ciliam  30,  i.  decemvir  agris  divi- 
dundis  31,  4.  cos.  49.  proficiscitur 
in  Macedoniam  32,  3.  nihil  memo- 
rabile  ab  eo  actum  6.  legatus  sub 
T.  Quinctio  28.  iubetur  esse  in  nu- 
mero  decem  legatorum,  ex  quorum 
consilio  pacis  leges  Philippo  daret 
T.  Quinctius  33,  24.  it  ad  Antio- 
chum  35.  eius  et  coUegarum  con- 
gressus  cum  rege  39  et  40.  rursum 
mittitur  ad  Antiochum  34,  59.  E- 
laeam  venit  35,  13.  congreditm- 
cum  Hannibale  14.  cum  Antiocho 
15.  legatus  in  Graeciam  23.  tentat 
Magnetas  39. 

P.  Villius  eques  Rom.  fulmine  exani- 
matur  33,  26. 

Viminalis  coUis  additus  urbi  a  Servio 
TuUio  I,  44. 

Vincula  dempta  Romae  vinctis  in  ce- 
lebritate  primi  lectisternii  5,  13. 

Vindiciae  secundum  libertatem  3,44. 

Vindicius,  servus,  coniurationera  ad 
revocandos  reges  initam  prodit  2, 
4.  ei  pecunia  ex  aerario,  libertas  et 
civitas  datur  5.  quidam  vindictae 
uomen  ab  illo  tractum  putant,  ib. 


Vineaium  usus  in  oppugnationibus 
5,  7.  To,  34.  21,  61.  23,  18.  32,  4. 
35.  22.  _ 

Vinum  publice  in  eacrificiis  praebi- 
tum  to,  23.  in  Galliam  invectum 
illiciendae  gentis  causa  5,  33. 

Vir  virum  legens  9,  39.  10,  38.  viri 
maioris  species,  quam  pro  humano 
habitu,  augustiorisque  in  quiete  vi- 
sa  utrique  consuli  8,  6.  virorum 
omne  genus  in  insula  Lerano  con- 
iiu-atione  muliebri  sublatum  34,  2. 
virorum  inter  se  plura  stupra  in 
Bacchanalibus,    quam    feminarum 

.39.  13- 

Virga  circumscribitur  Antiochus  rex 
a  Popillio,  legato  Rom.  45,  12. 
virga  lictor  Sulpicii,  tribuni  mili- 
timi  domum  intrantis,  forem  per- 
cutit  6,  34.  virgis  caedi  civem  Ro- 
manum  vetuit  lex  Porcia  10,  9. 
virgis  caesi  et  securi  percussi  in 
medio  foro  trecenti  quinquaginta 
octo  delecti  nobiles  Tarquinienses 
7,  19.  virgis  sese  caedunt  mutuo 
qviidam  Lucanorum  in  invidiam 
Romanorum  8,  27. 

Virginia,  Auli  filia,  patricia,  nupta 
Volumnio,  consuli  plebeio  10,  23. 
exclusa  sacris  Pudicitiae  patriciae 
a  matronis  patriciis,  dedicat  aram 
Pudicitiae  plebeiae,  ibid. 

Virginiae  infelix  fomia,  mors  misera- 
bilis,  et  ultio  3,  44 — 48  et  58. 

A.  Virginius,  cos.  2,  28.  contra  Vol- 
scos    proficiscitur,    eosque    fundit 

30- 

A.  Virginius,  cos.  2,  51. 

A.  Virginius,  cos.  2,  63.  contra  Ae- 
quos  proficiscitur,  ibid. 

A.  Virginius,  triumvir  agro  dando  3, 
I. 

A.  Virginius,  trib.  pl.  Caesoni  Quin- 
ctio  capitis  diem  dicit,  unde  raagnae 
contentiones  3,  11 — 13. 

A.  Virginius,  postquam  tribunatu  pl. 
a))ierat,  accusatur,  et  denis  milli- 
bus  gravis  aeris  condemnatur  5, 
29. 

L.  Virginius,  Virginiae  pater  3,  44. 
eius  de  filia  cum  Ap.  Claudio  con- 
tentio  47.  filiam  suam  occidit  48. 
orta  inde  certamina  in  urbe  49.  et 
motus  in  castris  50.  consilium  ab 
eo  militibus  datum,  de  creandia 
decem  tribunis  militum,  quoimm  in 
numero  esse  recusat  51.  creatur 
tribunus  pl.  54.    Appio  diem  dicit 

56.  et  eum  in  carcerem  duci  iubet 

57.  remittit  ultimam  poenam  M. 
Claudio,  assertori  Virginiae  58. 

L.  Virginius,  cos.  4,  21.  iterum  23. 
L.  Virginius,  trib.  milit.  cos.  pot.  5, 
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8.  invisus  infestusque  collegae  Ser- 
gio,  ei  non  fert  auxilium,  ibid.  ante 
diem  ipsc  et  coUega  abdicare  co- 
guntur  9.  accusatur  a  tribunis  ple- 
bis  I  r.  decem  millibus  aeris  grans 
condemnatur  12. 
L.  Virginius,  trib.  milit.  cos.  pot,  6, 

T. 

L.  Virginius,  trib.  milit.  27,  43. 
Opiter   Virginius,   cos.    eum    collega 

Pometiam  primo  vi,  deinde  operi- 

bu8    oppugnat   2,   17.    triumphat, 

ibid. 
Opiter  Virginius,  cos.  2,  54- 
Proc.  Virginius,  cos.  2,  41.    eius  cum 

collega  de  lege  agraria  contentiones, 

ibid. 
Sp.  Virginius,  cos.  3,  31. 
T.  Virginius  cos.  2,  21. 
T.  Virginius,  cos.  2,  48. 
T.  Virginius  Rutilus,  augur,  moritur 

3,7. 
T.  Virginius  Coelimontanus,  cos.  3, 

65. 

Virgines  ter  novenae,  per  urbem  eun- 
tes,  carmen  canunt  in  lunonem 
Reginam  27,  37.  31,  12.  virgines 
decem,  et  decem  ingenui  pueri,  pa- 
trimi  omncs  matrimique,  ad  sjicri- 
ficium  adhibiti  37,  3.  ob  virginem 
excitatum  Ardcae  bellum  4,9.  vir- 
ginem  captivam  parentibus  reddit 
Scipio  26,  50.  virginem  Chalciden- 
sem  in  medio  ardore  belli  ducit 
uxorem  Antiochus  36, 11. 

Virtutis  et  Honoris  aedes,  votae  a 
M.  Marccllo,  et  exstructae  27,  25. 
a  filio  eius  dcdicata  Virtutis  aedes 
29,  II. 

Visceratio  populo  data  a  M.  Flavio 
in  funere  matris  8,  22.  cf.  et  39, 46. 

.4',  33- 

Vitellia,  oppidum  2,  39.  5,  29. 

Vitruvius  Vaccus,  Fundanus,  vastat 
Setinuni  Norbanunuiuc  agruni  8, 
19.  in  potestatcni  venit  Romano- 
rum  20.  asservatur  in  carcere,  ibid. 
verberatus  necatur,  ibid.  aedes  eius 
diruuntur,  et  bona  Semoni  Sanco 
consecrantur,  ibid. 

Vitulus  iam  ictus  e  manibus  siicrifi- 
cantiuin  »ese  iiroripuit,  multostjue 
circumHtantcs  cruorc  rcspcrsit  21, 
6. 

Uitro  tributii  39,  44.  43,  18. 

I"lj8sc9  I,  49.  ab  eo  ct  Circe  Dca 
oriundus  Octavius  Mnmilius,  ibid. 

Umbilicum  Graeciae  incolunt  Actoli 

3.^  '«• 
l'mbo  9,  41.  30,  34. 

Umbri,  |)(>|)uli  5,  35.  9,  37.  agro  pul 

si.  a  Boiis  5,  35.    oorum  cxcrciUis 

funditur  9,  39.  drHciunt  41.   nc  op- 


pugnaturos  Romam  iactant,  ibid. 

adoriuntur  Ronianos,  vincuntur  et 

defectionis  auctores  deduntur,  ibid. 

instaurant   bellum,  iuncti  cuni  E- 

truscis,  Samnitibus,  Gallis  10,  21. 

cf.  et  27. 
Umbria   10,   i.    21,  9.   27,  43.    Um- 

briae   pars,   plaga  Materina  9,  41. 

tribus  Sapinia  31,  2. 
Q.   Voconius   Saxa,   trib.    pl.    legem 

fert  de  hereditatibus  mulierum  41, 

Vocontii,  Gallorum  populi,  21,  31. 
Volae,  urbs  Aequorum  4,  49.  eadem, 

quae  Bolae  6,  2. 
Volani,  et  cum  iis  bellum  4,  49. 
Volanus  ager  4,  51. 
Volaterrae.    Ad  Volaterras  cum  E- 

truscis  incerta  victoria   pugnatum 

10,  12. 
Volatcrrani   interamenta    navium   et 

frumentum  pollicentur  Scipioni  28, 

^45- 

Volcae  21,  26. 

Volcentes,  ab  Hannibale  deficiunt  ad 
Romanos  27,  15. 

Voleronesab  Ap.  Claudio  tribuni  ple- 
bis  vocati  2,  58. 

Volones,  i.  e.  servi  in  militiam  con- 
scripti  22,  57.  23,  32.  24,  II.  liber- 
tatem  tacitis  votis  expostulant  24, 
14.  iis  libertatem  promittit  Ti. 
Gracchus,  referentibus  capita  hos- 
tium,  ibid.  capita  hostium  abscin- 
dunt,  quae  abiicere  iubentur  15. 
iis  datur  libertas  16.  scgniores  ex 
iis  notantur,  ibid.  Beneventi  in 
publico  ])ilcati  epulantur  omnes, 
ibid.  simulacrum  celebrati  cius  diei 
Gracchus  Romae  pingi  iubet  in 
aede  Libertatis,  ibid.  vid.  et  25,  20 
et  22.  volones  in  undevicesimam  et 
vicesimam  legiones  scripti  27,  38. 
cf  et  28,  46. 

V'olsci  pet-untur  bello  a  Tarquinio 
Supcrbo  I,  c>^.  in  Volscos  missi 
ad  frumcntum  comparandum  2,  9. 
Volsci  coniparant  auxilia,  quae 
mittant  Latinis  22.  obsides  dant 
trecentos  iirincipum  libcros,  ibid. 
occultum  jKirant  belluni,  ibid.  ve- 
niunt  ad  oi)pugnandani  urbcm  24. 
vincuntur  25.  Volsci  Romanis  bcl- 
luni  infcrunt  30.  vincuntur,  il)id. 
iis  Velitemus  agcr  adcmptus  31. 
Volsci  Antiatcs  victi  33.  ad  ludos 
Magnos  magna  Volsconim  vis  R<>- 
mam  vcnit  37.  cxacti  urbc,  ibid. 
concitati  ab  Att.  Tullo,  dcficiunt  a 
Romanis  3S  et  39.  rctro  alMlucun- 
tur  a  Coriolano  40.  rc<lcunt  in 
ngruni  Koni.  ib.  rcl)cllant  41.  ca»- 
tra  ponunt  in  Latino  agro,  ocd  vin- 
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cuntur,  et  nullum  genus  calami- 
tatis  contumeliaeque  non  etlitum 
in  Volscos  53.  iis  indutiae  in  an- 
nos  quadraginta  datae  54.  Volsci 
instaurant  bellum  58.  vincunt  Ro- 
manos  59.  oppugnant  castra  Ro- 
manorum  64.  vincuntur  6$.  prae- 
dantur  agros  Heraicorum  3,  6. 
pergunt  in  agros  Rom.  sed  caedun- 
tur  magno  numero,  et  nomen  eo- 
rum  prope  deletur  7  et  8.  Volsci 
et  Aequi  bellum  instaurant  10.  vin- 
cuntur  ■22.  cf.  et  60.  obsident  Ar- 
deam  4,  9.  a  Romanis  obsidentur, 
ibid.  victi,  dedito  duce  sub  iugum 
mittuntur  10.  cum  Aequis  denuo 
Romanis  bellum  inferunt  26.  op- 
pugnant  castra  consulis  27.  castra 
Volscorum  capiuntur  29.  captivi, 
praeter  senatores,  venumdantur,  ib. 
denuo  bellum  inferunt  Romanis  37, 
55  et  56.  vincuntur  57,  capiunt 
Verruginem  oppid.  58.  eorum  agros 
depopulantur  Romani  59.  vincun- 
tur  Volsci  61.  praesidium  obsident 
ad  Anxur  5,  16.  pacem  impetrant 
23.  iterum  capiunt  arma  adversus 
Romanos  6,  2.  eorum  castra  capit 
Camillus,  ibid.  ad  deditionem  sub- 
iguntur,  ibid.  renovato  bello,  vin- 
cuntur  6 — 8.  rebellant  11.  unde 
Volscis  et  Aequis  toties  victis  suf- 
fecerint  milites  12.  vincuntur  13. 
Praenestinis  coniuncti,  expugnant 
Satricum  22.  vincuntur  23  et  24. 
populantur  agrum  Romanum  31. 
eorum  agri  devastantur  a  Romanis, 
ibid.  funduntur  32.  vincuntur  7, 
27.  eorum  exercitus  consedit  ad 
Satricum  8,  i.  cum  Volscis  dubio 
Marte  pugnatum,  ibid.  fugiunt  no- 
cte,  ibid.  Volsci  Antiates  2,  33. 
Ecetrani  2,  25. 

Volscus  ager  10,  i. 

Volsciani,  Hispaniae  populi  21,  19. 
eos  contra  Poenos  sollicitant  legati 
Romani,  ibid.  eorum  cclebre  per 
Hispaniam  ad  legatos  Romanos  re- 
sponsum,  ibid. 

M.  Volscius  Fictor,  qui  tribunus  pl. 
fuerat,  testis  in  Caesonem  Q,uiu- 
ctium  exsistit  3, 13.  ei  diem  dicunt 
A.  Cornelius  et  Q.  Servilius,  quae- 
stores,  quod  falsum  pro  testimonio 
dixisset  24.  damnatus  et  in  exsi- 
lium  exire  iussus  29. 

Volsinienses,  vel  Volsinii,  gens  Etru- 
sca,  incursant  agrosRomanos  5,  31. 
vincuntur32.  iis  indutiae  in  viginti 
annos  datae,  ibid.  apud  Volsinios 
clavi  fuere  indices  annorum,  fixi 
in  templo  Nortiae,  Etruscae  Dcae 
7, 3.  Volsiniensium  aliquot  castella 


vi  capit  P.  DeciuS,  cos.  9,  41.  eo- 
nim  ager  vastatur  ab  L.  Postumio, 
consule  10,  37. 

Volsinii,  urbs,  10,  37.  27,  23. 

Voltumnae  fanum  4,  23.  5,  17.  ad 
Voltumnae  fanum  concilium  omni 
Etniriae  indictum  4,  23,  25,  61. 
et  5,  17.  fit  ibi  coniuratio  adversus 
Romanos  6,  2. 

Volumnia,  uxor  Coriolani  2,  40. 

L.  Volumnius,  cos.  cum  Sallentinis 
prospere  bellum  gerit  9,  42.  ite- 
rum  cos.  10,  15.  in  Samnium  pro- 
fectus,  relinquit  provinciam,  ut  Ap. 
Claudio  collegae  opem  ferat  18.  et, 
post  aliquam  adversus  eum  alter- 
eationem,  egregiam  cum  eo  victo- 
riam  reportat,  ibid.  et  19.  redit  in 
Samnium,  et  opprimit  Samnites 
praedatores  Campaniae  20.  pru- 
dentia  eius  et  moderatio  in  comi- 
tiis  consularibus  20  et  21.  ex  sena- 
tusconsulto  et  plebiscito  ei  proro- 
gatum  in  annum  imperium  22.  in 
Samnio  feliciter  res  gerit  30  et  31. 
eius  uxor  Virginia.  vide  Virginia. 

P.  Volumnius  creatur  cos.  3,  10.  le- 
gatus  ab  Aequorum  duce  Graccho 
Cloelio  spemitur  25. 

Voluntaria  collatio  senatorum  ad  le- 
vandam  aerarii  inopiam  26,  36.  cf. 
et  5,  60.  voluntariam  militiam  pro- 
fessis  iubentur  aera  procedere  5,  7. 
voluntarii  milites  5, 16.  27,  46,  28, 
45.  29,  I.  37,  4. 

Volustana,  iugum  Cambuniorum 
montium  vocant  44,  2. 

Vorago  in  foro  Rom.  nequit  coniectu 
terrae  expleri  7,  6.  Curtius  se  de- 
vovet,  et,  equo  insidens,  armatus  se 
in  specum  immittit,  ibid. 

Vortumnus,  Deus  44,  16. 

Vota  quinquennalia  27,  33.  30,  27. 
31,9.  decennalia  42,  28.  vota  nun- 
cupant  consules  in  Capitolio,  an- 
tequam  in  provincias  proficiscantur 
41,  32.  42,  49.  vota  valetudinis 
populi  causa  42,  2.  voti,  quo  consul 
ludos  magnos  lovi  vovet,  formula 
36,  2.  votum  praeeunte  pontifice 
factum  4,  27.  votum  incertae  pe- 
cuniae  an  possit  suscipi  ?  31,9.  ad 
votum,  inconsulto  senatu  concep- 
tum,  pecunia  de  publico   negatur 

36,  36. 
Vox  noctu  audita  humana  clarior  de 

»dventu   Gallorum   5,   32.    audita 

ex  delubro  Proserpinae  Locris  29, 

18. 
Url)ium  primordia,  miscendo  humana 

divinis,   augustiora   facta.      Praef. 

urbium  vetcres   conditores   natJim 

sibi  e  terra  prolem  ementiebantur 
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I,  8.  urhes  dirutac,  ne  venircnt  in 
hostium  potestatcm  31,  ■28.  urbes 
captae  diripi  solent,  non  deditae 
37,  32.  urbes  orbis  tcrrarum  maxi- 
mae  Roma  et  Carthago  38,  50.  ur- 
bibus  parcebant  veteres  Macedones, 
quo  habcrent  imperium  opulentius 

32,  33- 

Urbicua,  opp.  Hispaniae  capitur  a 
Q.  Fulvio  Flacco,  40,  16. 

Urbius  clivus  i,  48. 

Urinatorcs  44,  10. 

Urites,  Italiac  populus  42,  48. 

Ursi  et  elephanti  in  ludis  Circensibus 
44,  18. 

Uscana,  oppidum  43,  12,  20,  21  et 
23.  ab  Uscanensibus  caeditur  Ap. 
Claudius  12. 

Utens,  fluvius  5,  35. 

Utica.  Eo  T.  Otacilius  cum  chissc 
traiicit  25,  31.  alia  in  Uticcnsem 
agrum  exscensio  27,  5.  circa  ipsa 
moenia  Uticae  praedas  agunt  Ro- 
mani  28,  4.  Uticam  mittit  classcm 
Scipio  29,  28.  Uticam  frustra  oppu- 
gnat  Scipio  35.  rursus  obsidet  30, 
3,  5  ct  8.  classcm  Scipionis  ad 
Uticam  invadunt  Carthaginienses 
9  et  10. 

Utrjirii  44,  33. 

Vulcanus  i,  37.  8,  10.  ei  sacrata 
arma  ct  spolia  hostium  succcndun- 
tur  I,  37.  30,  fi.  41,  16.  eius  arca 
9»  46-  39i  4^5.  40,  19.  aedes  iu 
campo  24,  10.  insulac  21,  49  ct  51. 
jn  lcctisteniio  pulvinar  Vulcano  et 
Vestae  22,  10. 

Vulsinicnscs  vid.  Volsiniensea. 

Vultures  sex,  augurium  Remo,  duo- 
decim  Romulo  i,  6. 

Vulturii  et  cancs  intacta  rclinquunt 
cjuhivcni  a))sumptorum  pcstilentia 
hominum  bounu|ue  41,  26. 

Vulturnus,  urbs  Etrusconun,  capitur 
a  Samnitibus  dolo,  et  Capua  appcl- 
latur  4,  37. 
Vultumus,  fluvius  8,   11.    10,  20  et 

31.  22,  14  et   15.  23,  14,  19  et  36. 

32,  29.  ad  Vulturni  ostium  castel- 
lum  communituni,  ubi  postea  url)s 
fuit  25,  20  et  22.  Vulturnum  cd- 
lonia  deducta  34,  45.  cf.  ctiam  36, 

37- 

Vultumus  ventus  22,  43.  prospcctum 
in  pn^lio  cum  Ilannibalc,  multn 
pulvcre  in  oni  volvendo,  ndimit 
Rnmanis  ^f>. 

Uxnris  cnrniptiie  irn  maritum  stimu- 
Int,  ut  nlienigciiiiM  in  r<-ginncm  in- 
ducat,  Hui  ulciHccndi  cauHa  5,  ^^. 
uxnres  muim  lilK-n)s<|uc  ciu-dunt 
viri,  nc  vcniant  in  nuinuR  hustiuni 
18,  23. 


X. 


Xanthippo,   Lacedacmonio,   insidias 

pro   beneficio   reddunt   Poeni   28, 

43- 
Xenarchus,      praetor      Achaeorum, 

quacrit    privatae    gratiae     aditum 

apud  Perseum  41,  28. 
Xcnoclides,    Ch.ilcidensis    princeps, 

amicus    Romanis    35,    38,    50    et 

51- 

Xcnophancs,  princcps  lcgationis  a 
Philippo  missac  ad  Ilannibalem, 
in  praesidia  Romana  incidit  23, 
33.  iistu  elapsus,  focdus  fiicit  cum 
Ilannibale,  ibid.  rursum  captus  a 
Romanis,  ad  consulcm,  ac  dcinde 
Romam  deportatur  34  et  38. 

Xcnophon,  Achaeus  32,  32. 

Xvchus,  ordinem  facinoris,  quo  Dc- 
mctrius  circumvcntus  fucrat,  apcrit 
^  Philippo  40,  55. 

Xvline  Conie  38,  15. 

Xyniac,  oppidum  32,  13.  33,  3.  39, 
^9- 


Zacynthus,  insula  propinqua  Aetoliac 
21,  7.  26,  24.  Cimi  capit  Lacvinus, 
ibid.  cum  Philippi  fuissct,  niox 
Amyniindri  ac  deinde  Achacorum, 
ab  Acliaeis  cam  repclit  T.  Quin- 
ctius,  et  Romanis  tradi  iubet  36, 

Zimia,  urbs,  quinquc  dierum  itcr  abest 

a  Carthagine  30,  29. 
Zama,  sive  fortiussc  Same,  insula  32, 

16. 
Zclasium,  promontorium  31,  46, 
Zenn,   princcps   Miigiu-tum,  vir  ma- 

gnae    auctoritatis,    T.    Quinctium 

Magnctibus  ])lacat  35,  31. 
Zcnn,   Sardibus    ab    Antiucho   prae- 

fcctUH   37,  44. 

Zciio,  ]iriiefcctus  Philippi,  cncditur 
iib  Athiiniiinibus  38,  i,  sq. 

Zci)hyriuni,  o])])iduiu  33,  20. 

Zcrynfhii  Aixillinis  tcm])lum  3K,  ^t. 

Zcuxidiw,  Acamanum  pmctor  3^, 
16. 

Zcuxippiis,  princcps  Bncotonim,  Ro- 
mnnnc  societatiH,  ob  hanc  cauHam 
nnn  crcatur  HocntiirchcH  33,  27. 
Dmchylliiin  IJf)cntarchcn  tnllcn- 
duni  ciinit  28.  accuHJitiir  cao<liii, 
fiigit  Tunagmni,  dcindc  AthuiiiiH, 
ibid. 
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Zeuxis,  praefectus  Antiochi,  praeest  regem    Ptolemaeum,    voluntarium 

mediae   aciei    in    pugna    adversus  sibi    consciscit    exsilium    26.    eius 

Rom.  37,  41.   legatus  mittitur  ad  uxor  Heraclea  et  filiae  a  Syracu- 

Scipionem  45.  eius  oratio  de  pace,  sanis  interficiuntur,  ibid. 

ibid.  Ziboeta,    devictus    a   Nicomede   38, 

Zoippus,  gener   Hieronis,  tutor  Hi-  16. 
eronymj   24,   4  et   5.    legatus  ad 
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OXONII,    EXCUDKBAT    D.  A.  TALBOVS. 


Lately  Puhlislied 
by  X>.  A..  Talboys,  Oxford,  and  113,  Fleet  Street,  ]London. 

AN  EPITOME  of  the  three  volumcs  of  NIEBUHR'S  HIS- 
TORY  of  R03IE,  with  Chronological  Tables  and  an  Appendix. 
By  Travers  Twiss,  B.  C.  L.  Fellow  and  Tutor  of  University 
CoUege,  Oxford,  8vo.  in  l  vol.  los. 

"  This  is  a  tnily  valuable  work ;  Mr.  Twiss  has  escaped  the  affeciation 
of  mysticism,  obscurity,  and  vulgarity,  with  which  Niebuhr  seems  to 
have  infected  most  of  his  followers  and  translators.  In  the  Appendix 
there  are  some  original  investigations,  which  display  great  leaming  and 
acuteness  :  we  were  particularly  pleased  with  that  on  the  office  of  dic- 
tator." — AtheruBum. 

FUSS'S  ROMAN  ANTIQUITIES,  translated  from  the  last 
edition,  8vo.  12s. 

HORATII  OPERA  OMNIA  recensuit  et  illustravit  Fride- 
Ricus  G.  DoERiKG,  acccdunt  Indices  locupletissimi.  In  I  vol. 
8vo.  boards,  new  edition,  18s.     Large  Paper,  1/.  lls.  6d. 

Dedicated  with  permission  to  Professor  Gaisford. 

SCRIPTORES  GR^CI  MINORES,  Quorura  Reliquias, 
fere  omnium  melioris  notac,  ex  editionibus  variis  excerpsit  J.  A. 
GiLES,  M.  A.  e  C.  C.  C.  Oxon,  a  new  edition,  beautifully  printed, 
2  vols.  in  1,  foolscap  8vo.  cloth,  9s. 

This  publication  comprises  the  whole  remains  oififly  authors,  several 
'        of  whose  works  have  never  before  been  collected. 

PUBLII  OVIDII  NASONIS  OPERA  OMNIA,  e  Textu 
Burmanni  ;  cum  Notis  Harlesii,  Gierigii,  Burmanni,  Lemairi, 
necnon  quibusdam  Bentleii,  hactenus  ineditis,  atquc  aliorum 
selectissimis,  o  vols.  8vo.  3/.  A  few  copies  on  large  paper, 
5  vols.  5/.  5s. 

ENNII  RELIQUIiE,  cx  cditionibus  variis  conquisitae,  il  J.  A. 
GiLES,  12mo.  4s.     Large  Paper,  8vo.  cloth,  7s. 

AFMrrOTEAOTS  TEXNH3:  PHTOPIKH2  SXHMA.  A  Synop- 
tical  Outline  of  Aristotles  Rhctoric,  on  a  shect,  Is. 

JOSEPHI  OLIVETi  DELECTUS  COMMENTARIO- 
RUM  in  M.  T.  Ciccronis  Opera  Omnia,  royal  4to.  21.  28. 

This  volume  comprises  thc  whole  of  thc  variorum  notes  of  Olivet'» 
Cicero,  and  is  intcnded  a«  a  sui^plcment  to  thc  Oxfurd  edition,  in  10  voU. 
4to.  with  which  it  is  printed  uniform. 

HORA  PHILOLOGICA;  or,  Conjecturcs  on  thc  Structure 
of  thc  (ircck  Languagc,  by  the  Rev.  W.  Sewell,  M.  A.  royal 
8vo.  boards,  7s. 


Lalely  Published 
by  D.  A.  Talboys,  Oxford,  and  113,  Fleet  Street,  Ibondon. 

THE  HISTORICAL  ANTIQUITIES  of  tlie  GREEKS 
considered  with  reference  to  their  political  institutions,  trans- 
lated  from  the  German  of  William  Wachsmuth,  Professor  of 
Histbry  in  the  University  of  Leipsic,  by  Edmund  Wooi,rych, 
Esq.  2  vols.  8vo.  cloth,  11.  lOs. 

"  With  all  the  characteristic  learning  and  ingenuity  of  his  country- 
men,  Wachsmuth  unites  a  sounder  judgment  and  a  more  chaste  and  rea- 
•  sonable  scepticism,  than  their  works  often  exhibit." — Dr.  Arnold. 

A  MANUAL  of  the  POLITICA.L  ANTIQUITIES  of 
GREECE,  historically  considered,  from  the  German  of  C.  F. 
Heemann,  Professor  in  the  University  of  Heidelberg,  8vo.  cloth, 
15s. 

"Next  to  Miiller,  Wachsmuth's  Greek  Antiquities,  and  C.  F.  Her- 
mann's  Manual  of  Grreek  Antiquities  are  the  most  important." — Thirl- 
wall's  Hist.  of  Greece,  vol.  i.  p.  443. 

TRA9rSX.ATIO»rS  of  tbe  CI.ASSICS. 

THE  ANNALS  AND  HISTORY  OF  TACITUS,  a  new 
and  literal  EngUsh  version,  complete  in  1  vol.  8vo.  J  6s. 

THE  COMEDIF  '^  OF  ARISTOPHANES,  literally  trans- 
lated  into  famiUar  blank  verse,  with  Notes,  Prefaces,  and  a  Dis- 
sertation  on  the  Old  Greek  Comedy,  from  the  German  of  Wach- 
smuth;  by  C.  A.  Wheelwright,  M.  A.  2  vols.  8vo.  II.  4s. 

The  only  complete  EngUsh  version  of  Aristophanes. 


SOPHOCLES,  literally  translated 
into  English  prose,  from  the  Greek, 
vnth  Notes,  the  third  edition,  very 
much  improved,  8vo.  bds.  15s. 

EURIPIDES'  Hecuba,  Orestes, 
Phoenissae,  and  Medea,  literally  trans- 
lated  into  English  prose,  from  the 
text  of  Porson,  with  Notes,  the  fifth 
edition,  revised  and  corrected,  8vo. 
5s.  6d. 

EURIPIDES'  HippolytusandAl- 
cestis,  literally  translated  into  Eng- 
lish  prose,  with  Notes,  a  new  edition, 
8vo.  sewed,  4s.  6d. 

ARISTOPHANES'  Plutus  and 
the  Frogs,  literally  translated  into 
English  prose,  with  copious  Notes, 
8vo.  bds.  8s. 

ARISTOTLE'S  Rhetoric,  lite- 
rally  translated  from  the  Greek,  with 
Notes;  to  which  is  added,  an  Analy- 


sis  of  Aristotle's  Rhetoric,  by  Tho- 
MAS  HoBBES,  of  MalmesbuTy,  and  a 
Series  of  Analytical  Q,uestions :  the 
second  edition,  very  much  improved, 
8vo.  bds.  14s. 

CICERO.  Tully's  Offices,  with 
Notes  explaining  the  Method  and 
Meaning  of  the  Author,  by  Thomas 
CocKMAN,  D.  D.  a  new  edition,  12mo. 
bds.  5s. 

CICERO  on  the  Nature  of  the 
Gods,  translated,  with  Notes,  criti- 
cal,  philosophical,  and  explanatory, 
by  Thomas  Francklin,  D.  D.  8vo. 
bds.  8s. 

CICERO'S  Tusculan  Questions, 
foolscap  8vo.  6s.  6d. 

LIVY.  A  new  and  literal  transla- 
tion  of  Livy's  Romau  History,  Books 
xxi — XXX.  inclusive,  with  Notes,  2 
vols.  8vo.  bds.  18s. 
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